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4 

1248 

0 

14 

27 

4 

3.70 

1.45 

1.31 

28 

6.0 

4 

15  + 

9 

2 

1 

VANDALIA   FAA  AIRPORT 

34.5 

19.8 

27.2 

57 

23 

.0 

4 

1167 

0 

12 

25 

1 

5.76 

1.92 

29 

3.3 

2 

27 

8 

3 

2 

WINDSOR 

34.5 

17.1 

25*8 

-  4.4 

57 

23 

^ 

1207 

0 

13 

27 

3 

1  49 

1.35 

2  8 

7  + 

3 

2 

DIVISION 

27.1 

5.33 

2.55 

3.1 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

41.3 

23.8 

32.6 

-  2.9 

59 

30+ 

4 

4 

999 

0 

6 

22 

0 

8.68 

4.58 

2.32 

30 

6.2 

11 

7 

3 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

37.8 

21  1M 

29. 5M 

57 

30 

4 

4 

1096 

0 

11 

2  b 

0 

4.93 

2.87 

29 

4.0 

6 

2 

1 

CAIRO  WB  CITY  R 

42.8 

35.7 

-  1.7 

62 

23 

8 

903 

0 

6 

20 

0 

9 , 9 1 

5.45 

3.85 

29 

10.5 

27 

1 1 

6 

3 

carbondale  sewage  pl 

41.8 

25.2 

33.5 

-  2.0 

60 

30+ 

5 

4 

972 

0 

6 

22 

0 

6.47 

2.81 

2.96 

30 

2.0 

2 

27 

9 

4 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

35.5 

19.2 

27.4 

59 

30 

1 

4 

1161 

0 

11 

26 

0 

3.21 

1.95 

30 

1.9 

2 

27 

7 

3 

1 

COBDEN  2  S 

41.3 

24.1 

32.7 

60 

30 

4 

4 

995 

7 

2  3 

8.88 

2.09 

30 

4.0 

12 

6 

4 

DU  QUO  I N  2  S 

40.3 

22.6 

31.6 

-  3.2 

60 

29 

3 

4 

1028 

0 

7 

26 

0 

5.82 

2.67 

1.90 

29 

10 

4 

2 

EAST   ST   LOUIS   PKS  COL 

MAKANDA   1  NW 

41.5 

23.5 

32.5 

60 

30 

3 

4 

999 

0 

6 

22 

0 

8.07 

1.98 

30 

3.0 

2 

27 

11 

6 

3 

MARION  4  NNE 

40.7 

32.2 

-  3.2 

59 

5 

5  + 

1008 

0 

7 

23 

0 

6.97 

2.59 

2*06 

30 

1.0 

1 

27 

8 

3 

2 

MA^HUTIIF     U  MP 

37.6 

22.1 

29.9 

58 

23 

2 

4 

1081 

1  0 

25 

4.73 

2.04 

2.01 

30 

1.0 

1 

27 

8 

3 

1 

SPARTA 

39.5 

22.5 

31.0 

-  3.7 

29 

3 

1044 

0 

8 

25 

0 

3  •  9*v 

1.21 

1.12 

29 

3 . 1 

2 

27 

8 

3 

1 

WATERLOO   1  WSW 

38.8 

21.9 

30.4 

57 

30 

1 

4 

1066 

0 

7 

27 

0 

5.69 

3.36 

2.  14 

30 

3.0 

3 

27 

8 

3 

2 

DIVISION 

31.6 

—  3*2 

6.61 

3.24 

3.6 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

39.0 

31.0 

58 

30 

2 

4 

1050 

0 

8 

23 

0 

D 

6.78 

1.35 

30 

2.0 

1 

27+ 

9 

3 

4 

BROOKPORT   DAM  52 

43.6 

27!o 

35.3 

60 

30  + 

8 

4 

912 

0 

6 

22 

0 

8.46 

3.53 

2.95 

30 

1.0 

1 

27 

9 

4 

DIXON  SPRINGS   AGR  C 

43.1 

25.6 

34.4 

60 

30 

4 

4 

942 

0 

6 

22 

0 

9.55 

2.96 

30 

1.5 

2 

27 

9 

3 

4 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

38.9 

23.5 

31.2 

-  3.1 

57 

23 

2 

4 

1041 

0 

9 

23 

0 

6.73 

2.00 

29 

3.0 

3 

27  + 

9 

6 

2 

hARR I S  BURG 

41.7 

25.2 

33.5 

-  2.9 

61 

29 

6 

4 

971 

0 

6 

22 

0 

6.68 

2.74 

1.67 

17 

1.0 

1 

27 

8 

3 

3 

MCLEANSBORD 

39.2 

24.3 

31.8 

-  3.3 

58 

30 

4 

4 

1022 

0 

B 

22 

0 

6.68 

3.00 

1.71 

17 

1.5 

1 

27  + 

9 

5 

4 

MT  CARMEl  WATERWORKS 

38.5 

16.9 

27.7 

59 

30 

-  1 

5  + 

1151 

0 

10 

28 

2 

6.84 

2.10 

30 

3.5 

2 

27+ 

9 

4 

3 

MOUNT  VERNON 

39.1 

22.1 

30.6 

-  2.8 

59 

30 

2 

4 

1058 

0 

8 

23 

0 

3.95 

2.68 

2.24 

30 

1.0 

1 

27 

8 

4 

1 

RC1SICLARE 

43.2 

26.3 

34.8 

60 

30 

5 

4 

928 

0 

6 

22 

0 

D 

9.15 

2.79 

30 

2.5 

2 

27 

8 

3 

4 

DIVISION 

32.3 

-  2.6 

7.42 

3.63 

1.9 

See  Reference  Noles  Following  Slation  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ouuuu 

o 

1 

2 

3 

4  5 

 1  L 

6 

7  1 

»  1 
8 

 L 

4 

10 


1 

11  12 

1 

13 

1 

r  — 
14  IS 

16 

I 

17 

1 

18 

19 

20 

1 

21 

22 

1 

23  j 

24 

25  r 

26l 

27 

28  1 

29 

30 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

ALCOA 

2.50 

.29 

T 

.55 

T 

.23 

.17 

.79 

.94 

T 

T 

.17 

.26 

T 

DIXON  % 

2.53 

.32 

.04 

T 

1.09 

.34 

.04 

.39 

.10 

.21 

FREEPORT 

J.  99 

T 

.0* 

•  29 

.06 

T 

.01 

.17 

.41 

.24 

.04 

.03 

.47 

.10 

.17 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

2.11 

T 

.11 

T 

•  i 

T 

.01 

.79 

.19 

• 

.01 

.25 

.  '5 

.11 

.02 

.18 

FULTON  DAN  13 

2.03 

T 

.29 

T 

•  03 

T 

.79 

T 

.14 

.12 

.31 

T 

.09 

.02 

.06 

GALENA 

2.01 

T 

.29 

T 

.19 

.49 

1 

.69 

.39 

GAL  V  A 

2.32 

•  29 

T 

.73 

.10 

.10 

.02 

.96 

.06 

.20 

.?» 

UNESCO 

2.35 

.** 

.01 

.27 

.43 

.21 

.01 

.02 

.55 

.03 

.03 

.09 

.20 

hennepin  power  pl*nt 

1.4)7 

T 

■  22 

T 

.07 

.55 

.15 

.02 

T 

.02 

.20 

T 

.23 

.12 

.09 

ILLINOIS  CITY  OAM    16  // 

2.62 

T 

■  41 

T 

.22 

.70 

.10 

.02 

.11 

.72 

.01 

1 

7 

.09 

.03 

.  1  9 

KEITHSBURG   1  NW 

2.74 

.28 

T 

.24 

.73 

.21 

.23 

.34 

7 

.14 

.'3 

KEWANEE 

)  2.68 

D  .150 

0 

.14 

.  10 

.89 

.09 

.19 

.01 

.04 

.330 

.01 

.10 

.16 

.20 

.10 

MOLlNE   MB   AIRPORT  R 

3.2B 

T 

.33 

.13 

T 

.40 

.72 

.29 

T 

T 

.01 

.11 

.71 

.06 

T 

.07 

.14 

.27 

I 

NORR I  SON 

2.72 

.05 

•  29 

.18 

.BO 

.20 

.10 

.04 

.52 

.30 

.09 

.10 

.10 

MOUNT  CARROLL 

2.41 

•  33 

T 

T 

.87 

.17 

.20 

.90 

.12 

.22 

\'M 

' 

.26 

.81 

*l( 

.02 

•  17 

PAH  PAH 

T 

.5* 

T 

.90 

.01 

.10 

.09 

.09 

!  >• 

T 

.06 

T 

!oi 

ftOCHELLE  1  H 

ROCKFORO  6  ENE 

1.36 

T 

■09 

T 

.04 

.02 

.69 

T 

.04 

.03 

.39 

.06 

.02 

ROCKFORO  WB  AIRPORT  //R 

1.86 

T 

T 

.11 

•  03 

T 

.12 

T 

T 

T 

7  .16 

.93 

.27 

T 

T 

T 

T 

.33 

.04 

T 

•  02 

.03 

.20 

T 

•  30 

TISKILW* 

2!20 

.06 

T 

.32 

T 

T 

'.t>3 

!o5 

.13 

.  !oS 

!o' 

'-- 

!oe 

lie 

. :  v 

WALNUT 

2.56 

.02 

.39 

T 

.20 

.44 

.10 

.12 

T 

T 

T 

.56 

.36 

T 

T 

.27 

.10 

*       •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

1  1.97 

T 

.02 

.39 

.01 

.  15 

.15 

T 

.25 

.47 

.14 

.01 

T 

.050 

.03 

.19 

.08 

.03 

AURORA  COLLEGE 

1.93 

.0* 

.13 

.05 

.03 

T 

7  .14 

.47 

.34 

T 

T 

.  . 

.02 

.12 

.09 

.27 

.29 

T 

B*RR INGTON 

1.60 

T 

.01 

. 

T 

.02 

.06 

T 

.43 

.09 

.21 

T 

.01 

.  '  1 

T 

.21 

.06 

.23 

CHANNAHON  DRESQEN  ISL 

2.36 

.37 

r 

.09 

.32 

.20 

.40 

.03 

.02 

.19 

.15 

.29 

.35 

CHICAGO  0  MARE    A I RPORT 

1.62 

T 

T 

.13 

•  13 

T 

.01 

T 

T 

.07 

.29 

.29 

T 

T 

T 

T 

T 

■  11 

.01 

T 

.  2 

.27 

.33 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

2.31 

T 

T 

.1* 

•  21 

.02 

T 

T 

.  12 

.22 

.36 

.01 

T 

.01 

T 

.11 

.02 

T 

7 

.61 

.48 

T 

CHICAGO  HB   AIRPORT  //R 

2.16 

T 

T 

.  1* 

.18 

T 

T 

T 

7  .09 

.22 

.36 

T 

T 

.01 

T 

■  19 

.09 

T 

.041  .32 

.39 

.01 

CHICAGO  HB  CITY  NO  2  R 

2.25 

T 

T 

.12 

•  20 

.01 

T 

T 

7  .10 

.21 

.49 

T 

T 

T 

.03 

.08 

.09 

T 

.51 

.40 

.01 

OE  KALB 

ELGIN 

l.»l 

T 

•  32 

T 

.04 

.33 

.  18 

.29 

7 

T 

.07 

.11 

.01 

.06 

T 

.36 

JOLIET  BRANDON  RQ  0 AN 

2.22 

T 

.27 

T 

.02 

T 

.27 

.22 

.  ■'- 

T 

.01 

T 

.01 

.01 

.07 

T 

.  1 1 

.37 

.39 

JOLIET 

1.85 

.10 

.53 

T 

T 

.16 

.23 

T 

T 

T 

T 

.42 

.26 

.13 

LA  SALLE    1  S 

1.32 

.  38 

T 

.35 

.1* 

.13 

T 

.01 

.01 

.  - 

T 

I 

T 

T 

.03 

.20 

MARENGO 

1.65 

T 

.16 

T 

T 

T 

T 

.79 

.12 

.10 

.18 

T 

.22 

T 

.10 

MARSEILLES  LOCK 

1.67 

.39 

T 

■  . 

.36 

.21 

.33 

T 

.02 

.09 

.09 

T 

.06 

.1° 

.19 

MILLBRQOK 

S  2.12 

D 

•  AO 

T 

.50 

.30 

.04 

.09 

.13 

.11 

.02 

.26 

.240 

.03 

MORRIS 

2.07 

T 

.31 

T 

.  . 

.35 

.19 

.37 

T 

T 

T 

.11 

T 

.10 

.37 

.23 

MORRIS  5  N 

1.B1 

.08 

.12 

T 

T 

T 

.08 

.44 

.36 

T 

.03 

.02 

.01 

.06 

.40 

.21 

.02 

OTTAWA 

2.15 

.06 

.45 

T 

T 

T 

.17 

.47 

.30 

.06 

.08 

.09 

.23 

.23 

.01 

PARK  FOREST 

' 

.03 

.  .'2 

.01 

.12 

.04 

7 

.60 

.02 

PEOTQNE 

3.42 

T 

T 

.*7 

.02 

T 

.29 

.58 

T 

.24 

T 

.04 

.  16 

T 

.99 

.49 

.:i 

PERU  SEWAGE  PLANT 

1.87 

.50 

• 

T 

T 

.08 

.49 

.21 

T 

T 

.01 

.02 

.17 

.04 

.17 

T 

STREATOR  2  ENE 

2.3* 

T 

.-' 

T 

T 

.06 

.56 

.33 

.01 

.05 

.10 

T 

111 

.19 

UTKA  STARVED  ROC*  DAM 

1.98 

•  29 

T 

.35 

.  15 

.  >5 

7 

.  - 1 

.03 

.03 

.91 

T 

.06 

.13 

.17 

WAUKEGAN  2  WNW 

1.98 

'  2 

' 

.24 

.33 

.01 

.09 

.07 

7 

.23 

WHEATON  3  SE 

1.76 

T 

.0* 

T 

T 

T 

.05 

.30 

.23 

.0! 

T 

.01 

.02 

.16 

T 

.24 

.31 

.06 

•       •  * 

WEST  03 

AVON  5  NE 

2.73 

.09 

T 

.04 

1.15 

.05 

T 

T 

T 

.62 

.  16 

.02 

.20 

T 

.62 

BENTlE* 

3.*7 

.03 

.  . ! 

.68 

.43 

.23 

T 

1.12 

.10 

.12 

7 

.22 

.42 

CANTON   1  ESE 

)  3.25 

0 

.41 

T 

.48 

.55 

T 

T 

.33 

1.050 

.01 

D 

.050 

.06 

3  ,05 

.20D 

.04 

BALE 5 BURG 

3.09 

.32 

.  > 

.56 

.50 

.22 

T 

T 

.02 

.70 

.12 

.02 

.31 

.23 

.02 

GLA05T0NE   OAM  18 

3.47 

T 

.33 

T 

I 

.21 

.95 

T 

.27 

T 

.15 

.96 

T 

.03 

.21 

T 

.31 

GOLOEN  1  NH 

3.36 

.18 

T 

.77 

.41 

.08 

T 

T 

T 

T 

.02 

1.12 

.09 

.28 

7 

.33 

.10 

LA  HARPE 

3.98 

T 

■  3' 

T 

.83 

.41 

.19 

T 

T 

•  10 

1.04 

.18 

7 

T 

.2* 

.66 

MACOMB 

2.96 

T 

.01 

.43 

T 

.26 

1.25 

.01 

.01 

.  10 

.27 

.09 

.29 

.02 

.11 

MONMOUTH 

3.59 

T 

.  -  ' 

T 

1.10 

.10 

.17 

T 

.10 

.94 

.!< 

.03 

7 

.33 

.23 

.'5 

MOUNT  S  EALING 

A. 08 

.0* 

.B5 

.70 

.20 

7 

PAYSON 

3.93 

.02 

. .'  1 

T 

1 

.26 

.91 

T 

•  12 

T 

.04 

T 

.58 

•  96 

■  24 

.29 

.28 

.40 

QUINCY 

3.83 

.05 

.61 

.44 

.06 

.04 

1.10 

.  .  Q 

.39 

7 

.21 

.67 

T 

QUINCY  F A A  AIRPORT 

4.46 

.23 

■  .' 

T 

T 

T 

T  .64 

.46 

.06 

T 

T 

.03 

.01 

1.62 

.09 

.49 

•  ■ 

.23 

.34 

.01 

QUINCY  OAM  21  // 

3.57 

.09 

.2.™ 

T 

.42 

.45 

.02 

.0! 

T 

T 

T 

.38 

.80 

T 

■  39 

.12 

.02 

.59 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

3.5* 

.02 

■  2  - 

.48 

'  ' 

.04 

.33 

.73 

.39 

.09 

.06 

• 6  5 

MHHVILLC 

2.*8 

T 

.14 

.10 

.24 

.20 

T 

.49 

.30 

.20 

.60 

.23 

6      •  » 

CENTRAL  0* 

BLOOM I nc ton  WATERWORKS 

1.9* 

.40 

T 

1 

T 

.34 

.25 

.11 

T 

.02 

•  20 

T 

T 

.22 

.31 

.09 

BLOOMlNGTON  NORMAL 

)  3.03 

0  .05 

.3! 

T 

T  0 

.04 

.69 

.34 

.14 

7 

.06 

.32 

T 

T 

.31 

.33 

.01 

CHENOA 

2.1* 

•  1  5 

T 

.05 

.45 

.51 

T 

.08 

.04 

.49 

.33 

7 

CHILLlCOTHE 

1.9* 

.  1.' 

.05 

.35 

.05 

.26 

.04 

.03 

.05 

.  • 

.13 

.23 

CLINTON  1  SSw 

3.09 

.0* 

.  37 

■  . 

.04 

.43 

.40 

.09 

.30 

T 

.06 

.67 

.63 

.07 

OECATUR 

3.2* 

T 

... 

.02 

T 

.14 

.29 

.41 

T 

.04 

.23 

.04 

.07 

.34 

.41 

.79 

FARMER  C 1  TV 

3.86 

.  »' 

.20 

.40 

.20 

.20 

.12 

7 

.32 

.48 

1.04 

HAVANA  ROWER  STATION 

2.85 

T 

•  ' 

T 

T 

T 

.70 

.08 

.  1  5 

.09 

.20 

.34 

T 

■  • 

.20 

.32 

.31 

L  AC  On  2  E 

2.37 

.08 

T 

.40 

.60 

T 

1 

T 

T 

.01 

.02 

.30 

.06 

.30 

.13 

.01 

LINCOLN 

2.91 

.25 

.02 

T 

.45 

.17 

.44 

.04 

.19 

.27 

.09 

.13 

.33 

.47 

MACK  J  NAM 

3.21 

.05 

T 

.02 

.09 

65 

T 

.63 

MASON  CITY 

MINONK 

.77 

■  31 

T 

.06 

.10 

.05 

.05 

.03 

.10 

.05 

MOUNT  PULASKI 

3.01 

.0* 

.  3" 

.02 

.20 

.25 

.42 

.09 

.60 

.09 

.02 

.03 

.36 

.60 

.09 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

2.59 

•  2" 

T 

.02 

.43 

.03 

.34 

.16 

.21 

.31 

.29 

PEORIA  MB  AIRPORT  //R 

2 .  *3 

.25 

.09 

•  01 

*  1 3 

09 

•  10 

.11 

PRINCEVILLE   1  N 

1.98 

.02 

■  19 

.10 

!io 

.43 

!l6 

.19 

!07 

!l2 

TOULON 

2.96 

.02 

.74 

.25 

.52 

.20 

.05 

.48 

.11 

.17 

.19 

.03 

•       «  • 

EAST  09 

DANVILLE 

3.82 

T  T 

.40 

T 

.06 

T 

T 

.14 

.29 

.17 

.05 

.19 

.01 

1.17 

.88 

•  20 

DANVILLE   SEWACE  PLANT 

2.96 

.01 

T 

.10 

T 

.04 

.15 

T 

T 

.06 

T 

.01 

T 

.99 

.63 

.78 

GIBSON  CITV 

3.22 

T 

.39 

.02 

.06 

.22 

.36 

.01 

T 

T 

.01 

.01 

.18 

T 

.04 

.86 

.42 

.40 

HOOPESTON 

3.33 

T 

•  2' 

T 

•  07 

T 

.06 

.19 

.21 

■  It 

T 

T 

.03 

.19 

.04 

1.39 

.74 

.11 

KANKAKEE   3  Sw 

2.51 

T 

.  ■  i 

T 

1 

T 

T 

.11 

.24 

.24 

T 

T 

.01 

.07 

T 

.30 

T 

.24 

.42 

.22 

MONTICELLO  NO  2 

3.*9 

.-' 

.30 

.3] 

.02 

.06 

.29 

T 

.12 

.66 

1.20 

.10 

PIPER  CI7V  3  SE 

1.68 

.  ' 

T 

T 

T 

.12 

.52 

1 

1 

T 

.02 

■  10 

7 

T 

.44 

.13 

.'S 

PONTIAC 

2.53 

[ 

.25) 

.22 

.99 

.01 

.07 

.30 

.01 

.17 

.26 

.14 

RANTOUL 

*.  16 

.7* 

T 

.29 

.21 

.14 

T 

T 

T 

.40 

.12 

T 

T 

1.25 

.73 

.29 

S10ELL 

*.»8 

.22 

•  07 

.09 

.05 

.61 

.02 

.29 

.02 

T 

1.22 

1.02 

.») 

URBANA 

3.60 

.39 

■  1: 

.09 

.04 

.22 

.32 

.02 

T 

.03 

.01 

.39 

T 

T 

.04 

1.10 

.76 

NATSEKA  2  NM 

1.86 

•  14 

T 

.05 

.13 

.31 

.09 

T 

T 

.04 

."6 

.32 

.43 

.!. 

Sam  I4)l4jtr«nc49  noias  following  Sutj-on 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  IS 


16     17  18 


25     26  27 


WEST  SOUTHWEST 

AL10N  OAH  26 
6ARRY 

BE  AA  DS  T  OWN 

BLUFFS 

CARLINVILIE 

E0WARDSV1LLE 
GRAFTON 
GREENVILLE   1  E 
GRICGSVILLE 
HARDIN 

MILLSBURO 
JACKSONVILLE 
JERSEVVILLE  2  SW 
MEOORA 

MORRISONVILLE 


SE 


MOUNT  OLIVE  1  E 
P  ANA 

PLEASANT  HILL 
ROCKPORT 

SPRINGFIELD  MB  AIRPORT 

TAYLORVILLE 
VIRDEN  I  SSW 
VIRGINIA 
WHITE  HALL   1  E 


EAST   SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
E  FF I NGHAH 
FLORA  2  NH 
GREENUP 

hutsonville  power  pl 

lamrencev1lle 
marshall  i  e 
m a  t  toon 

MOHEAQUA 
NEWTON 

OLNEY  2  S 

PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

SA1NTE  MARIE 

SALEM 

TUSCOLA 

VANOAL I  A    F  A A  AIRPORT 

WlLCQX 

WINDSOR 


SOUTHWEST 


ANNA    I  E 

belleville  so  ill  univ 
cairo  wb  city 
carbonoale  sewage  pl 
carlyle  reservoir 

centralia  2  sw 

CHESTER 
COSDEN  2  S 

du  Quoin  2  s 

EAST  ST  LOUIS  PtCS  COL 

GRAND  TONER  2  N 
MAKANOA  1  NW 
MARION  A  NNE 
NASHVILLE  A  NE 
PRAIRIE  DU  R OC HER  1WSW 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO  1  WSW 


SOUTHEAST  09 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 

RROOKPQRT  OAH  52 

C  ARM  I   6  NH 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONDA  OAM  51 
HARRISBURG 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO 

MT  CARMEL  WATERWORKS 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


3. 91 
3.15 
3.71 
>.i- 


4.21 
3.84 
3.22 
3.5* 


A. 29 
3.56 
3.30 


2.50 
3.13 


6.91 
3.51 
7.27 


6.B1 
7.57 
A. 72 
6. 1* 
5.22 

3.70 


9.91 
6.47 
5.21 


7.15 
B.  46 
6.10 


6.73 
9.34 
6.68 
6.97 


.45  .24  .96 
.DO 

.85     .10  .23 


.63     .22  .42 


.62  1.59 
.36 
.6!  1.49 


.45     .36  T 
.43  .3 


T  .35 
.20 
D   .30D  .05 


.10  .67  1.22 

.60  1.00  1.60 

.90  2. 3D  1.05 

.65  1.40  .10 

.85  .89  3.35 

1.08  .7*  2 

1.26  1.25  1.50 
.60  .98  .40 
.97  1.03  .14 

1.27  2.17 


.02 
.01 
.20 


.48 
.27 
.  10 
.73 
.10 


.96 


.03  .05 
.23  .01 


.62  1.22  .50 
.31  .48  .05 
.57  1.87  .30 


.05     .37  .54 


.20 
.30 


.04  2.07 

1.47  2.38 

1.35  1.09 

14     .43  2.54 

>7  2.22  .54 

1.31  .85 

1.22  1.92 

.80     .80  1.30 

1.35  1.10 


.9B  1.36  2.32 

2.87  .39 

.63  3.83  1.28 

.45  .09  2 

.78  .60  1.95 

.55  1.05  2.41 

.83  .30  1.20 

.99  1.43  2.09 

.52  1.90  1 


.01     .64  .75 

.76  2.12 
.22  1.18 

.22   1.80  .97 


.30 
1.33 
.16 


0  .10 
.13 


.75  1.59  1 

.48  .90  2.06 

.60  .29  2.01 

.35  .31  1.63 

.27  2.22  .*0 

.30  1.12  .67 

.23  1.57  2 


1.22  1.3A  1 

75  .46  2.05 

1.15  .29  2.95 

.77  1.03  1.35 

1.38  1.53  2,96 


1.05  2.00 


.11 


1.05  .17  4.39 

.92  1.00  1.65 

.93  .12  2.82 

1.18 

1.08  .33  2.10 

.72  .60  2.24 

1.26  1.39  2.79 

1.31  .26 
.82 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CAIRO  WB  CITY 


LOWEST  TEMPERATURE 
STOCKTON 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CAIRO  WB  CITY  R 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MINQNK 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
GOLCONDA  OAM  51 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
STOCKTON 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
ANTIOCH  2  NW 


62 
•  16 
9.91 

.77 
A.  39 
12.5 

U 


DATE 
DATE 


23 
01 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARY 


Day  of  Month 


10     11      12     13     14     15     16  17 


19  I  20  1  21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


NORTHWEST  0 
4LE00 
DIXON 
FREEPORT 
FULTON  CAM  13 
GALVA 
GENES60 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
KEMANEE 

MOL I NE    WB  AIRPORT 

MORRISON 

MOUNT  CARROLL 

PAW  PAW 

ROCHFLLE   1  w 

RDCKFOPo  WB  AIRPORT 

STOCKTON 

T1SKILWA 

WALNUT 

«  «  • 

NORTHEAS I 


02 


ANTIOCH  2  Nw 
AURORA  COLLEGE 
BARRINGTON 
CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  Wb  CITY  NO  2 
OE  KALB 
JDLIET 
MARENGO 
MORRIS  5  N 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PERU  SEWAGE  PLANT 
WAUKEGAM   2  WNW 
WMEATON  3  SE 


2*  22 
2-6 


20  19 
0-6 

18  IB 


1 


5  21  19 
8       1  • 


10  2*  11 
•  10  3-7 


.14  0 

5  25 
■12  .  1  ■ 

6  21 
.10  4-7 

0  20 
■  11  -  8  • 

2  20  19 
13-4-8 

•2  8  20 
•  13  -10  • 

B  20 


20  12 
0  - 


13  17  15 
.16   .   4    -  9 


5  22  2  1 
10  .  3  -  6 


5  18 
■11  -  6 


3  22 
•  11  -  5 


5  31 
•  10  -  1 


22 
-  9 


2  25 
.10  -  3 


14  28 
•  10  -  5 


2  ? 
■12  -12 


1  23 
■10  -  5 


5  12 
■  10  -10 


3  21 
•  11  -  5 


19 
-  1 


16 
-  6 


25  24 
9   -  1 


25 
9 

28 

7  . 

28 
9 

27  26 

8  2 

25  25 

8  0 

26  9 

9  1 

28  28 


25  25 
8.4 


16  25 
0.3 


16  25 
1  -  1 


17  23 
■  8  16 


25  14 
12  ■ 

23 

8  . 

21  29 

0 

25  23 


24  24 
7.2 


22  20 
0-5 


24  21 
0-4 


23  20 
3-4 


4  20 
.11  .  2 


22  29 
-  3  15 


27 
11 


16  28 
10  11 


15  29 
7  10 


22 
-  2 


23  25 
6  9 


10  13 
.8-1 


14  17 
.   8  2 

14  17 


13  17 
.7-1 


12  16 
.   5  1 


13  22 
.  7  1 


11  14 
.7-4 

14  12 


15  16 
.12  -  3 


10  8 
.9-4 


11  11 
.10   -  4 


5  15 
.10  -  2 


14  14 
.3-4 


15  15  IB 
.6-1-6 


29  27 
19  18 


26  25 
16  13 


28  26 
11  4 


27  25 
15  16 


28  24 
16  15 


29  25 

15  IB 


26  24 
16  12 


27  25 
17  19 


27  27 
11  17 


25  25 
13  12 


26  26 
9  11 


25  25 
11  10 


24     28  26 


26  24 
14  15 


30     27  33 


18  16 
•  8  11 


27  27 
17  23 


27  27 
IT  21 


28  26 
16  19 


28     29  31 


26     26  29 


19  17 
-3-3 


22 
.  3 


28 
10 


13     17  16 


14     19  20 


20     25  24 


34  32 
30  29 


36  32 
30  27 


34  33 
29  26 


35  35 
34  30 


35  38 
30  33 


33  32 
31  26 


34  36 
31  28 


35  33 
30  26 


38  33 
31  29 


35  34 
25  28 


36  34 
34  27 


33  31 
29  25 


40  35 
29  30 


34  33 
30  28 


36  37 
24  32 


37  37 
34  35 


41  39 
34  33 


38  37 
34  34 


37  37 
32  31 


39  38 
33  33 


35  34 
31  29 


35  35 
33  31 


38  35 
32  30 


33  31 
29  22 


35  35 
32  30 


29     37  37 


28  37 
23  24 


28  35  35 
24     25  29 


28  37 
22  24 


29  38 
23  25 


32     36  38 


35  37  36 
24     23  29 


28  36 
25  23 


30  36 
24  25 


31  28 
23  23 


37  36 
27  33 


33  30 
23  23 


28  36 
23  24 


36  38 
21  31 


31  40 
22  26 


43  40 

24  36 


40  41 
28  37 


43  42 
25  36 


39  41 
26  36 


39  40 
25  28 


30  39 
22  23 


31  3" 
25  22 


31  39 
23  24 


26  37 

20  21 


32  41 
25  19 


40  44 
33  10 


41  44 
34  17 


39  41 
33  17 


41  45 
30  14 


40  43 
33  8 


40  49 
30  26 


40  44 
34  20 


40  43 
33  7 


38  41 
31  20 


38  40 
34  17 


37  40 
32  34 


37  42 
31  31 


40  43 
36  11 


37  39 
33  15 


38  44 
31  35 


39  45 
34  17 


37  45 
33  36 


38  44 
34  34 


46  52 
37  19 


22 
-  1 


12 
-  1 


13     15  32 


14  29 

2 


10     14  28 


11 
-  1 


48  53  19 
37     19  6 


15  29 
4  11 


15  28 

0  12 


17  29 
4  15 


13     21  31 


47  53 
38  19 


44  52 
33  15 


13  18 
2  5 


45  32 

32 


17  31 
4  14 


36     34  31 


33  34  40 
16     30  31 


34  35  34 
11     30  30 


38     37  30 


35 
30 


33  33 
13 


39  35 
31 


38  29 

23  10 


36     44  35 


48     46  33 


49 
25 


40      49  48 


40     40  49 


35     36  41 
25     30     29  10 


40      49      45  36 


38     42  30 


38  41  32 
32     22  14 


See  Reference  Notts  Following  Station  Index 

-  5  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued  JANUARY  IS4S 


Station 

Day  ol  Month 

erage 

2 

3 

4  J 

S  | 

6 

8 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19  | 

20  J 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•         •  • 

WEST 

GALESBURG 

MAX 
MDI 

9 

.  9 

19 
7 

15 
-  6 

6 

-10 

34 
3 

35 
6 

14 
-  1 

29 
9 

12 
1 

15 
-  6 

19 
I 

22 
2 

31 
20 

26 
18 

35 
23 

37 
32 

35 
31 

33 
27 

30 
23 

37 
25 

36 

30 

44 
35 

56 
8 

10 
3 

15 
1 

16 

3 

32 
12 

35 
32 

38 

32 

34 
13 

31 
9 

27.1 
12.1 

GOLDEN  1  NW 

MAX 
MIN 

17 
-  5 

35 
8 

28 
-  1 

11 
_  6 

2» 

3 

37 
18 

19 
4 

34 
15 

JO 
5 

20 

0 

23 
3 

25 
9 

36 
17 

34 
22 

33 
28 

40 
33 

34 
30 

33 
29 

30 
26 

39 
27 

35 
31 

45 
33 

45 
15 

15 
4 

18 

5 

16 
3 

27 
16 

35 
27 

37 
32 

34 
11 

33 
10 

29.9 
14.9 

LA  HARPE 

MAX 
MIN 

12 

_  e 

2* 
4 

9 

.  8 

27 

0 

36 

18 

0 

31 
11 

1? 
2 

17 
.  4 

20 
4 

29 
6 

32 
16 

29 
19 

34 
23 

41 

33 

34 
31 

34 
29 

30 
25 

38 

23 

36 

30 

44 
33 

44 
13 

16 
3 

17 
1 

15 
5 

29 
14 

35 
28 

37 
32 

34 
13 

31 
6 

28.0 
13.4 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

11 

-  9 

25 
3 

24 
-  5 

8 

-10 

25 
0 

35 
20 

20 
-  3 

29 
11 

29 
0 

18 
.  7 

20 
0 

2* 

0 

32 
19 

28 
18 

32 
22 

41 
32 

36 
30 

35 
26 

30 
23 

37 
25 

35 
30 

40 
33 

42 
15 

13 
4 

16 

0 

14 

3 

29 
12 

34 
27 

36 
32 

36 
18 

30 
7 

28.0 
12.2 

quincy 

MAX 
MIN 

18 
-  4 

33 

u 

27 
0 

15 
-  5 

34 

10 

36 

20 

22 
7 

36 
18 

30 
6 

21 
4 

27 
10 

L  8 
15 

38 
20 

37 
24 

36 
30 

4  3 
34 

35 

30 

33 
30 

32 
27 

37 
26 

36 
32 

49 
35 

49 
15 

15 

4 

22 

3 

18 
10 

30 
14 

36 
30 

38 

32 

3  5 
18 

33 
11 

31.7 
16.7 

QUINCY   FAA  AIRPC.RT 

MAX 
MIN 

14 
-  3 

31 
10 

21 
-  1 

11 

37 

10 

38 
1  2 

22 

35 
16 

19 

19 

23 

29 
1 3 

35 
1  9 

35 

38 

42 
33 

34 
3  1 

33 

30 

38 
2  6 

36 

46 

47 
1  3 

13 

17 

19 

33 
l9 

35 

38 

34 
16 

31 
1 2 

30.  1 

RUSHVILLE 

*           *  * 

MAX 
MIN 

20 
.  7 

31 
8 

18 
3 

14 
-  6 

28 
-  5 

35 
10 

20 
4 

34 

12 

16 
5 

18 

0 

25 

0 

26 
9 

34 
11 

32 
19 

38 

20 

38 

30 

41 
30 

31 
26 

30 
26 

32 
26 

40 
28 

45 
32 

47 

16 

16 
4 

17 

2 

15 
5 

28 
14 

38 
28 

41 
30 

38 
30 

35 

10 

29.7 
13.5 

CENTRAL 

04 

BLO0MINGT0N  NORMAL 

MAX 
MIN 

11 
-  6 

26 
5 

25 
-  I 

7 

.  7 

22 

0 

32 
22 

25 
0 

30 
10 

30 
2 

16 
-  6 

20 
2 

24 
-  2 

29 
18 

28 
15 

31 
20 

37 

30 

37 
32 

39 
31 

33 
25 

40 
24 

39 

32 

39 
37 

49 
34 

34 
6 

16 

2 

17 
5 

31 
13 

42 
30 

41 

32 

49 

31 

32 
13 

30.0 
14.5 

CHENOA 

MAX 
MIN 

12 
-  6 

26 
5 

25 
-  2 

9 

-  8 

22 
-  5 

33 
2 

19 

0 

29 
10 

29 
0 

13 
.  5 

20 
2 

23 
-  2 

30 
17 

26 

10 

32 
20 

36 
30 

36 
32 

36 

30 

30 
26 

36 
23 

40 
32 

45 
35 

52 
31 

32 
6 

17 

2 

16 

5 

33 
13 

40 
30 

46 
32 

48 
27 

32 
12 

30.0 
13.0 

DECATUR 

MAX 
MIN 

16 
•  3 

30 
8 

26 
1 

11 
-  6 

25 
1 

35 
18 

18 
3 

33 
14 

31 
5 

18 
.  2 

26 
6 

25 
9 

35 
20 

30 
11 

34 
22 

39 
34 

42 
33 

42 
31 

33 
28 

36 
25 

40 
33 

45 
38 

54 
27 

27 
8 

21 
5 

20 
10 

32 
17 

44 
31 

52 
33 

49 
28 

33 
15 

32.3 
16.1 

FARMER  CITY 

MAX 
MIN 

12 
.  5 

27 
5 

26 
1 

9 

.  7 

23 
•  2 

34 
21 

21 
0 

33 
11 

33 
2 

u 

.  5 

21 
2 

22 
1 

27 
18 

25 
13 

32 
20 

37 
31 

38 
32 

36 
31 

31 
27 

33 

23 

39 
32 

44 
36 

53 
31 

31 
8 

19 

4 

IB 
4 

33 
16 

39 
31 

48 
33 

50 
20 

30 
11 

30.2 
14.4 

HAVANA   POWER  STATION 

MAX 
MIN 

15 
-  4 

30 
6 

29 
•  3 

11 
.  5 

26 
1 

37 
24 

26 

4 

34 
12 

31 
5 

19 
.  1 

22 
8 

24 
6 

34 
21 

30 
18 

34 
25 

40 
32 

38 
28 

38 
31 

34 
27 

38 
27 

39 

30 

47 
36 

49 
22 

23 
7 

19 

5 

19 
7 

30 
17 

38 
29 

42 
32 

45 
25 

33 
12 

31.4 
15.6 

LACON  2  E 

MAX 
MIN 

10 
.  B 

26 
3 

26 
-  3 

9 

_  9 

22 
-  3 

34 
22 

22 
0 

29 
9 

29 
0 

15 
,  6 

19 
0 

22 
-  9 

30 
13 

26 
15 

30 
20 

38 

30 

35 
31 

35 
27 

30 
24 

41 
22 

38 
31 

44 
35 

49 

20 

20 
4 

15 
1 

17 

3 

32 
11 

38 
30 

39 
31 

45 

26 

32 
5 

28.9 
12.2 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

14 
.  4 

29 
7 

28 
0 

10 
-  6 

25 
•  1 

36 
17 

18 
3 

32 
13 

39 
4 

17 
.  1 

22 
6 

25 
3 

32 
20 

28 
17 

32 
22 

38 
31 

38 
32 

39 
29 

32 
27 

40 
23 

38 
31 

46 
36 

50 
23 

25 

a 

20 
3 

18 
7 

32 
16 

40 
30 

47 
32 

48 
27 

33 
14 

31.1 
15.2 

MASON  CITY 

MAX 
MIN 

MINONK 

MAX 
MIN 

B 

-  8 

3 

24 
-  3 

9 

-11 

21 
•  4 

32 
17 

19 
-  1 

28 
8 

27 

0 

13 
.  B 

17 
-  1 

22 
-  1 

28 
16 

25 
13 

30 
19 

36 
28 

35 
32 

34 
30 

30 
29 

40 
24 

40 
32 

43 
35 

48 

30 

31 
4 

15 
-  1 

16 

3 

32 
19 

37 
30 

43 
32 

44 
26 

33 
8 

2  8.6 
12.6 

PEORIA   WB  AJRPDRT 

MAX 
MIN 

9 

26 

20 
-  5 

5 

29 
•  2 

35 

14 
1 

30 
13 

13 
2 

14 

18 

22 

29 
21 

26 
1 8 

37 
24 

37 

32 

35 
31 

34 
29 

30 
26 

37 
20 

37 

46 

47 
13 

13 

15 

17 

32 
1  5 

39 

47 
33 

36 
14 

3C 

27.7 
12.9 

PRINCEVILLE   1  N 

*          •  * 

MAX 
MIN 

9 

-  9 

25 
0 

24 
-  4 

-  9 

22 
2 

35 
17 

20 

0 

29 
10 

28 
1 

15 
-  6 

20 
0 

20 
-  4 

29 
18 

27 
18 

32 
21 

38 
31 

35 
31 

35 
29 

30 
24 

39 
23 

37 
30 

46 
36 

45 

23 

23 
6 

13 
9 

16 

3 

30 
10 

37 

30 

37 
32 

43 
23 

32 
7 

28.2 
13.0 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

15 
-  2 

29 
3 

29 
4 

11 
-  4 

22 
-  4 

34 

2  C 

25 
2 

34 
11 

33 
5 

17 
-  3 

22 
4 

26 
7 

27 
18 

27 
11 

33 
22 

40 
32 

43 
34 

44 
33 

36 
30 

40 
24 

42 
35 

49 
38 

54 
40 

52 
11 

21 
7 

20 
6 

35 
17 

45 
32 

32 
36 

52 
34 

36 
21 

33.7 
17.0 

HOOPESTDN 

MAX 
MIN 

12 
-  4 

26 
6 

27 
1 

10 
-  6 

20 
0 

33 
19 

22 

2 

31 
9 

32 
3 

14 
.  4 

19 
3 

22 
0 

25 
16 

24 
8 

31 
18 

38 
30 

36 
32 

41 
31 

32 
28 

37 
24 

40 
34 

45 
35 

5? 

40 

40 
9 

17 

5 

17 
6 

33 
15 

42 
31 

49 

33 

53 
31 

32 
18 

30.7 
15.3 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 
MIN 

9 

-  5 

23 
9 

24 
0 

5 

-  7 

20 
-  2 

33 
20 

20 
4 

26 

9 

29 
1 

12 
_  6 

16 
I 

19 
_  7 

25 
11 

24 
7 

30 
20 

37 
30 

37 
33 

36 
32 

32 
26 

36 
24 

40 
34 

4.3 

36 

53 

42 

45 
7 

15 

3 

16 
5 

31 
14 

41 
30 

43 
33 

48 
32 

32 
14 

29.2 
14.4 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 
MIN 

11 
-  5 

25 
2 

25 
-  1 

8 

-  8 

20 
4 

33 

0 

18 
1 

30 
10 

30 
1 

13 
.  5 

18 
2 

18 
-  2 

24 
12 

24 

7 

31 
17 

37 
30 

35 
32 

37 
31 

32 
26 

34 
23 

38 

33 

45 
34 

55 
35 

35 
1 

13 

2 

17 

6 

31 
14 

40 
31 

47 
32 

48 
29 

30 
11 

29.1 
13.1 

PONTIAC 

MAX 

10 
-  7 

25 
5 

24 
-  1 

7 

.  7 

20 
-  3 

33 
19 

22 
2 

27 
8 

27 
1 

15 
.  4 

19 

3 

20 
-  5 

25 
16 

24 
8 

30 
20 

37 
29 

34 
32 

34 
31 

31 
26 

37 

23 

37 
32 

44 
35 

50 
42 

46 
6 

17 

2 

16 
5 

31 
13 

38 
31 

40 
33 

39 

30 

31 
13 

28.7 
14.1 

RANTOUL 

MAX 
MIN 

17 

27 
6 

28 
1 

10 
-  7 

20 
2 

3* 

19 

24 
1 

31 
10 

32 
3 

15 
.  6 

19 
3 

23 
0 

26 
17 

25 
12 

20 

39 

39 
32 

40 
32 

33 
27 

36 
24 

40 
33 

49 
37 

55 
42 

^5 
9 

20 
10 

19 
10 

34 
14 

42 
32 

56 
33 

53 
32 

34 
17 

32.0 
15.4 

URBANA 

MAX 
MIN 

14 
-  2 

27 
11 

26 
1 

9 

-  5 

25 
2 

33 
10 

15 

3 

33 
15 

35 
4 

16 
-  2 

21 

23 

28 
16 

26 
14 

34 
21 

37 
34 

40 
34 

3B 
32 

32 
28 

37 
25 

40 
34 

46 
37 

53 
2 1 

21 

20 
6 

19 

34 
16 

42 
32 

5- 
35 

54 
24 

32 
20 

31.1 
16.2 

HATS  EK A   2  Nw 

•           •  • 

MAX 
MIN 

11 
.  5 

25 
8 

25 
1 

11 
-  7 

17 
-  3 

33 
17 

22 

0 

28 
9 

30 
0 

15 
.  5 

18 

0 

26 
.  7 

26 
15 

26 
7 

31 
20 

39 
26 

37 
33 

39 
31 

31 
27 

37 
26 

41 
34 

46 
36 

54 
41 

50 
6 

22 
O 

18 
5 

32 
16 

43 
29 

47 
33 

50 
34 

35 
1  5 

31.1 
14.3 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 
MIN 

21 
5 

35 
15 

29 
5 

17 
1 

34 

10 

41 
19 

27 
12 

42 
25 

30 
12 

26 
7 

38 
12 

33 
16 

40 
24 

36 
25 

42 
30 

44 
37 

41 
34 

35 
29 

34 
28 

35 
29 

42 
31 

52 
38 

50 
19 

24 
10 

25 
11 

25 
15 

35 
19 

52 
34 

92 
34 

38 
24 

34 
20 

35.8 
20.3 

CARLINVILLE 

MAX 
MIN 

20 
1 

3* 

10 

29 
5 

15 
-  3 

23 
2 

38 
26 

30 
7 

37 
19 

35 
9 

24 
3 

28 
9 

30 
9 

38 
17 

34 
20 

37 
27 

43 
35 

42 
33 

42 
31 

32 
27 

43 
20 

40 
29 

47 
38 

50 
24 

24 
B 

24 
7 

19 

9 

30 

17 

47 
29 

52 
33 

52 
26 

32 
i' 

34.7 
17.5 

GRIGGSVILLE 

MAX 
MIN 

IB 
.  2 

33 
10 

27 

0 

13 
-  5 

31 

6 

38 
18 

20 
5 

37 
17 

32 
7 

21 

1 

26 
8 

29 
11 

37 
16 

36 
22 

35 
28 

43 
34 

36 
28 

34 
29 

31 
26 

40 
27 

37 
30 

47 
35 

48 
16 

18 
4 

19 

3 

18 
8 

I  '■ 

18 

38 
29 

41 
31 

37 

21 

33 
12 

31.7 
15.9 

HILLSBORO 

MAX 
MIN 

20 

2 

3* 
10 

29 
7 

11 
.  2 

29 

2 

38 
18 

30 
B 

35 
18 

35 
10 

24 
5 

25 
12 

29 
10 

36 
23 

33 
21 

36 
26 

43 
34 

42 
34 

»<• 

3  1 

40 
31 

39 
21 

40 
29 

48 
38 

53 
31 

31 

U 

24 
8 

20 
10 

31 
18 

49 
29 

53 

33 

57 
32 

3.' 
1"' 

35.1 
16.7 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

17 
-  1 

32 
11 

31 
2 

14 

29 
-  4 

38 
IB 

IB 
5 

36 
16 

36 
8 

20     21  26 
2       8  10 
See  Reference  N 

35     33  34 
16     21  27 

ales  Following  Slab 

42 
32 

3n  Index 

40 
30 

3t 

32 

32 
28 

42 
26 

38 
32 

47 
33 

48 
29 

29 
7 

25 
5 

19 
11 

30 
18 

39 
30 

49 
32 

41 
26 

31 
15l 

32.5 
16.9 

-  6  - 


DAILY  TEMPERATURES 


J  ANUAR Y  HL3 


Station 

Day  ol  Month 

■ 

'| 

2| 

3 

<! 

5  1 

6 

7  | 

8  [ 

9 

,0  | 

"  1 

12 

"  1 

"1 

15 

ie  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23  | 

24 

25  | 

26 

a 

28 

29 

30 

31 

■ 

> 

< 

JERSEYVILLE  2  Sw 

MAX 
M1N 

22 

2 

36 
13 

33 
7 

17 
.  2 

30 
5 

4  0 

29 

31 
10 

40 
21 

37 
. 

24 
5 

30 
8 

32 

40 
18 

35 
22 

3H 

1 1 

43 
37 

41 
33 

37 
31 

32 
27 

41 
24 

38 

29 

48 
36 

46 
24 

2* 

s 

23 
8 

22 
1 1 

30 

45 
29 

51 

33 

49 
29 

3. 

35.1 
19.0 

MOR  R I  SON V  I L  LE  4  SE 

MAX 
MIN 

17 
_  2 

34 
9 

25 
4 

13 
-  3 

27 
2 

36 

26 
6 

34 
18 

34 
9 

21 
3 

25 
9 

J  5 
9 

34 
22 

30 
2  0 

35 

I  5 

40 

39 

39 

31 
2  8 

34 

31 

47 

51 

26 

22 

19 

32 
18 

47 

52 
33 

54 
28 

3  3 
2  r 

33.0 
17.8 

PAN4 

MAX 
MIN 

16 

0 

32 

10 

2  4 

12 
.  4 

27 

3 

35 
2  5 

25 
6 

36 
17 

34 
9 

21 

3 

23 
11 

25 
9 

33 
21 

31 
19 

35 
2^ 

41 
35 

42 
35 

48 

31 

33 
29 

35 
25 

3» 
33 

46 
38 

55 

26 

26 
10 

22 
8 

20 
12 

3? 
17 

47 
31 

33 
33 

53 
27 

3? 

20 

33.5 
18.3 

SPR1NGFIEL0  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

1  5 
-  3 

30 
10 

2  5 
-  1 

1 1 
-  5 

30 
1 

36 
10 

18 
5 

34 
P 

19 
* 

19 

1 

23 
7 

^4 
9 

33 
22 

29 
20 

39 
25 

39 
34 

38 

32 

34 

30 

31 
28 

40 
23 

38 

32 

48 
37 

50 
17 

17 
6 

18 
6 

19 
9 

33 
1> 

40 
33 

30 
33 

37 

21 

32 

15 

30.6 
16.2 

VIRDEN  1  SSw 

MIN 

WHITE  HALL   1  E 

»          *  • 

MAX 

20 
0 

35 

10 

3? 
3 

15 
-  4 

30 
3 

3» 

25 

29 
7 

37 
18 

3» 

9 

21 
3 

27 
8 

1~ 
11 

39 
18 

36 
22 

3  7 

28 

43 
35 

40 
32 

37 

3  0 

32 
27 

40 
25 

3« 

.  9 

48 
36 

47 
23 

23 
6 

20 
6 

19 
9 

29 
9 

40 
26 

50 

32 

48 
25 

32 
14 

33.8 
17.0 

EAST  SOU'HEAST 

07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

15 
1 

30 
11 

2« 
4 

10 
-  4 

25 
4 

3  0 
24 

24 
5 

38 
14 

37 

9 

19 

2 

21 
10 

.  5 

10 

32 
21 

29 
16 

35 

I? 

40 
35 

45 
36 

42 
32 

34 
30 

40 
26 

.0 
,  < 

46 
40 

55 
32 

32 
14 

28 
10 

20 
12 

33 
17 

46 
31 

54 
3  ■ 

54 

30 

33 
23 

33.5 
19.0 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

22 
3 

36 
7 

28 
8 

25 
-  8 

31 
1 

35 
25 

29 
3 

36 
12 

35 
10 

22 
4 

25 
12 

27 

35 
22 

34 
19 

2? 

40 
35 

45 
36 

45 
32 

32 
30 

37 
22 

41 
if 

45 
39 

59 
35 

35 
15 

25 
10 

29 
12 

32 
18 

40 
30 

5  5 

3  5 

55 

3? 

44 
2  • 

36.1 
18. B 

FLORA    2  NW 

MAX 
MIN 

23 
6 

35 
7 

3  1 
1  1 

18 
1 

29 
5 

3" 

it 

31 
10 

39 

20 

42 
13 

25 
7 

29 
13 

29 

10 

36 
24 

35 
22 

35 

t  H 

41 
36 

47 
32 

49 
33 

34 
30 

38 
26 

43 
j- 

49 
40 

57 
34 

34 
1  5 

26 
13 

22 
14 

33 
l9 

47 
32 

•>' 

42 

58 

34 

35 
25 

36.9 
21.4 

MARSHALL    1  E 

MAX 
MIN 

18 
1 

30 
9 

3C 
7 

15 
-  4 

22 
2 

34 

2C 

26 
6 

34 
14 

34 
9 

21 

0 

24 
10 

24 
2 

32 
20 

32 
12 

3  5 
2  0 

39 
33 

43 
34 

,7 

32 

35 
29 

42 
j- 

42 

j3 

48 
39 

53 
43 

52 
14 

23 
10 

25 
10 

34 
17 

45 
31 

52 

4  I 

51 
33 

35 
24 

34.7 
18.6 

MATTOON 

MAX 
MIN 

15 

0 

30 
9 

26 

0 

11 
-  5 

26 
4 

35 
11 

16 
5 

37 
16 

24 
7 

19 
1 

23 
9 

25 
6 

33 
19 

29 

it 

37 

2  3 

38 
35 

42 
35 

40 
31 

33 
28 

38 
26 

40 
34 

46 
39 

56 
22 

22 
11 

22 
9 

22 
11 

34 
16 

45 
33 

54 
34 

54 
26 

32 
22 

32.4 
17.2 

MO W£  AQUA 

MAX 
MIN 

17 
-  1 

32 
6 

26 
2 

13 
.  5 

29 
-  2 

36 
24 

25 
4 

34 
17 

32 

0 

24 
9 

25 
5 

32 
20 

29 
17 

34 
24 

38 
34 

39 

32 

39 

30 

32 
29 

34 
25 

45 
32 

54 

j  J 

30 
15 

22 
17 

22 
17 

32 
17 

45 
31 

42 
33 

36 
26 

32 
18 

32.1 
17.4 

NEWTON 

MAX 
MIN 

20 

5 

33 
10 

32 
9 

23 

26 

2 

35 
25 

29 

7 

37 
17 

37 
12 

26 
5 

2  5 
12 

28 
5 

35 
22 

33 
19 

3  6 
25 

41 
36 

45 
38 

47 
33 

38 
30 

39 
26 

41 
35 

48 
40 

57 

42 

5  4 
15 

32 
12 

33 
12 

34 
20 

46 
32 

54 
44 

57 
36 

36 
26 

37.5 
21.8 

OLNEY  2  S 

MAX 
MIN 

23 
6 

36 
11 

28 
12 

20 
1 

28 
4 

36 
26 

27 
10 

40 
17 

37 
14 

25 
7 

30 
15 

30 
8 

37 
23 

36 
21 

40 

27 

43 
35 

47 
36 

46 
32 

36 
31 

39 
27 

45 
34 

50 
41 

57 
42 

42 
19 

26 
14 

25 
14 

3> 

2  0 

47 
27 

35 
*5 

53 
36 

36 
27 

37.2 
22.1 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

21 
5 

33 
10 

28 
6 

16 
-  1 

29 
3 

36 
18 

18 
8 

41 
17 

35 
12 

23 
5 

28 
11 

29 
7 

34 
22 

33 
18 

39 

2  3 

43 
36 

49 

38 

50 
34 

37 
30 

44 
27 

44 
32 

50 
41 

54 

32 

32 
17 

22 
13 

24 
12 

33 
■  9 

47 
33 

55 
45 

57 

32 

36 
25 

36.1 
20.3 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

16 

0 

30 
8 

28 
5 

12 
-  4 

22 
1 

32 
17 

25 
4 

35 
13 

36 
7 

17 

0 

22 
10 

24 
2 

30 
18 

29 
11 

34 
20 

40 
34 

45 
35 

46 
32 

36 
30 

39 
25 

42 
33 

48 
39 

53 
36 

36 
12 

22 
8 

19 
9 

33 
17 

46 
31 

54 
38 

57 

32 

33 
2  3 

33.6 
17.6 

SALEM 

MAX 
MIN 

23 
4 

38 
10 

31 
9 

19 
•  1 

29 
2 

37 
26 

32 
10 

40 
20 

41 
12 

27 
6 

30 
8 

31 

10 

39 
23 

36 
20 

39 
27 

44 
35 

48 
36 

49 
31 

34 
28 

37 
23 

*2 

31 

49 
38 

59 
29 

33 
13 

26 
11 

21 
10 

32 
18 

49 
31 

57 
37 

58 

34 

35 
24 

37.6 
19.6 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

15 
-  3 

2? 
7 

28 
3 

10 
_  6 

24 

0 

35 
24 

25 

2 

34 
12 

34 
5 

l7 
.  3 

23 
4 

23 
3 

30 
20 

28 
12 

32 
20 

38 
31 

39 
33 

40 

32 

34 
29 

37 
24 

40 
32 

47 
37 

55 
39 

40 
10 

22 
7 

20 
10 

33 
15 

42 
30 

4  B 
33 

53 
32 

33 
20 

32.5 
16.6 

VANDAL  I A   MA  AIRPORT 

MIN 

21 

35 
12 

27 

5 

19 

30 
5 

36 
1  8 

21 

37 
21 

30 
12 

25 

27 

1 2 

28 
1  2 

36 
23 

33 
2  2 

38 
28 

43 
37 

44 
36 

41 
3 1 

34 
2  8 

34 
24 

40 
33 

47 
39 

57 

22 

24 
1  3 

26 
1 1 

21 
13 

34 
19 

48 
34 

56 

34 

45 
26 

33 
23 

34 . 5 
19.8 

WINDSOR 

•          *  « 

MAX 

15 

0 

31 

9 

30 

0 

13 
-  4 

27 

3 

35 
2' 

25 
5 

35 
14 

35 
8 

21 
1 

25 
8 

26 
6 

26 
10 

30 
17 

33 
23 

41 
32 

42 
28 

45 
30 

35 
28 

36 
25 

39 
33 

46 
37 

57 
33 

55 
LO 

21 
8 

22 
10 

33 
16 

44 
30 

52 
3- 

53 
32 

42 
20 

34.5 

SOUTHWEST 

08 

ANNA   1  E 

MAX 
MIN 

27 
10 

39 
13 

33 
17 

19 

4 

30 
6 

40 
27 

35 
17 

50 
23 

51 
19 

29 
10 

34 
13 

40 
13 

42 
27 

40 
24 

52 
29 

50 
33 

53 
33 

54 
34 

38 
30 

36 
27 

44 
3  3 

52 
44 

58 
35 

38 
17 

29 
15 

26 
18 

34 
20 

50 
33 

59 
49 

59 
36 

38 
2  B 

41.3 
23.8 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UN  IV 

MAX 
MIN 

21 
6 

37 
7 

35 
12 

18 
4 

29 
7 

41 
29 

34 
1 3 

40 
23 

40 
13 

26 
8 

31 
11 

32 
7 

41 

40 
23 

43 
30 

46 
36 

44 
37 

48 
31 

32 
29 

41 
21 

41 
29 

50 
40 

52 
30 

31 
12 

24 
14 

24 
15 

32 
20 

50 
31 

56 

34 

57 

34 

35 
23 

37.6 
21.1 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

27 
15 

39 
21 

36 
14 

21 
8 

34 
16 

45 
33 

34 
23 

60 
29 

37 
22 

29 
16 

34 
20 

39 
20 

43 
31 

43 
28 

55 
33 

47 
42 

56 
42 

56 
35 

40 
32 

37 
31 

46 
37 

54 
47 

62 
32 

32 
24 

31 
20 

27 
22 

44 
25 

53 
43 

61 
53 

61 
35 

41 

33 

42.8 
28.5 

CARBONOALE  SEWAGE 

PL 

MAX 
MIN 

27 
1 1 

40 
15 

34 
17 

21 

5 

32 
8 

40 
32 

36 
17 

52 
25 

49 
19 

29 
11 

37 
15 

37 
11 

42 
29 

40 
21 

52 
30 

47 
42 

54 
42 

54 
36 

37 
31 

37 
25 

44 
34 

55 
41 

59 
37 

37 
19 

30 
17 

25 
17 

3" 

22 

52 
34 

6 

52 

60 
38 

38 

2  9 

41.8 
25.2 

carlylf.  reservoir 

MAX 
MIN 

15 

22 

36 

18 

18 

38 
17 

37 

31 

40 

25 
8 

26 
8 

30 
1 4 

33 
17 

38 
22 

35 
23 

44 
30 

43 
36 

50 
3  2 

36 
29 

35 
23 

35 
24 

43 
34 

51 
39 

56 

1  3 

24 
12 

25 
12 

24 

;  7 

44 
24 

51 
35 

59 
35 

3  6 
23 

35.5 
19.2 

COBDEN  2  S 

MAX 
MIN 

26 
9 

39 
14 

31 
13 

22 
4 

30 
7 

40 
28 

38 
18 

50 
24 

48 
19 

30 
10 

36 
12 

36 
12 

43 
34 

41 
23 

51 
3 

52 
31 

54 
33 

54 
34 

38 
30 

38 
26 

45 

32 

53 
42 

51 
40 

40 
1 - 

29 
15 

26 
18 

34 
I  - 

49 
33 

56 
48 

60 
39 

35 

28 

41.3 
24. 1 

DU  QUOIN  2  S 

MAX 
MIN 

25 
B 

38 
16 

32 
15 

20 
3 

31 
9 

39 
28 

35 
15 

49 
25 

48 
16 

28 
8 

33 
1 1 

35 
13 

41 
25 

40 
23 

44 
29 

45 
36 

58 

32 

53 
31 

35 
28 

35 
25 

43 
)2 

52 
41 

59 
34 

it 
15 

28 
15 

26 
16 

34 
20 

51 
32 

60 
45 

59 
36 

38 

2  i 

40.3 
22.8 

EAST  ST  LOUIS  PKS 

COL 

MAX 
MIN 

MAKANDA    1  NW 

MAX 
MIN 

28 
9 

40 
13 

34 
1  4 

20 
3 

31 
g 

39 
28 

36 
16 

51 
23 

50 
13 

28 

10 

33 
13 

38 
11 

44 
27 

42 
23 

53 
29 

46 
40 

53 
40 

54 
33 

36 
30 

37 
26 

44 

33 

55 
43 

57 
37 

39 
11 

30 

14 

25 
16 

35 
20 

50 
34 

59 
49 

60 
37 

38 

27 

41.5 
23.5 

MARION  4  NNE 

MAX 
MIN 

25 
11 

39 
13 

33 
16 

18 
5 

30 
5 

38 
29 

35 
11 

51 
23 

50 
19 

27 
11 

32 
11 

35 
14 

41 
28 

42 
24 

50 
30 

46 

30 

53 
34 

54 
33 

37 
31 

36 
27 

43 
34 

55 
39 

57 
39 

39 
16 

28 
16 

26 
16 

34 
21 

50 
33 

58 

59 
38 

39 
28 

40.7 
23.7 

NASHVILLE   4  NE 

MAX 
MIN 

23 
7 

36 
16 

32 
12 

17 
2 

30 
9 

38 
27 

33 
14 

44 
24 

44 
15 

25 
8 

30 
13 

33 
13 

38 

23 

3< 

22 

40 
29 

43 
36 

48 
38 

50 
33 

34 
30 

34 
24 

41 
31 

50 
40 

58 
31 

32 
13 

25 
13 

24 
15 

31 
20 

49 
31 

57 
36 

57 
34 

35 
25 

37.6 
22.1 

SPARTA 

MAX 
MIN 

26 
10 

39 
14 

33 
12 

20 

31 

40 
29 

35 

48 
2  5 

4C 

27 
10 

33 

34 

42 
27 

40 

«! 

36 

50 

51 
34 

33 
30 

35 
2  5 

42 
31 

51 
41 

58 

30 

30 
14 

27 
14 

25 
1 2 

32 

51 
32 

59 
3  * 

58 
35 

35 
25 

39.5 
22.5 

WATERLOG  1  WSw 

MAX 
MIN 

26 
7 

40 
15 

33 
13 

21 
1 

34 

8 

42 
31 

34 
15 

44 
25 

43 
13 

28 
8 

34 

10 

34 
14 

43 
26 

43 
23 

46 
30 

46 
37 

44 
37 

45 
32 

34 
29 

37 
26 

-2 
29 

50 
41 

56 
26 

26 
U 

28 

12 

24 
16 

32 
20 

50 
32 

55 
35 

57 
32 

33 
24 

38.8 

21.9 

So*  Rofortnco  Nolot  Following  Station  Ind»x 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
J  fJiUAP.  i 


SOUTHEAS '  0 
ALBION 

BROQKPORT  DAM  92 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 
FAIRFIELD  RADIO  WF1W 
HARR I SBURG 
MCLEANSBORO 
MT  CARMEL  WATERWORKS 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 


Day  of  Month 


23  36  34 
8     13  l« 


27  42 
11     13  20 


10     13  20 


25  3? 
8  16 


27  41 
12  1* 


25  37 
10  14 


19  26 
5  5 


25  38 
8  12 


26  27 

2  12 

21  33 
8  10 

22  32 
4  6 

18  30 

2  4 


40 


20  26 

39  52 

16  25 

32  42 

11  22 

36  51 

17  27 

34  44 

15  25 


10  I  11  I  12 


25  25 
7  10 


29  35 
10  12 


26  31 
10  13 


27  33 
B  10 


30  36 
12  14 


29     26  33 


36  41 
22  27 


42  53 
24  29 


37  41 
22  28 


39  47 
23  29 


43  47 
37  39 


48  54 
34  40 


42  46 
28  34 


42  48 
30  37 


41  47 
29  37 


38  44 
26  37 


40  48 
29  37 


37  43 
27  35 


42  43 
24  21 


40  43 
25  33 


45  48 
30  37 


60 


45  47 


57  59 

45  50 

53  57 

42  46 

60  58 

44  36 

55  57 

42  40 

45  52 
31  40 


27  26 
15  14 


29  29 
16  15 


33  25 
14  14 


30  26 
18  17 


28     29  I  30  31 


54  5B 
45  39 

60  60 

48  41 

56  60 

49  41 

55  54 
47  38  27 

61  60  40 


32 
52 

34     51  37 


56 
47 


50  55  60  43 
34     48     41  31 


39.0 
22.9 


43.1 
25.6 


38.9 
23.5 


41.7 
25.2 


39.2 
24.3 


39.1 
22.1 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

.7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

z  °i 

URBANA 

4  INCHES 

7  AM 

30 

28 

28 

22 

21 

27 

28 

29 

29 

26 

26 

25 

27 

27 

28 

29 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

27 

28 

31 

31 

31 

31 

28.6 

MAX 
MIN 

32 
30 

30 
28 

29 
27 

28 

22 

22 
21 

27 
21 

28 
27 

29 
28 

29 
29 

29 
26 

26 
26 

26 
25 

27 
25 

27 
27 

28 

27 

29 
28 

30 
29 

31 

30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
27 

28 
27 

31 
28 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

29.3 
28.0 

8  INCHES 

7  AM 

32 

31 

31 

28 

26 

29 

29 

30 

30 

28 

28 

28 

28 

28 

29 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

29.9 

MAX 
MIN 

33 
32 

32 
31 

31 
31 

31 
28 

28 
26 

29 
26 

29 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
28 

28 
28 

28 
28 

28 
28 

28 
28 

29 
28 

30 
29 

30 
30 

11 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

W 

31 
30 

31 

30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

30.3 
29.6 

MAX   AND  MIN   FOR  24  HOURS   ENDING  AT    7   A.M.    FROM   PALMER  DIAL    TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5%i   SLOPE  FACES  SOUTHEAST. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  .u.no.s 

JANUARY  1969 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

*       •  * 

NORTHWESI  01 

DIXQN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

3 

5.7 
9 

9 

T 

9 

9 

6 

6 

8 

7 

7 

T 

7 

1.1 
3 

4 

4 

3 

J 

2 

T 

T 

2.1 
2 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

FREEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

T 

3 

3 

3 

•  4 

4 

2.5 
6 

9 

.6 

5 

3 

5 

5 

5 

.1 
5 

4 

.0 

4 

3 

1.0 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

2 

1.0 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

galva 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

3 

3.0 

6 

6 

6 

T 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

3 

3 

3 

3 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

.5 

1 

M0L1NE  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

2 
.1 

T 

2 
•  1 

2 
.1 

1 

3.3 

1 

.a 

4 
.6 

4 
.7 

T 

4 
.6 

4 
.5 

4 
.5 

3 

.6 

3 
.3 

3 
.5 

3 
.3 

•  2 
2 
.3 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

.7 

T 

1.2 
1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 
T 

T 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

1.0 

3 

3.0 
6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.5 
4 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2.5 
3 

3 

3 

2 

2 

R0CKF0R0   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
wTR  EOUIV 

4 
■  b 

T 

4 
•  6 

T 

4 
.6 

4 
t  6 

2.1 
4 
•  6 

.5 

7 
.  9 

T 

7 
.  8 

1.0 
7 
.  8 

T 

8 
.9 

8 
•  9 

7 
.  9 

T 

7 
•  9 

T 

7 
.  9 

6 
.  9 

.3 
< 
.  9 

5 

1.2 

T 

5 

1*1 

3 
.  9 

T 

3 
•  9 

3 
.( 

3 
.9 

2 
.6 

T 

1 

.7 
T 

T 

1 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

♦       »  • 

NORTHFASI  02 

ANTIOCH  2  Nw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

T 

9 

a 

8 

.2 
8 

4.5 

12 

.1 

11 

1.5 

12 

1.5 

13 

12 

12 

11 

T 
11 

10 

2.3 
12 

10 

.2 
8 

7 

7 

6 

6 

5 

4 

.3 
4 

4 

4 

3 

.3 
3 

2 

2 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

s 

.4 
6 

6 

6 

1.2 

7 

.4 

7 

7 

T 

6 

6 

6 

5 

3 

T 

* 

T 

4 

T 

4 

3 

3 

3 

T 

3 

2 

2 

1 

T 

1 

.4 

2 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

4 

.6 

T 

4 
.6 

T 

4 
.6 

4 
.6 

1.3 
4 
.6 

1.5 
6 
.8 

T 

7 
.8 

.1 
7 
.8 

T 

7 
.8 

6 
.8 

6 
.8 

5 
.8 

T 

5 
.8 

5 
.8 

.5 

: 

.8 

T 

4 
.8 

3 

1.0 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

.  1 

.2 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

CHICAGO  MU  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

T 

4 

■  1 

3 
•  3 

2 
•  2 

2 
1 2 

2.4 
2 
.2 

2.8 
6 
.  5 

7 
•  6 

T 

6 
•  6 

T 

5 
.  5 

5 
.  5 

9 
•  5 

5 
•  5 

T 

5 
.  5 

T 

4 
•  5 

.5 
4 
•  5 

< 

•  5 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
T 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

OTTAWA 

SNUWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

3 

3 

3 

.6 

3 

5.0 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

.8 

I 

1 

2 

1 

] 

T 

T 

.8 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

X 

5 

3 

4 

3 

3 

1 

1 

1 

»       *  * 

WEST  03 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

) 

T 

3 

2.0 
5 

3 

T 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

2 

2.0 
4 

T 

4 

T 

3 

2 

l.C 
3 

T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

4.0 

5 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

1.0 
1 

1 

.5 

1 

1 

1 

.5 

1 

1 

SUINCV   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

T 

■  i 

1.7 

2 

1 

4.3 
1 

5 

5 

3 

.1 

] 

1 

•      •  * 

CENTRAL  14 

B  LOOM  I NGTUN  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

.5 

1 

4.0 
5 

T 

5 

T 

5 

1.0 
5 

! 

5 

i 

4 

4 

.3 
3 

1 

1 

] 

] 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.1 

OECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

2 

2 

2 

2 

3.5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

i 

4 

4 

2 

1 

T 

T 
T 

.5 
1 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

2.0 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

PEORIA  wS  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

1 

1 

T 

1 

1 

3.0 

I 

T 

4 
•  6 

4 
.6 

T 

4 
.6 

4 
.6 

4 
.6 

4 
.6 

4 
•  6 

T 

3 
.6 

3 
.5 

T 

3 
■  5 

3 
•  5 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

.6 

T 

1 

.3 
T 

T 
T 

T 

.7 

1 

*       *  • 

EAST  05 

HOOPESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.8 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

.4 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

KANKAKEE   3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

6.0 
6 

1.0 

7 

6 

T 

6 

6 

6 

6 

T 

6 

6 

T 

6 

T 

4 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

•  2 
T 

•  2 

T 

T 

T 

T 

1.2 
1 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

2 

T 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

1 

1 

1 

1 

3.3 
4 

T 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

URBA'JA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

4.0 
9 

2.1 

7 

7 

T 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

T 

6 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

*       *  * 

WEST  SOUIHwEST  06 

CARLINVILLE 

SNOWFALL 
SN  CN  GND 

.2 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.5 
1 

.5 
1 

MORRISONVILLE  *  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

.2 
I 

.2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

.2 
T 

T 

1.8 

2 

.3 
2 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
wTR  EOUIV 

1 

1 

1 

1 

2.7 
T 

.1 
3 
•  3 

2 
.3 

2 
•  3 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

2.0 
T 

2 
•  1 

1 

T 

T 

WHITF   HALL   1  E 

SNOWFALL 
$N  ON  GND 

T 

.7 

1 

T 

T 

T 

T 

.2 

2.0 
2 

1.0 
3 

T 

•       •  • 

EAST  50UIHEAST  07 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

3.0 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

T 

4 

3 

2 

I 

• 

3.0 
2 

See  Rolerence  Notes  following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Continued 


BUIiaa 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VANDAL ! A   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  0N0 

.9 

.6 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

1.7 

2 

T 

WINDSOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1.0 

1 

•      •  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.2 
2 

3.0 

- 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

T 

2.0 

2.0 

CAIRO  WB  CITV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 

T 

T 

10.5 

T 

9 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

.1 
T 

3.0 

2 

•       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

1.0 
1 

T 

1 

T 

1.0 

1 

1 

GOLCONDA  SAm  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.6 

1 

T 
T 

1.5 

2 

HARRISBURO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

I 

Mi 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL   STANDARD  TIME 
MID          6    AM        NOON        6  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66  —OS 

1.00-199 

2.00 
and  over 

Total 

CAIRO  WB  CITY 

35 

S 

23 

2 

5 

5 

3 

2 

1 

18 

33 

7.5 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

23 

4.2 

10.2 

38++ 

25 

24 

77 

77 

72 

75 

13 

4 

7 

0 

0 

0 

24 

7.4 

CHICAGO  MIDWAY  AIRPORT 

22 

5.4 

11.3 

30 

SE 

28 

70 

69 

66 

68 

11 

5 

6 

1 

0 

0 

23 

30 

7.4 

MOL I NE   W8  AIRPORT 

25 

3.0 

12.4 

AO 

W 

08 

77 

77 

73 

77 

6 

3 

7 

2 

0 

0 

18 

35 

7.5 

PEORIA   WB  AIPPOPT 

23 

2.6 

11.6 

32 

w 

09  + 

77 

77 

74 

77 

5 

6 

7 

1 

0 

0 

19 

34 

7.5 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

23 

3.5 

11.2 

27++ 

25 

25  + 

82 

79 

75 

77 

13 

4 

6 

1 

0 

0 

24 

7.7 

SPR1NGFIELO  WB  AIRPORT 

22 

2.2 

12.2 

35 

NW 

06 

78 

78 

75 

78 

8 

6 

6 

1 

0 

0 

21 

35 

7.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


a  COUNTY 


ALEKIS  WATERWORKS 

ALTON  DAM  26 

ANN*    1  E 
I  ANTIOCH  2  NM 

ASHLEY 

AUGUSTA 

AURORA  COLLEGE 
|  AVON  5  NE 

BARR I NGTON 
BARRY 

BEaRDSTOwN 
1  BELLEVILLE  SO  ILL  UN  I V 
BEL V | DERE  SEWAGE  PLANT 
BENTlEY 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BLOOHl  SOI  u ft  WATERWORKS 

I  8 LOOM I NGTON  NORMAL 

.  BLUFFS 

8 WOO* PORT  DAM  52 
CAIRO  KB  CITY 
CANTON  1  ESE 
CARBONOALE  SEWAGE  PL 
CARL INVILLE 
CARLVLE  RESERVOIR 


0055 

OU72 
J0B2 
I  OUT 
01  S7 

,  O.'Sl 
u  J)J 

cat 

JS56 


EDWARDS 
MERCER 
WARREN 
MADISON 


i  CMENOA 

Chester 

chicago  calumet 


TR  I 


1*75 

1*91 

1522 


chicago  mavfh  pi 
,  Chicago  n  br  pui 
Chicago  o  hare  airport 
Chicago  rose land  phpg 
Chicago  Racine  pump 
Chicago  san  dist  off 

Chicago  s  filter  plant 
■  chgo  springfield  pmpg 

Chicago  university 

CHICAGO  wb  airport 
•  Chicago  wB  CUT  NO  2 

CHKLICOlHt 

C1SNE  2  ESE 

CLINTON  1  SSW 

COBDEN  2  S 
COULTERviLLE  1  SSW 

CRETE 
DANVILLE 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 
DECATUR 
DE  (ALB 
01  ION 

01  AON  SPRINGS  A OR  C 

DOWNS  2  NE 

DU  OUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PKS  COL 

EDELSTE IN 


2221 
mi 


ELGIN 

FAIRBURY  WATERWORKS 
FAIRFIELD  RADIO  WFlW 
FARMER  CITY 
FLORA  2  Nw 
FREEPORT 


2679 
26B7 
27)6 


0«  FRANKLIN 
0*1  MCLEAN 
OA]  MCLEAN 
Ofrj  SCOTT 

09  MASSAC 
0*  ALEXANDER 
0*  FULTON 
08  JACKSON 
061  MACOUPIN 
OH  CLINTON 


0*J  MCLEAN 
OB  RANDOLPH 
02  COOK 

02)  COOK 
COOK 
COOK 
COOK 
COOK 
COOK 


COOK 
COOK 
COOK 
COOK 
P£oR|, 


VEHHILIOI 
VERM 1 1.  IQI 
OA]  MACON 
OE  KALB 


09  POPE 

0-  MC,  t  A  ' 

oai  PERRY 

08!  ST  CLi 


06  MAD I  SON 
07]  £FF  INGHAM 
KANE 


2993  I 
J109  I 
J257  ( 


GALVA 
I  GENE  SEO 

GIBSON  CITY 
;  GLADSTONE  DAM  |a 
1  GOLCONDA  DAM  51 
|  GOLDEN  1  N* 

GRAFTON 

grand  tower  2  n 
1  greenfield  i  s 

GREENUP 

GREENVILLE  1  E 
GR 1 GGSVILLE 
HARDIN 
1  HARR1SBURG 
HARR I SSURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA  POWER  StATIOl 


STEPHENSON 
WHITESIDE 
JO  DAVIESS 


HENDERSON 

I  POPE 
'  03|  AO  A  MS 


JERSEY 
OS)  JACKSON 
06.  GREENE 
071  CUMBERLAND 


:  PLANT 


I  HENNEPIN  POWER 

MILLSBORO 

MOOPESTON 
I  HUTSONVILLE  POWER  PL 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE 

JERSfYV ILLE  2  SW 
;  JOLIET  6RANOON  RD  DAM 

JOLIET 
I  KANKAKEE    3  SW 

'  KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
1  KEMhSBURG  1  NW 

KEwANEE 
, KEWANEE   BAKER  PARK 

LACON  2  E 

i  HARPE 
LANARK 

LA  SALLE  1  S 
LAWRENCEVILLE 
LINCOLN 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
LOUISVILLE 


■    01  PUTNAM 

J  MONTGOMERY 
I  05  VERMILION 
'  07  CRAWFORD 

011  ROCK  ISLANI 

06  MORGAN 
1  06  JERSEY 


KANKAKEE 

MERCER 

HENRY 
HENRY 
\  MARSHALL 
IANCOCK 
01  CARROLL 


1  07  LAWRi 
l  0*|  LOGA1 


5272 
5210 
529* 


0*.  TA2EWELL 
0»  MCDONOUGH 
Oil  JACKSON 
021  MCHENRY 


38  50 
*1  2* 


3  *l  27 

*0  OB 

7|  *0  06 

39  51 

*1  56 

*1  50 

5j  37  26 

*0  25 

*|  37  69 

3B  3* 

*0  56 

38  50 

39  07 
*2  02 


*0  07 

30  58 

37  40 
39  20 
39  15 

38  63 

39  *3 
39  09 


M  05 

6]  08 
*1  06 
*1  15 
*1  15 
*1  01 
*0  35 
*2  06 
*l  19 
>8  *3 


BB  i 

«0  *5 
90  )» 
90  11 
8*  1* 
8B  OB 

89  12 

90  56 
88  20 
90  22 


88  55 

89  01 

89  DO 

90  32 


89  38 
89  67 
8B  33 
08  16 


90  09 
90  26 
90  23 


90  12 

88  10 

89  2* 

90  4* 
90  37 
8B  32 
88  32 
90  06 


91  01 
90  12 
90  21 


90  68 
89  60 
89  06 


88  06 
BB  10 

89  22 


88  36 
90  2* 
88  6* 
BB  58 


OBSERVER 


ILL.   STATE  POLICE 
GENE  L  BURGESS 
MUNICIPAL  WATERWORKS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  BON 

Thomas  g.  robinson.  jr 
JAMES  u.  millspaugh 
REk  J.  HOLMES 

aurora  col  physics  oep 
james  r  mjtchell 

richard  e.  miller 
george  e.  griper 
Thomas  E*  Phelps 
GEORGE  KAPUSTA 
CITY  OF  BELVIDERE 
LEWIS  E.  THuRMAN 

MAX   R  CRAJN 
BLOOMING TON  WATERWORKS 
ILL    SIAIL  NORMAL  UNI 
VERNON  A.  NORTRUP 

OF  ENGINEt 
U  S  WEATHER  ttUREAU 
RADIO  STATION  w6YS 
HUGH  B.  BOYO 
JACK  A.  CAMP8ELL 
U  S  CORPS  ENGINEERS 
HUBERT  BOHLEBER 
CITY  OF  CENTRAL  I A 
U  S  CORPS  OF  ENGINEt 
EAS*" " 

C.  MERLE 
ROBERT  w.  GA 
CHICAGO  SANI 

CITY  ENGR  VATER 
CHICAGO  SANITARY 
U  S  WEATHER  DURE 
CITY  ENGR  WATER 
CHICAGO  S, 
CHICAGO  S. 

CITY  ENGR  WATER 
CITY  ENGR  -ATER 
U  S  w£ATH£R  bURE 
U  S  WEATHER  BuRE 
U  S  WEATHER  a<J*l 
DON  H.  CONNOR 
UNION  OIL  CO. 
R.  E.  PITRAT 
R.  G.  ANDERSON 
C  WARREN  8 1 RCMLE R 


DANVILLE   SEWAGE  PLA 
ETHFLDA  C.  COONRADT 
NORTHERN    1LL1NIOS  U 
ROBERT  M.  NELL  I S 
DIXON  SPRGS  AGR1C 
ADA  A.  OLVINE 
ILLINOIS  STATE  POLICE 
PARKS  COLLEGE 

HAROLD  O.  PRICE 
MRS.  DEVEl 
CLIFFORD  R.  MANUEL 
MISS  MYRTLE  E.  SPIE 

OEPT  OF 
RADIO  STATION 
NOR AH  YEAGLE 
V   A  MALE 
JOHN  SCHRODER 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
KRAFT  FOODS  COMPANY 
CITY  WATERWORKS 
RONALO  A.  HOLT 
MUNICIPAL  UTILITIES 
ORLEN  F.  REIS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
O  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  M   | BNEN 

PAUL  E.  ARNOLD 
LEROV  k.  HENDERSON 
WILLIAM  C.  MENG 
JOHN  w.  WYLDE 
HAROLD  W.  DAVIS 
HOWARD  E.   STAFF Y 
OflVILLE   H.  JOHNES 
CLYDt  P  I  I  THAN 
CITY  DISPOSAL  PLANT 
HAVANA   POWER  ST. 


HENNEPIN  POWER  PLANT 
WALTER  E.  8ELCHER 
JOHN  F.  HuShROSH 
CENTRAL   ILL  PU6  SVL  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
HLDS  RADIO 

JERSEYVlLLE  SWG  PLANT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ILL  STATE  PENITENTIARY 
DEL8ERT  w.  KOERNER 


MUNICIPAL  SE 

ROBERT  CROSE 
STAR  COURIER 
KEWANEE  BAKEI 
MRS.  O.B.PACE. 
JACK  H.   S HARPE 
THOMAS  Dl  PAOLO 
ILL 
CAL< 


JOSEPH 
CHICAGO  S, 
JOHN  D  BL 


I    DRAINAGE  CODE:    1-ILLINOIS  2-KASXASXIA    '-LAKE  MICHIGAN  4-MISSlSSlPPl   5-OHIO  fl-ROCK  7-WABASH 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
JANUARY  1969 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  bo  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist, 
P TO.  Box  2810  "station  5 A".   Champaign,   Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA   ILLINOIS" . 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  600  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.  Max- and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 
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Station 

Temperature 

v*  r 

a 

S  1 

•  5 

<  £ 

_  g 

sj 

>  3 
<  2 

* 
< 

,i 

|z 

II 

2 

2 

c 

i 

s 

f, 

f 

1 

No.  of  Days 

II 

>. 
a 
1 

~i 
2 
O 

s 

Q 

Snow.  Slcol 

No.  of  Days 

Mm. 

Min. 

5 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

a 

0 

s 

1 

• 

1 

s 

§ 

2 

s 
s 

3  > 

3 

H 

•       •  • 

NQR1HHEST  01 

ALE00 

35.6 

21.9 

28.9 

1.2 

42 

25. 

2 

13 

1007 

J 

7 

2  8 

0 

.66 

- 

.70 

.34 

22 

3.0 

2 

0 

0 

35.0 

22.3 

28.7 

2.1 

43 

28* 

5 

3 

1010 

0 

2  7 

0 

1,36 

T 

T 

0  + 

0 

0 

0 

F  R  E  E  PORT 

33.8 

19.5 

26.7 

2.7 

41 

27 

3 

14* 

1067 

0 

2  6 

0 

.42 

.  75 

.17 

22  + 

3.0 

2 

22  + 

2 

0 

0 

FULTQN  QAM  13 

57  "  f  M 

42 

27* 

3 

' 

1017 

'J 

t' 

2  6 

0 

.08 

.03 

22 

.  5 

1 

22  + 

0 

0 

0 

G  AL  VA 

33.6 

20 , 8 

27.2 

.  4 

* 

1081 

0 

B 

2  8 

0 

.05 

1 ,45 

.03 

9 

.  5 

1 

0 

0 

0 

GENESEO 

3  5.8 

21.5 

2  8.7 

44 

23 

5 

3 

1010 

0 

r* 

2  b 

0 

04 

* 

- 

1.35 

.02 

j? 

T 

0 

0 

0 

0 

hennepin  power  Plant 

36.9 

21.8 

29.4 

44 

25* 

8 

3 

992 

0 

7 

28 

0 

.08 

.  04 

T 

T 

11  + 

0 

0 

0 

36.4 

23.0 

29.7 

43 

28* 

5 

3 

980 

c 

5 

2  5 

0 

.  14 

0  * 

1.6 

1 

5* 

2 

0 

0 

MOLlNE  wb  airport 

R 

34 . 2 

21.6 

27.9 

2 . 2 

42 

28  + 

4 

3 

1032 

0 

2? 

0 

.21 

1  ,  14 

.13 

22 

.9 

T 

28  + 

1 

0 

0 

morr I  son 

36  *  8 

22.1 

29.5 

2 . 7 

44 

27+ 

4 

3 

J 

t 

2  7 

0 

.18 

1,26 

.03 

8 

3.0 

1 

9* 

0 

0 

0 

MOUNT  CARROLL 

34,3 

19,8 

27.1 

1.9 

41 

27* 

3 

3 

1054 

J 

10 

7  0 

0 

•  1 7 

1.17 

•  09 

' 

2.0 

1 

9. 

0 

0 

0 

PAM  PAH 

32.5 

19.0 

25.8 

40 

28+ 

5 

*+ 

1092 

0 

11 

2  8 

0 

•  08 

1.44 

.02 

12  + 

1 . 2 

0 

0 

0 

RQCHELLE   1  W 

32.9 

19.2 

26.1 

41 

27+ 

0 

3 

1061 

- 

i  5 

2  0 

1 

ROCKrORD  W8  AIRPORT 

//R 

34  ■  6 

22.0 

2  8.3 

3*9 

4  1 

25 

7 

13  + 

1017 

0 

8 

2? 

0 

.04 

- 

1.40 

.03 

8 

.  8 

T 

27+ 

0 

0 

0 

S  TQC  ".TON 

32.5 

18.7 

25.6 

39 

23  + 

0 

3 

1097 

0 

13 

2b 

1 

.98 

.50 

22 

5.3 

8 

9+ 

<• 

1 

0 

TISKILNA 

35.9 

19.3 

27.6 

44 

26* 

5 

3 

1041 

0 

10 

2b 

0 

•  06 

1.50 

.06 

T 

0 

0 

0 

0 

WALNUT 

35.5 

21.8 

28.7 

1.4 

43 

26 

4 

3 

1012 

0 

9 

28 

.  10 

1.32 

.10 

1.0 

1 

3 

1 

0 

0 

01 V  I S I  ON 

27.9 

1.7 

.22 

1.15 

1.4 

NORTHEAST  02 

ANT  I OC  H  2  NW 

32.9 

19.3 

26.1 

39 

2* 

4 

4 

1084 

0 

10 

28 

0 

.18 

g 

1 .  8 

2 

1  5  + 

0 

0 

0 

AURORA  COLLEGE 

35.2 

20.8 

28.0 

1.7 

42 

22* 

7 

4 

1029 

0 

8 

2  8 

0 

.09 

_ 

1.45 

.04 

6 

.  9 

T 

1  5  * 

0 

0 

0 

BARRINGTQN 

33.0 

19.9 

26.5 

40 

22  + 

6 

13+ 

1072 

a 

14 

28 

0 

.04 

.02 

7 

,  9 

1 

7+ 

0 

0 

0 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

3  5.6 

24.1 

2  9.9 

3.7 

4  3 

2 1 

10 

13+ 

976 

0 

7 

25 

0 

.12 

- 

1.39 

.03 

22 

2 . 3 

1 

7 

0 

0 

0 

ru  i  c  Am   iiki  t  ucoc  r  tv 
'.  1  l  '..  »  ij  J    J  N  1  V  t  "  j  1  * 

35,2 

23.4 

30 . 3 

1 . 7 

42 

24  + 

12 

* 

965 

0 

25 

0 

.  29 

1.29 

•  16 

1 

0 

0 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

//R 

35.8 

24.7 

30.3 

2.6 

42 

16+ 

11 

4 

966 

a 

6 

2  5 

7 

1.35 

•  1  ** 

3 . 2 

1 

7+ 

1 

0 

0 

CHICAGO  MB  CITY  NO  2 

R 

34.0 

24.9 

29.5 

42 

4 

12 

4+ 

986 

0 

8 

25 

0 

'  39 

•  18 

1 

0 

0 

JOL I £T^ 

37,8 

23.8 

30.8 

44 

27+ 

12 

12 

953 

0 

'. 

2- 

0 

.07 

.07 

23 

T 

T 

6 

0 

0 

0 

n  arc n U  u 

33.7 

20.2 

27.0 

39 

27+ 

5 

4 

1060 

0 

a 

2  8 

0 

T 

J 

23+ 

c 

0 

MORRIS  5  N 

3  5.8 

22.2 

29.0 

1  •  4 

42 

27  + 

9 

100  3 

0 

2  8 

.03 

_ 

1.37 

.02 

2 

.3 

T 

13+ 

0 

0 

0 

OTTAWA 

37.3 

23.6 

30.5 

1.9 

44 

27+ 

6 

3 

962 

0 

2  5 

.15 

1.42 

.06 

6 

.5 

T 

12+ 

0 

0 

0 

R  ARK  FOREST 

35.0 

21.3 

28.2 

45 

21 

9 

13 

1028 

o 

2  8 

0 

.09 

.  5 

1 

1 

0 

0 

0 

PERU  SEWAGE  PLANT 

33.8 

20.0 

26.9 

-  2.0 

43 

28 

9 

3 

1061 

0 

12 

.04 

1.53 

.04 

5 

T 

T 

12+ 

0 

0 

0 

WAUKtGAN  2  WNW 

33.3 

22.4 

27.9 

1 . 9 

40 

24 

7 

1032 

0 

10 

27 

7 

.26 

1.22 

.13 

6 

2 . 3 

1 

8  ♦ 

1 

0 

0 

NHEATON  3  SE 

36.0 

20.7 

28.4 

44 

21 

5 

4 

1020 

0 

8 

28 

0 

.  1 8 

.  10 

2.4 

1 

6 

1 

0 

0 

DIVISION 

28.6 

1.5 

1.41 

1.2 

»      •  » 

WEST  03 

GALESBUAG 

36. 1 

22.4 

29.3 

43 

25 

6 

3 

994 

0 

8 

27 

7 

.38 

1.05 

.26 

4.5 

4 

28 

3 

0 

0 

GOLDEN   1  NW 

37. 1 

24.4 

30.8 

48 

3 

9 

3 

952 

0 

9 

27 

0 

^  1  ?t 

.52 

.96 

0 

7.5 

5 

28 

3 

2 

0 

LA  HARPE 

36.8 

23.6 

30.2 

.8 

44 

10 

6 

3 

969 

0 

B 

26 

0 

1*18 

.29 

28 

6.0 

5 

28 

2 

0 

MONMOUTH 

36.8 

22.6 

29.7 

1.4 

43 

10+ 

6 

3 

982 

0 

6 

28 

0 

1.03 

.62 

.40 

28 

5.5 

2 

28 

3 

I 

0 

QUINCY 

38.8 

25.7 

32.3 

-  .1 

49 

4 

11 

3 

911 

0 

3 

25 

0 

2.43 

.83 

1.07 

6 

5 . 0 

1 

28+ 

4 

3 

1 

UUINCY  P  AA  AIRPORT 

37,0 

25.6 

31.3 

46 

5 

11 

3 

936 

0 

6 

2  3 

0 

2.65 

1.09 

8 

8.0 

1 

26  + 

5 

2 

1 

RJSHVILLE 

38.0 

24. 8M 

31. 4M 

.3 

48 

4 

9 

3 

940 

0 

3 

25 

0 

2.29 

.73 

1.12 

8 

9.0 

4 

2 

1 

DIVISION 

30.7 

.5 

1.74 

.18 

6 . 5 

»       •  « 

CENTRAL  04 

BLOOM  I NG I  ON  NORMAL 

37,0 

23.0 

30.0 

-  .2 

43 

22  + 

9 

> 

972 

0 

6 

27 

0 

•  43 

1.36 

.20 

1.6 

T 

9+ 

2 

0 

0 

CHENOA 

37. OM 

23 .  OM 

30. OM 

45 

21 

8 

4* 

975 

0 

7 

28 

0 

.13 

3.0 

2 

3 

3 

0 

0 

DECATUR 

40.4 

25.4 

32.9 

.  5 

49 

5 

11 

3 

890 

0 

3 

24 

0 

1.65 

.32 

.77 

9 

3.0 

2 

28  + 

S 

1 

0 

PARMER  CITY 

36.3 

23.9 

31.1 

45 

22 

8 

4  + 

943 

0 

5 

27 

0 

1.32 

.50 

4 

3 

1 

0 

HAVANA  POWER  STATION 

39.3 

25.2 

12.3 

1.5 

45 

27* 

10 

3 

911 

0 

4 

24 

0 

1.46 

.29 

•  52 

6.3 

6 

28 

4 

1 

0 

LACON  2  E 

36.6 

22.1 

29.5 

45 

25 

7 

3 

988 

0 

7 

28 

0 

.08 

.06 

6 

1.0 

1 

6+ 

0 

0 

0 

LINCOLN 

36.6 

23.1 

31.9 

.8 

45 

21* 

9 

3 

921 

0 

S 

25 

0 

1  .22 

.73 

.43 

9 

3.7 

3 

2S 

4 

0 

0 

MASON  CITY 

37.6 

24.4 

31.0 

45 

4 

9 

3 

943 

0 

4 

26 

0 

1.29 

■  73 

8 

5.5 

4 

28 

2 

I 

0 

MINONK 

35.6 

22.9 

29.3 

43 

25 

T 

3 

994 

0 

7 

28 

0 

0  .20 

1.44 

D  .20 

8 

2.0 

2 

8 

1 

0 

0 

PEORIA  WB  AIRPORT 

//R 

37.1 

23.6 

30.4 

2.0 

45 

16 

8 

3 

962 

0 

7 

28 

0 

.36 

1.15 

.32 

8 

2.2 

1 

26+ 

: 

0 

0 

PRINCEVILLE   1  N 

36.1 

22.4 

29.3 

43 

28 

6 

3 

993 

0 

T 

27 

0 

.26 

1.20 

.19 

8 

T 

0 

i 

0 

0 

DIVISION 

30.7 

.5 

.81 

.96 

2.6 

•      •  • 

EAST  05 

DANVILLE 

39.4 

23.8 

31.6 

.0 

46 

21 

9 

4 

928 

j 

<. 

?■> 

0 

1.05 

1.06 

.70 

6 

2 

1 

0 

HOOPESTON 

36.6 

23.7 

30.2 

-  .2 

45 

21 

11 

4  + 

969 

0 

5 

28 

0 

.36 

1.70 

.11 

8 

1.3 

T 

8  + 

2 

0 

0 

KANKAKEE  3  SW 

35.9 

23.8 

29.9 

1-2 

43 

21 

7 

4 

978 

j 

•> 

24 

] 

.15 

1.64 

.04 

23  + 

1.4 

2 

-• 

0 

7 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

36.0 

23.3 

29.7 

43 

21 

9 

3 

983 

0 

■> 

11 

- 

.09 

1.76 

•  03 

23 

1.0 

1 

3 

0 

0 

0 

PONTIAC 

36,0 

23.9 

30.0 

■  5 

45 

23 

6 

4 

973 

j 

7 

28 

1 

.35 

1.32 

.13 

3 

1.7 

3 

4+ 

I 

0 

0 

RANTOUL 

38.  5M 

23. 9M 

31. 2M 

44 

2*+ 

11 

4+ 

941 

0 

4 

77 

1 

.71 

.38 

6 

3 

0 

0 

URBAN* 

37.7 

23.4 

31.6 

.6 

45 

22* 

12 

3 

929 

0 

J 

25 

0 

1.02 

1.07 

.79 

8 

1.1 

1 

3+ 

1 

1 

0 

See  Reforence  Nolea  Following  Station  Index 
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Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

■a 

i 

5  ° 
|z 

|| 
•  2 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

a 

e 

§> 
i 

a 

No.  ol  Days 

Departure 
From  tJorra al 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

o 

s 

o 

.50  or  More 

1.00  or  More 

1 

si 

.*  j 

Total 

NATStKA  2  NW 

37.2 

23.3 

30.3 

46 

21 

9 

4 

965 

.11 

_ 

1.78 

.03 

6 

T 

T 

5  + 

0 

0 

DIVISION 

30.6 

.48 

- 

1.47 

1.1 

*      •  • 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

40,9 

27,3 

34  ■  1 

52 

1 8 

3 

859 

n 

3 

?  3 

o 

2  •  32 

.80 

28 

4  0 

2 

28  + 

6 

2 

CARLINVILLE 

40  *  4 

25.5 

33.0 

-  .8 

52 

5 

1 4 

3 

890 

0 

1 

23 

0 

2.45 

•  32 

1 . 44 

28 

9.5 

7 

2  8 

3 

2 

1 

CRIGCSVILLE 

38,4 

2  5.4 

31.9 

-  .6 

50 

5 

12 

3 

920 

0 

4 

27 

0 

2  •  59 

1.00 

g 

6 . 0 

28 

p 

jf 

Hi LLSBORQ 

40  •  6 

26,1 

33.4 

-  1.1 

50 

5 

1 5 

3 

879 

0 

1 

22 

0 

2.23 

•  07 

•  8  0 

g 

4.0 

2  8 

5 

0 

JACKSONVI LLE 

39,4 

23. 3 

32.4 

„      <  2 

50 

5 

12 

3 

907 

o 

3 

2  3 

o 

2.14 

.44 

1.52 

8 

6.0 

5 

28 

3 

1 

1 

JERSEYVI LLE  2  Sw 

40  •  8 

26  ■  6 

33.7 

52 

5 

16 

3 

869 

o 

0 

20 

o 

1.90 

.64 

9 

5.0 

2 

J 

M3RR ISONVILLE   4  SE 

38  .  6 

26,8 

32  •  7 

.0 

50 

5 

15 

3 

898 

o 

5 

2  2 

o 

2.33 

•  31 

1 . 23 

Q 

4  5 

2  8 

3 

1 

PANA 

38  *  9 

26 .  5 

32  •  7 

•  6 

50 

5 

14 

3 

900 

0 

4 

22 

0 

2.09 

•  17 

1.07 

9 

I  •  7 

. 

28  + 

5 

1 

SPRINGFIELD  MB   AIRPORT  R 

37.8 

25.1 

31.5 

-  .1 

49 

5 

1 2 

3 

934 

0 

5 

23 

0 

1 . 96 

•  14 

1.08 

a 

6.6 

2  8 

3 

1 

VIROEN   1  SSW 

WHITE   HALL   1  E 

39  9 

26.  2M 

33  *  1 M 

-  .7 

49 

5 

13 

3 

884 

_ 

fl 

2  4 

0 

1,01 

1*22 

g 

6.0 

28 

3 

2 

2 

DIVISION 

32.9 

•  6 

2.28 

■  29 

5.4 

•       •  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

40,0 

26.9 

33.5 

48 

21* 

15 

3 

876 

0 

2 

22 

0 

1.22 

- 

.91 

.73 

9 

T 

T 

28  + 

i 

0 

EFF INGHAM 

40. 3M 

26.6 

33. 5M 

,  l 

50 

21  + 

11 

13 

877 

0 

2 

22 

0 

1.05 

1.29 

.43 

9 

T 

T 

28+ 

0 

0 

FLORA  2  NW 

41.9 

29.3 

35.6 

.  1 

51 

5 

19 

13 

817 

0 

1 

20 

0 

1.40 

.60 

28 

5.0 

5 

26 

4 

1 

0 

MARSHALL    1  E 

4 1  •  6 

25,7 

33 . 7 

5 1 

2 1 

15 

13+ 

873 

o 

0 

2  l 

o 

1.37 

1.12 

3 

T 

0 

3 

■ 

1 

MA  T  TOON 

36*8 

26,1 

32.5 

46 

21  + 

14 

3 

905 

0 

5 

23 

0 

1 .00 

' 

1.0 

1 

3+ 

3 

+ 

1 

HOWE AQUA 

39  9  M 

25  4M 

32  •  7M 

5  ^ 

5 

1 2 

3 

887 

0 

25 

0 

D  1,35 

1.10 

8 

3 

1 

NEWTON 

42,0 

28. 1 

35-1 

50 

5 

17 

13 

o 

2  0 

o 

.96 

.74 

6 

2 

0 

OLNEY   2  S 

42.7 

28.2 

35.5 

-  .6 

52 

21 

19 

19+ 

821 

o 

I 

2  1 

o 

1.38 

.39 

6 

2.0 

2 

28 

5 

0 

PALESTINE 

4i  •  9 

28.1 

35.0 

-  .1 

55 

2 1 

iy 

J3 

836 

o 

2 

2  ]_ 

0 

1.20 

1.22 

•  72 

Q 

2.0 

^ 

0 

PARIS  WATERWORKS 

39.6 

2  5.5 

32.6 

-  .1 

5  I 

2 1 

14 

4+ 

900 

g 

3 

2  j 

1.21 

1.01 

!87 

8 

lis 

1 

3 

+ 

0 

SALEM 

42,4 

27.0 

34.7 

5  3 

5 

^3 

B42 

0 

1 

21 

0 

1.46 

1 . 04 

•  73 

28 

6  ■  0 

6 

28 

4 

0 

TUSCULA 

39. 2M 

24.9 

32. 1M 

10 

3 

915 

o 

3 

2  t> 

1.49 

.67 

1.17 

8 

.6 

1 

8 

3 

1 

VANDAL  I  A   FAA  AIRPORT 

40.1 

23.0 

34.1 

49 

4 

18 

13 

859 

o 

2 

2  i 

o 

2.01 

1.20 

8 

1.8 

T 

16+ 

4 

1 

WINDSOR 

40.5 

26.  4 

33.5 

.7 

52 

6 

14 

3 

878 

0 

1 

2  3 

1*68 

.76 

1.10 

3.0 

* 

28 

5 

* 

1 

DIVISION 

33.9 

•  1 

1.36 

1.00 

1.9 

»       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

44,0 

29.6 

36.8 

-  1.6 

54 

4 

14 

13 

783 

0 

1 

17 

0 

1.66 

1,69 

.67 

15 

6.7 

5 

16+ 

4 

2 

0 

BELLEVILLE   SO   ILL  JNIV 

42.3 

28.0 

35.2 

34 

3 

16 

13 

830 

0 

1 

20 

0 

1.84 

.71 

8 

4 

28 

4 

2 

0 

CAIRO  hB  city  r 

4  5.2 

34.2 

39  7 

-  1.0 

54 

21  + 

1 2 

1  2 

1.75 

1*92 

•  57 

28 

3.5 

2 

16 

4 

1 

0 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

44.9 

29.9 

37.4 

-  1.0 

58 

4 

1 9 

^  3 

765 

0 

0 

18 

0 

1*20 

1.85 

.  32 

28 

4.5 

4 

16 

6 

0 

0 

CARLYLE  RESERVOIR 

40.9 

28.0 

34.5 

54 

^7 

1 3 

850 

0 

2 

21 

0 

1.47 

.51 

28 

3.0 

3 

26 

1 

0 

COBDEN   2  S 

44.  B 

29.4 

37.1 

55 

4 

18 

13 

776 

Q 

1  8 

1.20 

.44 

2B 

4.0 

4 

15 

5 

0 

0 

DU  QUOIN  2  S 

44.4 

29.1 

36.8 

-  .9 

37 

4 

18 

13 

784 

0 

1 

1  8 

1.40 

1.31 

.60 

28 

7.3 

5 

1 

0 

EAST   ST   LOUIS   PKS  COL 

MAKANDA   1  NW 

44.4 

29  ■  2 

36.8 

56 

4 

j7 

j  3 

780 

_ 
0 

1 

1  8 

1  •  .  3 

.35 

15 

6.5 

5 

15 

4 

0 

0 

MARION  4  NNE 

44  ■  5 

29.7 

37.1 

_  ^ ,  i 

56 

4 

16 

^3 

775 

0 

0 

16 

0 

2.11 

1  •  3  9 

1 .07 

28 

8.9 

4 

28 

5 

1 

1 

NASHVILLE   *  NE 

41.8 

29.3 

35.6 

51 

4 

18 

13 

.  _ 
\ 

Q 

1 

2  0 

Q 

1.25 

1.21 

.38 

28 

4.3 

2 

28  + 

5 

0 

0 

SPARTA 

43.4 

28.8 

36.1 

■  1*7 

57 

4 

17 

13 

8  04 

0 

20 

1.30 

1.11 

.71 

28 
8 

6.5 

4 

28 

4 

1 

0 

WATERLOO   1  WSW 

29,1 

56 

18 

1 3 

807 

Q 

1  6 

o 

2  .05 

•  19 

.63 

3.9 

3 

16 

6 

2 

0 

DIVISION 

36.6 

■  1.2 

1.53 

1.36 

5.4 

*      *  » 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

44,3 

29.3 

36.8 

53 

22  + 

17 

13 

780 

0 

1 

21 

0 

.97 

.30 

28 

4.0 

3 

28 

5 

0 

0 

BROGKPORT   DAM  52 

46.1 

31.9 

39.0 

57 

21 

19 

13 

722 

0 

0 

14 

0 

2.01 

l.BB 

.31 

16 

4.0 

4 

16 

7 

1 

0 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

45.4 

30.1 

37.8 

58 

21 

16 

13 

756 

0 

1 

15 

0 

1.25 

.39 

28 

5.0 

4 

16+ 

5 

0 

0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

43.4 

29.2 

36.3 

-  .7 

55 

21 

16 

13 

797 

0 

1 

21 

0 

1.33 

.44 

28 

5.5 

5 

28 

4 

0 

0 

HARR 1 SBURG 

45.2 

31.0 

38.1 

-  .9 

37 

4 

18 

13 

744 

0 

0 

15 

0 

1.63 

1.41 

.62 

28 

7.0 

5 

15 

4 

1 

0 

MCLEANSBORO 

43.3 

90.1 

36.7 

-  1.1 

33 

5+ 

19 

13 

786 

0 

c 

18 

0 

1.67 

1.15 

.88 

28 

9.5 

6 

28 

4 

1 

0 

MT  CARMEL  WATERWORKS 

44.3 

2  5.7M 

35.  OM 

36 

22 

16 

14  + 

B33 

0 

1 

23 

0 

1.14 

.28 

23 

T 

T 

16 

5 

0 

0 

MOUNT  VERNON 

43,4 

28.6 

36.0 

-  .3 

33 

4 

16 

13 

806 

0 

1 

20 

0 

.91 

1.72 

.21 

28 

3.0 

2 

16 

4 

0 

0 

RGSICLARE 

46.9 

31.3 

39.1 

58 

21  + 

18 

13 

718 

0 

1 

14 

0 

1.30 

.43 

28 

4 

16 

4 

0 

0 

DIVISION 

37.2 

-  ,4 

1  .36 

1.38 

4.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


H 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


22     23  I  24     25     26  27 


NUR  T HWE S T 


01 


ALfcDO 
DIXON 
FRfcEPORT 

FRfcEfORT   SEMACE  PLANT 

ful  tun  dah  13 

GALENA 
GAlva 
BENESED 

HENNEPIN  POMER  PLANT 
ILLINOIS  CITt   DAN  16 

KEIThSBURC   I  NM 
KIHANEE 

HOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISON 

MOUNT  CARROLL 

NEW  BOSTON  DAN  17 
PAH  PAH 
ROCHELLE    1  W 
ROCKFORD  6  ENE 
ROCKfORO  MB  AIRPORT 

STOCKTON 
MSKfLMA 
M ALNuT 


.12  .26 

.0 
T  T 


NORTHEAST 


02 


AN  I 10CH  2  NM 
AURORA  COLLEGE 
B AKR 1 NGTQN 

(.HANNAHON  DRESDEN  ISl 
CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 
CHICAGO  H6  AIRPORT  //R 
CHICAGO  MB  CITY  NO  2 
OE  K ALB 
ELGIN 

JOLIET   BRANDON  RD  DAM 
JOLIET 

LA  SALLE    1  S 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

Ml LLBROOK 
MORRIS 
MORRIS  9  N 
OTTAWA 
PARK  FOREST 

PEOTONE 

PERU  SEWAGE  PLANT 
STREATOR  2  ENE 
UTJCA  STARVED  ROCK  DAM 
WAUKEGAN  2  HNH 

WHEATDN  3  SE 


T  .02 
T  .OA 
.01  .03 


.01  T 

.02 


MEST  03 

AVON  3  NE 
IENTLEY 
CANTON  1  ESE 
GALESBURG 
GLADSTONE   DAM  18 

GOLDEN  1  NM 

LA  HARPE 

MACOMB 

MONHQUTH 

HOUNI  STERLING 

PAtSON 
QU1NCY 

QUINCr  FAA  AIRPORT 
QU1NCY  DAM  21  / 
gUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RUSHVILLE 


1.30 
1.03 
2.99 

2.65 
2.*3 
2.65 
2.31 


.70 
.20 
.26 


>4 


CENTRAL 

BLOQMINGTON  WATERWORKS 

BLOOM  I NG T ON  NORMAL 

CHENOA 

CMILLICOIHE 

CLINTON  1  SSH 

DECATUR 

FARMfcR  CITY 

HAVANA  PQHER  STATION 

LACON  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 
MASON  CITY 
NINONK 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

PEORIA  MB  AIRPORT  / 
PRINCE  V I LLE   1  N 
TOULON 


EAST 


DANVILLE 

OANVULE   SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
MOQPESTON 
KANKAKEE   3  SM 

MONT  1 CEL  LO  NO  2 
PI^ER  CITY  3  SE 
PONT] AC 
RANTuUL 
S I  DELL 


1.05 
1.20 
.59 
.38 
.13 

1.30 
.09 
.33 


.11  .01 
.01 

1.02 

T 

T  .11 
.36 

.3*  1.23 
.79 


S**  r»l«t«nc«  no'*i  following  Sul, 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  Month 


Tot 

1  | 

2  | 

3 

4  | 

5 

1 

6 

7 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1  15 

16  | 

17  18 

 1  1  

19     20  21 

22  | 

23  1 

24 

1  1 

25  26 

27 

28  |  29  |  30 

31 

2.52 

.06 

; 

* 

* 

.  14 

* 

•  80 

T 

T 

I 

*49 

_ 

•  82 

i  .60 

T 

07 

80 

.72 

T 

.05 

.  16 

.80 

2.73 

T 

T 

.04 

1^59 

T 

.15 

T 

.93 

2.43 

T 

.06 

T 

T 

.02 

T 

.63 

T 

T 

.05 

T 

.25 

T 

1,44 

1.74 

.42 

2.40 

T 

.05 

!o2 

.01 

!o5 

T 

.62 

!is 

T 

'.10 

T 

!l7 

111 

7 

1.09 

1.79 

.05 

.05 

.07 

.26 

.93 

.08 

.10 

.25 

1 .59 

.  '-> 

.02 

1.00 

.28 

.06 

.18 

.01 

.95 

2.54 

T 

T 

.17 

.09 

T 

1.07 

T 

.03 

T 

.05 

.31 

.82 

2.23 

.13 

.80 

.29 

.35 

.64 

2.1« 

02 

02 

T 

T 

18 

T 

T 

•  40 

1.90 

.01 

.04 

'  ; 

!o3 

^64 

.26 

T 

.10 

T 

!l3 

.11 

.52 

2.23 

.04 

.03 

.09 

.02 

T 

.02 

.74 

.02 

.23 

T 

1.08 

2.33 

.07 

T 

T 

1 . 23 

T 

.27 

.02 

.72 

2.47 

.14 

T 

T 

.85 

.26 

.10  T 

.27 

.10 

.75 

2.09 

■  04 

T 

.43 

1*07 

T 

T 

T 

T 

.21 

T 

.22 

2.19 

.92 

T 

T 

.28 

7 

.92 

1.96 

05 

T 

T 

T 

1.08 

T 

T 

T 

19 

•  01 

,63 

2.29 

T 

.02 

.36 

1 .08 

.32 

.51 

2.75 

I 

T 

.71 

2.61 

.0 

02 

I  22 

T 

T 

01 

* 

•  19 

1.12 

1.22 

_ 

.03 

x 

1.05 

1 

.04 

x 

1.40 

T 

'  j  j 

"  40 

j 

05 

,60 

1.75 

.62 

,1C 

IlB 

!50 

'.35 

7 

1.23 

.01 

.14 

•  IB 

T 

T 

.77 

T 

T 

.13 

7 

.96 

j 

x 

1.37 

1.31 

T 

!io 

.  10 

!o3 

1.00 

.05 

.03 

1.35 

0 

.  :  . 

1.10 

.10 

.96 

.03 

x 

1.58 

.05 

.03 

-  "t 

.39 

.37 

.28 

T 

T 

.12 

.02 

.30 

1.20 

^02 

.01 

T 

•  1 3 

1.21 

"  14 

.87 

T 

T 

.08 

.03 

T 

1.27 

.64 

.15 

•  02 

1.46 

02 

\ 

T 

'  ,  j 

*35 

_ 

10 

_ 

x 

.73 

1.49 

.04 

.10 

.12 

1.17 

.06 

T 

T 

T 

7 

2.01 

T 

T 

•  01 

01 

•  20 

x 

X 

.29 

.91 

.  15 

,45 

1 .68 

.20 

1 .66 

• 

_ 

32 

1.84 

'  |  ^ 

.  71 

"  0? 

09 

* 

1.75 

T 

,08 

.  ■  "* 

.16 

T 

.36 

03 

*42 

.02 

.57 

1.20 

.10 

T 

.15 

.03 

.18 

T 

!30 

T 

f 

.12 

.32 

1.47 

T 

.  -  5 

•  18 

.05 

.  *8 

.08 

T 

T 

T 

.51 

.93 

1  .32 

.08 

.03 

.04 

T 

.13 

T 

.30 

in 

!o5 

1 48 

1.20 

.06 

.16 

.14 

.11 

.03 

.26 

.44 

1.4(1 

T 

T 

•  21 

•  22 

T 

T 

.  10 

1.50 

.12 

'  °' 

•  08 

1 .13 

_ 

_ 

•  29 

•  35 

T 

*  25 

2.11 

07 

* 

T 

x 

.  *:  ? 

.05 

T 

•  28 

2  1 

- 

'  J  ' 

03 

04 

* 

1.07 

1.25 

01 

03 

07 

'  ^ 

'02 

1.43 

.02 

.11 

.01 

.23 

.04 

.20 

,42 

!l0 

\W 

i  .  30 

.0 

' 

* 

2.05 

T 

•  17 

T 

63 

.05 

1  5 

*  i  g 

* 

x 

•  57 

.97 

_ 

23 

03 

_ 

*  Jt 

1.67 

•  03 

■  24 

.  05 

T 

*  ?CI 

'  ?7 

_ 

2.01 

.95 

.02 

T 

T 

,22 

.17 

T 

.28 

.02 

.13 

T 

!o9 

1.25 

.10 

T 

.15 

.29 

.06 

.18 

.39 

1.33 

.05 

.02 

.04 

.24 

.02 

.24 

.06 

.03 

.03 

.12 

.04 

.44 

1.09 

.04 

.03 

.22 

.02 

.05 

.06 

T 

T 

.40 

T 

T 

.24 

T 

.03 

1.63 

T 

.05 

T 

T 

.20 

.07 

T 

.40 

.05 

.16 

.02 

.01 

.05 

.62 

1.20 

.16 

.02 

.05 

.40 

T 

T 

.17 

.40 

1.67 

T 

T 

.25 

.08 

T 

.28 

.18 

T 

7 

.88 

1.14 

.27 

.05 

.21 

T 

.21 

.12 

T 

.28 

T 

.91 

.02 

.04 

.17 

.07 

.10 

.  D  I 

.05 

.03 

.15 

.21 

1.30 

T 

.25 

T 

.08 

T 

T 

.26 

.06 

.20 

T 

7 

.43 

1.30 

T 

T 

.12 

.01 

.18 

.14 

T 

.65 

.12 

,08 

1.34 

.01 

T 

.04 

T 

.21 

.06 

.11 

.17 

T 

.09 

.15 

.50 

KfcST  SOUTHWEST 

AL  i  ON  0AH  26 
BARRY 

bEARqSIQWN 

BLUFFS 

C AKL INVlLLE 

EUhAKOSVlLLE 
GRAF  TON 

GREENVILLE   1  E 

CR1GGSVILIE 

HARDIN 

HI LLiBQRQ 
J  AL  K  SONV 1  L  LF 
jEKSE YV  I  LLE   2  SW 
HE  00k A 

HOKR I SONV 1 L  L  t 


SE 


MOUNT   OLIVE    1  E 
P  ANA 

P L t *S ANT  HILL 
ROCKPDRT 

SPHINCHELO  MB  AIRPORT 

TAYLOR VI LLE 
VIRDEN   1  SSM 
VIRGINIA 
NH1TE  HALL   1  E 


EAST    SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFF  INGHAM 
FLORA  2  NM 
GREENUP 

HUTSUNVILLE   POWER  PL 

L AHRENCE V  I  LLE 
MARSHALL    1  E 
MAI  TOON 
HOWEAQUA 
NEWTON 

OLNEv  2  S 

PALE5TINE 

PARI*  WATERWORKS 

S A 1 N I E  MARIE 

SALEM 

TUiCOLA 

VANDAL  I  A  F  A A  AIRPORT 

Wl LCUX 

WINDSOR 


SOUTHWEST  08 
ANNA   1  E 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 
CAIRO  WB  CITY 
C AK80N0 AL E   SEWAGE  PL 
c  RESERVOIR 

C  ENTRAL I A  2  SW 

CHESTER 

COBDEN  2  s 

OU  QUOIN  2  S 

EAST  ST    LOUIS  PKS  COL 

GRANG  TOWER  2  N 
HAKANDA  1  NW 
MAR  I  UN   4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE  UU  ROCHER  1WSW 


RED  BUO 
S PARI  A 

WAIERLOO   1  NSW 


SOUTHEAST 


09 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 

BRQOkPQRT  DAM  52 

C ARM I    6  NH 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFULD  RADIO  WFIW 
GOLCONOA  DAM  51 
HARR I S8URG 

hARR 1 S BURG  DISPOSAL  PL 

mcleansboro 

ht  carmel  waterworks 
mount  vernon 
rosiclare 

shawne e town  new  town 
wayne  city 


GATE 
DATE 


Sm  reloi.ncc  note*  lollowing  Station  Ind»i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FEBRUARY  1969 


Station 

Day  oi  Monlh 

I 

01 

■ 

1  | 

2  ! 

3 

4  | 

5  | 

6 

7  | 

8  1 

g 

10  j 

1 1  | 

1 2 

13  | 

n  | 

15 

 r 

16 

 r 

17 

1 6 

19 

20  | 

2 1 

22  | 

23 

25 

_26_[ 

00      99      in  11 
ZO       £9       JU  Jl 

> 
< 

•        *  + 

NORTHWEST  01 

ALE00 

MAX 

31 

28 

41 

38 

34 

36 

34 

33 

41 

36 

23 

29 

32 

31 

39 

37 

37 

34 

39 

40 

37 

39 

42 

42 

38 

41 

40 

35.6 

M1N 

B 

19 

4 

14 

20 

3  - 

30 

31 

22 

25 

22 

|3 

2 

15 

23 

25 

21 

19 

1  7 

17 

31 

28 

21.9 

DIXON 

MAX 

30 

29 

26 

38 

35 

33 

34 

34 

32 

34 

31 

26 

29 

30 

32 

38 

37 

39 

33 

33 

36 

41 

38 

40 

42 

43 

43 

43 

35.0 

17 

19 

5 

9 

17 

2  B 

29 

29 

26 

27 

22 

is 

9 

12 

0.' 

23 

24 

2  3 

1  g 

26 

24 

22.3 

FREEPURT 

MAX 

28 

30 

i  1 

38 

33 

29 

34 

34 

3" 

37 

33 

24 

25 

3  0 

32 

37 

34 

37 

33 

40 

36 

39 

38 

38 

39 

36 

♦  1 

39 

33.8 

1 1 

16 

7 

13 

23 

26 

26 

I  2 

24 

19 

1 3 

A 

3 

19 

21 

19 

1 

2' 

23 

21 

27 

19.5 

FULTON  DAM  13 

MAX 

29 

28 

27 

37 

35 

33 

40 

34 

34 

39 

36 

25 

28 

32 

33 

36 

37 

37 

34 

39 

40 

38 

39 

-0 

42 

36 

40 

35.4 

MIN 

9 

16 

3 

6 

It 

2  7 

27 

30 

2  * 

26 

21 

15 

9 

13 

22 

23 

23 

18 

30 

3 1 

23 

29 

21.5 

GALVA 

MAX 

31 

25 

26 

40 

35 

3  3 

32 

33 

33 

39 

35 

25 

29 

29 

29 

39 

39 

38 

33 

41 

42 

33.6 

MIN 

10 

17 

4 

10 

18 

30 

28 

30 

2  1 

23 

2  1 

13 

8 

11 

20 

23 

20 

20 

17 

16 

. a 

3 1 

30 

31 

29 

22 

20 

2  8 

20.8 

OENESEO 

MAX 

32 

29 

1  J 

42 

36 

3  I 

34 

36 

32 

41 

34 

25 

28 

32 

31 

40 

40 

39 

34 

40 

38 

40 

41 

42 

44 

37 

63 

43 

35. 8 

MIN 

10 

14 

5 

10 

19 

29 

29 

30 

23 

25 

16 

I  * 

9 

13 

22 

25 

23 

20 

20 

18 

29 

3  2 

32 

31 

28 

24 

24 

2  8 

21.5 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

32 

30 

29 

44 

42 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

2* 

30 

32 

30 

39 

41 

39 

36 

41 

4  1 

42 

42 

42 

44 

42 

42 

43 

36.9 

MIN 

18 

18 

e 

9 

20 

30 

30 

32 

s 

28 

25 

12 

10 

9 

19 

22 

22 

16 

2 1 

1 5 

29 

32 

29 

32 

22 

23 

27 

21.8 

KEWANEE 

MAX 

34 

30 

2*< 

40 

39 

34 

34 

34 

34 

38 

37 

26 

28 

29 

36 

38 

38 

38 

38 

39 

38 

40 

42 

41 

43 

41 

41 

43 

36.4 

1 2 

17 

5 

12 

19 

0  9 

29 

33 

29 

30 

25 

15 

10 

13 

22 

21 

24 

1  g 

23 

22 

32 

33 

33 

32 

24 

23.0 

MOLINE  W6  AIRPORT 

MAX 

28 

28 

17 

40 

35 

3  0 

34 

34 

3'. 

40 

33 

24 

27 

30 

31 

36 

38 

33 

38 

3« 

38 

37 

41 

42 

34 

42 

42 

34.2 

9 

13 

4 

10 

20 

2  9 

29 

31 

22 

26 

17 

i  * 

9 

13 

24 

25 

24 

2  3 

19 

16 

3  0 

33 

29 

29 

26 

21.6 

MORRISON 

MAX 

30 

28 

25 

39 

38 

3* 

35 

36 

34 

40 

39 

24 

30 

32 

33 

39 

39 

40 

38 

41 

40 

42 

40 

42 

44 

40 

44 

43 

36.8 

10 

1 

4 

g 

18 

28 

29 

32 

25 

26 

23 

1  ^ 

8 

I  ? 

24 

25 

23 

3  j 

33 

28 

23 

25 

22.1 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

28 

29 

27 

38 

32 

32 

34 

35 

32 

37 

35 

25 

27 

29 

30 

36 

38 

37 

33 

38 

36 

38 

37 

39 

41 

37 

41 

40 

34.3 

B 

16 

3 

5 

14 

25 

26 

29 

23 

23 

20 

13 

5 

i  '0 

19 

21 

20 

16 

22 

1 5 

28 

3 1 

32 

30 

26 

22 

22 

27 

PAW  PAW 

MAX 

30 

28 

30 

15 

37 

33 

31 

33 

34 

34 

34 

24 

21 

27 

28 

28 

36 

36 

35 

31 

39 

39 

38 

36 

38 

40 

35 

40 

32.5 

10 

15 

5 

5 

9 

15 

27 

27 

2  3 

23 

23 

13 

7 

7 

11 

20 

22 

18 

16 

20 

20 

28 

31 

3  0 

30 

25 

24 

24 

19.0 

ROCHELLE   1  W 

MAX 

30 

30 

30 

20 

39 

34 

30 

34 

34 

33 

32 

26 

25 

27 

27 

26 

36 

36 

36 

30 

37 

32 

39 

41 

40 

35 

41 

40 

32.9 

13 

13 

0 

12 

22 

27 

29 

24 

23 

22 

13 

6 

6 

10 

16 

21 

17 

21 

2 1 

26 

31 

31 

30 

23 

22 

26 

25 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

28 

31 

23 

39 

33 

29 

34 

34 

33 

36 

32 

24 

26 

31 

33 

38 

37 

38 

33 

40 

-0 

39 

40 

39 

41 

39 

40 

40 

34.6 

16 

IB 

7 

8 

16 

26 

29 

27 

23 

28 

19 

I  3 

7 

n 

22 

26 

24 

19 

24 

23 

31 

34 

30 

£  j 

26 

2  j 

29 

STOCKTON 

MAX 

25 

28 

24 

36 

29 

27 

32 

34 

32 

36 

31 

22 

23 

28 

30 

30 

35 

36 

33 

38 

36 

39 

37 

38 

39 

36 

3" 

37 

32.5 

MIN 

5 

14 

0 

5 

13 

23 

25 

29 

23 

24 

18 

11 

4 

5 

18 

18 

18 

18 

21 

15 

26 

30 

31 

30 

27 

26 

21 

26 

18.7 

TISKILWA 

MAX 

31 

32 

30 

20 

44 

36 

33 

35 

35 

33 

38 

32 

27 

30 

31 

30 

40 

41 

40 

31 

42 

40 

42 

41 

43 

44 

40 

43 

35.9 

MIN 

9 

15 

5 

6 

6 

19 

29 

30 

26 

26 

26 

15 

9 

10 

1* 

23 

21 

17 

18 

15 

19 

27 

29 

31 

25 

22 

19 

26 

19.3 

WALNUT 

MAX 

29 

28 

26 

40 

35 

32 

34 

33 

32 

37 

34 

25 

28 

39 

30 

39 

38 

38 

32 

40 

38 

41 

42 

40 

41 

38 

41 

43 

35.5 

*           *  * 

MIN 

11 

18 

4 

8 

17 

28 

28 

31 

25 

26 

22 

15 

7 

12 

22 

24 

21 

19 

21 

22 

29 

32 

31 

30 

27 

27 

24 

28 

21.8 

NORTHEASf  02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

30 

31 

29 

36 

30 

28 

33 

33 

31 

34 

34 

22 

25 

26 

28 

34 

37 

36 

33 

36 

36 

36 

38 

39 

38 

35 

36 

36 

32.9 

18 

14 

7 

10 

21 

27 

30 

12 

13 

22 

14 

7 

7 

15 

24 

19 

j5 

24 

24 

31 

26 

26 

29 

29 

25 

19 

27 

19.3 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

30 

30 

27 

39 

39 

30 

35 

34 

35 

34 

34 

25 

21 

29 

29 

39 

39 

39 

40 

41 

42 

42 

38 

39 

39 

37 

40 

40 

35.2 

19 

9 

7 

27 

27 

29 

25 

24 

Is 

16 

B 

12 

16 

16 

22 

17 

2 1 

22 

28 

22 

32 

3 1 

26 

2 1, 

27 

20.8 

BARRINGTON 

MAX 

32 

28 

32 

18 

40 

29 

29 

33 

32 

32 

34 

28 

23 

26 

29 

32 

36 

38 

38 

32 

39 

40 

38 

37 

38 

36 

37 

37 

33.0 

1  5 

17 

0 

16 

26 

27 

18 

20 

25 

15 

6 

8 

20 

22 

20 

15 

20 

2 1 

26 

3 1 

31 

28 

26 

2i 

27 

19.9 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

MAX 

32 

33 

27 

42 

33 

31 

35 

35 

35 

35 

35 

27 

29 

29 

30 

36 

38 

41 

36 

41 

43 

41 

40 

41 

38 

37 

38 

39 

35.6 

22 

13 

1 7 

30 

30 

30 

22 

24 

2 1 

17 

1 0 

1  3 

25 

27 

24 

19 

23 

28 

30 

35 

35 

33 

3 1 

30 

26 

30 

24 .  1 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

35 

35 

28 

42 

32 

30 

35 

34 

35 

36 

35 

28 

28 

30 

29 

34 

37 

39 

36 

39 

39 

37 

39 

42 

37 

39 

38 

38 

35.2 

MIN 

24 

25 

14 

12 

23 

28 

27 

31 

26 

26 

2  1 

18 

15 

20 

22 

25 

27 

28 

28 

26 

29 

33 

34 

34 

3 1 

30 

28 

27 

25.4 

CHICA&n   WB  AIRPURT 

MAX 

35 

34 

27 

42 

33 

3? 

36 

34 

36 

36 

34 

28 

30 

30 

30 

37 

38 

42 

36 

40 

40 

39 

38 

41 

38 

38 

38 

40 

35.8 

22 

21 

13 

1 1 

18 

30 

29 

31 

25 

24 

21 

18 

12 

17 

22 

28 

27 

24 

26 

26 

29 

34 

34 

33 

32 

31 

26 

28 

24.7 

CHICAGO   WB   CMY   NO  2 

MAX 

34 

34 

27 

42 

31 

29 

34 

33 

34 

35 

33 

25 

26 

26 

28 

32 

36 

40 

35 

37 

38 

36 

40 

41 

38 

36 

36 

36 

34.0 

22 

24 

12 

12 

22 

25 

24 

29 

23 

26 

20 

17 

14 

19 

21 

26 

28 

2^ 

27 

29 

29 

33 

34 

33 

31 

31 

29 

27 

24.9 

06  KALB 

MAX 

J0L1ET 

MAX 

33 

33 

31 

42 

35 

34 

35 

35 

37 

37 

36 

29 

36 

34 

33 

39 

42 

42 

41 

43 

39 

44 

40 

40 

40 

42 

44 

42 

37.8 

1  5 

13 

16 

28 

28 

33 

28 

26 

24 

12 

14 

19 

23 

27 

22 

19 

19 

21 

28 

29 

34 

33 

34 

30 

24 

28 

23.8 

MARENGO 

MAX 

36 

31 

29 

38 

35 

27 

35 

34 

32 

34 

34 

2" 

19 

29 

30 

35 

37 

37 

34 

38 

39 

37 

35 

37 

36 

37 

39 

38 

33.7 

16 

15 

7 

5 

1  3 

23 

27 

30 

18 

27 

22 

1  3 

ft 

6 

17 

23 

21 

18 

21 

20 

27 

31 

32 

27 

30 

24 

21 

25 

20.2 

MORRIS    5  N 

MAX 

30 

30 

£=> 

40 

35 

32 

34 

36 

35 

33 

34 

26 

29 

31 

29 

39 

40 

41 

34 

41 

42 

41 

40 

40 

40 

39 

42 

40 

35.6 

18 

9 

1 5 

1 2 

g  r 

28 

31 

27 

23 

24 

15 

10 

1 1 

21 

25 

24 

17 

19 

19 

21 

31 

32 

32 

30 

28 

23 

26 

22.2 

OTTAWA 

MAX 

34 

32 

28 

44 

36 

34 

34 

37 

35 

34 

28 

31 

34 

30 

42 

40 

42 

33 

43 

42 

42 

41 

42 

44 

41 

44 

43 

37.3 

20 

° 

30 

32 

29 

23 

16 

1 1 

1 3 

23 

27 

24 

19 

23 

19 

29 

34 

33 

33 

29 

27 

24 

26 

23.6 

PARK  FOREST 

MAX 

32 

33 

26 

42 

34 

30 

35 

34 

37 

35 

34 

27 

30 

30 

30 

35 

35 

38 

31 

39 

43 

38 

39 

40 

32 

38 

40 

40 

33.0 

18 

27 

2  6 

28 

23 

24 

24 

1  j 

9 

11 

21 

21 

23 

14 

23 

21 

23 

32 

3? 

0  0 

30 

28 

22 

22 

21,3 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

30 

28 

28 

33 

34 

33 

31 

33 

28 

34 

30 

24 

30 

28 

29 

38 

38 

38 

30 

39 

40 

37 

30 

38 

42 

39 

42 

43 

33.8 

MIN 

14 

11 

9 

19 

20 

29 

23 

23 

17 

24 

22 

14 

10 

19 

10 

23 

18 

IB 

21 

18 

20 

28 

21 

24 

22 

29 

23 

29 

20.0 

WAUKEGAN   2  WNW 

MAX 

30 

31 

29 

38 

31 

29 

32 

33 

33 

34 

33 

23 

26 

28 

29 

34 

37 

38 

34 

39 

36 

38 

- 

33 

35 

36 

36 

33.3 

MIN 

21 

17 

8 

7 

13 

24 

27 

30 

16 

20 

21 

15 

8 

12 

23 

27 

23 

22 

23 

30 

30 

33 

32 

29 

30 

28 

28 

29 

22.4 

WHEATON   3  SE 

MAX 

32 

31 

29 

41 

39 

30 

36 

3' 

36 

34 

3" 

30 

30 

38 

40 

41 

36 

42 

44 

42 

37 

♦  0 

37 

38 

40 

40 

36.0 

22 

16 

5 

14 

25 

22 

3 1 

23 

17 

25 

15 

26 

18 

19 

29 

28 

26 

26 

20.7 

S*«  R«f«r«mc»  Notes  Following  Suiion  Indvx 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

FEBRUARY  1969 


Day  of  Month 

age 

Station 

■ 

1  | 

2  1 

3 

 r 

4  1 

1 

5  l 

6 

7  |  8  |  9 

10  | 

11  1 

12 

13  1 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19  | 

20  | 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  | 

2G 

27 

28  |  29  |  30  |  31 

> 
< 

•          •  » 

NEST 

93 

GAL  ESIJURG 

MAX 

30 

31 

22 

42 

41 

35 

37 

34 

32 

41 

34 

27 

30 

32 

29 

40 

40 

39 

35 

40 

39 

40 

39 

41 

43 

35 

41 

41 

36. 1 

M1N 

10 

14 

6 

13 

23 

32 

33 

31 

25 

25 

17 

14 

9 

16 

23 

25 

22 

18 

18 

19 

31 

32 

32 

31 

29 

26 

25 

28 

22.4 

GULDEN   I  NW 

MAX 

35 

34 

29 

43 

48 

41 

38 

37 

32 

43 

37 

29 

29 

33 

29 

39 

40 

41 

37 

39 

39 

36 

38 

41 

42 

37 

37 

36 

37.  1 

MIN 

15 

24 

9 

18 

25 

35 

32 

32 

23 

24 

29 

13 

11 

21 

24 

25 

19 

IB 

20 

20 

31 

32 

32 

32 

30 

28 

30 

29 

24.4 

LA  HARPfc 

MAX 

32 

32 

28 

43 

42 

38 

37 

36 

32 

44 

36 

27 

31 

32 

30 

41 

40 

39 

36 

40 

39 

37 

39 

41 

42 

38 

39 

39 

36.8 

MIN 

11 

21 

6 

15 

22 

3* 

32 

31 

25 

25 

23 

L3 

11 

13 

24 

25 

22 

21 

20 

20 

31 

32 

34 

32 

30 

28 

29 

29 

23.6 

MONMOUTH 

MAX 

30 

32 

30 

43 

40 

37 

37 

33 

33 

43 

36 

25 

30 

33 

30 

39 

41 

41 

36 

40 

39 

37 

40 

42 

42 

37 

41 

40 

36 . 8 

MIN 

10 

19 

6 

16 

21 

32 

32 

32 

25 

23 

25 

13 

8 

11 

23 

24 

21 

19 

17 

16 

31 

32 

32 

32 

30 

26 

26 

29 

22.6 

auiNCt 

MAX 

35 

35 

33 

49 

48 

42 

40 

40 

31 

47 

40 

26 

35 

33 

30 

40 

41 

42 

40 

39 

40 

39 

36 

43 

48 

40 

36 

37 

38.8 

MIN 

12 

26 

11 

25 

30 

35 

32 

31 

23 

26 

28 

15 

14 

23 

25 

25 

22 

22 

20 

23 

32 

32 

33 

33 

30 

30 

32 

29 

23.7 

QUINCV  PAA  AIRPORT 

MAX 

34 

33 

30 

44 

46 

41 

40 

39 

3 1 

44 

38 

28 

31 

32 

30 

38 

40 

38 

38 

38 

39 

35 

38 

40 

42 

39 

36 

35 

37.0 

MIN 

17 

17 

11 

23 

29 

34 

34 

31 

25 

28 

21 

17 

15 

23 

26 

26 

23 

21 

23 

23 

33 

33 

33 

32 

32 

31 

32 

25 

25.6 

RUSHV1LLE 

37 

28 

27 

47 

47 

38 

32 

33 

44 

33 

33 

30 

32 

33 

40 

40 

43 

42 

39 

38 

38 

37 

40 

42 

42 

40 

40 

36.0 

*           *  * 

MIN 

18 

24 

9 

15 

33 

32 

27 

25 

30 

30 

15 

12 

20 

25 

25 

20 

20 

20 

22 

33 

33 

32 

32 

26 

27 

32 

31 

24.8 

CENTRAL 

04 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

33 

32 

32 

42 

42 

40 

37 

36 

33 

36 

36 

30 

28 

30 

28 

36 

36 

40 

38 

41 

43 

43 

38 

41 

42 

39 

41 

41 

37.0 

MIN 

21 

23 

9 

10 

23 

34 

30 

30 

29 

27 

27 

1» 

11 

15 

21 

22 

22 

15 

17 

15 

30 

32 

31 

32 

28 

22 

22 

29 

23.0 

CHFNOA 

MAX 

32 

33 

30 

4? 

40 

38 

35 

34 

32 

36 

35 

30 

29 

27 

38 

40 

41 

34 

43 

-  9 

40 

38 

40 

42 

40 

42 

42 

37.0 

MIN 

20 

23 

8 

8 

22 

31 

30 

30 

27 

19 

15 

10 

22 

23 

24 

21 

20 

16 

28 

32 

32 

32 

30 

25 

25 

24 

23.0 

DECATUR 

MAX 

38 

37 

30 

48 

49 

42 

41 

39 

37 

43 

38 

30 

36 

35 

29 

39 

46 

46 

42 

45 

44 

42 

39 

42 

45 

41 

47 

42 

40.4 

MIN 

23 

25 

11 

13 

23 

37 

33 

32 

28 

29 

29 

18 

13 

19 

23 

25 

23 

20 

23 

18 

31 

33 

32 

33 

32 

26 

27 

29 

25.4 

Farmer  city 

MAX 

35 

35 

30 

42 

43 

39 

38 

36 

34 

41 

37 

30 

31 

32 

29 

38 

40 

43 

38 

42 

44 

45 

38 

42 

43 

41 

44 

42 

38.3 

MIN 

21 

23 

8 

8 

24 

35 

31 

31 

27 

30 

28 

16 

12 

16 

21 

23 

23 

20 

20 

IB 

30 

32 

32 

32 

31 

26 

24 

26 

23.9 

HAVANA   POWER  STATION 

MAX 

34 

34 

32 

45 

45 

40 

40 

38 

37 

43 

42 

32 

32 

35 

31 

40 

41 

43 

43 

45 

42 

41 

39 

40 

42 

40 

45 

40 

39.3 

MIN 

21 

24 

10 

11 

24 

36 

32 

32 

28 

27 

29 

IB 

14 

20 

24 

26 

25 

21 

23 

19 

31 

33 

33 

33 

29 

26 

26 

29 

25.2 

LACON   2  E 

MAX 

31 

32 

29 

42 

38 

35 

35 

34 

34 

36 

36 

29 

30 

29 

29 

41 

41 

40 

36 

41 

41 

43 

40 

41 

45 

39 

41 

43 

36.8 

MIN 

17 

14 

7 

9 

19 

31 

31 

32 

27 

27 

25 

15 

9 

13 

22 

24 

22 

17 

18 

16 

30 

32 

31 

31 

27 

21 

23 

29 

22. 1 

LINCOLN 

MAX 

35 

34 

30 

45 

45 

41 

40 

37 

34 

40 

36 

30 

31 

31 

30 

41 

42 

43 

36 

43 

45 

40 

39 

42 

43 

41 

44 

42 

38.6 

MIN 

22 

24 

9 

12 

25 

36 

32 

32 

29 

28 

29 

18 

13 

19 

23 

25 

25 

19 

22 

19 

31 

33 

32 

34 

31 

26 

27 

29 

25.1 

MASON  CITY 

MAX 

33 

33 

27 

45 

44 

40 

39 

37 

3* 

41 

35 

28 

32 

33 

29 

38 

40 

42 

36 

43 

44 

38 

37 

41 

42 

39 

43 

39 

37.6 

MIN 

19 

24 

9 

12 

24 

33 

32 

32 

29 

28 

27 

18 

13 

19 

23 

25 

21 

16 

20 

18 

31 

33 

32 

32 

29 

26 

28 

28 

24.4 

M I  NONK 

MAX 

32 

29 

30 

40 

36 

36 

33 

33 

34 

34 

34 

27 

28 

30 

27 

38 

38 

40 

35 

40 

41 

40 

38 

40 

43 

40 

40 

42 

35.6 

MIN 

16 

21 

7 

8 

20 

31 

30 

32 

25 

27 

26 

14 

9 

14 

21 

23 

22 

20 

21 

19 

29 

32 

31 

31 

29 

29 

25 

28 

22.9 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

33 

32 

23 

43 

42 

39 

38 

35 

32 

39 

34 

29 

31 

32 

28 

45 

41 

42 

33 

41 

42 

41 

38 

40 

44 

37 

43 

41 

37.1 

MIN 

18 

22 

8 

11 

24 

32 

32 

30 

29 

28 

19 

16 

11 

19 

24 

26 

24 

23 

19 

17 

31 

30 

30 

32 

28 

24 

27 

28 

23.6 

PRINCEVILLE   1  N 

3  9 

35 

35 

33 

39 

28 

40 

39 

36.1 

•          •  • 

MIN 

11 

12 

6 

10 

21 

32 

31 

31 

27 

26 

27 

IS 

14 

22 

24 

20 

19 

19 

17 

31 

32 

31 

33 

30 

24 

24 

2' 

22.4 

EAST 

}5 

DANVILLE 

MAX 

35 

37 

35 

44 

44 

44 

40 

39 

36 

36 

37 

32 

30 

32 

29 

39 

41 

43 

40 

43 

48 

46 

41 

40 

41 

42 

44 

44 

39.4 

MIN 

24 

21 

13 

9 

23 

32 

31 

32 

30 

20 

30 

17 

13 

15 

21 

25 

28 

19 

18 

15 

31 

33 

31 

33 

27 

29 

20 

28 

23.8 

HOOPESTON 

MAX 

33 

34 

32 

40 

40 

37 

35 

34 

35 

35 

35 

30 

30 

31 

28 

38 

37 

42 

37 

41 

45 

42 

38 

iB 

38 

40 

40 

41 

36.6 

MIN 

23 

24 

11 

11 

22 

31 

29 

31 

28 

25 

28 

16 

12 

14 

20 

23 

25 

19 

22 

19 

27 

31 

32 

32 

30 

29 

23 

26 

23.7 

KANKAKEE   3  SH 

MAX 

30 

33 

32 

37 

35 

34 

35 

34 

35 

35 

35 

29 

29 

30 

27 

37 

37 

41 

35 

41 

43 

41 

39 

39 

40 

39 

42 

42 

35.9 

MIN 

22 

18 

10 

7 

19 

29 

28 

32 

27 

25 

27 

16 

10 

14 

22 

24 

27 

21 

26 

22 

29 

33 

33 

33 

33 

29 

26 

25 

23.8 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

31 

33 

32 

39 

37 

37 

34 

34 

33 

35 

36 

28 

28 

30 

30 

35 

36 

42 

33 

41 

43 

41 

38 

40 

40 

39 

40 

42 

36.0 

MIN 

22 

23 

9 

10 

22 

31 

30 

31 

28 

26 

27 

16 

11 

14 

21 

23 

25 

18 

21 

17 

27 

31 

30 

31 

30 

28 

24 

26 

23.3 

PONT  I  AC 

MAX 

29 

32 

31 

40 

37 

34 

33 

33 

33 

34 

33 

28 

30 

31 

28 

38 

38 

42 

37 

40 

42 

40 

38 

39 

45 

39 

41 

42 

36.0 

MIN 

21 

20 

9 

6 

20 

32 

30 

32 

28 

28 

28 

17 

12 

15 

22 

24 

25 

21 

24 

19 

29 

32 

32 

3? 

30 

27 

26 

27 

23.9 

RANTOUL 

MAX 

32 

36 

34 

42 

42 

42 

38 

38 

»7 

39 

40 

31 

29 

36 

30 

37 

39 

-2 

40 

41 

44 

44 

40 

44 

42 

42 

38.5 

MIN 

20 

23 

11 

11 

24 

34 

30 

32 

31 

27 

29 

17 

13 

16 

21 

24 

24 

19 

22 

20 

29 

32 

32 

28 

24 

28 

23.9 

URBANA 

MAX 

35 

35 

26 

43 

44 

39 

38 

35 

35 

39 

34 

27 

31 

31 

28 

39 

38 

43 

38 

42 

45 

45 

39 

40 

41 

41 

43 

42 

37.7 

MIN 

23 

24 

12 

13 

26 

32 

32 

32 

28 

29 

21 

18 

14 

18 

22 

24 

28 

24 

25 

22 

30 

34 

33 

34 

30 

28 

25 

29 

25.4 

MATSEKA    2  NH 

35 

33 

33 

37 

35 

35 

36 

35 

30 

36 

39 

39 

4  1 

4  1 

4 1 

37.2 

•            •  • 

MIN 

22 

22 

10 

9 

20 

31 

28 

31 

31 

25 

27 

16 

12 

12 

2  0 

2 1 

25 

20 

25 

17 

t  8 

30 

32 

32 

32 

29 

2  1 

24 

2  3.3 

NEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON   DAM  26 

MAX 

37 

35 

37 

48 

48 

52 

44 

46 

44 

32 

47 

44 

32 

35 

36 

32 

35 

43 

42 

41 

42 

44 

39 

40 

40 

47 

41 

41 

40.9 

MIN 

25 

28 

18 

28 

28 

28 

31 

35 

30 

29 

30 

20 

19 

19 

24 

24 

25 

25 

25 

23 

23 

34 

34 

34 

35 

30 

30 

30 

CARLINVILLE 

MAX 

37 

35 

35 

50 

52 

43 

43 

43 

34 

45 

45 

37 

33 

35 

30 

36 

42 

44 

40 

43 

46 

40 

39 

4  1 

42 

41 

40 

39 

40.4 

MIN 

21 

22 

14 

23 

23 

32 

34 

32 

29 

27 

27 

19 

15 

19 

25 

21 

22 

17 

3  2 

33 

33 

33 

33 

27 

29 

28 

GRIGGS  V I LLE 

MAX 

35 

34 

35 

47 

50 

42 

41 

40 

r 

46 

41 

30 

31 

33 

30 

35 

41 

42 

38 

40 

-1 

37 

38 

-1 

42 

39 

37 

37 

38.4 

MIN 

19 

24 

12 

24 

27 

36 

32 

32 

25 

25 

28 

16 

14 

21 

24 

24 

18 

30 

20 

19 

31 

32 

32 

32 

30 

27 

30 

27 

25.4 

HILLS80R0 

MAX 

35 

38 

33 

48 

50 

45 

44 

42 

35 

45 

44 

42 

33 

35 

30 

37 

41 

40 

40 

43 

41 

43 

44 

43 

45 

41 

4  0 

40 

40.6 

MIN 

23 

23 

15 

21 

23 

37 

35 

33 

29 

29 

29 

20 

16 

20 

24 

23 

23 

21 

21 

19 

32 

31 

30 

33 

33 

27 

33 

29 

26.1 

JACKSJNVIILE 

MAX 

35 

35 

3C 

48 

50 

45 

42 

40 

34 

45 

40 

36 

30 

34 

32 

36 

41 

42 

40 

42 

43 

42 

38 

4  0 

44 

42 

37 

37 

39.4 

MIN 

20 

26 

12 

19 

26 

35 

33 

33 

26 

26 

26 

17 

15 

21 

24 

25 

21 

20 

21 

19 

31 

33 

33 

32 

28 

29 

29 

2" 

25.3 

S«e  Reference  Notei  Following  Sl*tio 
-  18  - 


DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

Continued  FEBRUARY  1969 


Station 

Day  of  Month 

• 

1  | 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  |  8  |  9 

10  | 

11  | 

12 

13  1 

14 

16  1 
IE  | 

17  1 
17  | 

18 

.9  | 

20  | 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  | 

26  | 

27 

28  |  29  |  30  |  31 

> 
< 

JERSEYVILLE  2  Sw 

MAX 

36 

35 

36 

50 

52 

45 

45 

44 

34 

47 

47 

41 

34 

35 

33 

34 

41 

42 

40 

42 

43 

43 

39 

40 

44 

43 

40 

38 

40.8 

MIN 

22 

25 

16 

23 

24 

34 

35 

32 

2* 

28 

29 

.« 

17 

23 

25 

23 

23 

22 

20 

21 

33 

34 

34 

33 

33 

26 

33 

29 

26.6 

MORRISONVILLE  *  SE 

MAX 

34 

35 

32 

46 

50 

41 

43 

41 

31 

44 

39 

32 

29 

33 

29 

37 

41 

41 

38 

44 

42 

40 

38 

39 

43 

39 

41 

39 

38.6 

M1N 

23 

24 

15 

22 

29 

ib 

34 

31 

3n 

29 

29 

,  I 

16 

19 

23 

25 

24 

23 

25 

22 

32 

33 

34 

33 

33 

29 

29 

29 

26.8 

PANA 

MAX 

33 

38 

32 

46 

50 

43 

43 

41 

34 

42 

40 

31 

2° 

33 

2K 

36 

40 

42 

36 

43 

43 

41 

3? 

39 

43 

40 

42 

40 

35.9 

MIN 

23 

24 

18 

26 

37 

37 

32 

26 

28 

30 

19 

16 

2  Q 

2* 

25 

25 

23 

24 

2 1 

31 

3  3 

34 

33 

27 

2  " 

29 

SPRINGFIELD   Wb  AIRPORT 

MAX 

3* 

34 

f 

45 

49 

41 

40 

36 

33 

42 

37 

29 

30 

32 

29 

37 

41 

42 

37 

42 

43 

40 

37 

40 

42 

38 

43 

36 

37.8 

MIN 

22 

24 

12 

16 

25 

35 

33 

32 

28 

28 

21 

19 

15 

21 

24 

25 

23 

1» 

21 

18 

31 

33 

33 

33 

31 

27 

29 

24 

25.1 

V 1 RDEN  1  S  S  w 

MAX 

MIN 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

37 

35 

33 

48 

49 

43 

43 

41 

3  ! 

4' 

46 

39 

34 

36 

33 

34 

39 

41 

38 

41 

43 

43 

38 

42 

42 

42 

39 

38 

39.9 

* 

MIN 

28 

24 

13 

17 

27 

36 

33 

31 

26 

26 

28 

21 

24 

23 

21 

22 

21 

19 

32 

33 

33 

32 

31 

28 

31 

29 

26.2 

£A>T  SOUTHEAST 

07 

Charleston 

MAX 

35 

40 

34 

47 

48 

4! 

42 

40 

35 

41 

39 

30 

33 

33 

30 

35 

39 

45 

43 

43 

48 

45 

40 

40 

42 

40 

47 

42 

40.0 

MIN 

23 

24 

i  5 

19 

29 

38 

33 

31 

30 

30 

30 

19 

16 

19 

24 

25 

25 

2  5 

25 

24 

3  i 

34 

34 

34 

34 

28 

26 

27 

26.9 

EFP INGHAM 

MAX 

40 

40 

36 

40 

50 

45 

46 

40 

39 

45 

40 

36 

30 

35 

30 

35 

40 

40 

50 

45 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40.3 

MIN 

26 

25 

1  2 

17 

22 

39 

36 

30 

30 

25 

31 

20 

11 

20 

25 

25 

30 

25 

25 

20 

30 

35 

35 

35 

35 

26 

c  - 

30 

26.6 

FLORA  2  NW 

MAX 

36 

42 

JP 

50 

51 

45 

47 

44 

3' 

46 

46 

40 

33 

34 

30 

33 

41 

45 

44 

44 

50 

45 

43 

41 

45 

42 

42 

41 

41.9 

MIN 

26 

28 

20 

25 

27 

39 

40 

36 

3? 

31 

32 

22 

19 

23 

26 

26 

30 

25 

24 

21 

39 

37 

37 

35 

35 

27 

27 

30 

29.3 

MARSHALL    1  E 

MAX 

34 

39 

35 

48 

49 

43 

43 

35 

39 

42 

35 

34 

35 

34 

37 

38 

46 

43 

44 

51 

46 

44 

40 

42 

43 

47 

46 

41.6 

MIN 

26 

2  1 

15 

15 

23 

37 

34 

3' 

30 

25 

30 

19 

15 

17 

24 

25 

30 

21 

22 

19 

27 

34 

34 

3  3 

33 

25 

2  ! 

30 

25.7 

MATTOON 

MAX 

33 

3B 

2  5 

46 

48 

40 

41 

38 

34 

42 

38 

2* 

30 

32 

30 

36 

-' 

44 

40 

43 

46 

43 

39 

39 

42 

40 

47 

41 

38.8 

MIN 

23 

24 

1* 

16 

25 

36 

33 

31 

30 

30 

23 

18 

15 

19 

24 

25 

26 

2  5 

24 

22 

31 

33 

34 

34 

31 

27 

26 

29 

26. 1 

MOWEAUUA 

MAX 

36 

37 

35 

46 

51 

42 

41 

40 

34 

43 

41 

32 

29 

38 

41 

43 

38 

42 

43 

39 

40 

43 

39 

44 

39.9 

23 

25 

12 

16 

26 

37 

32 

31 

29 

29 

20 

15 

23 

24 

24 

21 

22 

19 

31 

33 

3  3 

30 

27 

25.4 

NEWTON 

MAX 

35 

40 

40 

48 

50 

46 

46 

45 

36 

44 

45 

38 

33 

34 

3? 

35 

40 

46 

43 

44 

49 

48 

43 

40 

44 

42 

45 

45 

42.0 

MIN 

28 

27 

19 

20 

26 

39 

37 

35 

33 

32 

32 

21 

17 

21 

26 

25 

30 

24 

23 

20 

31 

37 

36 

35 

35 

25 

26 

27 

28. 1 

DLNEY  2  S 

MAX 

38 

43 

37 

49 

51 

49 

46 

44 

36 

44 

46 

43 

35 

35 

30 

33 

39 

47 

45 

46 

52 

48 

44 

42 

45 

42 

45 

42 

42.7 

29 

27 

21 

19 

23 

38 

40 

35 

32 

32 

31 

21 

19 

22 

26 

26 

29 

26 

19 

21 

29 

39 

37 

35 

33 

25 

26 

28 

28.2 

PALEST INE 

MAX 

36 

41 

38 

48 

53 

45 

45 

41 

36 

43 

45 

3? 

35 

35 

31 

34 

36 

48 

44 

46 

55 

50 

43 

40 

43 

40 

45 

42 

41.9 

28 

27 

19 

20 

26 

1? 

37 

35 

31 

29 

32 

20 

17 

20 

26 

25 

30 

2  1 

22 

20 

29 

38 

37 

35 

35 

23 

26 

32 

28. 1 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

34 

40 

33 

46 

48 

48 

42 

40 

35 

39 

39 

3  " 

31 

33 

29 

34 

36 

43 

39 

44 

51 

44 

40 

38 

40 

43 

47 

44 

39.6 

25 

23 

14 

14 

24 

38 

33 

33 

29 

25 

30 

15 

15 

17 

23 

25 

27 

20 

22 

20 

■' « 

34 

34 

33 

33 

27 

24 

30 

25.5 

SALEM 

MAX 

39 

40 

37 

51 

53 

46 

48 

44 

35 

47 

48 

41 

36 

35 

31 

35 

44 

45 

43 

45 

49 

45 

42 

41 

44 

43 

41 

40 

42.4 

MIN 

26 

26 

19 

19 

23 

38 

39 

34 

29 

25 

29 

20 

17 

20 

25 

20 

26 

24 

20 

21 

31 

35 

35 

31 

34 

27 

30 

29 

27.0 

TUSCOLA 

MAX 

35 

36 

35 

44 

46 

41 

41 

41 

34 

41 

41 

31 

33 

32 

30 

37 

40 

45 

43 

41 

43 

37 

41 

43 

40 

45 

43 

39.2 

MIN 

23 

23 

10 

13 

25 

35 

31 

32 

29 

29 

30 

16 

14 

16 

22 

24 

26 

20 

22 

20 

29 

36 

32 

32 

32 

27 

25 

23 

24.9 

VANDAL  1  A   ►  AA  AIRPORT 

MAX 

35 

38 

35 

49 

46 

43 

45 

42 

33 

46 

45 

31 

36 

34 

29 

35 

43 

44 

40 

44 

45 

41 

40 

39 

45 

41 

42 

35 

40.  1 

MIN 

26 

26 

19 

23 

25 

38 

38 

33 

29 

31 

27 

21 

18 

23 

25 

25 

26 

2  = 

23 

23 

32 

36 

35 

34 

35 

26 

3- 

27 

28.0 

WINDSOR 

MAX 

39 

34 

33 

45 

46 

52 

41 

43 

40 

42 

41 

33 

36 

35 

29 

37 

39 

43 

44 

45 

46 

43 

40 

39 

43 

41 

45 

44 

40.5 

»            »  * 

MIN 

23 

19 

14 

19 

25 

35 

32 

33 

30 

29 

30 

.  ! 

26 

29 

23 

25 

27 

21 

22 

19 

31 

32 

33 

33 

34 

25 

26 

28 

26.4 

SOUTHWEST 

06 

ANNA   1  E 

MAX 

41 

45 

44 

54 

49 

49 

49 

51 

38 

45 

52 

47 

39 

40 

35 

32 

38 

43 

45 

46 

50 

44 

43 

43 

43 

43 

43 

40 

44.0 

MIN 

31 

34 

24 

25 

38 

3q 

36 

36 

31 

24 

34 

21 

14 

22 

25 

24 

28 

23 

26 

25 

30 

36 

36 

35 

36 

30 

35 

30 

29.6 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UNIV 

MAX 

35 

37 

39 

53 

54 

48 

48 

45 

35 

43 

49 

45 

34 

37 

36 

31 

42 

44 

43 

44 

44 

41 

39 

44 

48 

46 

42 

38 

42.3 

27 

28 

20 

25 

25 

39 

39 

35 

30 

27 

30 

1 1 

16 

23 

25 

24 

24 

23 

24 

20 

34 

34 

35 

34 

35 

28 

28 

30 

28.0 

CAIRO  KB  CITY 

MAX 

42 

48 

44 

53 

49 

49 

52 

54 

36 

46 

52 

41 

38 

42 

36 

34 

40 

46 

47 

50 

54 

43 

45 

45 

46 

43 

46 

42 

45.2 

37 

38 

29 

32 

37 

41 

45 

38 

35 

3 1 

36 

26 

27 

30 

28 

27 

31 

29 

29 

31 

38 

40 

40 

39 

37 

34 

3  1 

34 

34.2 

CARbONDALE  SEWAGE 

PL 

MAX 

42 

47 

45 

58 

51 

47 

49 

54 

38 

47 

54 

42 

37 

40 

35 

34 

42 

45 

46 

46 

49 

46 

46 

43 

48 

43 

42 

42 

44.9 

33 

32 

25 

30 

30 

39 

43 

35 

3? 

24 

33 

23 

19 

22 

27 

25 

29 

22 

21 

22 

30 

37 

36 

36 

37 

27 

36 

32 

29.9 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

34 

35 

39 

36 

51 

54 

45 

48 

42 

34 

46 

47 

32 

33 

36 

30 

35 

41 

43 

41 

45 

45 

41 

42 

41 

45 

43 

40 

40.9 

24 

27 

20 

21 

28 

34 

38 

38 

31 

28 

29 

21 

17 

20 

25 

23 

27 

25 

27 

25 

27 

34 

33 

34 

35 

29 

31 

30 

26.0 

CUBOEN  2  S 

MAX 

45 

47 

44 

55 

52 

47 

49 

48 

38 

45 

53 

47 

40 

42 

38 

33 

40 

44 

46 

46 

48 

46 

44 

44 

47 

43 

-  1 

40 

44.8 

33 

26 

32 

38 

37 

31 

25 

33 

22 

16 

21 

20 

24 

27 

30 

30 

27 

i  a 

34 

33 

35 

33 

27 

35 

32 

29.4 

DU  QUOIN  2  S 

MAX 

44 

39 

40 

57 

51 

46 

49 

52 

50 

46 

50 

46 

37 

38 

32 

38 

41 

43 

44 

45 

50 

45 

44 

42 

45 

47 

42 

40 

44.4 

30 

30 

23 

26 

34 

38 

39 

35 

33 

24 

30 

2  1 

18 

24 

24 

26 

25 

22 

22 

23 

36 

36 

35 

36 

30 

32 

29 

29.  1 

EAST  ST  LOUIS  PKS 

COL 

MAX 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

41 

48 

45 

56 

52 

47 

46 

53 

38 

46 

51 

47 

38 

39 

35 

32 

40 

43 

45 

46 

49 

47 

45 

43 

46 

42 

42 

42 

44.4 

30 

3 1 

j  3 

2  8 

34 

36 

41 

36 

31 

25 

34 

2 1 

17 

2 1 

24 

23 

27 

L  I 

24 

21 

31 

36 

36 

35 

35 

28 

35 

30 

29.2 

MARION   4  NNE 

MAX 

42 

48 

44 

56 

51 

46 

52 

53 

39 

47 

51 

47 

37 

37 

34 

33 

40 

44 

43 

45 

52 

44 

45 

45 

45 

43 

42 

39 

44.5 

32 

3 1 

24 

26 

31 

38 

42 

37 

31 

25 

32 

I J 

16 

23 

25 

24 

28 

2  i 

21 

24 

i  4 

37 

36 

36 

37 

29 

33 

34 

29.7 

NASHVILLE    4  NE 

MAX 

37 

42 

40 

51 

50 

44 

48 

47 

36 

45 

46 

42 

34 

35 

32 

33 

41 

42 

41 

42 

47 

44 

42 

42 

44 

44 

40 

38 

41.8 

MIN 

28 

29 

22 

27 

32 

39 

- 

35 

31 

26 

32 

21 

18 

24 

24 

25 

29 

29 

25 

23 

32 

36 

36 

34 

35 

29 

34 

30 

29.3 

SPARTA 

MAX 

40 

43 

-' 

57 

52 

45 

46 

48 

38 

47 

50 

46 

37 

39 

34 

33 

41 

43 

43 

44 

45 

43 

42 

42 

47 

46 

44 

39 

43.4 

MIN 

29 

31 

22 

22 

28 

3» 

38 

36 

32 

24 

31 

22 

17 

23 

25 

24 

27 

24 

22 

23 

35 

36 

36 

35 

37 

26 

30 

32 

28.6 

WATERLOO    1  WSW 

MAX 

39 

40 

56 

56 

44 

47 

45 

36 

49 

50 

45 

36 

39 

33 

32 

41 

44 

42 

44 

44 

41 

41 

42 

48 

45 

40 

38 

42.8 

39 

36 

30 

27 

30 

IB 

24 

23 

24 

24 

22 

23 

23 

34 

35 

35 

i  5 

36 

32 

3  1 

3 1 

29.1 

So*  Roferonc*  Noloa  Following  SUUon  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

FEBRUARY  1969 


Station 

Day  of  Month 

erage 

1  | 

2  | 

3 

4 

5 

6 

7  | 

8  1 

9 

10  | 

11  | 

12 

13  | 

14 

IS 

IB  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28  J  29  |  30  |  31 

> 
< 

*         *  * 

MAX 
MIN 

SPUTHE AS  1  09 

MAX 
MIN 

ALBjON 

MAX 
MIN 

38 

31 

45 
28 

45 
22 

5 1 
24 

51 
32 

52 
39 

46 
41 

53 
33 

42 
31 

45 
32 

49 

32 

47 
21 

34 
17 

35 
22 

34 
26 

32 
25 

38 

29 

47 
26 

46 
26 

45 
23 

53 
30 

53 
39 

43 
37 

43 
34 

45 
35 

43 
27 

42 
29 

43 
30 

44*3 
29.3 

BROOKPPRT   0AM  52 

MAX 
MIN 

37 

49 
37 

45 
28 

52 
30 

52 
33 

48 
40 

52 
43 

55 
39 

40 
34 

47 
32 

5  1 
36 

48 
25 

39 
19 

40 
25 

39 
26 

35 
25 

4  1 
29 

47 
25 

47 
25 

50 
26 

57 
30 

50 
40 

44 
38 

45 

38 

46 
37 

45 
28 

44 
36 

41 
33 

46,  1 
31.9 

OiXON   SPRINGS  AOR  C 

MAX 
MIN 

34 

48 
37 

26 

52 
24 

52 
33 

48 
39 

49 
41 

52 
37 

37 
32 

46 
26 

52 
32 

51 
22 

39 
16 

40 
22 

40 
25 

32 
24 

39 
28 

45 
24 

45 
21 

46 
24 

58 
34 

55 

se 

44 
37 

43 
36 

44 
36 

44 
28 

44 
34 

40 
33 

45.4 
30.1 

FAIRFIELD  RAO  1 0   WF  I  H 

MAX 

MIN 

37 
31 

45 

27 

36 
22 

53 
24 

53 
32 

45 
40 

46 
41 

49 
31 

37 
31 

46 
32 

50 
33 

43 
22 

35 
16 

36 

20 

32 
25 

33 
25 

38 
28 

47 
26 

44 
24 

46 
23 

55 
30 

49 
40 

43 
37 

44 
35 

45 
36 

44 
29 

42 
26 

41 
31 

43.4 
29.2 

HARR I SRURb 

MAX 
MIN 

41 
34 

50 
33 

41 
26 

57 
28 

52 
36 

47 

40 

54 
43 

55 
38 

39 

32 

48 
27 

52 
32 

47 
24 

37 
18 

38 
23 

34 
26 

33 
25 

40 
29 

47 
25 

46 
22 

45 
23 

54 
33 

48 
38 

47 
38 

48 
36 

44 
38 

44 
36 

39 
34 

39 
32 

45.2 
31.0 

MCLEANSSURO 

MAX 
MIN 

37 
31 

45 
30 

4 1 
23 

53 
25 

53 
33 

47 
39 

50 
42 

52 
37 

37 
31 

48 
28 

49 
33 

44 
23 

33 
19 

36 
23 

33 
25 

33 
25 

39 

3C 

45 
26 

**4 
25 

44 
25 

51 
30 

48 

40 

43 
37 

43 
35 

43 
36 

43 
29 

40 
33 

38 
31 

43.3 
30.1 

"      CARMEL  WATERhORKS 

MAX 
MIN 

39 
27 

36 
26 

45 
20 

39 
20 

53 
26 

52 
34 

45 

46 
37 

51 
29 

38 
29 

46 
28 

53 
20 

31 
16 

37 
16 

38 

22 

38 

22 

39 

23 

41 
21 

50 
21 

49 

20 

50 
29 

56 
34 

47 
35 

45 
32 

42 
32 

44 
24 

43 
24 

48 
28 

44.3 
25.7 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

40 
29 

44 
29 

38 

22 

53 
23 

52 
26 

46 
38 

49 
41 

48 
35 

38 

30 

47 
25 

50 
31 

42 
21 

36 
16 

36 

22 

32 
24 

34 
25 

42 
29 

45 
25 

45 

22 

44 
22 

51 
33 

48 
37 

42 
36 

42 
35 

45 
36 

44 
28 

41 
32 

40 
30 

43.4 
28.6 

R0S1CLARE 

MAX 
MIN 

45 
36 

58 

35 

48 
27 

54 
23 

52 
34 

51 
39 

52 
41 

55 
38 

39 
32 

48 
27 

53 
34 

51 
24 

41 
18 

39 
25 

38 
26 

32 
25 

40 
29 

46 
26 

48 

23 

48 
25 

SB 

33 

52 
40 

45 
38 

45 

37 

43 
37 

47 
31 

45 
34 

39 

33 

46.9 

31.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

URBAN* 

4  INCHES 

7  AM 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

33 

34 

34 

35 

31 

.6 

MAX 
MIN 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

31 

31 

30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

31 
31 

33 
31 

35 
33 

37 
34 

36 
34 

31 
31 

,9 

3 

8  INCHES 

7  AM 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

34 

35 

35 

35 

32 

2 

MAX 
MIN 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

34 
32 

35 
34 

36 
35 

36 
35 

32 
32 

2 
0 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,    5  PERCENT   TO  SE . 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1969 


Station 

Day  ol  month 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

g 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  * 

NflRTMWE  S  I  01 

DIXON 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

FKEEPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1.5 

2 

T 

2 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

1.5 

2 

T 

1 

T 

GAL  VA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 
1 

HOLINE    W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.  A 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.5 
T 

T 

T 
T 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

1 

1 

.5 

1 

.5 

1 

.5 
1 

1 

.5 

ROCKFORD  we  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

.5 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

*       •  * 

NORTMFAST  02 

ANT10CH  2  NH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

.3 

2 

.3 

2 

.8 

2 

2 

2 

.* 

2 

T 

2 

T 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
T 

T 

T 

.3 
T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

.  1 

T 

T 

T 

.7 
T 

.  1 

1 

.1 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.8 

T 

T 

T 

T 

T 

.  5 

T 

CHICAGO   HS  AIRPuRT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

1.3 

1 

T 

1 

.A 
T 

T 

T 

T 

T 

.8 

T 

.  A 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 
T 

.4 

T 

T 
T 

T 

.1 

T 

T 

T 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

■  ! 
1 

*       *  * 

WEST  03 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN   DN  GNC 

1.0 

] 

T 

T 

* 

S.J 
I 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

,5 

1.0 

A.O 
2 

OUINCY   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

1 

3.5 

T 

] 

] 

T 

T 

T 

1.  J 
T 

.6 

1 

T 

2. A 
1 

•       *  • 

CENTRAL  04 

BLODMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.8 

T 

.5 

.3 

T 

T 

T 

DECATOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.5 

2 

1 

1.5 
2 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.7 

1 

T 
T 

3.0 
3 

PEORIA  WS  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1 

.3 
T 

T 
T 

T 

T 

1.3 

T 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.1 

T 

.5 

1 

*       *  • 

EAST  05 

HOOPESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.8 

T 

•  A 
T 

.  1 

T 

T 

T 

KANKAKEE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

I 

1.0 
2 

2 

1 

T 

1 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 

T 

.2 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
T 

.6 

] 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

PON  MAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

] 

] 

1.5 

3 

i 

] 

T 

T 

.2 

T 

URBANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.9 

] 

.1 

j 

T 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•        •  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

CARL INV 1 LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

9.0 

1 

HORRISONVILLE  A  SE 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

.2 
T 

T 

T 

T 

A. 3 
4 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

.5 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

6.3 
4 
.5 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

6.0 

ol 

•       *  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

NEWTON 

SN  ON  GND 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

.5 

1 

T 

T 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
FEBRUARY  196V 


Day  oi  month 


Station 


VANOALIA   FAA  AIRPORT 
WINDSOR 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

CAIRO  KB  CIT* 

SPARTA 


SOUTHEAST 
ALBION 

CULCONDA  UAH  31 
HARR I SBURO 
HOUNT  VERNON 


99 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN   ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

□ 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

CENTRAL    STANDARD  TIME 
MID          6    AM        NOON        6  PM 

Trace 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Hi 

1  8  | 

►     U  S 

CAIRO  WB  CITY 

26 

W 

08 

3 

5 

3 

1 

0 

12 

33 

7.4 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

1 

3.5 

9.6 

29*+ 

20 

10 

72 

72 

59 

65 

8 

5 

0 

0 

0 

n 

13 

6.8 

CHICAGO  MIDWAY  AIRPORT 

2 

3.5 

11.5 

26 

S 

10 

73 

74 

59 

65 

8 

4 

1 

0 

0 

13 

41 

6.9 

MOLINE  WB  AIRPORT 

3 

2.3 

10. A 

26 

NW 

1 1 

81 

86 

69 

71 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

8 

51 

6.9 

PEORIA  WB  AIRPORT 

4 

3.2 

10.1 

30 

NW 

11 

78 

82 

67 

70 

5 

5  . 

1 

0 

0 

0 

11 

44 

7.3 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

2 

■•.0 

10.5 

29+t 

29 

11 

81 

82 

66 

71 

9 

2 

0 

0 

0 

0 

11 

7.2 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

36 

2.3 

9.2 

29 

NW 

11 

81 

84 

70 

72 

7 

2 

1 

1 

1 

0 

12 

44 

7.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION 


STATION 

g 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OB 

SEB 
TA 

el 

Q 

VAT 

LEJ 

< 

G 

ON 

OBSERVER 

"ooss 

09 

EDWAROS 

e  I) 

88  0) 

49C 

,p 

ILL.   STAlE  POL ICt  RAOIC 

aleou 

OOTJ 

MERCER 

! 

*( 

41 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS  waterworks 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1969 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cliraatologist, 
P.  0.  Box  2810  -  Station  "A-,   Champaign,    Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS". 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  inches 
and  wind' movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  Snow  on  ground  in  the  "  Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.  Bax~and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index." 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  onth. 

J  "Supplemental  Data"  table. 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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2 . 70 

1  ■  04 

24 

5.0 

4 

10+ 

4 

3 

1 

RUSHVILLE 

44, 4M 

li'.e 

34!lM 

- 

5.8 

72 

19 

6 

12 

952 

0 

7 

25 

0 

2.15 

- 

.55 

1.70 

24 

4.5 

3 

1 

1 

DIVISION 

34.2 

- 

5.2 

1.83 

- 

.87 

3 . 7 

BLOOMlNGTON  NORMAL 

44,  5 

23. 2 

33.9 

5.2 

70 

19* 

7 

12 

956 

0 

6 

26 

0 

1.93 

.86 

1.20 

24 

4.6 

3 

8 

4 

1 

1 

CHENOA 

45. 2M 

22.  4M 

33. 8M 

72 

19 

10 

11 

966 

0 

7 

26 

0 

1.77 

1.30 

24 

4.0 

2 

26 

4 

1 

1 

Ut  L  A  1  UK 

46.2 

24.5 

5.5 

74 

0 

3 

2-. 

0 

.81 

7.0 

7 

9 

5 

1 

0 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

46. B 

23. 9M 

35. 4M 

4.6 

73 

19 

10 

12 

923 

0 

1 

27 

0 

2.01 

.83 

1.18 

24 

4.0 

5 

1 

5 

1 

1 

LACON  2  E 

46,2 

22.8 

34.5 

73 

18 

10 

31  + 

940 

0 

4 

24 

0 

1 .12 

.77 

24 

1.0 

1 

26 

3 

1 

0 

LINCOLN 

44,9 

24.3 

34.6 

5.4 

71 

19 

5 

12 

936 

0 

4 

27 

0 

1.69 

1.22 

.97 

24 

5.0 

4 

11  + 

5 

1 

0 

MASON  CITY 

HINONK 

45,8 

23.3 

34.6 

72 

18 

11 

31+ 

938 

0 

4 

26 

0 

.50 

2.06 

.19 

24 

3.6 

1 

26+ 

3 

0 

0 

PEORIA  WB  AIRPORT  //R 

43,6 

22.3 

33.0 

4.6 

71 

18 

10 

12 

984 

0 

! 

27 

0 

1.20 

1.65 

.51 

24 

4.1 

1 

26+ 

4 

1 

0 

PRINCEVILLE   1  N 

44.5 

23.1 

33.8 

71 

18 

10 

12 

961 

0 

3 

25 

I 

1.31 

1.17 

.65 

24 

.5 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

34.3 

4.9 

1.51 

1.26 

3.8 

•      •  » 

EAST  05 

DANVILLE 

HOOPESTON 

43.8 

24.1 

34.0 

4.9 

70 

19 

5 

11 

954 

0 

7 

25 

0 

1.79 

1.22 

1.18 

24 

4.5 

2 

12+ 

4 

1 

1 

KANKAKEE   3  SW 

45.2 

24.7 

35.0 

2.7 

71 

18 

11 

27 

921 

0 

2 

26 

1 

1.18 

1.23 

.53 

25 

2.6 

1 

27. 

3 

1 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

44.0 

23.4 

33.7 

70 

19* 

8 

11 

963 

0 

7 

25 

0 

2.24 

.31 

1.49 

24 

4.0 

2 

9+ 

4 

1 

1 

PONTIAC 

45.4 

25.0 

35.2 

3.4 

71 

19* 

14 

12  + 

917 

0 

4 

25 

n 

1.54 

.90 

.77 

24 

3.9 

1 

27+ 

4 

1 

0 

RANTOUL 

46.2 

23.9 

35.1 

70 

19* 

5 

11 

920 

0 

4 

25 

0 

1.96 

1.44 

24 

3 

1 

1 

UR  B  ANA 

43.3 

25.6 

34.5 

5.0 

71 

1' 

11 

12 

941 

0 

7 

25 

0 

2.23 

.94 

1.07 

24 

7.6 

6 

8 

3 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 

Continued  MARCH  1969 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

• 

J 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Date 

Lowest 

0 
Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

g 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

© 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

8  ; 

si 

Si 

•  > 

et 

„  t 

%& 

MATS EK A  2  NW 

45.4 

23.9 

34.7 

72 

19 

10 

12 

934 

0 

4 

25 

0 

3.43 

.50 

1.98 

24 

3.5 

2 

26  + 

4 

3 

1 

DIVISION 

34.6 

-  4.0 

2.05 

-  .71 

4.4 

*      »  * 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

45.6 

26.4 

72 

20 

13 

10+ 

894 

0 

2 

24 

0 

2,50 

1.36 

24 

2.5 

3 

1 

6 

1 

1 

CARLINVILLE 

M 

24,0 

6"°M 

73 

19 

4 

12 

0 

23 

0 

2.03 

-  1.12 

1.22 

24 

6.4 

5 

8 

3 

2 

1 

GR 1GGS V I LLE 

44,8 

24.8 

34.8 

-  6.5 

72 

19 

5 

1 1 

928 

0 

2 

23 

0 

2, 16 

1.23 

24 

6.5 

5 

9  + 

6 

1 

1 

HI LLSBQRO 

47.  1M 

25.  OM 

36. 1M 

-  6.7 

73 

19 

8 

12 

878 

0 

4 

24 

0 

2.31 

-  .86 

1.23 

24 

6 

1 

6 

1 

1 

JACKSONVILLE 

45.1 

24.4 

34.8 

-  6.5 

72 

19 

1 

12 

930 

0 

s 

23 

0 

1.79 

-  .96 

1.54 

24 

7.5 

7 

8 

c 

1 

1 

JERSEVVILLE  2  SW 

47.1 

24.2 

35.7 

73 

19 

3 

12 

903 

0 

3 

24 

0 

2.33 

1.24 

24 

4.5 

4 

9  + 

4 

1 

1 

MORRISONVILLE   4  SE 

43.9 

25.2 

34.6 

-  6.7 

74 

19 

5 

12 

935 

0 

5 

24 

0 

1.69 

-  1.02 

1.32 

24 

3.8 

3 

11  + 

2 

1 

1 

PANA 

44.8 

25.8 

35)3 

-  6.5 

73 

19 

9 

11 

913 

0 

5 

25 

0 

2.23 

-  .70 

1.07 

24 

6.5 

5 

10  + 

5 

2 

1 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

R 

42.6 

22.6 

32.6 

-  7.6 

71 

19 

3 

a 

995 

0 

6 

26 

0 

2.00 

-  .88 

.66 

24 

7.0 

6 

1 

3 

3 

0 

VIKDEN   1  SSW 

M 

M 

M 

0 

0 

1  .08 

24 

1 

1 

WHITE  HALL   1  E 

45.9 

24.5 

35.2 

-  7.0 

72 

19 

3 

12 

917 

0 

3 

25 

0 

1.80 

-  .86 

1.12 

24 

5.0 

5 

8  + 

3 

1 

1 

DIVISION 

35.0 

-  7.0 

2.08 

-  .88 

5.5 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

46.2 

27.9 

37.1 

74 

19 

14 

12+ 

858 

0 

4 

23 

0 

1.55 

-  1.79 

.74 

24 

1.0 

1 

9 

<. 

1 

0 

E F P-  INGHAM 

46.9 

25.9 

36.4 

-  5.2 

75 

19 

9 

11 

880 

0 

2  5 

2.49 

-  .99 

1  .40 

24 

T 

T 

26+ 

6 

1 

1 

F  L  UR  A  2  NW 

48.5 

27.5 

38.0 

~  6.0 

76 

19 

13 

12 

831 

0 

2 

23 

0 

2.48 

1.40 

24 

1 

MARSHALL   1  E 

47.6 

25.2 

36.4 

73 

19 

13 

13+ 

883 

0 

2 

25 

0 

1.95 

1.30 

24 

T 

0 

3 

1 

1 

MATTDON 

44.5 

25.3 

34.9 

73 

19 

11 

12+ 

925 

0 

7 

25 

0 

1.76 

.65 

24 

1.0 

1 

11  + 

3 

2 

0 

MOWEAQUA 

45. OM 

23. 7M 

34. 4M 

73 

19 

5 

12 

944 

£ 

2  5 

0 

1.17 

24 

1 

NEWTON 

49.3 

27.2 

38,3 

75 

19 

12 

12 

823 

0 

3 

25 

0 

2.00 

1.44 

24 

3 

i 

1 

0  L  N  E  Y  2  S 

48.9 

26.5 

37.7 

1  Q 

10 

12 

0 

2 

23 

0 

2.11 

1.45 

24 

1.0 

0 

1 

PALESTINE 

48.8 

27.3 

38.1 

-  5.0 

78 

19 

13 

12 

829 

0 

2 

23 

0 

2.13 

-  1.40 

1.10 

24 

T 

T 

10 

4 

1 

1 

PARIS  WATERWORKS 

46.0 

26.3 

36  ■  2 

-  4.6 

74 

19 

10 

12 

886 

0 

3 

24 

0 

1.75 

-  1.49 

1.20 

2  4 

3.5 

2 

9  + 

2 

1 

1 

SALEM 

48.7 

25.5 

37.1 

76 

19 

10 

12 

856 

2 

24 

0 

2.50 

-  .95 

1.19 

24 

2 

1 

5 

1 

1 

TUSCOLA 

46.5 

24.1 

35.3 

72 

19+ 

5 

12 

911 

0 

2 

26 

0 

1.87 

-  1,48 

1.28 

24 

4.5 

5 

8 

3 

1 

1 

VANDALIA   FAA  AIRPORT 

25.9 

36.2 

76 

1 8 

1  1 

9 

0 

3 

23 

0 

1.99 

23 

WINDSOR 

46.5 

25.6 

36.1 

-  4.8 

74 

19 

10 

12 

888 

0 

3 

25 

0 

1.79 

-  1.58 

1.20 

24 

3.0 

1 

11  + 

4 

1 

1 

DIVISION 

36.6 

-  5.6 

2.03 

-  1.43 

1 . 4 

*       »  » 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

50 .  6M 

28  .  3M 

-  6.6 

77 

19 

15 

784 

0 

1 

23 

0 

2  •  54 

-  2.25 

1 . 26 

2  3 

T 

0 

3 

2 

1 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

48. 4M 

26.5 

37!5M 

76 

19 

11 

12 

841 

0 

3 

2". 

0 

2.25 

.0 

0 

CAIRO  WB  CITY 

R 

51.3 

33.1 

42.2 

-  6.0 

78 

19 

22 

11  + 

700 

0 

0 

19 

0 

2.38 

-  2.41 

1.45 

23 

T 

T 

26 

5 

1 

1 

CARBONOALE   SEWAGE  PL 

51.9 

27.8 

39.9 

-  6.3 

79 

19 

15 

^2 

774 

0 

0 

23 

0 

-  1.73 

1.33 

1.5 

1 

1 

6 

2 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

46.0 

27.9 

37.0 

76 

20 

15 

12  + 

863 

5 

2  3 

0 

2^2 

1.  18 

24 

7.0 

7 

1 

5 

1 

1 

r  no  ft  c  m  c 

51.2 

29.1 

40.2 

73 

19 

14 

12 

764 

0 

0 

20 

0 

2.71 

1 . 36 

24 

•  0 

0 

4 

2 

1 

DU  QUOIN  2  S 

49,5 

28.1 

38.8 

-  6.8 

78 

19 

15 

12 

805 

0 

1 

22 

0 

2.11 

-   1  .68 

.66 

23 

4 

2 

0 

MAKANDA   1  NW 

50.9 

29.2 

40.1 

78 

19 

14 

769 

0 

1 

21 

0 

2*25 

.99 

T 

0 

4 

2 

0 

MARION  4  NNE 

51.0 

28.3 

39.7 

-  6.3 

77 

19 

14 

12 

779 

0 

1 

21 

0 

1.98 

-  2.70 

1.03 

24 

T 

T 

1 

3 

1 

1 

NASHVILLE   <>  NE 

47.5 

28.7 

38.1 

75 

19 

15 

12 

826 

2 

2  1 

2.74 

-  .60 

1.04 

24 

8.8 

11 

1 

5 

3 

1 

SPARTA 

49.7 

27.3 

38.5 

-  7.3 

77 

19 

13 

12 

813 

0 

2 

23 

0 

2.05 

-  1.35 

.96 

24 

T 

T 

2+ 

5 

1 

0 

WATERLOO   1  WSW 

49.9 

28.1 

39.0 

78 

19 

14 

12  + 

796 

0 

2 

21 

0 

2.27 

-  .86 

1.34 

24 

.1 

T 

26 

5 

1 

1 

DIVISION 

39.2 

-  6.5 

2.34 

-  1.60 

1.6 

•       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

50.6 

29.0 

39.8 

76 

19 

13 

12 

774 

0 

1 

19 

0 

2.53 

1.75 

24 

T 

2 

1 

4 

1 

BROOKPQRT   DAM  52 

52.4 

29.7 

41.1 

76 

19 

17 

12 

735 

0 

0 

19 

0 

2.67 

-  2.17 

1.70 

24 

T 

1 

9 

6 

1 

DIXON  SPRINGS   AGR  C 

52.2 

27.7 

40.0 

76 

19 

12 

^2 

771 

0 

0 

22 

0 

2  24 

1.73 

.0 

0 

3 

1 

FAIRFIELD  RADIO  WF1W 

50.0 

26. 6M 

38. 3M 

-  6.5 

76 

19 

10 

12 

825 

0 

2 

23 

0 

2^6 

1.62 

24 

T 

1 

1 

3 

1 

HARR I SBURG 

51.9 

28.4 

40.2 

-  6.6 

80 

19 

14 

12 

765 

0 

1 

23 

0 

D  2.43 

-   1  .90 

1.06 

24 

.5 

T 

1 

4 

3 

MCLEANSBORO 

50.2 

28.6 

39.4 

-  6.3 

77 

19 

14 

12 

787 

0 

1 

20 

0 

2.23 

-  1.64 

1.33 

24 

T 

4 

1 

4 

1 

MT  CARMEL  WATERWORKS 

51.4 

23.8 

37.6 

78 

20 

11 

13+ 

842 

0 

0 

28 

0 

3.11 

1.47 

24 

5.5 

5 

1 

5 

3 

MOUNT  VERNON 

49.6 

27.6 

38.6 

-  5.7 

77 

19 

12 

12 

811 

0 

2 

21 

0 

2.36 

-  1.41 

1.24 

24 

5.5 

6 

1 

5 

1 

ROSICLARt 

53.4 

29.0 

41.2 

78 

19 

15 

12 

733 

0 

0 

20 

0 

2.41 

1.65 

24 

T 

0 

5 

1 

DIVISION 

39.6 

-  5.9 

2.47 

-  1.58 

1.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NUftlHHE&T 


01 


ALEOO 
DIXON 
FREE PORT 

FREEPORT  SEMAGE  PLANT 
FULTON  OAM  13 

GALENA 
GALVA 
GENESEO 

hennepin  power  plant 
illinois  city  qam  16 

KE I TmSBURC   1  NM 
KENANEE 

MOLINP  MB  AIRPORT 

MOkR.SON 

MOUNT  CARROLL 

NEN  BOSTON  DAM  17 
PAW  PAN 
ROCHELLE  1  H 
ROCKFORO  6  ENE 
ROCKFORO  HB  AIRPORT 

STOCKTON 
TISKILMA 
WALNUT 


NORTHEAST 


02 


AN  1 1QCH  2  NM 
AURORA  COLLEGE 
BAKR I NGTQN 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 
CHICAGO  MB  AIRPORT  //R 
CHICAGO  MB  CITY  NO  2  R 
OE  K  ALB 
ELGIN 

JOLIET   BRANDON  RQ  DAM 
JDLIET 

LA  SALLE    1  S 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MIL  L  BROOK 
NORMS 
MORRIS  5  N 
OTTAWA 
PARK  FOREST 

PEOTONE 

PERU  SEMAGE  PLANT 
STREATOR  2  ENE 
UTJCA  STARVED  ROCK  DAM 
W AUK  E  GAN  2  MNW 

HHEATON  3  SE 


WEST  03 

AVON  9  NE 
BENT LEY 
CANTQN  1  ESE 
GALESBURG 
GLADSTONE   DAM  18 

GOLOEN   1  NW 
LA  HARPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 
QUINCV 

QUINCY  FA A  AIRPORT 
QUINCY  OAM  21  / 
QUINCV  MEMORIAL  BRIDGE 


RUiHVlLLE 

•  « 

CbNTRAL 


B L OOM I NG t on  waterworks 
bloomington  NORMAL 

CHENOA 
CMILLICOTHE 
CLINTON  1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

L  AC  ON  2  E 

LINCOLN 

MACK  I  NAM 
MASON  CITY 
MINONK 

MOUNT  PULASKI 

NEM  SALEM  STATE  PARK 

PEORIA  WB  AIRPORT  / 
PR1NCEV1LLE    1  N 
TOULON 


EAST  OS 
DANVILLE 

DANVILLE  SEMAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
MOUPESTON 
KANKAKEE  3  5m 

MONT ICELLO  NO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONT I AG 
R ANTQUL 
SIOELL 


Day  of  Month 


,0 

1   1  2  1  3 
 '  '  

4    1  5 

 1  

6 

7  1 

 L- 

8 

 L 

9 

10 

 L 

11  [  12 

13 

14 

16  |  17  |  18 

 1  r 

19  20 

1  1 

21 



22 

1  [ 

23 

24 

25  I 

26 

27 

28 

29  j 

30 

31 

1.2* 

T 

7 

7 

.93 

.12 

.15 

.04 

1.30 

7 

7 

.04 

•  01 

.46 

.46 

.25 

.06 

1.03 

.02 

7 

T 

T 

T 

.18 

T 

.46 

.22 

.13 

T 

1.13 

.02 

7 

7 

T 

T 

.20 

T 

.41 

.22 

.28 

7 

.86 

.03 

.02 

7 

T 

T 

.09 

7 

.49 

.13 

.12 

7 

.64 

T 

T 

.22 

.12 

.30 

2.53 

.03 

T 

.63 

.97 

.87 

.0} 

1.83 

.04 

7 

T 

T 

7  .02 

•  32 

1.45 

7 

7 

7 

7 

1 1 10 

.11 

!l6 

- 

!o6 

1.24 

.02 

7 

.04 

T 

T 

T 

T 

.02 

.01 

.67 

.12 

.29 

.07 

.89 

7 

7 

.62 

.10 

.17 

7 

.25 

.02 

T 

7 

T 

T 

T 

7  .03 

.03 

.06 

.07 

2.25 

.08 

.03 

T 

T 

T 

T 

.01  .02 

.25 

1.31 

.11 

.09 

T 

.13 

1.07 

.05 

.03 

T 

T 

.02 

.61 

.14 

.20 

.02 

.95 

.02 

T 

T 

T 

.07 

.35 

.20 

.31 

7 

1.23 

T 

7 

.02 

T 

7 

T 

T 

T 

7 

T 

.03 

.72 

.22 

,08 

.16 

7 

1.12 

7 

7 

T 

T 

T 

T 

.02 

.01 

.61 

.23 

.22 

T 

7 

.01 

.66 

.11 

.09 

.31 

.13 

1.59 

T 

7 

7 

T 

T 

T 

.76 

T 

7 

.10 

.07 

.02 

1  11 

•  35 

1.41 

7 

7 

T 

T 

T 

!90 

!l4 

.06 

1.62 

T 

.10 

7 

T 

T 

7 

.70 

.47 

.25 

7 

.10 

1.52 

.02 

7 

.03 

T 

T 

.20 

.03 

.45 

.40 

.35 

.02 

1.23 

7 

T 

T 

7 

.91 

.12 

.14 

T 

.06 

2.39 

.01 

.01 

7 

T 

T 

T 

.11 

.34 

1.42 

.20 

7 

.05 

7 

1.92 

.02 

.06 

.02 

.42 

.60 

.28 

T 

T 

.02 

1.93 

7 

T 

.02 

T 

T 

.18 

1.17 

.23 

.07 

7 

.04 

2.15 

.07 

.01 

7 

T 

T 

.19 

1.11 

.42 

.13 

T 

.02 

1.96 

.01 

T 

7 

.01 

T 

T 

.09 

7 

1.26 

.42 

.14 

T 

.03 

1.96 

.04 

7 

7 

.02 

T 

T 

.15 

1.18 

.34 

.21 

7 

.02 

.04 

1.44 

T 

7 

7 

T 

T 

T 

T 

.11 

.01 

.46 

.5? 

.32 

T 

.02 

7 

1.93 

7 

T 

T 

T 

.05 

.01 

1.00 

.44 

.32 

.01 

T 

.06 

1.40 

T 

T 

T 

.12 

.10 

1.16 

7 

.76 

T 

.01 

.63 

.10 

.02 

T 

T 

7 

.64 

7 

T 

T 

T 

.14 

7 

.20 

.15 

.15 

T 

1.66 

7 

7 

T 

.06 

7 

.99 

.37 

.22 

T 

T 

.02 

1.70 

7 

7 

T 

T 

.13 

1.10 

.25 

.16 

.06 

1.55 

7 

T 

T 

.05 

7 

.98 

.16 

.14 

T 

7 

1.49 

7 

.07 

1.14 

.20 

.06 

1.75 

T 

T 

7 

T 

T 

T 

.08 

1  .24 

.21 

.19 

.03 

1.92 

.12 

.08 

1.42 

.29 

.03 

.02 

1.36 

7 

.03 

T 

T 

.01 

.86 

.40 

.06 

7 

1.34 

7 

T 

7 

T 

T 

T 

7 

.25 

.94 

.13 

7 

T 

1.64 

7 

T 

.04 

T 

T 

.01 

1 .06 

.22 

.25 

•  04 

1.85 

T 

7 

T 

T 

.07 

- 

.90 

.45 

.40 

T 

.02 

.01 

02 

•  49 

1.21 

7 

7 

T 

T 

T 

.12 

.73 

.16 

.16 

.02 

1.26 

7 

.01 

.12 

.10 

T 

.83 

.15 

.05 

1.62 

.12 

7 

7 

1 .30 

.15 

.  • 

T 

1.73 

D 

.20 

T 

7 

1.23 

.20 

.10 

7 

1.23 

.05 

7 

.01 

T 

.01 

T 

.02 

.25 

.63 

.22 

.04 

7 

7 

7 

1.02 

T 

T 

T 

7 

T 

T 

7 

7 

.63 

.25 

.14 

T 

7 

T 

2.09 

.20 

7 

1.72 

.05 

.12 

7 

1.44 

{ 

.08 

T 

I 

7 

1.13 

.08 

.15 

7 

1.34 

.03 

.95 

.25 

.11 

1.40 

7 

.03 

T 

T 

.03 

.68 

.18 

.23 

.03 

2.52 

.38 

7 

T 

7 

1.80 

.34 

T 

7 

2.34 

.30 

.49 

.11 

T 

T 

T 

7 

7 

1.22 

.15 

.07 

7 

7 

1.79 

.56 

.43 

.63 

.06 

.11 

2.70 

.50 

.11 

7 

T 

7 

7 

7 

.95 

1  .04 

.03 

.05 

7 

I 

1.32 

.02 

.14 

.15 

7 

7 

.90 

.01 

.10 

T 

7 

1.19 

.25 

.11 

2.15 

.30 

.13 

1.77 

.06 

.12 

T 

T 

.45 

.19 

.23 

7 

"  * 

J 

l!77 

!l2 

K30 

!20 

il5 

1.24 

7 

.03 

.72 

.21 

.28 

7 

7 

1.76 

7 

.29 

.10 

1.21 

.07 

.09 

2.09 

.06 

.18 

.48 

T 

.03 

.43 

.21 

.17 

.01 

7 

2.01 

.13 

.16 

1.18 

.42 

.12 

T 

1.12 

T 

7 

.01 

T 

.77 

.11 

.23 

1.69 

.11 

.25 

T 

.97 

.16 

.16 

.02 

1.74 

.24 

T 

T 

T 

1.14 

.15 

.21 

.50 

T 

.  16 

7 

.01 

T 

7 

.19 

T 

.14 

1.95 

.01 

.60 

T 

.13 

1.00 

.10 

.10 

.01 

2.46 

.02 

.20 

.36 

1.14 

.35 

.19 

1 .20 

.31 

16 

. 

1.31 

T 

T 

!06 

T 

7 

'.65 

111 

!23 

1.34 

7 

.03 

.95 

.11 

.22 

.01 

2.03 

.03 

.65 

T 

T 

7 

T 

.80 

.15 

.07 

7 

I 

7 

2.06 

7 

.32 

7 

T 

7 

1.49 

.08 

1.79 

7 

.19 

.  . 

T 

T 

T 

T 

.01 

1.18 

M 

:li 

T 

1.18 

7 

7 

.  ■ 

T 

T 

T 

I 

T 

.45 

7 

7 

7 

1.56 

.16 

.32 

.96 

.26 

2.24 

T 

.28 

T 

T 

T 

T 

1.49 

7 

1.54 

T 

.12 

T 

T 

.02 

.77 

.34 

T 

1.96 

.28 

.04 

1  .44 

.06 

1.32 

.41 

■  40 

.16 

.20 

2.23 

7 

.69 

.01 

T 

T 

7 

.33 

1.07 

.03 

.07 

7 

.01 

T 

3.43 

7 

7 

.12 

T 

T 

1.98 

.60 

.60 

■  )9 

.04 

Sm  t«Ut*nc«  noiM  following  Sutton 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


diauon 

1   |  2 

3 

4 

5  |  e 

i  r 

8  1 

9 

1  r 

10 

U  |  12 

13  |  14  |  IS 

16  |  17  |  18 

19  |  20  21 

1  

22 



23 

24 

 ' 

25 

1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

AllOr,  DAM  26 

2.  SO 

.19 

.25 

.35 

.04 

1.36 

.19 

,06 

T 

.10 

BMRl 

1.64 

T 

.21 

T 

1.25 

.10 

,08 

bEAftUSTOMN 

Bi>uFhS 

1.97 

T 

.40 

T 

T 

.10 

1.30 

.07 

,10 

T 

T 

T 

.12 

1.22 

.05 

,06 

T 

EG>«ROSVILLE 

2.35 

.30 

.19 

.37 

.02 

1.29 

.09 

.07 

.02 

GRAF  1  Oh 

2.39 

.27 

.29 

T 

T 

.01 

.50 

1.03 

.08 

.09 

.12 

GRfeENViLLE   1  E 

<.50 

.35 

.19 

,44 

1.13 

.29 

.07 

T 

.07 

GR i  GGSv I LLE 

2.16 

.11 

.24 

.27 

1.23 

.21 

.10 

,51 

.90 

T 

*  52 

T 

HlLLSBQRO 

2.31 

.18 

.12 

.31 

1.23 

.30 

.17 

j*LKiONVULF 

1.79 

.02 

.15 

T 

T 

T 

.02 

1.54 

T 

.06 

T 

jEkSETVULE   Z  Srf 

2.33 

.32 

T 

.35 

.10 

T 

1.24 

.07 

.03 

.02 

NEDORA 

1.64 

T 

.40 

T 

.10 

1.12 

.10 

.09 

.03 

T 

MOKRlSU^VlLLt  4  SE 

1.69 

T 

.21 

,06 

1.32 

.07 

.03 

T 

mouni  olive  i  E 

!2° 

PAN' 

I'.i) 

ill 

T 

.14 

!52 

T 

T 

T 

T 

l!o7 

.09 

.03 

.02 

HlfcASAhT  HILL 

2. IS 

T 

.50 

T 

.33 

1.1* 

.05 

.16 

ROtKPORT 

>  2.17 

T  D 

.60 

T 

T 

1.35 

.19 

.03 

b^KlfiGHELO  MB  AIRPORT  K 

2.00 

T 

.57 

T 

T 

T 

T 

.63 

.66 

.0* 

.09 

T 

.01 

0* 

vlkOfeN  {  55* 

T 

.09 

1 .08 

.23 

,06 

VIRGINIA 

2.02 

.25 

T 

.02 

1 .46 

.22 

.07 

NMlTfc   MALL    1  F 

1.90 

.42 

T 

.17 

1.12 

.07 

.02 

E  AS  I    SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

1.55 

.04 

.29 

T 

T 

.74 

.30 

.06 

.12 

T 

6f  UNGMAH 

2.49 

.15 

.05 

.38 

1.40 

.29 

.10 

.12 

r-  LOR  A  2  NH 

2.4B 

.49 

T 

T 

.16 

1.40 

.10 

.05 

.05 

.27 

GREENUP 

2.10 

.65 

1.10 

.10 

.23 

HUlSliNVlLLE   ''OfER  PL 

T 

1.26 

.98 

,02 

.  0 1 

.37 

L AWRENCEVI LLE 

2.27 

.28 

.06 

.15 

1.19 

.32 

.01 

.06 

.20 

MARSHALL    1  E 

1.95 

.35 

1.30 

T 

T 

T 

.30 

MAITQQN 

1.76 

T 

.37 

T 

T 

.55 

.65 

.07 

.03 

,07 

T 

MOwEAQUA 

T 

1.17 

,06 

.03 

NEwTUN 

2.00 

.15 

1.** 

T 

.03 

.38 

!°' 

'.11 

PALESTINE 

2.13 

.32 

]oi 

7 

T 

liio 

!o2 

lot 

T 

PARIS  WATERWORKS 

1.75 

T 

T 

.40 

.03 

T 

1.20 

.04 

.06 

SAIN1E  MARIE 

2.14 

T 

T 

.51 

T 

1.19 

.25 

.03 

T 

.16 

SALEM 

2.50 

.46 

T 

T 

T 

T 

.17 

1.19 

,06 

.08 

.1* 

.40 

I U5CULA 

VANDAL  I  A  F  A  A  AIRPORT 

U99 

T 

llo 

T 

T 

T 

.79 

!09 

!  io 

!o5 

WILCOX 

2.90 

.45 

,30 

1 .60 

.15 

.  10 

.30 

WINDSOR 

1.79 

T 

.34 

T 

T 

1.20 

.1* 

.11 

T 

SOU  I HWES T  08 

ANNA  I  E 

2.54 

T 

.04 

T 

1.26 

.73 

.06 

.45 

BE  lLE Vl LLE   SO   ILL  UNIV 

2.23 

.55 

* 

1.47 

.02 

.21 

CAIRO  HB  CITY  R 

2.3B 

.19 

.11 

T 

T 

T 

1.43 

.*0 

T 

.12 

.04 

.06  ! 

LARBONDALE  SEWAGE  PL 

2.46 

.25 

T 

.10 

.10 

T 

1.33 

.12 

T 

T 

.56 

CAKLVLE  RESERVOIR 

T 

•  37 

T 

J 

CENTRALtA  2  SW 

3.33 

.87 

.12 

.34 

T 

.03 

1.23 

.07 

.03 

T 

.64 

CHbSlER 

1.86 

.09 

T 

.10 

T 

1.24 

.06 

T 

.37 

CObOEN  2  S 

2.71 

.05 

.24 

.64 

1.36 

.42 

DU  QUOIN  2  S 

2.11 

.14 

T 

.30 

.86 

.63 

T 

.08 

.08  . 

2.19 

.08 

.03 

MAKANDA  1  NW 

2.23 

T 

.18 

T 

.99 

.76 

.02 

T 

.30 

MARION  4  NNF 

1.98 

T 

T 

.  nv 

T 

T 

.40 

1.03 

T 

.04 

.42 

NASHVILLE  4  NE 

2.74 

.63 

.13 

.26 

T 

1 .04 

.06 

.02 

T 

.60 

PRAIRIE  UU  RuC HER  1NSH 

2.08 

.08 

•  19 

.19 

.96 

.10 

T 

.97 

RED  BUD 

1.92 

.20 

" 

.77 

.06 

.47 

SPARIA 

2.05 

.34 

T 

T 

.20 

.96 

.02 

.04 

.01 

.11 

.37 

HAIERLOO  1  WSW 

2.27 

.02 

.40 

.23 

T 

1.34 

.11 

.01 

.16 

•       •  • 

SOUIHEAST  09 

ALBION 

2.53 

.01 

.02 

1.75 

.30 

.  13 

.30 

.02  . 

BENTON  FOREST  SERVICE 

6R00KPURI   OAM  52 

2.67 

.28 

T 

.20 

T 

.13 

T 

1.70 

.11 

T 

T 

.29 

C ARM  1  6  NH 

2.92 

.53 

.17 

T 

T 

.79 

.89 

T 

T 

.62 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2.24 

T 

.04 

.06 

.  '-'><• 

►AIRFIELD  RADIO  WFIW 

2.26 

.20 

T 

T 

T 

.09 

1.62 

.03 

.05 

.24 

.09 

GOLCONDA  OAM  SI 

3.00 

.51 

■  IB 

T 

.'J  5 

T 

T 

1.97 

.38 

T 

T 

.31 

T 

HARRISBURG 

D  2.43 

T 

T 

.120 

.09 

T 

T 

.62 

1 .06 

.02 

T 

.96 

HArR 1 SBUKG  DISPOSAL  PL 

3.14 

.26 

T 

. :  j 

1.92 

.25 

.66 

MCLEANSBORO 

2.23 

.20 

T 

T 

T 

.26 

1.33 

T 

T 

.44 

MT  CARMEL  WATERWORKS 

3.11 

.60  T 

T 

T 

T 

l.*7 

.12 

.26 

T 

.64 

T 

MOUNT  VERNON 

2.36 

.45 

.05 

.17 

1.24 

.13 

.02 

.01 

.27 

ROSICLARE 

2.41 

.03 

.12 

T 

.  12 

I 

T 

T 

.15 

1 .65 

.03 

T 

.31 

shawnee town  new  town 

2.85 

.61 

T 

T 

■  13 

T 

1.61 

.19 

T 

.31 

WAYNE  CITV 

2.82 

.75 

.09 

.16 

T 

T 

T 

1.44 

.22 

.03 

.17 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
HARRISBURG 

80 

DATE 

19 

LOWEST  TEMPERATURE 
JACKSONVILLE 

1 

DATE 

12 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
WATS EKA  2  NW 

3.*3 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
KEWANEE 

.25 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
WATSEKA  2  NW 

1.98 

DATE 

2* 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL 
MONTICELLO  NO  2 

10.5 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
NASHVILLE  *  NE 

11 

DATE 

01 

So*  )af*i«ncc  noiei  following  Station  [ndtji 
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DAILY  TEMPERATURES  iu.no.s 


Station 

Day  ol  Month 

■ 

■ 

1  | 

2  | 

3 

4  1 

1 

5  1 

1 

6 

7  | 

1 

9 

10  | 

1 

12 

13  1 

1 

14 

15 

IB  1 
16  | 

17  ! 

18 

19  1 

18  | 

20  1 

1 

21 

22  | 

23  1 

1 

24 

25 

26  1 

27 

28  1 

1 

29 

30  1 

1 

31 

•         •  • 

NORTHHEST  01 

ALE00 

MAX 

<>2 

42 

42 

41 

JT 

37 

33 

2" 

36 

29 

36 

36 

36 

42 

52 

66 

71 

69 

61 

47 

62 

56 

37 

36 

46 

51 

31 

28 

32 

43.9 

MIN 

21 

21 

24 

23 

22 

30 

29 

20 

|  2 

13 

7 

1  o 

23 

1  8 

u 

23 

34 

33 

32 

36 

2  \ 

30 

44 

36 

29 

22 

22 

30 

10 

1 1 

1  3 

23 , 0 

DIXON 

MAX 

44 

45 

42 

41 

41 

38 

37 

32 

30 

33 

37 

37 

39 

32 

47 

54 

66 

73 

69 

50 

32 

59 

60 

j' 

35 

34 

43 

30 

31 

26 

31 

44.0 

MIN 

22 

22 

26 

23 

22 

27 

25 

21 

14 

17 

10 

1  7 

20 

13 

13 

20 

29 

34 

31 

36 

27 

24 

40 

32 

22 

13 

31 

12 

9 

1  3 

22,6 

FREEPORT 

MAX 

39 

42 

39 

40 

40 

39 

34 

29 

3^ 

35 

29 

36 

36 

33 

42 

53 

63 

VI 

66 

50 

48 

57 

65 

34 

33 

41 

48 

32 

26 

29 

42.5 

MIN 

20 

18 

23 

20 

21 

30 

22 

16 

13 

18 

9 

8 

13 

;  4 

12 

20 

31 

29 

28 

33 

2  8 

22 

46 

34 

28 

20 

11 

31 

9 

7 

9 

20 . 8 

FULTON  DAM  13 

MAX 

39 

43 

40 

40 

40 

3B 

36 

33 

31 

34 

30 

36 

34 

32 

41 

51 

63 

67 

68 

62 

47 

60 

58 

38 

36 

39 

48 

37 

27 

30 

43.0 

MIN 

23 

21 

24 

22 

22 

30 

27 

IB 

1  2 

IB 

10 

1  2 

19 

15 

13 

22 

30 

30 

31 

30 

26 

20 

44 

29 

22 

19 

32 

1 1 

10 

1  3 

22.2 

GALVA 

MAX 

43 

43 

44 

43 

40 

33 

37 

32 

29 

36 

29 

36 

37 

36 

42 

52 

65 

72 

70 

59 

47 

61 

60 

35 

29 

44 

32 

36 

28 

30 

43.8 

MIN 

20 

19 

1* 

19 

19 

27 

26 

23 

1  1 

12 

9 

7 

17 

14 

11 

20 

33 

36 

31 

36 

2  2 

26 

40 

34 

29 

21 

1  6 

30 

11 

11 

9 

21.2 

GENESEO 

MAX 

44 

45 

45 

44 

42 

3' 

38 

30 

29 

38 

31 

37 

37 

36 

»3 

54 

67 

73 

70 

54 

-9 

62 

61 

35 

33 

45 

32 

29 

29 

33 

44.1 

MIN 

23 

22 

2  3 

22 

21 

2° 

27 

17 

12 

17 

10 

10 

18 

1  4 

13 

20 

33 

37 

31 

31 

2  5 

25 

44 

33 

28 

2 1 

16 

19 

1 1 

1  2 

21.8 

HENNEPIN  POhER  PLANT 

MAX 

44 

45 

-5 

43 

42 

40 

37 

36 

3  0 

35 

33 

36 

39 

34 

44 

53 

68 

73 

71 

67 

49 

61 

62 

36 

33 

45 

56 

28 

30 

45.8 

MIN 

23 

17 

1' 

21 

19 

2  9 

24 

26 

1  ^ 

15 

11 

9 

14 

15 

13 

17 

31 

29 

29 

34 

2  2 

21 

44 

31 

23 

12 

13 

13 

1 1 

1  0 

20.6 

KEHANEE 

MAX 

44 

45 

43 

43 

43 

38 

37 

36 

33 

36 

29 

37 

37 

36 

38 

52 

66 

73 

72 

65 

49 

56 

61 

37 

33 

46 

53 

*7 

26 

31 

45.1 

26 

17 

2  1 

23 

24 

30 

27 

24 

1  ^ 

12 

10 

12 

21 

16 

14 

24 

29 

40 

37 

37 

2  8 

30 

42 

30 

21 

1  8 

32 

I  2 

11 

1 1 

23.6 

MDLINE    HB  AIRPORT 

MAX 

42 

44 

4? 

42 

40 

35 

36 

30 

28 

36 

29 

36 

35 

36 

42 

53 

66 

71 

70 

52 

47 

62 

58 

34 

34 

43 

51 

27 

29 

33 

42.9 

23 

21 

2  3 

22 

21 

3  i 

28 

16 

I  3 

15 

10 

9 

17 

1  7 

12 

IB 

34 

3  1 

28 

31 

2  5 

22 

4  5 

34 

28 

22 

1  5 

20 

1 2 

1 2 

10 

21 .5 

MORRISON 

MAX 

44 

46 

43 

43 

40 

38 

36 

30 

29 

36 

34 

3T 

37 

35 

43 

54 

67 

71 

69 

67 

91 

59 

61 

37 

35 

43 

51 

42 

27 

31 

45.0 

25 

21 

22 

22 

21 

2' 

26 

20 

12 

16 

11 

8 

16 

16 

1' 

18 

26 

29 

29 

37 

26 

22 

36 

36 

30 

22 

16 

32 

10 

9 

1  1 

21.6 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

41 

45 

41 

42 

40 

38 

34 

32 

30 

36 

31 

37 

37 

32 

43 

53 

65 

71 

68 

57 

.8 

59 

61 

36 

36 

43 

48 

32 

27 

29 

43.6 

21 

17 

24 

20 

19 

28 

23 

13 

10 

13 

6 

6 

13 

12 

10 

20 

31 

27 

30 

35 

2  5 

20 

43 

34 

29 

20 

9 

30 

8 

6 

8 

19.8 

PAH  PAH 

MAX 

40 

40 

".2 

42 

40 

44 

38 

35 

30 

30 

34 

28 

33 

37 

30 

40 

53 

65 

73 

68 

43 

46 

57 

36 

33 

30 

44 

52 

25 

25 

41.9 

21 

18 

20 

18 

19 

2» 

22 

21 

1  3 

13 

6 

8 

12 

12 

12 

13 

26 

33 

32 

35 

26 

26 

29 

38 

29 

20 

16 

23 

12 

7 

8 

19.8 

RQCHELLE  1  W 

MAX 

41 

41 

-.2 

40 

40 

41 

33 

40 

36 

32 

34 

30 

36 

34 

33 

42 

54 

65 

70 

60 

47 

46 

58 

41 

33 

30 

34 

40 

48 

26 

42.1 

21 

IB 

21 

18 

21 

26 

20 

15 

13 

13 

6 

9 

14 

12 

11 

IB 

15 

36 

31 

23 

2  3 

26 

39 

34 

26 

2  1 

6 

12 

16 

12 

10 

19.0 

ROCKFORO  HB  AIRPORT 

MAX 

38 

43 

41 

41 

41 

38 

35 

32 

33 

34 

29 

36 

37 

32 

41 

51 

63 

69 

64 

46 

45 

56 

96 

33 

30 

39 

47 

25 

26 

31 

41.3 

24 

21 

24 

23 

21 

27 

20 

20 

1  5 

17 

8 

9 

12 

1  5 

11 

18 

30 

31 

29 

36 

26 

22 

43 

35 

27 

16 

8 

22 

12 

a 

9 

20.6 

STOCKTON 

MAX 

38 

41 

38 

37 

39 

37 

35 

26 

28 

33 

27 

i- 

35 

30 

40 

30 

63 

08 

64 

52 

46 

57 

96 

34 

34 

42 

42 

30 

24 

27 

40.7 

MIN 

20 

19 

19 

22 

22 

29 

24 

13 

10 

17 

7 

9 

18 

12 

11 

21 

31 

33 

33 

33 

26 

26 

49 

» 

28 

19 

16 

29 

7 

3 

9 

20.9 

TISKILHA 

MAX 

39 

45 

46 

45 

43 

45 

40 

3B 

32 

31 

37 

32 

39 

40 

31 

45 

SS 

68 

74 

70 

43 

50 

61 

42 

33 

35 

47 

56 

29 

30 

44.7 

MIN 

20 

IT 

19 

19 

IB 

22 

23 

25 

14 

13 

11 

8 

13 

1» 

13 

16 

21 

31 

30 

33 

26 

20 

34 

30 

22 

9 

20 

13 

11 

10 

19.9 

HALNUT 

MAX 

43 

45 

44 

42 

42 

38 

37 

31 

2» 

31 

30 

16 

38 

34 

-3 

54 

67 

73 

69 

39 

49 

59 

60 

53 

34 

32 

42 

52 

33 

27 

29 

43.8 

•           •  « 

MIN 

21 

20 

23 

22 

22 

28 

23 

22 

13 

13 

9 

9 

16 

14 

13 

20 

33 

39 

29 

37 

25 

27 

42 

34 

28 

21 

15 

32 

12 

10 

1  1 

22.1 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NH 

MAX 

45 

43 

40 

39 

42 

35 

37 

31 

36 

34 

27 

39 

33 

42 

51 

64 

71 

35 

47 

46 

53 

98 

46 

34 

31 

40 

46 

36 

24 

29 

41.7 

MIN 

20 

16 

21 

20 

19 

2  8 

16 

13 

17 

20 

7 

4 

9 

1  6 

13 

17 

32 

30 

29 

31 

30 

21 

39 

33 

27 

21 

a 

10 

7 

8 

19.8 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

42 

42 

45 

42 

42 

39 

37 

34 

35 

34 

30 

30 

36 

32 

42 

52 

64 

72 

69 

32 

48 

70 

64 

37 

31 

41 

*\ 

27 

31 

44.0 

MIN 

27 

23 

23 

22 

21 

2  8 

26 

22 

1  8 

17 

8 

1 1 

8 

14 

15 

20 

29 

30 

36 

36 

29 

27 

40 

26 

19 

14 

32 

10 

1 1 

22.3 

BARR I NGTON 

MAX 

37 

40 

43 

42 

39 

".2 

36 

36 

31 

36 

32 

28 

38 

39 

39 

42 

51 

65 

71 

62 

44 

42 

57 

45 

33 

30 

23 

26 

42.1 

MIN 

20 

18 

1? 

20 

18 

2  8 

20 

17 

1  8 

20 

7 

9 

10 

11 

14 

18 

28 

32 

30 

32 

32 

21 

3^ 

37 

30 

21 

10 

29 

12 

7 

9 

20.3 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

MAX 

41 

4! 

44 

42 

43 

39 

3B 

33 

39 

36 

31 

39 

41 

35 

43 

53 

69 

74 

61 

53 

50 

60 

66 

35 

32 

42 

27 

33 

44.2 

25 

24 

2  5 

24 

24 

3  2 

23 

24 

23 

19 

11 

1 1 

17 

1  9 

19 

22 

36 

38 

36 

36 

32 

26 

43 

3" 

27 

22 

19 

28 

16 

12 

12 

24.6 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

39 

41 

41 

37 

43 

36 

34 

34 

33 

31 

29 

38 

41 

34 

41 

52 

66 

71 

32 

53 

-7 

56 

64 

36 

31 

41 

?1 

28 

32 

42.2 

MIN 

29 

29 

31 

28 

27 

3  0 

27 

27 

23 

19 

13 

20 

24 

It 

20 

26 

37 

44 

33 

36 

34 

32 

44 

33 

26 

24 

2  2 

31 

11 

15 

26.8 

CHICAGO  HB  AIRPORT 

MAX 

41 

44 

44 

40 

44 

40 

38 

33 

37 

33 

31 

37 

39 

35 

44 

34 

67 

74 

62 

53 

49 

57 

69 

'j 

33 

31 

42 

^| 

l\ 

27 

32 

43.9 

27 

24 

27 

27 

23 

31 

24 

25 

23 

18 

12 

1  6 

19 

;8 

1* 

23 

32 

37 

36 

37 

32 

27 

44 

27 

21 

17 

12 

1  2 

24.9 

CHICAGO  HB  CITY  NO  2 

MAX 

38 

40 

39 

35 

43 

38 

35 

32 

33 

32 

30 

33 

40 

33 

42 

SO 

65 

71 

53 

53 

48 

56 

63 

34 

30 

41 

27 

32 

41.7 

30 

30 

32 

29 

28 

3C 

26 

26 

2  3 

18 

12 

20 

24 

1  8 

21 

26 

36 

45 

34 

36 

34 

33 

44 

34 

23 

22 

2  5 

25 

16 

11 

13 

26.7 

DE  KALB 

MAX 

42 

44 

-2 

43 

41 

39 

39 

33 

33 

33 

30 

37 

37 

35 

4l 

53 

65 

72 

70 

57 

48 

57 

61 

36 

31 

40 

25 

27 

43.4 

20 

18 

21 

20 

19 

2  8 

19 

19 

1 ; 

16 

9 

7 

11 

13 

13 

12 

2B 

33 

30 

37 

30 

23 

33 

35 

30 

22 

31 

12 

B 

10 

20.4 

JOLIET 

MAX 

43 

47 

<.5 

49 

44 

41 

42 

37 

38 

37 

33 

40 

41 

38 

44 

44 

67 

75 

72 

55 

50 

60 

66 

?6 

32 

41 

\l 

29 

46.7 

28 

23 

26 

23 

22 

3  1 

25 

26 

2  l 

18 

11 

11 

18 

16 

15 

23 

24 

33 

37 

38 

31 

27 

42 

34 

29 

23 

21 

l\ 

17 

24.4 

MARENGO 

MAX 

40 

43 

42 

42 

42 

37 

33 

30 

3s 

31 

2» 

37 

38 

32 

48 

54 

65 

72 

64 

50 

48 

56 

60 

3^ 

33 

32 

4  1 

26 

28 

42.9 

23 

17 

2  1 

21 

20 

2*7 

19 

17 

|  5 

18 

7 

7 

11 

1  5 

12 

17 

30 

34 

31 

33 

30 

20 

40 

26 

20 

30 

10 

7 

7 

20.3 

MORRIS  5  N 

MAX 

43 

46 

-5 

42 

43 

42 

37 

33 

35 

34 

31 

36 

39 

3". 

.1 

34 

67 

73 

70 

54 

49 

59 

63 

36 

30 

43 

28 

30 

44.9 

MIN 

23 

2 1 

23 

22 

2o 

27 

24 

25 

1  8 

17 

e 

1  n 

13 

|  8 

12 

16 

26 

27 

34 

38 

2« 

22 

38 

39 

29 

22 

12 

U 

11 

21.7 

OTTAHA 

MAX 

46 

48 

46 

45 

44 

43 

39 

33 

36 

36 

33 

40 

39 

36 

45 

54 

68 

74 

72 

55 

51 

60 

62 

JJ 

36 

34 

47 

31 

31 

46.4 

MIN 

20 

2  2 

2  8 

27 

27 

1  6 

IB 

1 1 

1  2 

18 

18 

17 

22 

33 

32 

34 

39 

2  8 

26 

42 

30 

24 

13 

16 

16 

12 

1  3 

23.3 

PARK  FOREST 

MAX 

40 

43 

42 

40 

42 

-2 

37 

32 

37 

34 

34 

38 

40 

33 

42 

51 

64 

70 

64 

46 

49 

49 

62 

37 

30 

42 

\\ 

29 

32 

42.7 

MIN 

24 

20 

20 

22 

22 

2  9 

23 

22 

19 

17 

B 

4  0 

11 

16 

16 

19 

32 

43 

38 

34 

30 

30 

36 

33 

23 

19 

19 

18 

11 

11 

22.6 

PERU  SEHAGE  PLANT 

MAX 

43 

45 

43 

43 

41 

40 

36 

29 

30 

34 

29 

28 

37 

34 

41 

51 

64 

71 

69 

50 

49 

37 

39 

34 

31 

42 

27 

30 

42.2 

MIN 

21 

17 

18 

21 

21 

28 

23 

19 

11 

14 

10 

9 

13 

13 

12 

17 

27 

31 

31 

30 

2  8 

20 

38 

24 

18 

14 

8 

9 

19.7 

HAUKEGAN  2  HNH 

MAX 

38 

40 

40 

37 

42 

36 

36 

32 

37 

32 

27 

37 

39 

33 

42 

52 

63 

6? 

32 

48 

47 

32 

62 

33 

31 

42 

25 

30 

41.3 

Mm 

23 

20 

24 

23 

23 

29 

20 

16 

20 

23 

9 

10 

16 

18 

16 

21 

33 

33 

33 

32 

32 

23 

42 

28 

22 

13 

8 

10 

22.7 

HHEATON  3  SE 

MAX 

43 

47 

45 

42 

43 

39 

37 

34 

38 

34 

30 

39 

39 

35 

44 

53 

67 

73 

70 

51 

.9 

58 

64 

33 

30 

63 

30 

27 

10 

44.8 

19 

14 

.  8 

1 5 

17 

e 

3 

15 

13 

IS 

26 

29 

31 

37 

3  1 

19 

41 

30 

22 

32 

9 

6 

20. 1 

S*«  FUUrtmc*  Nolo*  FoUowtag  Sutloa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MARCH 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1  1 

2  1 

3 

4  | 

5  1 

6 

7  |  8  |  9 

10  | 

1 1  | 

12 

13  | 

14  | 

15 

16  | 

17  | 

18 

19 
19  | 

20  | 

21 

22 

23  I 

24 

25 

26  | 

27 

28  | 

29 

30  j 

31 

•          •  * 

NEST 

"3 

CALESbURC 

MAX 

42 

43 

44 

44 

40 

39 

39 

30 

28 

36 

30 

36 

36 

37 

43 

50 

63 

71 

69 

59 

48 

62 

58 

45 

35 

41 

46 

54 

29 

29 

35 

M1N 

2* 

25 

24 

23 

22 

3'. 

29 

16 

12 

14 

9 

10 

21 

18 

13 

23 

35 

37 

34 

30 

23 

29 

43 

33 

28 

22 

19 

22 

12 

12 

12 

22i7 

GOLDEN   1  NW 

MAX 

42 

40 

39 

41 

40 

45 

35 

26 

33 

36 

37 

40 

49 

63 

70 

70 

62 

49 

66 

58 

49 

37 

39 

45 

56 

35 

31 

35 

44  1 

M1N 

11 

18 

1» 

22 

24 

29 

31 

22 

6 

8 

5 

5 

19 

19 

15 

27 

34 

40 

34 

40 

24 

36 

45 

37 

32 

25 

26 

33 

16 

17 

19 

23.8 

LA  H  arp  E 

MAX 

39 

41 

42 

43 

40 

42 

41 

34 

2fc 

35 

29 

37 

37 

38 

43 

52 

65 

71 

70 

62 

48 

65 

55 

45 

38 

40 

46 

55 

29 

31 

34 

MIN 

19 

23 

23 

24 

23 

29 

31 

16 

12 

14 

8 

12 

22 

21 

15 

24 

33 

37 

34 

35 

24 

31 

43 

34 

28 

24 

23 

27 

14 

15 

14 

23!fl 

HDNhOUTH 

41 

42 

43 

44 

40 

39 

29 

38 

31 

38 

38 

39 

44 

52 

65 

72 

69 

60 

50 

63 

57 

55 

36 

36 

46 

56 

36 

31 

34 

45.2 

M1N 

22 

21 

22 

20 

22 

22 

31 

22 

13 

13 

8 

10 

22 

18 

14 

23 

36 

38 

32 

32 

22 

28 

40 

36 

30 

23 

20 

31 

12 

13 

11 

22.8 

QUINCY 

MAX 

41 

43 

41 

43 

42 

47 

41 

36 

27 

35 

31 

37 

38 

40 

45 

52 

67 

73 

72 

65 

52 

70 

62 

43 

37 

42 

43 

57 

32 

33 

3  8 

46.0 

M1N 

20 

24 

23 

24 

26 

32 

10 

9 

12 

20 

20 

19 

30 

38 

43 

36 

40 

25 

38 

43 

37 

32 

25 

28 

32 

17 

18 

20 

25.9 

OUINCY  FAA  A1RPQRT 

MAX 

39 

32 

24 

% 

24 

31 

35 

36 

39 

4  8 

63 

69 

68 

59 

46 

66 

54 

45 

37 

40 

44 

57 

30 

30 

29 

Ml"> 

1? 

26 

25 

26 

28 

32 

32 

14 

5 

6 

8 

20 

20 

18 

26 

35 

40 

34 

32 

26 

37 

45 

35 

30 

26 

28 

26 

18 

20 

23 

24!e 

RUSHV  I  lle 

MAX 

<>0 

41 

42 

42 

41 

46 

40 

37 

2  7 

36 

28 

31 

32 

41 

42 

52 

65 

71 

72 

58 

53 

66 

55 

49 

35 

37 

58 

32 

31 

31 

MIN 

21 

23 

22 

23 

23 

28 

28 

25 

8 

12 

8 

6 

15 

19 

19 

25 

32 

39 

33 

34 

25 

38 

40 

35 

31 

25 

23 

30 

16 

17 

15 

Zl'.H 

CENTRAL 

OA 

BLOOHINCTQN  NORMAL 

MAX 

41 

42 

41 

41 

41 

41 

38 

29 

31 

30 

32 

36 

35 

39 

47 

62 

70 

70 

69 

48 

60 

59 

56 

39 

34 

46 

56 

50 

28 

30 

MIN 

26 

24 

22 

24 

21 

27 

24 

26 

13 

13 

8 

7 

14 

18 

16 

24 

33 

30 

31 

38 

26 

26 

44 

39 

32 

23 

12 

34 

17 

15 

13 

1V.2 

CHENOA 

MAX 

42 

44 

44 

43 

42 

43 

31 

36 

36 

36 

41 

48 

62 

70 

72 

65 

-8 

60 

54 

35 

32 

46 

56 

31 

29 

30 

MIN 

24 

22 

23 

23 

24 

28 

13 

10 

11 

18 

15 

16 

22 

32 

36 

38 

26 

24 

3? 

30 

23 

16 

30 

17 

14 

13 

22.4 

DECATUR 

MAX 

46 

50 

49 

48 

47 

49 

31 

26 

34 

35 

38 

40 

52 

65 

73 

74 

63 

51 

63 

57 

49 

39 

34 

30 

58 

40 

33 

33 

MIN 

24 

29 

22 

24 

21 

30 

30 

29 

13 

11 

7 

7 

15 

17 

17 

21 

34 

37 

36 

39 

27 

28 

45 

37 

32 

26 

18 

35 

20 

18 

13 

2*!s 

r ARMER  CITY 

Mm 

HAVANA   POWER  STATION 

MAX 

44 

43 

43 

44 

43 

43 

41 

2  9 

35 

34 

35 

38 

39 

43 

51 

65 

72 

73 

71 

50 

64 

60 

55 

39 

36 

48 

56 

45 

33 

34 

MIN 

22 

22 

23 

25 

22 

29 

32 

26 

13 

14 

12 

10 

19 

22 

19 

24 

32 

32 

32 

26 

20 

45 

36 

25 

26 

22 

39 

16 

17 

14 

23!9 

LACDN  2  E 

45 

46 

45 

44 

43 

40 

36 

34 

38 

39 

37 

44 

53 

65 

73 

71 

66 

50 

61 

60 

55 

37 

32 

48 

55 

42 

30 

30 

MIN 

23 

20 

19 

21 

21 

26 

26 

25 

14 

14 

11 

10 

19 

17 

14 

20 

38 

34 

33 

39 

25 

25 

39 

37 

30 

23 

15 

33 

14 

12 

10 

22!e 

L I NC  OL  N 

MAX 

45 

45 

44 

44 

43 

■.i 

28 

34 

30 

33 

37 

37 

39 

49 

63 

70 

71 

63 

50 

62 

58 

48 

39 

35 

49 

58 

34 

32 

32 

MIN 

26 

26 

24 

25 

22 

28 

31 

27 

12 

12 

10 

5 

13 

20 

18 

23 

30 

32 

36 

38 

26 

30 

40 

38 

31 

26 

21 

32 

19 

17 

14 

24)3 

MASON  CITY 

MIN 

MINONK 

MAX 

44 

45 

44 

43 

41 

■.2 

40 

33 

30 

3S 

31 

ib 

39 

37 

",2 

52 

64 

72 

71 

65 

49 

62 

60 

55 

46 

33 

47 

56 

44 

30 

31 

45.8 

MIN 

25 

23 

24 

23 

23 

29 

27 

2  5 

14 

15 

11 

11 

18 

18 

16 

20 

30 

34 

34 

38 

26 

23 

39 

35 

30 

23 

15 

32 

15 

13 

11 

PEORIA  WB  AJRPORT 

43 

44 

44 

44 

41 

39 

36 

30 

26 

34 

28 

34 

39 

38 

4  1 

51 

64 

71 

70 

5  8 

4  8 

61 

5  8 

4  5 

35 

33 

46 

56 

29 

30 

3  4 

43.6 

MIN 

24 

22 

2? 

23 

22 

29 

28 

19 

11 

13 

11 

10 

18 

17 

13 

22 

30 

32 

33 

34 

24 

29 

42 

34 

28 

20 

15 

24 

15 

15 

13 

22.3 

PRlNCEVILLc   1  N 

42 

42 

43 

42 

40 

38 

3  5 

2  8 

35 

33 

3* 

36 

36 

42 

51 

65 

71 

70 

66 

46 

61 

56 

55 

36 

34 

45 

55 

40 

29 

31 

MIN 

23 

21 

22 

21 

21 

28 

26 

25 

12 

14 

11 

10 

19 

16 

12 

22 

35 

35 

30 

39 

2! 

32 

44 

36 

30 

22 

14 

33 

14 

13 

11 

23  !l 

A  T 

05 

DAN  V  I L  L  £ 

MIN 

HQDP  ESTQN 

44 

45 

46 

42 

41 

42 

35 

31 

31 

28 

30 

36 

33 

37 

45 

61 

69 

70 

60 

48 

57 

36 

J3 

40 

31 

44 

54 

47 

29 

31 

4  3.8 

MTN 

24 

23 

22 

24 

20 

28 

26 

28 

22 

12 

5 

9 

15 

19 

17 

24 

32 

35 

34 

36 

29 

27 

39 

40 

31 

24 

15 

33 

21 

16 

14 

24.1 

KANKAKEE   3  5W 

42 

45 

44 

42 

41 

43 

35 

35 

33 

31 

35 

39 

34 

41 

50 

63 

71 

70 

66 

49 

59 

61 

56 

40 

33 

44 

53 

45 

33 

31 

MIN 

27 

25 

25 

24 

24 

29 

27 

28 

2  2 

19 

12 

14 

20 

19 

1» 

23 

32 

30 

33 

36 

30 

23 

41 

40 

30 

23 

11 

34 

16 

14 

14 

24.7 

p i pea    r 1 tv    a  ce 

42 

45 

44 

42 

42 

■,4 

2  ^ 

32 

30 

31 

37 

34 

40 

48 

62 

70 

70 

57 

51 

56 

59 

54 

37 

31 

45 

54 

42 

31 

31 

Mm 

25 

21 

21 

23 

21 

28 

24 

27 

18 

14 

8 

11 

18 

17 

11 

22 

37 

32 

33 

39 

27 

25 

40 

36 

29 

23 

15 

34 

19 

14 

13 

23!° 

43 

45 

46 

44 

41 

43 

4 1 

36 

32 

35 

34 

35 

36 

36 

41 

48 

61 

71 

71 

66 

50 

59 

59 

58 

38 

32 

45 

54 

47 

30 

29 

4  5.4 

Mm 

26 

25 

25 

24 

25 

3  0 

28 

27 

17 

18 

14 

14 

20 

19 

17 

22 

33 

32 

35 

39 

28 

26 

40 

38 

32 

24 

15 

34 

16 

15 

15 

25.0 

RANTOUL 

MAX 

45 

45 

45 

44 

43 

44 

40 

41 

34 

30 

30 

31 

36 

35 

37 

49 

62 

70 

70 

69 

49 

60 

60 

56 

46 

42 

47 

55 

53 

31 

33 

46.2 

25 

24 

23 

25 

21 

ze 

25 

25 

18 

11 

5 

6 

13 

19 

11 

22 

32 

36 

36 

38 

28 

29 

41 

41 

32 

24 

18 

34 

21 

16 

14 

23.9 

UR  B AN A 

44 

46 

42 

44 

44 

39 

33 

30 

30 

26 

31 

35 

35 

36 

48 

61 

69 

7  1 

58 

4  9 

60 

58 

47 

36 

30 

46 

54 

31 

30 

33 

43.3 

Mm 

26 

26 

25 

26 

25 

32 

29 

26 

15 

12 

12 

11 

19 

20 

19 

26 

34 

37 

42 

37 

29 

28 

40 

3^ 

30 

24 

21 

30 

22 

17 

19 

25.6 

2  NW 

44 

44 

46 

43 

42 

44 

39 

37 

3  5 

33 

30 

33 

38 

35 

40 

47 

62 

70 

72 

67 

50 

56 

60 

53 

42 

31 

45 

54 

50 

28 

32 

45.4 

Mm 

24 

22 

21 

23 

22 

27 

27 

28 

23 

17 

12 

10 

18 

18 

15 

21 

30 

33 

33 

39 

28 

24 

37 

42 

31 

24 

14 

33 

16 

14 

14 

23.9 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

34 

40 

43 

44 

43 

47 

47 

47 

34 

27 

31 

33 

33 

38 

37 

44 

55 

65 

70 

72 

50 

51 

65 

55 

45 

39 

42 

50 

62 

35 

35 

4  5.6 

Mm 

22 

23 

25 

25 

26 

27 

34 

33 

13 

13 

14 

14 

17 

25 

23 

24 

26 

25 

38 

40 

30 

31 

39 

44 

35 

29 

27 

28 

23 

21 

23 

26.4 

CARL  I NV1 LLE 

MAX 

32 

35 

38 

36 

44 

5? 

66 

72 

73 

66 

50 

65 

56 

48 

39 

39 

52 

57 

49 

34 

34 

Mm 

13 

17 

20 

23 

20 

34 

30 

25 

9 

9 

8 

4 

15 

20 

21 

23 

33 

32 

34 

42 

26 

33 

45 

37 

32 

27 

22 

34 

21 

21 

14 

24.0 

GRIGGSVILLE 

MAX 

39 

41 

40 

41 

44 

40 

35 

25 

33 

26 

33 

36 

37 

42 

51 

64 

71 

72 

64 

50 

67 

57 

-6 

37 

40 

48 

59 

35 

33 

37 

44.8 

MIN 

16 

20 

20 

20 

23 

29 

32 

23 

8 

9 

5 

9 

17 

22 

17 

27 

36 

44 

39 

40 

24 

37 

44 

35 

31 

26 

27 

35 

18 

19 

18 

24.8 

HILLS80RO 

MAX 

39 

41 

43 

43 

46 

47 

44 

42 

31 

32 

28 

32 

38 

38 

44 

52 

65 

72 

73 

70 

4<= 

64 

62 

36 

39 

39 

52 

60 

38 

35 

47.  1 

MIN 

ie 

22 

22 

25 

20 

31 

32 

29 

12 

13 

10 

8 

20 

23 

18 

19 

33 

33 

35 

43 

-r 

26 

44 

34 

32 

28 

21 

3! 

22 

15 

25.0 

JACKSONVILLE 

MAX 

39 

41 

42 

40 

42 

45 

43 

38 

31 

32 

27 

32 

36 

38 

39 

52 

64 

71 

72 

68 

64 

59 

44 

37 

36 

50 

59 

40 

32 

34 

45.1 

Mm 

20 

16 

20 

20 

24 

30 

32 

28 

9 

10 

8 

1 

17 

20 

16 

26 

33 

34 

34 

42 

2'. 

35 

44 

37 

31 

27 

25 

33 

20 

20 

17 

24.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
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DAILY  TEMPERATURES  .u.no.s 

Continued  MARCH  1969 


Station 

Day  of  Month 

| 
a 
1 
0 

> 

 L 

2  1 

3 

<  | 

5 

E 

7  | 

8  1 

9 

10  | 

11  | 

12 

13 

 L 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29 

30 

 1 

31 

> 
< 

JERSEY  VI  LIE  2  Sh 

MAX 
MIN 

36 
13 

41 
21 

43 
23 

42 
25 

46 

21 

47 

32 

46 
29 

44 
25 

2^ 

<! 

30 
10 

29 
7 

34 

3 

37 
15 

37 
21 

44 
|  B 

54 
21 

66 
29 

72 
33 

73 
33 

70 
4  1 

51 
27 

63 
35 

64 
44 

49 
39 

40 
27 

41 
26 

33 
32 

60 
34 

46 
16 

34 
21 

36 
1  B 

47.1 
24.2 

MORR1SONVILLE   4  SE 

MAX 
MIN 

36 
15 

40 
22 

44 

;s 

41 
27 

43 
26 

44 

31 

41 
32 

37 
27 

27 
11 

28 

10 

24 
7 

30 
5 

34 
13 

34 
18 

38 
18 

51 
24 

5.4 
32 

69 

Js5 

74 
37 

60 
42 

49 
28 

63 
34 

54 
41 

47 
38 

38 
32 

36 
27 

50 
2  5 

36 
34 

43 
22 

31 
21 

34 
2  - 

43.9 
23.2 

PANA 

MAX 
MIN 

40 
22 

45 

26 

,5 

23 

43 
26 

44 
25 

45 

31 

41 
32 

38 
29 

29 
13 

30 
12 

26 
9 

31 
11 

35 
16 

36 

2C 

39 
1' 

50 
23 

64 
32 

70 
37 

73 
39 

63 
41 

50 
21 

62 
31 

56 
43 

46 
37 

38 

32 

35 
27 

50 

2? 

36 
34 

44 

21 

33 
19 

32 
17 

44.  B 
23.8 

SPRINGFIELD  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

36 
17 

3» 
19 

39 

20 

40 
24 

41 

22 

-.4 

3C 

39 
32 

33 
22 

23 
6 

29 

4 

22 
3 

29 
4 

33 
11 

34 
14 

it> 
U 

47 
23 

62 

33 

69 

32 

71 
34 

62 
35 

49 
27 

63 
32 

53 
44 

44 
36 

37 
31 

36 
27 

49 
25 

58 

30 

32 
20 

32 
IB 

it 
16 

42.6 
22.6 

VIRDEN  1  SSH 

MAX 
MIN 

63 
36 

56 

42 

49 
36 

38 
33 

38 
33 

51 
25 

51 
37 

46 
17 

33 
17 

33 
23 

WHITE  HALL   1  E 

•          •  • 

MAX 
MIN 

36 
15 

41 
23 

41 
22 

41 
23 

44 

21 

43 
31 

43 
32 

40 
25 

25 

0 

31 
10 

31 
13 

34 
3 

37 
16 

36 
19 

42 

52 
22 

63 

31 

7  0 
32 

72 
35 

70 
42 

49 
25 

64 
36 

62 
44 

48 
38 

40 
3  j 

40 
27 

51 
24 

58 
34 

45 
20 

33 
2 1 

35 
17 

45.9 
24.5 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

44 
28 

45 
25 

4B 
26 

45 
27 

46 
24 

47 
2 4 

40 
31 

37 
32 

3? 
1  B 

30 
15 

29 
14 

34 
14 

36 
21 

38 
23 

43 
21 

52 
26 

64 
35 

7  2 
4  4 

74 
43 

65 

50 
2  g 

60 
32 

60 
45 

52 
41 

41 

35 
28 

49 
2  * 

54 
37 

46 
24 

33 
2  J 

32 
17 

46.2 
27.9 

E  F  F I NGHAM 

MAX 
MIN 

40 
26 

40 
26 

40 
2  5 

45 

27 

50 
20 

30 

40 
32 

40 
30 

33 
1  8 

34 
1 1 

30 

9 

40 
11 

36 
16 

34 

2  2 

Hi 

2  0 

50 
22 

67 
30 

7( 
35 

75 
35 

69 
44 

50 
2  2 

62 
30 

60 
40 

30 
4Q 

44 

30 

35 

30 

30 

2  3 

60 
35 

50 
2  5 

35 
20 

36 

u 

46.9 
25.9 

FLORA  2  Nw 

MAX 
MIN 

43 
18 

48 
25 

48 
2  *. 

46 
28 

48 
22 

-b 
33 

45 

32 

39 
37 

37 
20 

31 
16 

30 
13 

3^ 
13 

41 
18 

-2 

22 

46 

2  J 

53 
2 1 

66 
29 

73 
32 

76 
40 

66 
48 

50 

30 

62 
31 

60 
41 

51 

H  3 

44 
34 

37 
29 

52 

2  3 

62 
34 

51 
26 

34 
24 

3'. 
19 

4B.5 
27.5 

MARSHALL  1  E 

MAX 
MIN 

45 
25 

48 
22 

,B 

i  } 

45 
26 

46 
18 

47 
27 

42 
29 

41 

31 

34 
22 

29 
J5 

28 
13 

3' 

38 
13 

39 

2  1 

43 
19 

50 
18 

64 
27 

72 
29 

73 
37 

61 
37 

51 
27 

59 
23 

61 
37 

57 

43 

48 
34 

37 
29 

48 

56 
33 

53 
25 

36 
26 

34 
1  5 

47.6 
25.2 

MATTOON 

MAX 
MIN 

42 
25 

46 
25 

*5 
2  1 

44 
26 

45 
20 

47 
31 

40 
3 1 

36 
27 

27 
11 

29 
1 1 

25 
12 

32 
11 

35 
19 

36 
22 

41 
21 

51 
22 

64 

33 

70 
37 

73 
38 

59 
36 

50 
29 

60 
28 

60 
42 

49 
36 

37 

32 

32 
24 

49 

22 

54 

32 

32 
22 

32 
20 

35 
17 

44.5 
25.3 

MOWEAUUA 

MAX 
MIN 

46 
22 

45 

23 

45 
30 

40 
31 

35 
23 

30 
14 

30 
13 

25 
9 

32 
5 

35 
13 

37 

2  ] 

3'< 
19 

44 
22 

63 
24 

71 
3  3 

73 
36 

63 
39 

50 
27 

62 
29 

it 

3  3 

38 

32 

35 
27 

47 

2  1 

56 
34 

49 
21 

32 
19 

3? 
15 

45.0 
23.7 

NEWTON 

MAX 
MIN 

45 
26 

46 
25 

,7 

25 

47 
28 

48 
21 

49 
31 

50 
3 1 

43 
25 

31 
17 

30 
16 

30 
16 

3' 

I  2 

40 
28 

41 
23 

45 

20 

52 
1  9 

66 
30 

72 
31 

73 
38 

65 

46 

51 
31 

62 
28 

62 
43 

61 
4? 

54 
35 

36 
29 

50 
2  2 

59 
35 

58 
26 

36 
23 

35 
17 

49.3 
27.2 

OLNEY   2  S 

MAX 
MIN 

45 

24 

49 
26 

49 
24 

47 
28 

49 
18 

46 
33 

45 
28 

41 
36 

36 
22 

32 
16 

32 
1? 

36 
10 

40 
15 

41 
2  1 

45 
1? 

54 
17 

65 
28 

73 
2  6 

76 
34 

67 
48 

51 
29 

62 
25 

62 
45 

51 
4  5 

46 
35 

36 
29 

50 
21 

61 
35 

54 
28 

37 
23 

37 
1 5 

4B.9 
26.5 

PALESTINE 

MAX 

45 
25 

50 
25 

49 
24 

47 
27 

46 

20 

49 
31 

43 
33 

40 
35 

36 
22 

30 
18 

31 
17 

40 
13 

40 
19 

42 
2  3 

48 

2  0 

54 
19 

68 
31 

75 
31 

78 
39 

63 

43 

53 
31 

62 
26 

65 
45 

51 
37 

40 
36 

36 
29 

51 

2  ? 

60 
35 

48 
28 

33 
23 

3  6 

17 

48.8 
27.3 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

45 
25 

47 
24 

45 
23 

41 
26 

45 
20 

46 

i« 

40 
27 

38 
32 

33 
20 

28 
14 

27 
1 1 

3? 

1  0 

36 
18 

36 
22 

42 
18 

51 
24 

64 
35 

71 
42 

74 
39 

61 
39 

49 

30 

60 
27 

60 
44 

59 
42 

45 
30 

35 
27 

48 

2  2 

55 
35 

46 
24 

32 
2 1 

3' 
17 

46.0 
26.3 

SALEM 

MAX 
MIN 

42 
21 

47 
25 

46 
26 

45 
27 

49 

20 

48 
32 

50 
26 

44 
33 

34 
17 

31 
16 

30 
14 

35 
10 

42 
1* 

41 
19 

46 
16 

55 
18 

67 
24 

74 
30 

76 
33 

67 
46 

5  1 
29 

65 

32 

58 
43 

50 
40 

42 
33 

37 
29 

52 

2  0 

63 
33 

50 
25 

35 

22 

37 
16 

48.7 
23.5 

TUSCOLA 

MAX 

Mm 

4* 
24 

46 
22 

47 
22 

46 
23 

46 
21 

46 
29 

41 
27 

39 
25 

33 
12 

29 
10 

29 
7 

33 
5 

35 
15 

36 
17 

40 
24 

45 
28 

65 
32 

72 
42 

72 
37 

68 
33 

52 
27 

62 
25 

60 
37 

5° 
43 

43 
32 

35 
20 

H 
21 

54 
31 

51 
21 

33 
18 

33 
15 

46.5 
24.1 

VANOALIA   F  A  A  AIRPORT 

MAX 

Mm 

41 
15 

46 
26 

47 
25 

43 
27 

45 
24 

46 
31 

46 
33 

36 
27 

27 
11 

29 
13 

28 

14 

36 
13 

37 
1' 

41 
22 

47 

20 

55 
22 

66 
30 

It 
35 

73 
36 

62 
37 

50 
29 

66 
34 

56 
42 

48 
36 

38 

32 

37 
26 

52 
22 

60 
34 

34 
24 

33 
22 

it 
2( 

46 .  5 
25.9 

WINDSOR 

•            *  * 

MAX 

Mm 

44 
23 

45 
24 

46 
23 

43 
22 

47 
24 

46 
30 

44 
31 

40 
30 

33 
[  % 

29 
14 

28 
1 1 

34 
10 

37 

20 

40 
18 

38 
19 

46 

22 

65 
31 

72 
37 

74 
38 

67 
36 

50 
27 

62 
30 

58 

42 

57 
42 

42 
32 

35 
23 

50 

30 

54 

33 

49 
22 

33 
19 

32 
17 

46.5 
25.6 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

MAX 

Mm 

40 

47 

47 
28 

45 
27 

51 

52 
3  . 

54 
29 

50 
29 

40 
19 

31 
17 

37 
16 

39 

46 

20 

47 
2  5 

49 
2  0 

57 
25 

67 
30 

72 
40 

77 
44 

55 

32 

63 
32 

60 
44 

50 
40 

41 
36 

41 
30 

52 
28 

63 
33 

60 
30 

40 
24 

43 

2  2 

50.6 
28.3 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

Mm 

36 

20 

40 
24 

40 
25 

43 
26 

47 
2 1 

46 
32 

52 
29 

46 
27 

27 
16 

29 
15 

32 
16 

35 
1 1 

42 
18 

42 
2  2 

43 
19 

50 
19 

68 
29 

73 
31 

76 
36 

73 
48 

52 
23 

59 
35 

59 
46 

52 
40 

42 
35 

43 
30 

52 
23 

66 
33 

51 
26 

33 
22 

18 

48.4 
26.5 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

43 

46 

48 

49 

49 

42 
36 

54 
32 

54 

30 

35 
23 

33 
22 

36 
22 

38 

2  5 

50 
25 

51 
28 

46 

3 ' 

55 

31 

67 
32 

71 
44 

78 
44 

69 
48 

57 
38 

65 

41 

62 
47 

51 
42 

42 
36 

41 
33 

50 
32 

66 
39 

46 
32 

42 
29 

49 
2  B 

51.3 
33.1 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

MAX 

Mm 

47 

48 

46 

47 

50 

-6 

55 
2  8 

50 
30 

33 
20 

33 
19 

38 

19 

39 
15 

47 
17 

47 
21 

49 
1 1 

59 
19 

69 
25 

72 
31 

79 
35 

73 
57 

57 

58 
34 

61 
42 

51 
42 

42 
36 

44 
32 

54 

23 

65 
35 

54 
31 

46 
25 

43 

2  1 

51.9 
27.8 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

32 
16 

38 
19 

42 
2  2 

44 
2  5 

43 
27 

45 
31 

46 
32 

49 
34 

39 
16 

32 
16 

29 
15 

30 
15 

35 
21 

39 
25 

40 
22 

46 
26 

54 
32 

66 
41 

71 
42 

76 
47 

52 
33 

50 
32 

60 
39 

56 
44 

47 
33 

39 
26 

40 
27 

52 
32 

65 
26 

34 
23 

31 
2  1 

46.0 
27.9 

COBOEN  2  S 

MAX 

Mm 

43 
24 

45 
23 

49 
27 

47 
27 

48 
28 

46 
36 

47 
29 

43 
25 

35 
16 

33 
18 

37 
17 

40 
1 4 

46 
17 

46 
19 

56 

i:. 

60 
34 

67 
37 

5  7 
3  B 

73 
40 

70 
55 

63 
35 

63 
31 

58 

43 

J7 
42 

43 
36 

42 
30 

51 
23 

64 

34 

61 
30 

41 
21 

43 

2  1 

51.2 
29.1 

DU  uUOIN  2  S 

MAX 

Mm 

39 
19 

42 
2  2 

46 
26 

43 
27 

48 

23 

47 
3  * 

54 
30 

4B 

32 

34 
19 

32 
16 

35 
18 

36 
15 

42 
19 

44 
22 

48 

2C 

58 
27 

67 
28 

72 
35 

78 
36 

63 
51 

53 

30 

63 
36 

60 
45 

50 
40 

42 
35 

42 
30 

49 

24 

63 

34 

50 
27 

39 

23 

41 
21 

49.5 
28.1 

MAKANOA    1  NW 

MAX 
MIN 

39 
2 1 

40 
24 

47 
25 

47 
25 

50 
25 

45 
34 

53 
29 

52 
31 

33 
17 

31 
17 

36 
16 

39 

14 

46 
20 

46 
26 

48 
27 

56 
24 

68 
37 

71 
43 

78 
50 

71 
53 

56 
30 

63 
36 

60 
44 

50 
4  0 

42 
36 

42 
29 

53 
26 

63 

33 

62 
28 

40 
23 

44 
19 

50.9 
29.2 

MARION   4  NNE 

MAX 
MIN 

39 
22 

45 
27 

46 
29 

47 
28 

49 
23 

46 
33 

53 
29 

49 
36 

44 

22 

31 
20 

34 

20 

37 
1* 

46 
19 

45 
22 

47 
20 

56 

21 

67 
29 

71 
35 

77 
37 

71 
47 

55 
30 

65 
33 

62 
42 

51 
41 

44 

31 

40 
30 

53 
23 

63 
35 

62 
33 

40 
24 

43 
20 

51.0 
28.3 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 
MIN 

39 
18 

43 
21 

42 
22 

41 
25 

44 
26 

47 
33 

50 
32 

45 
32 

33 
17 

30 
17 

30 
16 

33 
13 

39 
21 

40 
25 

45 
23 

54 
27 

67 

32 

7\ 

7' 
46 

66 
50 

51 
it 

64 
37 

57 
48 

48 

40 

41 
34 

40 
29 

53 
27 

63 
34 

50 
26 

35 
24 

37 
22 

47.5 
28.7 

SPART« 

MAX 

Mm 

37 
22 

44 
25 

45 

27 

44 
27 

48 

20 

47 
34 

53 
27 

49 

30 

31 
16 

31 
17 

34 
17 

37 
13 

43 
17 

43 
22 

47 
17 

57 
19 

69 
31 

73 
31 

77 
37 

72 
50 

57 

30 

63 
36 

61 
44 

49 
42 

42 
35 

43 
30 

54 

23 

65 
33 

50 
27 

39 
24 

40 
20 

49,7 
27.3 

WATERLOO  1  WSW 

•          »  • 

MAX 
MIN 

39 
24 

46 
26 

43 
25 

45 
25 

49 
23 

48 
33 

53 
29 

41 
26 

30 
14 

32 
13 

35 
14 

37 
14 

43 
20 

43 
24 

49 

V. 

59 
23 

70 
33 

72 
40 

78 
41 

70 
46 

53 

30 

68 

33 

59 
50 

30 
41 

41 
33 

44 
29 

52 
27 

65 
34 

49 
26 

39 

23 

41 

23 

49.9 
26.1 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

MIN 

44 
29 

47 
21 

48 

27 

47 
28 

49 

23 

47 
33 

48 

31 

45 
34 

46 
22 

32     33  35 
19     16  13 
So«  Rofoionco  N 

42     39  46 
18     23  20 
otoi  Following  Sill 

52  66 
25  34 
on  Indox 

72 
35 

76 
42 

75 
53 

5" 
27 

62 
33 

64 
44 

62 
44 

49 
33 

38 

29 

51 
25 

61 
33 

61 
34 

35 
24 

38 

50.6 
29.0 
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DAILY  TEMPERATURES  Illinois 


Continued    MARCH  1969 


Day  of  Month 

age 

Station 

 _ 

 _ 

ffl 

1 

2 

3 

 r 

*  I 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  | 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

.14 

.  T 
25 

 r 

26 

27 

1 

28 

29 

30 

31 

> 

BROQKPORT  DAH  32 

38 

48 

49 

59 

69 

76 

68 

59 

6« 

62 

53 

48 

65 

39 

52.4 

Mm 

27 

26 

29 

28 

23 

3? 

30 

36 

24 

21 

22 

17 

20 

18 

21 

21 

24 

36 

34 

56 

36 

31 

45 

45 

36 

34 

27 

36 

34 

23 

25 

29.7 

DIXON  SPRINGS   AGR  C 

MAX 

*»6 

-  B 

48 

50 

■*  B 

52 

5  1 

33 

3° 

45 

48 

56 

66 

38 

52 

52.2 

MIN 

2* 

25 

26 

26 

23 

36 

28 

33 

23 

19 

18 

12 

14 

18 

16 

18 

25 

36 

36 

57 

31 

31 

41 

43 

37 

30 

22 

33 

32 

23 

19 

27.7 

FAIRFIFlO  RA0IO  WFIW 

MAX 

*1 

46 

47 

48 

4  H 

50 

32 

3  5 

46 

S3 

66 

61 

47 

52 

50.0 

MIM 

18 

2* 

26 

28 

21 

33 

30 

37 

22 

20 

16 

10 

11 

20 

17 

15 

30 

31 

3e 

52 

30 

30 

46 

35 

30 

21 

34 

28 

22 

16 

26.6 

HARR I SBURC 

MAX 

39 

46 

48 

49 

44 

39 

32 

43 

50 

60 

71 

7J 

67 

56 

68 

56 

51.9 

Mm 

23 

26 

28 

27 

23 

3f 

30 

35 

23 

20 

19 

14 

16 

20 

18 

20 

24 

32 

35 

53 

31 

32 

46 

42 

37 

31 

24 

36 

32 

25 

21 

28.4 

HC  LEANSBORO 

33 

36 

4  3 

42 

47 

54 

68 

71 

77 

70 

53 

64 

62 

5  0 

43 

37 

53 

63 

39 

49 

50.2 

MIN 

21 

25 

27 

28 

25 

35 

33 

37 

21 

IB 

18 

14 

18 

22 

20 

22 

28 

34 

41 

52 

31 

33 

44 

43 

35 

30 

23 

35 

30 

24 

20 

28.6 

MT   CARMgL  WATERWORKS 

MAX 

35 

42 

49 

48 

49 

50 

48 

48 

45 

33 

34 

36 

44 

45 

46 

52 

55 

68 

73 

78 

72 

65 

63 

66 

53 

39 

36 

56 

63 

56 

41 

51.4 

Mm 

IS 

18 

22 

22 

20 

20 

28 

28 

22 

16 

16 

11 

11 

21 

21 

20 

11 

30 

30 

49 

27 

27 

36 

42 

32 

26 

22 

22 

27 

20 

17 

23.8 

HOUNT  VERNON 

MAX 

42 

46 

♦  7 

45 

48 

47 

52 

46 

36 

31 

32 

37 

42 

42 

47 

55 

68 

72 

77 

70 

52 

60 

60 

57 

44 

39 

53 

62 

51 

38 

40 

49.6 

Mm 

20 

25 

26 

28 

23 

33 

32 

34 

2" 

18 

17 

12 

17 

22 

19 

20 

27 

34 

37 

50 

30 

35 

47 

42 

34 

29 

22 

34 

27 

24 

18 

27.6 

RDS1CLARE 

MAX 

42 

48 

49 

53 

92 

50 

54 

51 

51 

33 

37 

41 

47 

48 

49 

58 

69 

70 

78 

74 

63 

65 

64 

51 

48 

40 

54 

65 

64 

42 

45 

53.4 

Mm 

26 

23 

29 

28 

23 

35 

30 

37 

23 

19 

19 

15 

17 

21 

20 

20 

24 

34 

34 

57 

33 

31 

48 

45 

37 

31 

25 

34 

33 

24 

21 

29.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

Day  of  month 

• 

0> 

Station 

8 

id 

5 

a 

H 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(INI 

4 

URBANA 

4 

7AM 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

36 

37 

35 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

36 

43 

47 

40 

39 

43 

44 

41 

38 

35 

38 

36 

35 

34 

36.6 

MAX 

36 

37 

36 

37 

37 

36 

37 

36 

36 

35 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

34 

41 

49 

52 

47 

46 

49 

45 

44 

41 

38 

42 

43 

41 

39 

39.3 

MIN 

34 

34 

34 

35 

35 

34 

35 

36 

35 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

38 

43 

40 

39 

43 

43 

41 

38 

35 

35 

36 

35 

34 

35.9 

1 

7AM 

35 

35 

36 

36 

36 

36 

37 

38 

36 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

36 

43 

47 

42 

41 

44 

44 

42 

39 

37 

40 

39 

37 

37 

37.7 

MAX 

36 

37 

37 

37 

37 

36 

37 

38 

37 

36 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

39 

45 

48 

47 

44 

46 

45 

44 

42 

39 

40 

42 

41 

38 

39.0 

MIN 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

36 

37 

36 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

39 

43 

42 

41 

44 

44 

42 

39 

37 

37 

39 

37 

37 

37.1 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILIINDIS 

MAP(-  H  1969 


Day  of  month 


aiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.4 
1 

T 

FREEPURT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.5 

1 

1.5 

2 

T 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.3 
2 

2.5 

3 

2 

NOLINE  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

■  B 

T 

.  3 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.2 

3.4 
T 

.9 

1 

T 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.9 

.3 

T 

T 

T 

1.0 

2.0 
1 

ROCKFURD  i*B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

4.2 
T 

.7 
4 
.3 

3 
.3 

T 
T 

T 

T 

T 

•      •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 
T 

T 
T 

T 

T 

.3 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.2 
T 

T 

4.0 
4 

3.5 

7 

4 

T 

2 

T 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.4 
T 

.5 

1 

T 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 
T 

T 
T 

•  2 
T 

T 

T 
T 

1.3 

2.5 
T 

.7 
1 

T 
T 

T 

CHICAGO  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

•  1 

T 

T 

.3 
T 

T 

T 

T 

1.4 

3. A 
T 

..5 

2 
.2 

1 

DE  KALB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

1.5 
2 

1 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
T 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

*       *  • 

WEST  03 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 
* 

T 
T 

T 
T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

.5 

T 

T 

•  5 

2.0 

QUINCY   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

.5 

3.2 
2 

T 

4 

T 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

.7 
T 

.6 

1 

•       *  * 

CENTRAL  Oft 

BL0QM1NGT0N  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

3.3 
3 

.3 

2 

T 

2 

2 

1 

T 

1 

T 

1.0 

1 

T 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

2.0 
2 

4.5 

7 

6 

5 

3 

4 

3 

1 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

3.0 

A 

A 

T 

4 

i 

2 

T 

1.0 

1 

T 

PEORIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

1.0 
T 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

.2 

1.6 
T 

1.3 
I 

T 

T 
T 

*       *  * 

EAST  05 

H00PE5T0N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

.1 

2 

T 

2 

T 

2 

2 

T 
T 

T 
T 

T 

.4 

2.0 
1 

KANKAKEE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.3 
1 

T 

1 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

T 

2 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

2.0 

T 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1.3 

1 

T 

T 

T 

2. A 
1 

1 

URBANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.0 
6 

A 

.8 

A 

3 

2 

T 

1 

T 
T 

T 

.8 

1 

*       •  • 

NEST  SOUTHWEST  06 

CARLINVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1 

T 

T 

5.6 
3 

T 

A 

1 

2 

2 

I 

T 

.8 

MORR I SONV 1 LLE  A  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

3.5 
3 

3 

3 

J 

2 

1 

T 

.3 
T 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

6 
.6 

4 
.A 

2 
.2 

1 

T 

T 

T 
T 

5.7 
.2 

T 

X 

T 

A 
.8 

T 

3 
.5 

3 
.5 

2 
.5 

1 

1 

T 

T 

.4 
T 

.9 
1 

T 

WHI TE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

2 

T 

T 

T 

T 

5.0 
3 

A 

4 

4 

3 

2 

T 

*      •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
MARCH  1969 


Day  of  month 


Station 

1 

j 

g 

1 

g 

g 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSCOLA 

SNQWF AL  L 
SN  ON  GND 

— 

T 

4.9 
S 

» 

T 

4 

3 

3 

T 

T 

T 

VANDALIA   FAA  AIRPORT 

C  MTtUC  A  1  1 

SN  ON  GND 

3 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

WINDSOR 

SN  ON  GND 

1 

T 
T 

3.0 
1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

SOUTHWEST  06 

ANNA   1  E 

SNQWF AL  L 
SN  ON  GND 

T 

T 

CAIRO   WB  CITY 

SNDWP AL  L 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

SPARTA 

SNOWPALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

*        •  • 

SOUTHEAST  09 

AL8I0N 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

2 

T 

T 

HARR 1 SBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

.3 

T 

T 

T 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
6 

T 

T 

•  5 
T 

T 
T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
MARCH  1969 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cliraatologlst, 
P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",   Champaign,   Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA   ILLINOIS" . 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


KV ADORATION  Is  measured  in  me  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Dally  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 
SS      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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26 

29 

362 

0 

0 

7 

0 

2.44 

-  1.14 

.59 

14 

.0 

0 

10 

1 

0 

PEORIA  we  AIRPORT           / /R 

63.7 

41.4 

32.6 

1.8 

79 

26 

30 

367 

0 

0 

3 

0 

2.94 

-  1.03 

.83 

27 

.0 

■> 

T 

2 

0 

PRlNCEvlLLE   1  N 

63.3 

42.2 

53.8 

78 

26 

28 

6 

333 

0 

0 

3 

0 

2.54 

-  .62 

1.09 

17 

. : 

' 

8 

1 

1 

DIVISION 

54.0 

1.8 

3.29 

-  .47 

.0 

•      •  . 

EAST  05 

DANVILLE 

66. 1 

41.8 

54.0 

2.0 

80 

17 

30 

30 

334 

J 

8 

g 

4.16 

.88 

.71 

14 

.0 

C 

'  0 

4 

0 

HDOOESTIN 

63.7 

41.9 

52.8 

1,4 

77 

17. 

30 

1 

35« 

■ 

4 

0 

6.66 

3.26 

1.9« 

5 

.0 

0 

1  1 

4 

1 

KANKAKEF   3  Sw 

64.7 

41.0 

52.9 

2.6 

79 

2* 

30 

24 

363 

: 

- 

7 

- 

3,30 

-  .25 

.76 

9 

•t 

1 

1 

•> 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

65.0 

40.2 

52.6 

80 

26 

24 

1 

367 

0 

■ 

7 

o 

3,67 

-  .23 

.54 

9 

.0 

0 

1C 

2 

0 

PONTIAC 

65.2 

41.7 

'3,5 

1.9 

78 

26 

28 

I 

343 

3 

■ 

4 

0 

?.«2 

-  1.05 

.81 

9 

.0 

0 

7 

• 

0 

RANTOUL 

67.3 

42.0 

54,8 

79 

26. 

31 

6. 

306 

3 

■ 

i 

- 

3.38 

1.07 

9 

11 

5 

2 

URI4N* 

64,0 

42.7 

33.4 

1.5 

78 

26 

33 

6. 

342 

0 

■ 

; 

- 

6. no 

2.46 

1.04 

17 

T 

r 

9 

! 

1 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ILL  I  NO  I s 


Continued  apa  11  1969 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highesl 

Date 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

;  ; 

si 

°  o 

hi 

a  1 

-  s 

5,2 

WATSEKA   2  NW 

64.5 

41.8 

53.2 

77 

26+ 

30 

30* 

356 

0 

0 

5 

- 

5.20 

1.28 

1.10 

9 

.0 

0 

10 

' 

1 

DIVISION 

53.4 

2.2 

4,70 

1.01 

T 

*       »  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  0AM  26 

64,8 

45.2 

55.0 

BO 

27 

26 

1 

303 

0 

o 

1 

0 

5.51 

1.24 

9 

.0 

0 

8 

5 

2 

CARIINVIILE 

67.7 

43.6 

55.7 

1.5 

80 

16 

32 

24* 

279 

0 

0 

3 

0 

4.91 

.99 

2.05 

16 

.0 

0 

8 

3 

1 

GR  ICtiS  V I LLE 

67.1 

44.5 

55.8 

1.7 

61 

16 

32 

29* 

278 

0 

0 

2 

6 

4.60 

1.3? 

19 

.0 

0 

9 

■> 

2 

HILLSBJRO 

67.6 

43.9 

55,8 

1.1 

"0 

16+ 

30 

1 

278 

o 

o 

2 

n 

6.19 

2.36 

1.81 

19 

.0 

0 

8 

5 

2 

JACKSONVILLE 

66.8 

44.2 

55.5 

1.6 

90 

16 

32 

29* 

284 

0 

0 

2 

0 

6.37 

2.85 

2.75 

16 

.0 

'4 

b 

4 

1 

JERSEYVILLE  2  Sw 

68.6 

43.5 

56,1 

80 

16 

32 

29 

264 

0 

0 

1 

0 

4.83 

1.29 

18 

.0 

0 

7 

4 

1 

HORRISONVIILE  *  SE 

66.4 

44,3 

55.4 

2.2 

79 

8 

32 

6* 

284 

0 

e 

2 

0 

4.51 

1  .06 

1.83 

18 

.0 

0 

7 

3 

2 

PANA 

66.4 

44.5 

55.5 

1.6 

79 

16+ 

31 

6 

284 

0 

0 

2 

0 

5.03 

1  .44 

1.49 

19 

.0 

0 

h 

4 

1 

SPRINGFIELD  WB   AIRPORT  R 

65.4 

43.7 

54.6 

1.2 

80 

8 

32 

6 

314 

o 

0 

1 

0 

5.35 

1  .76 

3.2? 

18 

.0 

0 

8 

? 

1 

VIROEN  1  SSW 

67.1 

43.9 

55.5 

78 

16+ 

32 

6* 

262 

0 

0 

2 

0 

5.39 

2.54 

18 

.0 

0 

8 

2 

1 

WHITE   HALL    1  E 

68.7 

44,6 

56,7 

2.2 

80 

26* 

33 

29* 

257 

0 

0 

0 

0 

4.36 

.93 

2.17 

18 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

55.6 

1.4 

5.19 

1.52 

.0 

•       •  ♦ 

EAST  SOUTHEAST  0' 

CHARLESTON 

66.3 

45,3 

55,6 

83 

16 

32 

1 

2B0 

0 

e 

1 

e 

4.39 

.88 

.  84 

14 

.0 

0 

8 

s 

0 

EFFINGHAM 

68.6 

45,5 

57,1 

3.6 

82 

16 

31 

30 

244 

o 

0 

2 

o 

6.12 

2  .49 

1.45 

14 

.0 

0 

9 

6 

1 

FLORA  2  NW 

68.1 

45.1 

56,6 

,9 

81 

1* 

34 

30* 

?50 

0 

e 

0 

0 

5.13 

1.2' 

1 4 

o 

9 

i 

MARSHALL   1  E 

66.7 

41.7 

54,2 

79 

IT 

32 

30* 

321 

0 

0 

3 

e 

7,29 

2.35 

16 

.0 

0 

8 

3 

4 

MATTUON 

64.6 

42,8 

53.7 

78 

IT* 

32 

6 

33B 

0 

0 

1 

0 

5.16 

1.10 

18 

.0 

0 

8 

5 

1 

M3WEA0JA 

67. 1M 

43. 7M 

55, 4M 

79 

16* 

30 

1 

287 

o 

o 

2 

o 

4.17 

1.33 

18 

.0 

0 

6 

4 

1 

NEWTON 

68. 6M 

45.2 

56,91 

80 

17* 

34 

30  + 

245 

0 

0 

0 

0 

5.60 

1.53 

18 

8 

4 

2 

OLNEY  2  S 

67.7 

44 ,  4 

56, 1 

,  5 

"1 

16 

31 

30 

271 

0 

0 

1 

0 

8.11 

3.26 

1  8 

.  0 

r) 

8 

4 

3 

PALFSTINE 

68.3 

44,4 

56,4 

1.4 

82 

1* 

33 

30  + 

262 

0 

0 

0 

0 

7,67 

3.81 

2.57 

18 

.0 

0 

8 

5 

2 

PARIS  rlATFRWOPKS 

65.7 

43,7 

54,7 

1.6 

78 

26* 

31 

1 

310 

0 

0 

2 

0 

5,  56 

2.15 

1.2' 

IB 

.0 

0 

11 

4 

1 

SALEM 

68.4 

44.6 

56.5 

83 

16 

33 

30  + 

254 

o 

o 

Q 

o 

6.32 

2.45 

1.94 

18 

.0 

0 

8 

s 

2 

TUSCOLA 

67.4 

42,7 

55.1 

80 

16 

30 

1 

298 

0 

0 

3 

0 

5.17 

1  .54 

1.7" 

18 

.0 

0 

8 

3 

2 

VANOAL1A   FAA  AIRPORT 

66 ,  2 

44 ,  2 

55.2 

82 

16 

34 

6 

293 

0 

0 

0 

0 

5.06 

1.09 

1 6 

0 

9 

4 

WINOSOR 

66.6 

44,3 

55.5 

2.4 

83 

8 

31 

6 

291 

0 

n 

3 

0 

5.54 

1.70 

1.60 

18 

.0 

0 

9 

4 

2 

DIVISION 

5  5.7 

5.81 

2.02 

.  0 

*       »  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

5  7  .  4  M 

.  1 

85 

16 

35 

30 

232 

0 

0 

0 

0 

6,05 

1.28 

1.9' 

9 

.  0 

0 

6 

4 

2 

BELLEVILLF  so  ill  univ 

69|o 

44.6 

56.8 

81 

16 

31 

29 

248 

0 

0 

1 

0 

2.93 

1.0? 

18 

.0 

0 

6 

2 

CAIRO   WR   CITY  R 

68.7 

50.2 

59,5 

.1 

82 

16 

41 

29  + 

177 

0 

0 

0 

0 

4,29 

.22 

1.56 

9 

.0 

n 

e 

4 

1 

CARSONDALE  SEWAGE  PL 

69,8 

47,0 

56.4 

1.1 

B4 

16 

34 

30  + 

211 

0 

0 

0 

0 

3.96 

-  .40 

.67 

10 

.0 

0 

9 

4 

CARLYLE  RESERVOIR 

64.8 

45,3 

'5.1 

81 

17 

27 

I 

306 

o 

1 

5.73 

2.21 

IB 

.0 

e 

8 

3 

1 

COBOEN  2  S 

69  ,  1 

8  5 

1 6 

32 

30 

211 

0 

0 

1 

0 

5.65 

1  •  B4 

9 

.  0 

0 

1  3 

DU  QUOIN   2  S 

68,6 

46!? 

5?!° 

.4 

B3 

16 

34 

30  + 

236 

0 

0 

0 

0 

3.71 

-  .30 

.66 

IB 

8 

4 

o 

MAKANDA   1  NW 

66.7 

47,0 

57.9 

82 

16 

34 

30* 

219 

0 

0 

0 

0 

5.01 

1.94 

9 

.0 

0 

8 

3 

1 

MARION  *  NNE 

68.9 

45.3 

57.1 

.0 

83 

16 

33 

30 

244 

0 

0 

0 

0 

'.48 

.81 

1.51 

18 

.0 

0 

9 

3 

NASHVILLE  4  NE 

67.4 

46.? 

57,0 

80 

16 

35 

29  + 

243 

o 

o 

o 

fl 

4.26 

.20 

1.05 

18 

.0 

0 

7 

4 

SPARTA 

69.0 

44.7 

56,9 

-  .6 

82 

16 

33 

30 

241 

0 

0 

0 

0 

6.20 

2.13 

3.06 

18 

.0 

0 

8 

4 

WATERLOO   1  WSW 

69.5 

45.5 

57.5 

84 

16 

31 

1 

228 

0 

0 

1 

0 

3.»1 

.06 

1.25 

18 

.0 

0 

6 

3 

\ 

DIVISION 

57.4 

.3 

4.76 

.55 

.0 

*       •  » 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

69.8 

43.9 

57.9 

82 

17 

33 

1 

218 

0 

0 

0 

0 

6.36 

1.66 

18 

.0 

0 

9 

5 

3 

BROOKPORT  OAM  52 

70.0 

48,3 

59.2 

84 

16 

36 

30 

162 

0 

0 

0 

0 

4.35 

.12 

1.21 

10 

.0 

0 

3 

1 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

70.4 

46,9 

58.7 

83 

16 

31 

30  + 

203 

0 

n 

3 

0 

4.65 

1.62 

9 

.0 

0 

9 

3 

2 

FAIRFIELD  RADIO  WFJW 

68.5 

44,7 

56,6 

.3 

81 

16 

32 

30 

256 

0 

0 

1 

0 

6,51 

2.00 

18 

.0 

0 

7 

5 

3 

HARRIS6URG 

71. 1 

46.6 

56,9 

1.1 

86 

16 

33 

30 

197 

0 

0 

0 

- 

4.34 

.21 

1.21 

9 

.0 

0 

b 

3 

2 

MCLEANSPORD 

68.9 

46.3 

57.6 

,4 

83 

16 

34 

30+ 

225 

0 

0 

0 

r 

5."2 

1  .78 

2.2? 

IS 

.0 

0 

8 

1 

MT   CARMEL  WATERWORKS 

69.0 

41.2 

55,1 

83 

17 

24 

1 

29? 

0 

0 

2 

1 

4.93 

1.19 

5 

.0 

0 

10 

4 

1 

MOUNT  VERNON 

68.7 

45.6 

57,2 

1.1 

S3 

16 

33 

30 

238 

0 

0 

0 

r 

5.74 

1.28 

1.60 

14 

.0 

0 

8 

5 

2 

ROSICLARE 

71.8 

47,9 

59,9 

•4 

16 

33 

30 

171 

D 

0 

0 

0 

4.31 

1.58 

9 

.0 

0 

10 

3 

1 

DIVISION 

57,9 

,9 

5.22 

1.01 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ouuuu 

o 

(- 

1  r 

1 

1 

 r 

2 

3 

4 

5  | 

6 

7  |  8   |  9 

10  1 
1 

11 

12 

13  1 

14  1 
1  1 

15 

16 

1 

17  1 
1 

IB 

19  20 

21 

22 

23  24 

2i  26 
a  |  a*  | 

27 

28 

29  30 

31 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

A I  EDO 

1.9B 

.10 

T 

.22 

.10 

.42 

.07 

.11 

.6* 

.09 

.10 

.02 

OlxON 

3.33 

.52 

.63 

.54 

.22 

.19 

.21 

.65 

.20 

.01 

.  .  ! 

.12 

FREEPORT 

2.63 

.46 

.03 

.66 

.11 

.04 

.34 

•  04 

.13 

.45 

T 

.21 

.04 

FREEPORT   SE M ACE  PLANT 

2.88 

.49 

.98 

•  02 

.12 

.23 

■  IS 

.03 

.35 

.22 

.  .  2 

.02 

.20 

T 

.09 

FULTQN  DAN  13 

3.09 

.30 

.16 

.47 

.16 

.08 

.17 

1.08 

T 

.3- 

T 

.13 

T 

T 

GALENA 

3.44 

.16 

1.00 

.06 

.23 

.37 

.43 

.57 

.34 

OALVA 

1.98 

.20 

.21 

.23 

.29 

.22 

.01 

.26 

.09 

.01 

■  9 

.01 

GINCSEO 

2.82 

.16 

T 

.48 

.32 

T 

.39 

.34 

.77 

.13 

.03 

T 

.17 

•02 

T 

HENNEPIN  PQWER  PLANT 

2.66 

T 

.36 

T 

.41 

.11 

•  01 

.02 

.34 

•  22 

.01 

.66 

.10 

T 

T 

■  40 

T 

ILLINOIS  CITy  OAN  16  // 

2.69 

.02 

.41 

.14 

•  1 

.62 

.30 

.35 

.11 

.69 

.03 

T 

.01 

.  18 

.03 

KE I THSBURG  1  Nn 

1.63 

.06 

.2.0 

.02 

.22 

.11 

.03 

.66 

T 

.  .* 

.28 

KEWANEE 

2.75 

T 

.31 

.39 

.16 

.39 

.42 

.06 

.36 

.  -.5 

.01 

•04 

HOLlNE  WB  AIRPORT  R 

3.11 

.08 

T 

1.16 

T 

.07 

T 

T 

.90 

.30 

.69 

.01 

T 

T 

.30 

T 

MORRISON 

2.65 

.28 

.60 

.10 

.08 

.43 

.38 

.60 

.  .» 

.  1  0 

.05 

MOUNT  CARRQLL 

3.29 

.63 

.30 

.49 

.22 

.10 

.42. 

.02 

.39 

.29 

.19 

.08 

NEW  bOSTON  OAH  17 

'.it 

.02 

.20 

.27 

PAH  PAH 

4!  12 

!S4 

.52 

.21 

!l9 

!s4 

T 

K37 

.03 

!o3 

T 

.01 

.26 

T 

ROCHELLE    I  W 

3.94 

.67 

1.15 

T 

.43 

.01 

T 

.60 

.15 

T 

•  03 

.10 

ROCKFORO  6  ENE 

3.96 

.63 

.92 

.71 

.02 

.46 

.26 

.s: 

.  1 

ROCKFORO  WB  AIRPQRT  //R 

4. A3 

.59 

T 

1.37 

T 

.63 

.02 

T 

.64 

.08 

.90 

.03 

T 

.12 

.05 

S  TOCkTQN 

3  83 

'io3 

.12 

.01 

.16 

.20 

TISKILWA 

2.A9 

!°7 

.31 

.08 

!S7 

.81 

.  D9 

.09 

.  .7 

!l< 

WALNUT 

A. 13 

I 

.32 

1.12 

.23 

T 

.22 

.26 

.10 

.20 

1.05 

.03 

T 

T 

.09 

.55 

•       •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

3.67 

1.11 

.01 

.45 

.03 

.28 

■  10 

1.65 

T 

7 

T 

.16 

AURORA  COLLEGE 

A  .20 

.47 

.23 

1.40 

.03 

.5: 

.  i 

.21 

.92 

T 

.34 

.04 

BARR INGTQN 

3.39 

T 

.66 

.32 

.68 

.16 

.07 

.33 

T 

.70 

.  ia 

.02 

T 

.19 

.06 

C  H ANN AHON  ORE  SOEN  ISl 

4.03 

.52 

.13 

.92 

.  16 

.18 

.39 

.07 

.97 

.35 

.02 

.11 

.23 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

A  .02 

.54 

.OA 

.94 

.01 

.44 

.43 

.03 

.17 

.82 

.  It 

T 

T 

.26 

.06 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

5. OA 

.64 

.09 

1.28 

T 

•  90 

.74 

.04 

T 

1.01 

.37 

.  .  1 

T 

7 

.18 

.13 

CHICAGO  MB   AIRPORT          .  ' R 

5.32 

.81 

.17 

1.26 

.01 

.98 

.62 

.  "  i 

.01 

.97 

.23 

T 

.43 

.19 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2  R 

3.12 

.66 

.13 

.96 

T 

.49 

.72 

.  i 

T 

1.25 

.41 

T 

T 

.35 

.11 

DE  KALB 

A.  33 

.60 

.72 

.77 

.38 

.28 

.28 

.07 

.66 

.03 

T 

T 

.02 

.30 

ELGIN 

3.70 

.70 

.09 

.76 

.06 

.12 

.  H 

.02 

1.12 

.  !~ 

.01 

.02 

.  : 

.14 

T 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 

3.65 

.53 

.22 

.34 

.25 

.17 

.44 

.  1 1 

.90 

.33 

T 

.09 

JOLIET 

LA  SALLE    1  S 

2.77 

.37 

.15 

.36 

.07 

.11 

.37 

T 

1.04 

T 

.07 

T 

.21 

KARENGO 

A. 09 

.60 

1.00 

.92 

.18 

.32 

.15 

1.00 

.23 

MARSEILLES  LOCK 

3.26 

T 

.39 

.90 

.39 

.14 

.  13 

.39 

T 

.54 

.48 

.10 

.02 

■  OS 

.16 

.01 

M I LL8RQ0K 

A.A9 

.46 

1.44 

.24 

.40 

.19 

1.06 

.09 

.03 

.61 

.01 

MORRIS 

2.62 

.39 

.37 

.26 

.04 

.17 

.40 

.02 

.65 

.05 

.06 

T 

.07 

.32 

MORRIS  5  N 

3.57 

.03 

.46 

.60 

.34 

.25 

1.23 

.04 

T 

.20 

.05 

OTTAhA 

A  .  A  A 

.23 

.27 

1.30 

T 

T 

!l6 

.53 

. :  i 

1.19 

.  .3 

.0] 

.11 

.04 

T 

PARK  FOREST 

.74 

PE0T0NE 

3.37 

.23 

.61 

.97 

.53 

.26 

.77 

T 

■  OA 

.34 

PERU  SEWAGE  PLANT 

3.21 

.60 

.02 

.32 

T 

.09 

.96 

.03 

.20 

.67 

.14 

T 

.42 

T 

STREATOR  2  ENE 

2.26 

.01 

.18 

.34 

.02 

.04 

.38 

.24 

.39 

.12 

.03 

T 

.26 

.07 

T 

UTKA  STARVED  ROCK  OAM 

3.7A 

T 

.43 

.56 

.31 

■  10 

T 

.13 

.52 

.05 

.90 

.03 

.20 

.09 

.04 

.40 

HAUKEGAN   2  WNW 

2.92 

.59 

.23 

WME.AT3N  3  SE 

A. 90 

T 

.77 

1.11 

.36 

.20 

.33 

I 

1.18 

.23 

.02 

.04 

.  4 

.55 

•       •  • 

WEST  03 

AVON  3  NE 

1.87 

.03 

.06 

T 

" 

.32 

.08 

.97 

.13 

.16 

T 

■  ) 

6ENTLEY 

A.  30 

.09 

.22 

.05 

.68 

T 

.57 

1.S4 

.10 

.30 

.55 

CANTON  1  ESE 

3.41 

T 

.23 

.25 

T 

.20 

T 

T 

.59 

.42 

.77 

.11 

.6* 

6ALESBUKG 

2.63 

.10 

.14 

T 

.13 

.02 

.33 

.02 

1.50 

.01 

.19 

.03 

.12 

.04 

GL  AOS  TUNE  OAH  18 

1.71 

.12 

.06 

.06 

•  04 

.10 

.24 

.29 

.02 

.22 

.04 

.29 

.09 

.28 

7 

OOLOEN  1  N» 

4.74 

T 

.41 

.50 

1.17 

.10 

.38 

T 

1.75 

.09 

.34 

LA  HARPE 

2.52 

.06 

.11 

.29 

.68 

.08 

.40 

.90 

.»- 

MCOMI 

1.93 

.02 

.22 

•  19 

.38 

.29 

.56 

,07 

.22 

MONMOUTH 

2.61 

.03 

.11 

.22 

.03 

.14 

.24 

.07 

.01 

1.52 

.21 

T 

.23 

MOUNT  STERLING 

T 

T 

T 

1,87 

T 

.15 

.47 

T 

T 

PAYSON 

3.90 

.02 

T 

1.39 

.01 

04 

.31 

.09 

T 

.49 

.93 

.  -  • 

.24 

.32 

0U1NCY 

3.66 

.02 

.01 

.56 

.77 

T 

.38 

.02 

.01 

1.3! 

.  57 

.67 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

5.13 

T 

1.45 

.16 

.12 

.46 

T 

.36 

1.84 

T 

.14 

.22 

.32 

QUJNCY  OAH  21  // 

3.26 

T 

T 

1.10 

.04 

.02 

.22 

.14 

.03 

.  05 

.92 

.  J5 

.51 

.11 

UUINCY  MEHQR1AL  8RI0GE 

4.00 

.03 

1.40 

•OS 

.11 

.01 

.  4  1 

1 . 03 

.09 

.  ■  ] 

.11 

RUSHVILLE 

4.63 

.19 

.25 

1.00 

•  OS 

.62 

.  5 

2.00 

•  51 

•         •  A 

CENTRAL  OA 

BLOOH t NG TON  WATERWORKS 

3.59 

.26 

.17 

.43 

.73 

.37 

.31 

.03 

.86 

. :  ■ 

.07 

BLQ0H1NGT0N  NORMAL 

3.45 

.29 

.38 

.23 

•  61 

.44 

.  ;5 

.12 

.33 

.39 

.02 

■  • 

.19 

CHENOA 

3.52 

.29 

.40 

.25 

.70 

.60 

.06 

.40 

.62 

.10 

T 

.10 

7 

CHILL ICOTHt 

1.87 

.10 

.11 

.20 

.05 

.30 

.25 

.40 

.01 

.24 

.01 

.20 

CLINTON  1  SSW 

4.92 

.34 

.20 

.86 

.69 

.74 

.20 

.97 

.43 

.16 

.04 

.13 

DECATUR 

4.40 

T 

.31 

.74 

.69 

■  61 

.99 

.05 

1.24 

.06 

.03 

.12 

FARMER  CITY 

1 .22 

.39 

.66 

• 

« 

1.36 

.  1  ■ 

HAVANA  POWER  STATION 

3.59 

.20 

T 

.10 

.65 

.03 

.92 

.03 

.96 

.10 

.  11 

.10 

LACON  2  E 

2.38 

.12 

•  09 

.34 

.03 

.06 

.33 

.22 

.70 

.17 

.02 

T 

.02 

.25 

.03 

LINCOLN 

4.33 

.42 

.02 

1.29 

.92 

.34 

.36 

.  « 

1.23 

.11 

.11 

.12 

MACKINAW 

2 .64 

.  2 1 

.37 

•  37 

MASON  LI7V 

•  24 

.03 

HIMONK 

2.44 

.03 

.26 

.20 

.11 

.  15 

.59 

.  10 

T 

.33 

.25 

.12 

.  91 

MOUNT  PULASKI 

4.14 

T 

.24 

.27 

.70 

.90 

T 

.67 

.02 

l  .  1 

.31 

.09 

.  10 

.04 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

5.17 

.06 

T 

T 

.70 

.19 

.A6 

.32 

1.26 

1.63 

.10 

■  It 

.26 

PEORIA  WB  AIRPORT  //R 

2.94 

.08 

.01 

•  26 

•  01 

10 

T 

.07 

!?o 

PRINCEV1LIE   1  N 

2.54 

.03 

.20 

.17 

!a5 

1.09 

!l9 

•  20 

.13 

.02 

TOULON 

1.76 

.03 

.22 

T 

.33 

.22 

.A2 

•  06 

.02 

.23 

.17 

•       •  • 

EAST  03 

DANVILLE 

4.16 

.33 

.26 

.30 

.39 

.71 

.23 

.01 

.64 

.09 

.10 

.26 

.60 

OANVILLF  SEWAGE  PLANT 

4.75 

T 

.30 

.03 

.60 

T 

.95 

.08 

.45 

.40 

.40 

.02 

.80 

T 

GIBSON  CITY 

4.19 

.26 

.11 

.46 

.99 

T 

.62 

.43 

.17 

.72 

.20 

.09 

•  -  i 

.13 

HOOPESTON 

6.66 

T 

.39 

.23 

1.98 

.96 

T 

.46 

.43 

.67 

.72 

.04 

.21 

T 

T 

.It 

.28 

.01 

KANKAKEE  3  SN 

3.30 

7 

.29 

.07 

.91 

T 

.76 

.19 

.09 

.  90 

.0'* 

.42 

.01 

.20 

.01 

MONTICELLO  NO  2 

3.00 

.33 

.07 

.82 

.72 

.47 

.42 

1.00 

.12 

.15 

PIPER  CITY  3  SE 

3.67 

T 

.37 

■  44 

.21 

.94 

.47 

•  30 

.51 

•  >o 

.30 

.01 

.01 

.13 

PONTIAC 

2.62 

.20 

.06 

.39 

.61 

.20 

.49 

.24 

T 

.42 

.05 

RANTOUL 

5.38 

.33 

.21 

1.03 

1.07 

.21 

.60 

.30 

.60 

.23 

.11 

.23 

S1DELL 

9.31 

.05 

.30 

1.10 

•  01 

.66 

•  12 

.49 

.34 

.79 

.66 

.72 

URBAN A 

6.00 

T 

.47 

.71 

.16 

.87 

.33 

.99 

.  * 

T 

1.04 

.93 

.05 

.09 

•  27 

T 

7 

WATSEKA  2  NW 

5.20 

T 

.46 

.22 

.32 

1.10 

.06 

T 

.92 

.65 

.13 

.  »3 

.55 

.11 

7 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  DAM  26 
BARRY 

BEAROSTOMN 

BLUFFS 

CARLINVILIE 

EDWAROSVI LLE 
GRAFTON 
GREENVILLE   i  E 
GR1GGSV1 LLE 
HARD  1  4 

H1LLSB0R0 
JACKSONVILLE 
JERSEVV1LLE  2  SW 
HE  DOR  A 

NORRISONVlLLt 


SE 


HOUNT  OLIVE   1  E 
P  AN  A 

PLEASANT  HILL 
ROCKPORT 

SPRINGFIELD  MB  AIRPORT 

TAYLORVI LLE 
VIRDEN  I  S5W 
VIRGINIA 
WHITE  HALL  1  E 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  2  NH 
GREENUP 

mutsonv i lle  power  pl 

lamrencevi lle 
marshall  1  e 
m  a  t  toon 
moweaoua 

NEWTON 

OLNEV  2  S 

PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

SA1N1E  MARIE 

SALEM 

TUSCOLA 

VANDALIA   FAA  AIRPORT 

WILCOX 

WINDSOR 


ANNA  1  E 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 
CAIRO  WB  CITY 
CARBONDALE  SEWAGE  PL 
CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRALIA  2  SW 
CHESTER 
COBDEN  2  S 
DU  QUOIN  2  S 
GRANO  TOWER  2  N 

HAKANOA  I  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  A  NE 
PRAIRIE  DU  ROC  HER  IWSW 
RED  BUD 


SOUTHEAST 


09 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BROOK POR T  DAM  52 
CARMI  6  NW 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONDA  DAM  51 
HARR1SBURG 

HARR 1 SBURG  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO 

MT   CARMEL  WATERWORKS 
MOUNT  VERNQN 
ROS 1 C  L ARE 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


5.51 
3.92 
3.84 


5.84 
A. 60 
3.82 


5.13 
6.97 
7.14 


5.  IB 
5.6B 
5.65 
3.71 


T         .81  .04 

T       1.02  .19 

T       1.12  T 
.50  .84 

.34     .51  T 


.09     .09  .52 


.13     .20  .32 


.20     .03  .05 


.86 


.94  T 
.03  .89  T 
.29  ,87 


.08  .23 
.13  .04 
T         .40  .03 


1.10 
.79 
.82 
.71 

1.05 
1.78 
.88 


1.95 
1.56 


.54 
.34 
1.21 
.50 


10     11     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23  24 


.97 
.26 
.27 


1.29 
.74 


.22 
.83 


.58  .12 
.65  .43 
.05  .49 


1.45 
.21  1.25 
1.07 


1.26 
1.14 
.30  .73 


.19  1.31 
1.43 

.70 


1.11 
1.63 
1.09 


1.29 
2.43 
1.83 

.60 
.30 
2.14 


.90 
.03  1.65 
.11  1.27 


.99 
.36 
.06 


.06 
.17 
.23 
.03 


25     26     27     28  I  29     30  31 


.90 
.23 

1.12 


EXTREMES 


HIGHEST    TFM.  =  ERATu°E 
HARK T SRURG 

68 

DATE 

16 

LOWEST  TEMPERATURE 
RJtHEllE   1  w 

12 

DATE 

01 

&P.EATFST    TOTAL  PRECIPITATION 
OLNEY  2  S 

B.H 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
«EITHS»URG   1   '. ' 

1.63 

GREATEST   1  DAY  PRECIPITATION 
OLNEY  2  S 

3.26 

DATE 

l» 

GREATEST  TOTAL  SNOWPALI 
4  STATIONS 

T 

GREATEST  DEPTH  DP  SNOW 
FRF£PO»T   SFWAGF  PLANT 

T 

DATE 

01 

S—  (•(•■•nee  nc'M  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
APRIL 


J96? 


Day  ol  Month 


7  |   8  |   9      10  |  11  |  12     13  |  U  |~15~  16  |  17  |  18     19  |  20  |  21   ~22  |  23  |  24     25  j  26  ]  27     28  |  29  |  30  |  31 


NORTHWEST  0 
ALE00 
DIXON 
f RFEPORT 
FULTON  0AM  13 
CALVA 
6ENESEB 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
KEMANEE 

M0L1NE   WB  AIRPORT 

MORRISON 

MOUNT  CARROLL 

PAW  PAW 

ROCHELLE    1  W 

ROCKFORD  WB  AIRPDRT 

STOCKTON 

T1SKILWA 

WALNUT 

*  •  • 

NORTHEAST 


02 


ANTIOCH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
8ARR I NCTON 
CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY  NO  2 
OE  KALB 
JOLIET 
MARENGO 
MORRIS  5  N 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PERU  SEWAGE  PLANT 
WAUKEGAN  2  WNW 
WHFATON    3  Si 


MAI 

Mm 


64  50 
31  37 


60  46 
28  35 


58  46 
28  37 


68  55 
29  39 


67  49 
32  37 


68  59 

25  40 


68  65 
30  39 


67  (.8 
33  39 


6«  60 

30  40 


60  51 
28  35 


34  62 
14  34 


39  59 
12  35 


58  45 
31  29 


57  48 
27  34 


40  69 
IB  38 


65  55 
29  38 


38  60 
18  33 


64  51 
33  32 


66  57 
29  37 


60  60 
44  26 


54  63 
34  28 


62  60 
45  28 


59 
36 


57  60 
43  24 


60  45 
45  28 


56  65  50 
37     46  26 


55  59 
41  21 


60  59 
41  30 


61  61 
43  29 


60  60  60 
32     42  26 


72  66  65 
38     42  53 


73     67  70 


70  73  72 
30     40  59 


39     45  53 


70  73  71 
30     38  55 


70  75  71 
30     42  56 


75  75 
47  60 


65 
36 


61 
36 


30 


63  63  66 
44     37  32 


6- 
39 


63  63 
45  37 


70  62 
45  34 


47  59 
27  27 


56  63 
35  31 


59  51 
32  29 


52  62 
36  34 


46  57 
37  37 


50  62 
37  37 


43  52 
37  37 


61  63 
34  30 


S9 

30 


63  60 
39  33 


67  56 
45  32 


65  56 
39  47 


67  57 
35  46 


65     63  64 


66  55 
37  47 


68  65 
34  48 


63  36 
45  41 


66  54 
38  48 


67  62 
35  46 


65  58 
36  45 


65  63 
34  45 


64  63 
39  46 


64  58 
37  45 


66  56 
37  45 


69  65 
33  41 


65  58 
41  47 


62  59  61 
32     44  46 


64  63 
41  46 


61  62 
33  45 


64  63 
37  49 


56  56 
41  45 


41 


65  60 
32  45 


65  59 
35  46 


65  57 

40  48 


64  56 
36  46 


63  55 
37  44 


57  54 
33  43 


65  68 

31  47 


76  73  62 
43     41  41 


74  62 
58  39 


70 
53 


63  55 
47  37 


70 
41 


73  71 
50  39 


67  49 
49  39 


66  57  46 
42     40  36 


71 
47  37 


77  66  46 
49     40  40 


76  69  45 
47     42  40 


67  65  46 
42     44  37 


71 
49  42 


72     69  46 


57  65 

30  30 


61  68  68 
33     35  46 


60     65  66 


46  54 
31  32 


48  55 
32  33 


30     35  47 


53     66  69 


50  66 
37  33 


47  66 
37  36 


53  64 
32  31 


49  66 
37  33 


43  63 
37  37 


53  65 
32  28 


67  69  69 
36     30  53 


69 
27 


59  66 
42  34 


56  65 
42  31 


36  65 
41  26 


57  64 
43  36 


56  65 
40  29 


60  64 
45  33 


58  72 
41  35 


60  65 
37  31 


59  65 
43  29 


59  63 
41  27 


56  51 
39  26 


56  53 
40  26 


53  62 
37  30 


57  63 
40  31 


62  57 
39  26 


56  65 

41  30 


49  61 
39  23 


49  62 
40  30 


52  49 
40  27 


49  60 
39  31 


46  52 
39  39 


47  57 
40  32 


45  53 
40  39 


50  62 
40  29 


52  64 
41  28 


49  62 

40  30 


52  66 
42  29 


47  57 
34  26 


52  64 
38  28 


47  52 
40  30 


48  62 
40  27 


79 
36 


69 
5< 


73  78 
43  55 


73  79 
35  53 


74  75 
45  57 


70  75  65 
35     46  48 


63  72 
35  49 


72  79 
41  51 


BO 
5' 


70     77  68 


97 
27 


61  67 
30  32 


65     56  64 


63     59  64 


44  52 
29  29 


S*>  Roforonco  Nolot  Following  Stalloo  ladox 

-  41  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

erage 

1  | 

2  1 

3 

5  I 

6 

3 

9 

.0  | 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

 L 

17 

18 

19 

 L 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

> 
< 

•          •  • 

WEST 

GALESBURG 

MAX 
MIN 

69 
35 

50 
38 

57 
38 

64 

50 

54 
32 

61 
29 

71 
42 

73 
52 

70 

64 

69 

67 

66 

55 

71 
5  2 

76 

63 

48 
30 

33 

61 
37 

66 
4  9 

63 
40 

57 
39 

66 
36 

72 
45 

75 
54 

65 
51 

92 
38 

59 

3  0 

63 
39 

63.4 
41,9 

GOLDEN  1  NW 

MAX 
MIN 

70 
33 

61 
38 

59 
39 

68 

60 

60 
31 

70 

77 

71 

65 

66 
37 

67 

66 
42 

60 
53 

74 
49 

79 
53 

74 
58 

59 
4  2 

58 
33 

67 
38 

69 
49 

65 
4 1 

64 

44 

65 
36 

73 
43 

77 
51 

71 
55 

55 
38 

60 
3  1 

63 
40 

66.4 
43.6 

LA  HARPE 

MAX 

Mm 

71 

52 

*9 

62 

62 

73 

75 

70 
58 

65 
45 

67 
40 

68 
3  9 

66 
44 

60 
53 

74 
52 

77 
52 

67 
45 

49 
40 

57 
33 

67 
37 

69 
51 

64 
42 

58 
44 

67 
36 

73 
42 

77 
53 

70 
57 

58 

40 

60 
32 

65 
38 

69.6 
42*6 

HDNHOUTH 

MAX 
MIN 

69 

60 

59 

66 

60 

62 
27 

72 

73 
48 

70 
5  q 

64 

45 

66 
35 

67 

67 
41 

60 
49 

72 
5  3 

76 
51 

71 

58 
38 

58 
31 

66 
35 

68 
48 

64 
41 

58 
43 

67 
33 

71 
42 

75 
52 

71 
52 

59 
37 

59 
31 

64 
37 

65.7 
41.6 

OUINCY 

MAX 
MIN 

72 
25 

65 
38 

58 
42 

68 

54 

64 
41 

62 
35 

72 
46 

74 
55 

73 
5' 

65 
45 

70 
41 

67 
44 

67 
48 

60 
53 

78 
50 

82 
58 

77 
56 

5* 
41 

60 
34 

67 

42 

69 

52 

64 
46 

57 
42 

67 
39 

73 
47 

77 
58 

74 
57 

57 
38 

60 

34 

63 
43 

67.3 
49.4 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
39 

56 

40 

58 
42 

68 
55 

58 
41 

59 
35 

71 
44 

73 
53 

71 
54 

63 
47 

66 
42 

66 
44 

65 
46 

57 
55 

74 
50 

80 
55 

66 
51 

51 
43 

57 
33 

67 
40 

68 
49 

64 
44 

53 
45 

63 
41 

72 
49 

77 
59 

62 
51 

51 

40 

58 
34 

61 
42 

64.3 
45.2 

RUSHVIlLE 

MAX 

Mm 

«        •  • 

CENTRAL 

04 

BLOQMINGTON  NORMAL 

MAX 

Mm 

66 
29 

65 

53 
35 

63 

63 

60 

69 

77 

7^ 

68 

62 

64 

65 

64 

70 
53 

76 

79 

69 

55 

65 

69 
5 1 

65 

55 

63 
2  9 

70 

78 
52 

76 
57 

60 
39 

55 
32 

62 
39 

65.8 
42.7 

CHENOA 

MAX 
MIN 

67 
23 

60 
40 

65 
42 

62 
35 

60 
29 

69 
35 

76 

70 

66 

61 

69 

31 

64 

70 

75 

79 

69 

55 

69 

67 

60 

58 

64 

70 

78 

70 

5  7 

57 

55 

64 

69.6 

DECATUR 

MAX 
MIN 

68 

62 

63 

65 

62 

61 

72 

79 

71 

65 
47 

69 
42 

68 

3  8 

71 
44 

57 

5  2 

72 
53 

79 
56 

77 
57 

63 
4  2 

58 
37 

67 
35 

70 
50 

64 

4 1 

53 
42 

65 
31 

72 
39 

80 
51 

70 
56 

56 
41 

60 
39 

64 
39 

66.9 
44.4 

FARMER  C I  TV 

MAX 

Mm 

67 

29 

63 

68 

69 

63 

60 

69 
38 

77 
49 

71 

5  8 

63 
46 

63 
38 

64 
3  4 

67 
39 

57 
5  3 

77 
50 

75 
60 

66 
39 

56 
35 

64 
33 

69 

50 

63 
38 

51 
41 

63 
33 

70 
37 

77 
48 

70 
56 

57 
40 

59 
3  5 

62 
35 

69.3 
41.6 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 

Mm 

72 

65 

60 

66 

66 

61 

70 

79 

7  6 

74 

76 

*6 

69 

66 

75 

80 

79 

67 

58 
35 

67 

68 

51 

64 

66 
35 

74 

80 
5 1 

75 
58 

60 
39 

58 

66 
39 

69.1 

LACQN  2  E 

MAX 

Mm 

69 

66 

54 

63 

62 

61 

71 

76 

74 

66 

65 
36 

67 
2  o 

68 
41 

60 
4  7 

68 
52 

76 

74 
57 

62 

59 
3* 

67 
3  J 

66 
52 

60 
44 

55 

41 

65 

30 

72 
42 

60 
55 

76 
55 

57 
38 

57 
3  \ 

66 
35 

66. 1 
41.1 

LINCOLN 

MAX 

Mm 

6B 

62 

60 

66 

64 

60 

70 

78 

72 

63 

66 

38 

69 

67 

6" 

72 
5  3 

78 

79 

66 
3  9 

58 
36 

66 

68 
5 1 

63 

53 

64 

32 

70 

78 
46 

70 

54 

55 
40 

58 
36 

63 

3  5 

66.1 
42,9 

MASON  CITY 

MAX 

Mm 

MINONK 

MAX 

Mm 

68 
29 

55 

40 

53 
34 

64 
42 

60 
40 

59 

30 

71 
35 

78 
46 

71 
57 

69 
44 

63 
37 

66 
31 

65 
40 

59 
48 

68 
51 

78 
47 

73 
57 

60 
39 

56 
32 

66 
33 

67 
50 

63 
39 

55 

40 

04 

30 

73 
35 

80 
46 

73 
55 

57 
38 

57 
30 

65 
32 

63.1 
40.2 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

72 
34 

52 

40 

53 
38 

64 

47 

57 
34 

60 
30 

70 
39 

78 
47 

73 
50 

64 
43 

64 
40 

69 
35 

66 
45 

56 
53 

70 
53 

76 
52 

70 
48 

49 
40 

57 
36 

66 
35 

67 

47 

64 
42 

54 
36 

63 
32 

71 
39 

79 
49 

63 
49 

50 
38 

56 
32 

63 
37 

63.7 
41.4 

PRINCEVILLE  1  N 

»          •  • 

MAX 

Mm 

68 

40 

56 

64 

62 

61 

71 

75 

74 

63 

63 

66 

66 

61 

70 

75 

74 

58 

56 

65 

65 

62 

56 

65 

70 

78 

74 
5  6 

57 

56 

64 

63.3 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

Mm 

65 

64 

50 
37 

68 

65 

61 

70 

78 

79 

63 

62 

69 

70 

64 

6' 

78 

80 

63 

55 
37 

65 

6^ 

63 

52 

62 

70 

78 

76 
5  9 

60 

52 

61 

66. 1 

HOOPESTON 

MAX 

Mm 

65 

61 

57 

65 

64 

se 

69 

76 

6  = 

62 

59 

6? 

66 

60 

67 

77 

77 

6  1 

52 

64 

69 

60 

49 

60 

69 

76 

73 
57 

58 

52 

59 

63.7 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 
MIN 

67 

60 

55 

64 

63 

60 

70 

77 

73 

68 

57 

64 

62 

59 

65 

77 

76 

69 

50 

65 

69 

50 

61 

71 

79 

77 
60 

62 

54 

60 

64.7 

PIPER   CITY   3  SE 

MAX 

Mm 

68 

59 

51 

65 

62 

59 

69 

78 

69 

64 

61 

63 
2  o 

64 

62 

66 

77 

77 

67 

53 

65 

66 

62 

52 

63 

71 
3  5 

80 

72 

60 

56 

62 

65.0 

PONTIAC 

MAX 

Mm 

66 
28 

61 
42 

55 
30 

63 
41 

62 
48 

59 
31 

69 
35 

76 
46 

73 
59 

66 
47 

60 
40 

64 
33 

63 
40 

60 
50 

67 

53 

76 
46 

73 
58 

68 
40 

55 
34 

64 
33 

66 
51 

62 
41 

53 
41 

64 
32 

72 
39 

78 
48 

77 
59 

60 
41 

58 
33 

61 
34 

65.2 
41.7 

RANTOUL 

MAX 

Mm 

63 
31 

63 
42 

59 
42 

66 
46 

63 
45 

60 
31 

70 
39 

79 
49 

73 
57 

69 
39 

68 
38 

64 
34 

69 
41 

68 

40 

70 
52 

79 
50 

78 
59 

72 
43 

54 
36 

69 
33 

66 

50 

65 
43 

55 

40 

67 
32 

71 
37 

79 
50 

78 
44 

63 
41 

63 
40 

61 
35 

67.5 
42.0 

URBANA 

MAX 

Mm 

66 
33 

62 
36 

60 
35 

65 
49 

62 
36 

60 
33 

70 
40 

77 
52 

68 
5* 

56 
44 

62 
40 

64 

37 

70 
41 

56 
53 

70 
55 

77 
51 

77 
50 

51 
38 

55 
37 

64 
37 

67 
50 

61 
43 

49 

40 

62 
35 

69 
43 

78 
46 

71 
54 

54 
42 

55 

39 

61 
37 

64.0 
42.7 

WATS EK A   2  NW 

»            •  « 

MAX 

Mm 

67 

60 

35 

65 

64 

59 

69 

76 

75 

65 

60 

62 

63 

69 

67 

76 

77 

67 

52 

63 

66 

60 

50 

60 

69 
36 

77 

58 

61 

53 

60 

64.5 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  2ft 

MAX 

Mm 

42 

77 

54 

62 

67 
52 

53 
3  9 

60 
36 

71 

79 

5  9 

72 
50 

63 

71 
44 

67 

66 

5  0 

59 

5  1 

75 
56 

79 
56 

71 
48 

50 
37 

58 

40 

68 
41 

69 
47 

65 
45 

56 
40 

63 
49 

72 
5 1 

80 

63 

52 

3  9 

59 

42 

64.8 
45.2 

CARLINVILLE 

MAX 

Mm 

75 
32 

71 
42 

62 
41 

67 
54 

67 
46 

60 
32 

72 
39 

78 
50 

71 
57 

69 
46 

68 
37 

66 
40 

68 
42 

57 
51 

76 
52 

60 
53 

75 
61 

68 

43 

56 
36 

67 
33 

70 
51 

69 

42 

61 
43 

63 
32 

71 
39 

78 
50 

71 
5  7 

58 
41 

57 

33 

63 

33 

67.7 
43.6 

GRIGGSVILlE 

MAX 

MIN 

7* 
34 

68 
38 

60 
41 

70 
54 

63 
43 

61 
32 

72 
43 

80 
53 

73 
59 

65 
46 

68 
41 

66 

40 

65 
43 

56 
52 

73 
50 

81 
55 

72 
58 

60 
40 

58 
36 

67 
39 

69 
52 

64 
44 

58 

44 

65 
38 

73 
45 

80 
55 

71 
52 

55 
38 

59 
32 

64 
39 

67.1 
44.5 

HILLSBORO 

MAX 

Mm 

73 
30 

60 
45 

63 
40 

67 
54 

66 
50 

61 
32 

72 
36 

80 
53 

73 
37 

66 
46 

68 
36 

66 
41 

68 
43 

57 
43 

72 
51 

80 
53 

78 
60 

72 

44 

57 
37 

66 
33 

70 
52 

63 

44 

62 
43 

62 
33 

71 
36 

79 
51 

73 
58 

59 
46 

56 
35 

63 
34 

67.6 
43.9 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

72 
33 

69 

40 

62 
40 

68 
53 

66 
45 

60 
32 

71 
38 

78 
49 

77 
59 

73 
47 

66 
39 

66 
39 

66 
44 

56 

51 

73 
52 

60 
53 

73 
63 

69 
42 

57 
38 

66 
36 

68 

53 

64 
44 

56 
44 

64 
35 

70 
41 

74 
52 

63 
59 

57 
39 

57 
32 

64 
35 

66.8 
44.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 


DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

Continued  APRIL  1969 


Station 

Day  of  Month 

»rago 

1 

2 

3 

«| 

6 

'1 

8| 

9 

10  1 

11  | 

12 

"  l 

u 

15 

16  | 

17 

18 

19  | 

20  1 

11 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  ]  31 

> 
< 

JE'SEYVILLE  2  SH 

MAX 
MIN 

76 
34 

74 
41 

60 
42 

66 
54 

65 
45 

61 
3** 

72 
39 

79 
49 

73 
56 

73 
47 

66 
37 

09 

43 

65 
45 

58 
52 

75 
7  ! 

80 
50 

79 
5 1 

'7 

56 
35 

68 
3  5 

69 
50 

67 
47 

64 
45 

63 
3  3 

72 
38 

78 
49 

73 
5  7 

59 

57 

63 

68.6 

H0RRISPNV1LLE  4  SE 

MAX 
MIN 

70 
32 

65 
45 

64 
3  Q 

67 
50 

64 
47 

61 
3? 

72 
38 

79 
54 

71 
5^ 

66 
47 

66 
40 

64 

40 

67 
42 

57 
5? 

"4 
6* 

78 
52 

74 

5  ) 

63 
1, 1 

56 
38 

65 
36 

6S 

53 

64 

58 

62 
35 

69 

78 
49 

69 
36 

58 

5^ 

66 

66.4 

PANS 

MAX 

MIN 

69 

32 

65 
46 

64 
3" 

66 
53 

65 
45 

61 
31 

73 
38 

79 
50 

70 
56 

63 
46 

67 
42 

66 
30 

68 
42 

S7 
52 

73 
53 

79 
54 

76 
62 

64 
44 

56 
37 

66 
35 

68 
32 

65 
43 

55 
42 

63 
35 

70 
39 

77 
50 

60 
58 

58 
43 

58 

40 

63 
35 

66.4 
44.5 

SPRINGFIELD  MS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
36 

59 
43 

62 
39 

65 
55 

59 
38 

61 

32 

71 
41 

60 
54 

72 
50 

64 
45 

66 
38 

67 
30 

69 
44 

37 
5". 

73 
55 

79 
55 

74 

50 

sc 

91 

57 
38 

66 
37 

66 

50 

65 
42 

53 
41 

67 
35 

72 
42 

79 
34 

66 
49 

52 
41 

57 

3  6 

6! 
39 

63.4 
43.7 

VIRDEN  1  SSW 

MAX 
MIN 

71 
32 

69 
43 

62 
40 

65 
54 

65 
46 

61 
3? 

71 
42 

76 
50 

73 
58 

68 
46 

66 
38 

66 
3° 

68 
42 

57 

SI 

75 
53 

76 
52 

73 
39 

69 
62 

56 
36 

66 
36 

70 
49 

69 
43 

59 

41 

64 
34 

72 
42 

77 
50 

68 
SB 

58 
40 

57 
34 

63 
34 

67.1 
43.9 

WHITE  HALL  1  E 

»          •  * 

MAX 
MIN 

73 
33 

72 
40 

62 
42 

66 
54 

67 
45 

6" 
34 

72 
39 

79 
51 

75 
SB 

72 
48 

78 
38 

66 

4? 

67 
45 

62 
57 

73 

50 

80 
51 

78 
62 

67 
4  ? 

56 
38 

66 
37 

6» 

51 

66 
44 

63 
45 

64 

36 

73 
39 

80 
50 

77 
37 

58 

40 

57 
33 

61 
38 

68.7 
44.6 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

67 
32 

65 

40 

64 
IB 

68 
53 

64 

40 

62 
31 

73 
42 

79 
56 

71 
50 

62 
46 

65 
41 

6^ 
3q 

67 
42 

53 
5  7 

73 
54 

83 
56 

78 
60 

62 

*7 

57 
38 

65 
39 

70 
31 

64 
44 

54 
42 

6". 
35 

70 
44 

78 
5  4 

74 
37 

57 
44 

54 
4 1 

61 
38 

66.3 
43.3 

EFP I NCHAM 

MAX 
MIN 

70 
33 

65 
49 

69 
40 

70 
52 

65 
55 

65 
54 

75 
42 

60 
52 

75 
55 

6! 
45 

68 
32 

62 
4? 

67 
42 

61 
5  I 

75 
49 

82 
52 

80 
62 

73 
47 

57 
36 

68 
37 

70 
50 

63 
45 

63 
44 

67 

36 

70 
36 

B0 
50 

70 

6  3 

63 
42 

58 
40 

65 

31 

66.6 
45,5 

FLORA  2  NW 

MAX 
MIN 

72 
39 

68 
51 

66 
38 

73 
52 

67 
48 

67 
34 

74 
36 

60 
51 

73 
5<J 

65 

SO 

67 
37 

6-> 

«o 

61 
44 

50 
52 

75 
51 

81 
49 

78 
62 

60 

50 

58 

40 

66 
36 

70 
5" 

66 
47 

60 
44 

63 
30 

72 
37 

78 
47 

74 
5^ 

58 
45 

55 
42 

62 
34 

68. 1 
45.1 

MARSHALL    1  E 

MAX 
MIN 

66 
32 

65 

49 

6? 
38 

69 
43 

65 
46 

63 
32 

71 
33 

77 
42 

59 

65 
49 

65 
35 

67 
3' 

69 
37 

67 
39 

71 

5  7 

76 
45 

79 
55 

56 

51 

57 
37 

64 
3  g 

6« 
4  ■ 

66 
44 

53 
42 

62 
34 

68 
33 

77 
40 

76 
4  9 

55 
44 

52 
41 

63 
32 

66.7 
41.7 

MATTOON 

MAX 
MIN 

65 
35 

64 
39 

62 
38 

64 
51 

61 
35 

61 
3? 

71 
38 

78 
53 

66 
55 

56 
43 

64 
40 

65 

33 

68 
41 

58 
52 

71 
54 

78 
54 

78 
59 

59 
40 

55 

37 

64 
36 

68 
46 

63 
42 

49 
40 

6! 
35 

69 
37 

77 
46 

72 

54 

54 
42 

55 

40 

61 
35 

64.6 
42,8 

MQWEA8UA 

MAX 
MIN 

69 

30 

61 
45 

64 
37 

68 
51 

66 
45 

61 
3? 

72 
38 

79 
49 

70 
50 

65 
47 

65 
37 

71 
41 

62 
52 

73 
54 

79 
50 

75 
61 

68 

7  2 

57 
37 

66 
33 

60 
51 

64 
44 

55 
42 

63 
3 1 

71 
33 

78 
49 

77 
57 

59 

40 

5' 

40 

64 
35 

67.1 
43.7 

NEWTON 

MAX 
MIN 

70 
34 

68 
52 

66 
41 

74 
49 

68 

50 

62 
34 

74 
37 

60 
50 

75 
50 

68 
SO 

67 
37 

67 

30 

65 

43 

56 
52 

74 
55 

80 
49 

80 
60 

68 

50 

40 

65 

40 

60 

4  6 

65 
45 

59 
44 

64 

30 

71 
36 

79 
48 

77 
58 

59 
46 

5  4 
42 

62 
34 

68.6 
45,2 

OLNEY  2  S 

MAX 
MIN 

71 
37 

66 
49 

67 
34 

74 
49 

65 
49 

62 
34 

74 
34 

80 
50 

76 
50 

62 
48 

67 
35 

66 
40 

61 
45 

57 
50 

73 
56 

81 
47 

80 
62 

67 
54 

63 
40 

65 
33 

60 
40 

65 

42 

57 
43 

67 

33 

70 
33 

78 
47 

74 
56 

S7 
46 

54 

43 

64 
31 

67.7 
44 . 4 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

71 
34 

67 
46 

69 
40 

75 
49 

65 
42 

68 
33 

78 
36 

80 
49 

71 
59 

59 
43 

68 
38 

71 
40 

65 
45 

58 
57 

74 
56 

82 
49 

80 
61 

62 
48 

60 
40 

66 
38 

70 
40 

66 
46 

52 
44 

64 
35 

72 
36 

B0 
46 

76 
58 

59 
45 

59 
42 

63 
33 

66.3 
44 . 4 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

66 
31 

67 
44 

62 
38 

68 
46 

65 
43 

62 
32 

71 
37 

78 
51 

60 
5  « 

61 
46 

64 
39 

67 
37 

70 
41 

57 
53 

71 
53 

78 
53 

76 
60 

67 
47 

56 
34 

65 

36 

67 
51 

62 
43 

51 
39 

60 
34 

69 
38 

78 
51 

74 
5  8 

58 
42 

SI 
41 

63 
33 

65.7 
43.7 

SALEM 

MAX 
MIN 

72 
33 

68 
49 

67 
40 

70 
52 

67 
49 

64 
34 

76 
35 

81 
51 

72 
59 

65 
48 

68 
37 

67 
43 

62 
46 

56 
SO 

75 
49 

83 
47 

77 
58 

67 
49 

SB 
40 

69 
36 

70 
50 

65 
44 

61 
44 

64 
36 

73 
33 

79 
46 

73 
5' 

39 
43 

57 
42 

65 

33 

66.4 
44.6 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

67 

30 

66 
46 

61 
35 

66 
47 

65 
45 

60 
31 

71 
36 

79 
47 

77 
58 

69 
45 

63 
37 

67 
42 

69 
48 

60 
53 

72 
53 

80 
4C 

79 
58 

72 

44 

55 

37 

63 

34 

68 
47 

64 

41 

55 

40 

64 

31 

70 
33 

79 
44 

77 
56 

63 
41 

57 
30 

62 
34 

67.4 
42.7 

VANDAL  I A    FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
36 

62 
45 

67 
41 

69 
54 

58 
40 

62 
34 

77 
39 

79 
51 

70 
S3 

58 
43 

67 
38 

63 
43 

64 
45 

56 
52 

76 
51 

82 
52 

75 
60 

60 
42 

56 
40 

67 
38 

60 

SI 

64 

44 

51 
41 

67 
36 

74 

38 

77 
49 

71 
5  9 

33 
41 

56 
40 

63 
36 

66.2 
44.2 

WINDSOR 

•            •  • 

MAX 
MIN 

65 
32 

65 
50 

t>3 

38 

66 
51 

63 
47 

62 
31 

72 
39 

83 
52 

6  1 
50 

66 
48 

65 
41 

66 
36 

69 
40 

58 

52 

72 
54 

60 
53 

73 
60 

69 
«7 

55 
37 

66 
34 

67 
40 

63 
43 

60 
42 

61 
32 

70 
36 

78 
50 

72 
5' 

38 

41 

55 

40 

62 
36 

66.6 
44.3 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 
MIN 

72 
38 

69 
5  2 

57 
45 

72 
5  3 

69 
49 

65 
3  9 

75 
4  2 

78 
55 

70 
5  8 

61 
51 

70 
43 

70 
4  9 

63 

50 

63 
5  2 

83 
52 

81 
6 1 

70 

46 

57 
41 

67 
36 

74 
40 

67 
49 

56 
47 

65 
37 

72 
39 

77 
47 

70 
5^ 

60 
30 

5' 
3  6 

66 
35 

68.2 
46.6 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 
MIN 

77 
36 

71 
46 

63 
3? 

69 
54 

68 
47 

58 
36 

74 
35 

76 
50 

73 
5  9 

75 
46 

69 
38 

66 
46 

65 
49 

60 
40 

75 
48 

Bl 
48 

79 
62 

70 
47 

57 
40 

66 
36 

71 
52 

69 
41 

63 
45 

64 
3  ■ 

76 
52 

74 
60 

60 
30 

57 
31 

65 

33 

69.0 
44.6 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

74 

69 

56 
5  1 

75 
51 

69 
49 

6' 

4  7 

76 
46 

78 

6* 
5  0 

67 
51 

67 
48 

71 
5  I 

64 
55 

66 
5  * 

74 

s*. 

82 
56 

73 
6 1 

66 
4  8 

56 
43 

64 
41 

71 
51 

70 
51 

36 
46 

64 
4  7 

73 

78 
57 

76 
50 

65 
46 

50 
41 

66 
44 

68.7 
30.2 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

73 
39 

70 
58 

60 
40 

75 
53 

70 
51 

65 
38 

77 
34 

60 
54 

73 
50 

64 

50 

69 
38 

70 
41 

65 
49 

65 
53 

72 
SO 

B4 

60 

79 
63 

70 
54 

60 
42 

70 
34 

73 
5? 

70 
47 

62 
46 

65 
36 

74 

78 
49 

75 
59 

62 
54 

56 
35 

66 
34 

69.8 
47.0 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

42 
27 

73 
41 

58 

42 

66 
44 

68 
44 

56 
34 

61 
41 

74 
46 

70 

5  9 

72 
49 

59 
43 

6^ 

^7 

66 

50 

61 
51 

59 
50 

74 
53 

81 
62 

74 
40 

34 

40 

56 

40 

67 
49 

70 
46 

63 
44 

59 

38 

62 

70 
52 

76 
60 

70 
49 

33 
34 

56 
37 

64.8 
43.3 

COBDEN  2  S 

MAX 
MIN 

72 
36 

69 

59 
5  4 

72 
58 

68 

50 

67 

3  9 

75 
38 

77 
5  5 

72 
56 

63 
52 

71 
38 

71 
4  * 

63 
49 

63 
52 

73 
50 

65 
52 

80 
61 

60 
5  | 

58 

40 

66 
41 

71 
46 

69 
45 

67 
46 

63 
39 

72 

77 
46 

73 
36 

61 
52 

57 
35 

67 
32 

69.1 
46  .9 

DU  QUOIN  2  S 

MAX 
MIN 

72 

69 

63 

73 
53 

69 
49 

63 
3  a 

73 
42 

80 
54 

73 
5  9 

64 

50 

68 
38 

68 
4  5 

62 
50 

62 
52 

76 
48 

83 
5  ? 

76 
61 

68 
47 

59 
41 

69 
37 

72 
50 

67 
45 

60 
43 

64 

36 

74 

78 
60 

71 
36 

38 
34 

56 
34 

65 
34 

68.6 
46.2 

MAKANOA    1  NW 

MAX 

Mm 

73 

69 

59 

73 
53 

68 

64 
37 

75 
43 

78 
56 

72 
5  6 

64 
5 1 

68 
42 

60 
4  9 

60 
49 

63 
57 

77 
5  1 

82 
37 

76 
62 

60 
49 

36 

40 

68 
38 

71 
4° 

73 
47 

64 

46 

67 

36 

7, 

76 
53 

73 
5". 

60 
32 

55 
34 

66 
34 

68.7 
47  ■  0 

MARION  A  NNE 

MAX 
MIN 

73 
37 

70 
43 

63 
39 

73 
55 

68 
48 

64 

40 

75 
38 

80 
54 

75 
50 

64 
50 

67 
37 

67 
79 

65 
49 

62 
33 

73 
54 

83 

50 

80 
62 

71 

so 

56 

42 

67 
33 

71 

4" 

69 
44 

64 

46 

63 

36 

77 
46 

72 
46 

60 
32 

54 
34 

64 

33 

68.9 
43.3 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 
MIN 

71 
35 

66 
50 

63 
39 

68 
55 

67 
49 

6? 
37 

73 
42 

78 
56 

72 
50 

64 
51 

67 
43 

66 

41 

63 
46 

50 

52 

7". 

49 

80 
54 

78 
62 

71 
48 

61 
40 

66 
39 

70 
SO 

67 
45 

62 
45 

52 
39 

70 
42 

73 
50 

71 
S7 

38 
46 

5o 
35 

62 
37 

67.4 
46.3 

SPARTA 

MAX 

Mm 

75 
38 

70 
49 

61 
3" 

71 
55 

70 
49 

5' 

36 

73 
36 

78 
46 

72 
58 

6! 
50 

70 
38 

6" 
44 

66 
49 

57 
57 

77 

.6 

82 
-8 

77 
59 

72 

4"1 

57 
39 

68 
34 

73 
4  0 

71 
43 

65 
46 

54 

37 

71 
33 

76 
49 

70 

4  8 

38 

so 

57 
34 

65 
33 

69.0 
44.7 

WATERLOO   1  WSW 

•           •  • 

MAX 
MIN 

79 
31 

70 
46 

61 
40 

72 
54 

67 
47 

63 
37 

76 
40 

81 
53 

72 
59 

69 

50 

71 
41 

6» 
.5 

66 
48 

63 
5' 

77 
47 

84 

52 

73 
61 

6'. 
47 

57 
39 

71 
38 

73 
51 

72 
42 

60 
46 

63 
36 

76 
41 

76 
49 

71 
59 

60 
43 

60 
37 

67 
37 

69,  3 
49.5 

SOUTHEAST  09 

ALBION. 

MAX 

Mm 

73 
33 

72 
54 

67 
40 

74 
52 

70 
55 

63 
36 

76 
34 

80 
39 

79 
59 

65     66  67 
SO     40  44 
S«o  Roloronc*  N 

67     59  74 
46     52  53 
ot*a  Following  Sui 

81  82 
53  62 

00  lnd«i 

69 
55 

56 
41 

66 
39 

71 
49 

70 
47 

66 
43 

63 
37 

72 
40 

79 
46 

78 
31 

74 
49 

51 
42 

62 
33 

69.6 
45.9 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  APRIL  1969 


Station 

Day  ot  Month 

trage 

2  | 

4  J 

5  | 

6 

7  | 

8  | 

9 

10  | 

11  | 

12 

13  | 

14  J 

15 

16  | 

17  1 

18 

19  | 

20 

21 

22  | 

23  | 

24 

25  | 

26  | 

27 

28  | 

29 

30  |  31 

> 
< 

8R00KP0RT  DAM  52 

MAX 
M1N 

73 
39 

72 
56 

59 
49 

76 
52 

69 
54 

67 

76 
39 

77 
40 

75 
5B 

68 
35 

70 
41 

71 
48 

67 
54 

69 
54 

75 
57 

84 
51 

76 
65 

68 

56 

57 
44 

63 
39 

70 
47 

69 
45 

64 
49 

66 
39 

72 
39 

78 
47 

76 
62 

66 
55 

59 
37 

67 
36 

70  •  0 
48.3 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 
MIN 

73 
37 

7* 
57 

60 
47 

76 
55 

73 
53 

66 
39 

74 
41 

78 
58 

77 
56 

69 
54 

68 
36 

61 

43 

67 
49 

75 
33 

76 
53 

83 

50 

82 
63 

71 
53 

58 

42 

66 
32 

71 

43 

72 
43 

66 
46 

64 
37 

7  1 
35 

76 
50 

73 
62 

62 
53 

60 
31 

66 

31 

46.9 

FAIRFIELD  RAOIO  WFIW 

MAX 
MIN 

71 

34 

69 
5* 

65 
39 

67 
53 

66 
50 

6* 
35 

7* 
35 

80 
35 

77 
5* 

65 
53 

65 

36 

67 
42 

66 
47 

61 
52 

75 
54 

81 

50 

80 
60 

6"> 

53 

56 

41 

65 
37 

70 
44 

67 
42 

63 
45 

63 
35 

70 
35 

77 
46 

76 
59 

69 
47 

53 
36 

64 

32 

44]' 

HARR I SBURG 

MAX 

Mm 

75 
37 

71 
53 

67 
44 

78 
52 

71 
52 

66 

40 

80 
35 

83 
54 

72 
50 

64 
51 

68 
38 

70 

4? 

61 
46 

67 
53 

78 
57 

88 
49 

79 
63 

72 
52 

59 
43 

72 
36 

74 
49 

69 
46 

62 
47 

66 
39 

76 
39 

81 
46 

76 
60 

63 
49 

56 
35 

68 
33 

71.1 
46.6 

MCLEANSBORD 

MAX 
MIN 

73 
3* 

69 
5* 

66 
40 

73 
53 

68 
53 

6' 
38 

77 
37 

81 
54 

7* 
5« 

65 
52 

66 
38 

6" 
42 

65 
47 

60 
51 

76 
55 

83 

50 

78 
60 

70 
52 

58 
41 

67 
38 

72 
47 

67 
46 

62 
45 

63 
39 

74 
37 

78 
50 

73 
56 

60 
49 

55 
36 

63 
34 

68.9 
46.3 

MT  CARMEL  waterworks 

MAX 
MIN 

59 
2* 

73 
38 

65 
35 

69 
35 

75 
56 

64 
33 

72 
33 

78 
50 

ao 

50 

64 

48 

61 
36 

68 
36 

70 
41 

63 
41 

69 
4« 

73 
49 

63 
59 

60 
55 

70 
38 

60 
37 

66 
37 

72 
43 

68 
41 

54 
33 

66 
33 

73 
39 

90 
47 

78 
49 

63 
40 

54 
32 

69.0 
41.2 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

72 
35 

69 
52 

65 
38 

71 
54 

69 
51 

6? 
36 

76 
37 

80 
52 

73 
5? 

65 
51 

67 
38 

67 
42 

62 
47 

61 
52 

75 

so 

83 
58 

78 
61 

72 
49 

58 
40 

68 
37 

71 
50 

67 
44 

62 
45 

64 
39 

73 
36 

78 
47 

74 
59 

59 
49 

55 

35 

63 
33 

68.7 
43.6 

ROSICLARE 

MAX 
MIN 

74 
38 

72 
57 

63 
»t 

77 
53 

75 
54 

6* 
41 

77 
39 

80 
55 

75 
57 

65 
56 

67 

39 

69 
46 

69 
51 

66 
33 

77 
56 

84 
49 

83 
63 

71 
58 

62 
41 

69 
38 

73 
44 

72 
48 

67 
47 

65 

3' 

73 
38 

78 
41 

ao 

63 

78 
54 

61 
35 

66 

33 

71.8 
47.9 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

Day  of  month 

• 

Station 

i> 
O 

(ID 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

UR«A-'A 

4 

7  Alt 

35 

47 

42 

4i 

54 

46 

51 

57 

54 

48 

48 

49 

35 

55 

55 

59 

57 

48 

48 

53 

50 

50 

45 

49 

52 

55 

30 

50 

50.4 

4 

MAX 
MIN 

35 
34 

47 
35 

47 
42 

50 
42 

54 
48 

54 
44 

56 
46 

59 
46 

60 
51 

60 
54 

54 
48 

«7 
46 

59 
46 

56 
49 

55 
55 

60 
54 

64 
55 

64 
57 

57 
48 

56 
48 

60 
48 

58 
50 

54 
50 

50 
45 

57 
45 

60 
49 

63 

63 
55 

55 
50 

57 

50 

36.0 

46.1 

I 

7AM 

36 

45 

43 

47 

32 

48 

52 

56 

59 

50 

50 

51 

54 

s4 

<5 

58 

58 

50 

50 

54 

53 

51 

48 

51 

54 

56 

51 

52 

51.2 

i 

MAX 
MIN 

37 
36 

43 
36 

46 
43 

47 
43 

52 
47 

52 
47 

52 
48 

54 

48 

56 
52 

57 
55 

55 
'0 

55 
50 

56 

50 

54 

34 
54 

57 
54 

60 
55 

62 
58 

56 
50 

55 
50 

56 
51 

57 
53 

53 
51 

51 
48 

54 
49 

57 
51 

59 

60 
56 

56 
51 

55 
52 

54.  1 
49.6 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,  5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  tlL1Hots 

 .  _  APRIL  1969 

Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  IB 

19     20     21  22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 
ROC  KFOR  D  WB  AIRPORT 

♦  *  • 

NORTHEAST  02 

AURORA  COLLEGE 

♦  •  • 
URBANA 

♦  •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Ot  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 

NORTHWEST 

01 

HENNEPIN   POWER  PLANT 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

68 
62 

.15 
61 
73 
45 

.25 
59 
73 
41 

.23 

61 
72 
46 

.00 
98 
62 
50 

.03 
82 
*8 
54 

.09 

42 

74 
45 

.17 
93 
74 
61 

.10 

101 
61 
46 

.14 

75 
71 
39 

.27 
77 
70 
42 

.28 
166 
68 
48 

.27 
150 
65 
43 

.13 
82 
56 
44 

.15 
34 
75 
40 

.33 
68 
76 
48 

.30 
94 
79 
61 

.25 

172 
76 
62 

.06 
102 
62 
40 

.15 
56 
69 
39 

.23 
67 
71 
43 

69.8 
47.6 

»       »  • 

EAST 

05 

URB ANA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

130 

50 

.06 
33 
60 
35 

.06 
78 
63 
50 

* 
* 

53 
37 

.20 
101 
69 

.18 
16 
75 
44 

.25 
92 
77 
51 

.11 
106 
71 
48 

.06 
53 
54 
41 

.13 
42 
68 

40 

.20 
51 
71 
43 

.11 
57 
67 
45 

* 

62 
55 
53 

.12 
56 
72 
53 

.19 
49 
79 
53 

.25 
94 
78 
49 

.03 
98 
50 
37 

.20 
61 
65 
39 

.17 
78 
72 
42 

.25 
110 
69 
40 

.18 
* 

62 
41 

.07 
160 
51 
38 

.20 
50 
69 
37 

.24 
69 
74 
44 

• 

63 
76 
65 

.40 
124 
69 
50 

.09 
86 
50 
40 

.16 
41 
69 
39 

4.34B 
2061B 
66.2 
44.4 

•        »  • 

SOUTHWEST 

09 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 

69 
46 

.13 
101 
57 
43 

.09 
Tl 
68 
44 

.05 
140 
67 
56 

.08 
123 
58 
38 

.15 
38 
72 
40 

.27 
68 
76 
".6 

171 
76 
54 

.11 
135 
70 
51 

.10 
41 
61 
45 

.17 
66 
77 
46 

.26 
114 
72 
47 

.09 
140 
61 
46 

.01 
60 

« 
52 

.21 
47 
60 
52 

.23 
69 
84 
57 

.18 

97 
74 
53 

.04 
162 
57 

40 

.17 
88 

(-6 

40 

.17 
103 
'5 
44 

.27 
95 

73 

4e 

.32 
126 
71 
45 

.13 
82 
58 
41 

.22 
57 
72 
41 

.28 

101 
51 
47 

.33 
156 
78 
SO 

.  25 
90 
65 
48 

.  13 

86 
5* 
33 

.12 
45 
67 
38 

5.138 
2869B 
67.9 
45.9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

i 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

|  . 

1  1 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CENTRAL    STANDARD  TIME 
MID         6   AM       NOON       6  PM 

Trace 

01-09 

10-49 

66  —OS 

100-199 

2.00 
and  over 

1 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrue  to  si 

CAIRO  WB  CITY 

36 

sw 

01 

0 

5 

4 

3 

I 

0 

13 

62 

5.5 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

4 

0.9 

10.3 

38++ 

3 

19 

71 

80 

56 

56 

2 

4 

5 

3 

0 

0 

14 

6.3 

CHICAGO  MIDWAY  AIRPORT 

9 

1.0 

12.4 

38 

W 

21 

68 

74 

55 

57 

4 

4 

4 

1 

0 

14 

58 

6.3 

MOLINE   WB  AIRPORT 

17 

0.4 

11.5 

37 

NW 

21 

73 

79 

57 

54 

8 

3 

2 

2 

1 

0 

16 

54 

6.3 

PEORIA  WB  AIRPORT 

16 

1.8 

11.8 

33 

NW 

22 

74 

82 

59 

56 

2 

6 

5 

2 

0 

0 

15 

51 

6.5 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

9 

1.2 

11.4 

*0+* 

19 

21 

79 

94 

60 

59 

5 

5 

1 

4 

1 

0 

16 

6.3 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

17 

2.0 

10.5 

37 

NE 

18 

75 

82 

60 

58 

2 

4 

6 

1 

0 

1 

14 

62 

6.1 

Seo  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  45  - 


STATION  INDEX 


ALBION 
ALEOO 

ALE II  S  WATERWORKS 
ALTOM  DAM  24 
ANNA  L  E 
ANTIOCH  2  MM 
ASHLEY 
AUGUSTA 
AURORA  COLLEGE 
AVON  3  NE 

BAftftlNGTON 

BEAftOSTOWN 

BELLEVILLE  £0  ILL  UNlV 
BtLVlDERE  SEWAGE  PLANT 
KNTLCY 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BLOOM I  NOT ON  WATERWORKS 
BLOOM I  NOT ON  NORMAL 
BLUFFS 

BROOcPORI  DAM  SI 
CAIRO  *B  CITY 
CANTON  1  ESE 
CAR80NDALE  SEHAGE  PL 
CARLI NV 1LLE 
CARLylE  RESERVOIR 

C  ARM  I    6  NM 
CENTRAL 1A  2  Stf 
ChANNAhON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON 

CMENOA 
CHESTER 

chicago  calumet  tr  wks 
chicago  mavfr  pmp  sta 
chicago  n  br  pump  sta 
chicago  0  hare  airport 
chicago  roseland  pmpg 
Chicago  Racine  pump 
Chicago  san  dist  off 
Chicago  s  filter  plant 

chgo  springf iel0  pmpg 
Chicago  university 
Chicago  wb  airport 
•chicago  mb  city  no  2 
chillicothe 
cisne  2  ese 
Clinton  i  ssw 
COBOEN  2  s 
COUL  TERVILLE   1  SSw 
CRETE 


EDELSTE1N 
CDfeAROSVILLE 

effingham 
Elgin 

FAIRBURy  WATERWORKS 

RFIElD  RADIO  HF 1m 
FARMER  CITT 
FLORA  2  NM 
FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  OAM  11 


0056  09  EOMAROS 
MERCER 
WARREN 
MAD I  SON 


PIKE 

CASS 

ST  CLAIR 

BOONE 

HANCOCK 


6t>  0* 
61  OA 

93 


129<J  09 

i  set.  oa 
l*2ol  02 


1*7) 


15*2  0. 


COOK 
COOK 
COOK 
02)  COOK 
02  COOK 
COOK 
COOK 
156*1  02)  COOr. 


1567-  021 


SCOTT 

MASSAC 

ALEXANDER 

FULTON 

JACKSON 

MACOUPIN 

CLINTON 

MH|TE 

CLINTON 


04  HCLEA 


GALVA 

GENESEO 

GIBSON  CITT 
■  GLADSTONE  DAM 
,  GOLCONDA  OAM  5 

GOLDEN  1  NM 

GRAFTON 

GRAND  TOMER  2  I 


GREENFIELD  1  S 
GREENUP 
GREENVILLE  1  E 
GR I GGSVILLE 
HARDIN 

marr i sourg 

r1sburg  disposal  pl 
ana  pomer  station 
hennepin  power  plant 

LSBURO 

HOOPESTON 

TS0NV1LLE  POMER  PL 
L1N0IS  CITT  DAM  16 

JACKSONVILLE 

JEftSEYVlLLt  2  Sw 

JULIET  BRANDON  RD  DAM 

JOHET 

KANKAKEE  3  SM 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEIThSBuRG  1  NM 

KEwANEE 

KEwANEE  BAKER  PARK 
LAC ON  2  E 
LA  HARPE 
LANARK 

LA  SALLE  1  S 
L AMRENCEV 1LLE 
LINCOLN 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 
!  LOCKPORT  PUMER  HOUSE 


sa 
sa 


MENRT 

HENRY 
05|  FORD 

HENDERSON 

POPE 

ADAMS 
Obi  JERSEY 
OB  JACKSON 


3850  06,  CALHOUN 
367d  091  SALINE 
368*1  09  SALINE 
39*01  Qu  MASON 
*oia  Oil  PUTNAM 
"108  06|  MONTGOMERY 


i  ROCK  ISLAND 


*593|  OS  KANKAKEE 


ry 

-.Tic  ; 
47161  C 

*aos>  c 

462*  C 
4679  C 
4923!  C 


LA  SALLE 
wRENCE 
LOGAN 
COLES 


38  53 

37  28 
*2  30 

38  20 
fcO  1* 
4]  45 
40  44 


10 


41  56 
6]  50 
3  7  26 


42  18 

42  17 
41  54 


90  56 
88  20 

90  22 


88  39 

89  10 

90  01 
89  12 
89  52 
89  20 

88  12 

89  10 
BS  17 
88  11 


87  36 
89  30 

88  24 
86  58 


89  29 

88  40 
86  51 

89  14 


89  37 
69  36 

90  09 

90  26 
90  23 
90  02 
90  10 


88  32 
86  32 
90  05 


67  40 
67  40 
91  01 
90  12 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


464      6P  7« 


820     5P  5P 


ILL.   STATE  POLICE  RADIC 
GENE  L  BURGESS 
MUNICIPAL  WATERWORKS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 


J.  BON  I 


INE 


THOMAS  G.  ROBINSON.  Jfi 
JAMES   Mi  MILLSPAUGH 
RE»  J.  HOLMES 
AURORA  COL  PHYSICS  DEP 
JAMES  R  MITCHELL 

RICHARD  £.  MILLER 
GEORGE  £.  GRIOER 
THOMAS  E.  PHELPS 
GEORGE  KAPUST A 
CITY  OF  8ELWIDERE 
LEWIS  E.  THURMAN 
MAX  R  CRA1N 
BLOOM I  NOT ON  WATERWORKS 


STATE  I 


VERNON  A.  NORTRUP 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

RADIO  STATION  wBYS 

HUGH  a.  BOYD 

JACK   A.  CAMPBELL 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

HUBERT  BOHLEBER 

CITT  OF  CENTRAL  I A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

C.  MERLE  PARRY 
ROBERT  W.  GARRIS 
CHICAGO  S, 
CITY  ENGR 
CHICAGO  S 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  ENGR  WA 
CHICAGO  SANI 
CHICAGO  SANI 
CI TT  ENGR  WA 


CITY  ENGR  ' 


pur; 

ITER  PUR  1 1 


R.   G.  ANDERSON 

C  WARREN  81RCHLER 

VILLAGE  OF  CRETE 

INTERSTATE  MATER  CO 
DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
ETHELDA  C.  COONRAOT 
NORTHERN  1LL1NIOS  UNI* 
ROBERT  H.  NELLIS 
DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTH 
ADA  A.  OEVINE 
ILLINOIS  STATE  POLICE 


HAfiQLL*  I 


ICE 


MRS.  DEVERA  M.  GtBHAR 
CLIFFORD  ft.  MANUEL 
MISS  MYRTLE  E.  SP1EGLER 
DEPT  OF  WATERMORKS 
RADIO  STATION  WFIM 
NOR AH  rEAGLE 
V  A  HALE 
JOHN  SCHRODER 


LVIN 
S  CORPS  I 


1  1 M, 


G INE EftS 


RONALD  I 
NIClPi 


HOL  I 
UTIL 


ORLEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  M  IBNEN 
PAUL  E.  ARNOLD 
LEROY  x.  HENDERSON 

WILLIAM  C.  MENG 
JOHN  M.  MYLDE 
HAROLD  M.  DAVIS 
HOWARD  t.  STAFF Y 
ORVILLE  H,  JOHNES 
CLYDE  PIT  THAN 
CITY   DISPOSAL  PLANT 
HAVANA  POWER  STATION 
HENNEPIN  POMER  PLANT 
MALTER  E.  BELCHER 

JOHN  F.  MuShRUSh 
CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MLDS  RADIO 

JERSE Yv I LLE  SMG  PLANT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ILL  STATE  PENITENTIARY 
DEL8ERT  M.  KOERNER 
MUNICIPAL  SEWAGE  TR  PL 
ROBERT  CROSE 

STAR  COURIER 

KEMANEE   BAKER  PARK. 
MRS.  O.B.PACE.  JR. 
JACK  H.  SHARPE 
THOMAS  Dl  PAOLO 
ILL   D1V  OF  WATERWAYS 
CALVIN  L.  REYNOLDS 
VERNON  P.  GEHLBACM 
JOSEPH  B.  SENTENEY 
CHICAGO  SANITARY  DIST 


CTfl  TT/~lM 

INDEX  NO.  ^ 

DIVISION  | 

ULJUPi  1  I 

AGE  |  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

one  rni/rc 

DRAIN 

TEMP. 

PRECIP. 

i 
& 

SPECIAL 

LOUISVILLE 

5216 

CLAY 

38  46 

68  30 

470 

JOHN  D  BLAIR 

MACK) NAM 

5272 

TAZEWELL 

40  32 

89  22 

670 

41 

CARL  IE  H  KULL 

MACOMB 

5281 

MCDONOUGH 

40  26 

90  40 

702 

VERNE  GEER 

529*. 

JACKSON 

■ 

37  38 

89  14 

680 

HARVEY   b.  HARTLINE 

5328 

03 

MCHENRY 

42  13 

ae  36 

829 

6P 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

!  134 

FULTON 

40  30 

90  24 

C 

JOSEPH  AC£  MCCANCE 

MARION  4  NNE 

5342 

WILLIAMSON 

37  46 

ea  54 

477 

5F> 

MRS*  ANTHONY  M1GNONE 

MAROA  1  M 

3364 

0* 

MACON 

*0  02 

ee  sa 

720 

c 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

3372 

02 

LA  SALLE 

*1  20 

88  45 

486 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL    1  E 

3380 

07 

CLARK 

39  23 

87  41 

570 

5P 

ERNEST  THOMAS  PINE 

MASON  CITY 

3413 

MASON 

89  42 

929 

6P 

BERNIE  DONOVAN 

MAT  TOON 

543( 

COLES 

39  28 

88  21 

71  f 

MID 

M10 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

549  1 

MCHENRY 

*2  17 

aa  i* 

742 

EDWARD  LEWIS  KOCMOUD 

MCLEANSBOftO 

9515 

HAMILTON 

38  05 

ae  32 

458 

&p 

F.  G.  FHAZ1ER 

MEDORA 

MACOUPIN 

39  10 

90  06 

M.  F.  DOOGE 

M1LLBROOK 

3631 

02 

KENDALL 

41  36 

88  33 

610 

OLIVER  S.  HODNEY 

MINONK 

5712 

04 

WOODFORD 

40  54 

89  02 

755i 

7P 

HOMER  C.  PARKS 

MOL INE  MB  AIRPORT 

3731 

01 

ROCK  ISLAND 

*1  27 

90  31 

Mil 

■  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MONMOUTH 

J  7'.i. 

03 

WARREN 

40  55 

90  38 

770 

MRS   INEZ  M.  F1NLET 

MONT  I  CELLO  NO  2 

5792 

OS 

PIATT 

40  02 

88  35 

655 

EARL  F1SLER 

MORRIS 

5620 

GRUNDY 

ae  26 

RAY  WEBB 

MORRIS  5  N 

582  ■' 

02 

GRUNDY 

4]  27 

ea  2* 

580 

6P 

6P 

PHILLIP  C.  COLLINS 

MORRI SON 

5833 

WMITESIOE 

S9  58 

603 

CITY  OF  MORRISON 

MORS  I  SON VI  LLE 

5841 

06 

CHRJST IAN 

39  25 

89  28 

610 

MRS  DOROTHY  A  BULLARD 

MORRI SONV1LLE  4  SE 

5841 

CHRIST |AN 

89  2* 

615 

E.   PAUL  BEAT Y 

MT  CARMEL  WATERWORKS 

5893 

09 

WABASH 

38  23 

87  45 

424 

UA 

c 

CEDR1C  H.  SEATON 

5901 

01 

CARROLL 

42  05 

89  59 

831 

6P 

7A 

LEVI   C  ZINK 

MOUNT  OLIVE  1  E 

5917 

MACOUPIN 

39  0* 

89  42 

666 

7t 

592  T 

0* 

LOGAN 

40  01 

89  17 

645 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

9935 

BROWN 

39  59 

90  46 

711 

HOMER  L.  RENAkER 

MOUNT  VERNON 

59*3 

JEFFERSON 

38  19 

ae  55 

900 

HOWARD  HEANEY 

MOWEAQUA 

01 

39  36 

89  02 

61! 

'  ( 

6F 

KENNETH  C.  CUTLER 

MURPHYSBORO  WATERWORKS 

S  ;»  . 

JACKSON 

69  19 

420 

c 

MURPHYSBORO  WATER  CO 

NASHVILLE  4  NE 

6(  i  ; 

WASHINGTON 

38  23 

89  20 

515 

6P 

DOYLE  COhlMEYER 

NEW  BOSTON  OAM  17 

608( 

01 

MERCER 

*1  11 

91  03 

648 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

6154 

39  56 

89  51 

570 

tl 

Dlv.  OF  Parks  •  memur. 

NEWTON 

6199 

07 

JASPER 

39  00 

88  10 

5P 

C  H 

NEWTON  WATER  DEPT. 

OLNEY  2  s 

6446 

07 

RICHLAND 

38  42 

460 

6P 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

42  00 

69  20 

690 

c 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

41  22 

ee  so 

JOHN  A.   BE ED 

PALESTINE 

6558 

CRAWFORD 

67  '7 

514 

7P 

H.  M.  GAD01S 

•  !  1% 

06 

CHRISTIAN 

39  23 

69  05 

696 

7A 

C.  E.  SCHUMACHER 

PARIS  2  E 

6605 

0  7 

EDGAR 

67  40 

71( 

c 

CITY  OF  PARIS 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

31 

EDGAR 

39  38 

87  *2 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

41  30 

67  41 

71< 

MID 

Nil 

PARK  FOREST  WATER  CO 

66*1 

01 

41  41 

88  59 

928 

7A 

W.  A.  WOODS 

PAY SON 

t  i  7 

ADAMS 

91  15 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PEORIA  WB  AIRPORT 

6711 

PEORIA 

40  40 

69  41 

652 

MID 

MIC 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PEOTQNE 

672! 

02 

WILL 

41  20 

B7  48 

722 

6P 

MRS   NANCY   L.  WELSH 

PERU  SEWAGE  PLANT 

02 

LA  SALLE 

41  20 

89  08 

460 

M10 

MID 

PERU  SEWA&E  PLANT 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

FORO 

40  46 

ae  oe 

690 

6P 

C  H 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

P1TTSFIELD  NO  2 

6831 

01 

PIKE 

39  37 

90  48 

6*( 

: 

PITTSFIELO  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

6861 

06 

PIKE 

19  27 

90  52 

471 

LOU  GALLOWAY 

PONT  I  AC 

6910 

05 

LIVINGSTON 

*0  53 

B6  37 

5P 

71 

ILLINOIS  WATER   SERV  CO 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1MSM 

6  >73 

01 

RANOOLPH 

38  05 

90  07 

365 

c 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PR1NCEVILLE  1  N 

i  H.» 

04 

PEORIA 

40  57 

69  46 

725 

6P 

MRS.   FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN  1  NW 

1.1. 

WHITESIDE 

41  41 

69  57 

606 

c 

PUBLIC  SERVICE  CO  N  ILL 

OU1NCY 

7067 

13 

ADAMS 

39  57 

91  24 

A.  H.  GIBSON 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

o: 

ADAMS 

39  56 

91  12 

763 

HID 

Mil 

U  S  FED  AVIATION  AGtNC  Y1 

OUINCY  DAM  21 

707i 

ADAMS 

39  54 

91  26 

483 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINttRS 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

ADAMS 

HARRY  A.  VOLLBR ACHT 

RANTOUL 

1  i  ■■ 

0 ! 

CHAMPAIGN 

*0  19 

66  10 

74( 

5P 

c 

RANTOUL  LIGHT  OEPI 

RED  BUD 

7197 

}( 

36  13 

90  00 

450 

OLIN  F.  KETTELKAMP 

ROCHELLE  1  w 

7349 

41  55 

798 

8A 

CALIFORNIA  PACKING  CORP 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

WINNEBAGO 

42  16 

86  59 

aao 

7A 

HARRIET  L.  RE  ID 

ROCKFQfiO  WB  AIRPORT 

.'.  b  ; 

01 

WINNEBAGO 

*2  12 

89  06 

724 

Hit 

MID 

:  hj 

u  s  weather  bureau 

ROCKPORT 

74  . 

PIKE 

39  32 

91  01 

JOHN  8RAOLEY 

ROS I  CLARE 

7487 

HAROIN 

37  25 

88  21 

450 

5P 

SP 

BERT   F.  SHELDON 

RJSHV1LLE 

7551 

o: 

SCHUYLER 

40  07 

90  34 

660 

6P 

6P 

GAIN  BROS  GREENHOUSE 

SAINTE  MARIE 

07 

JASPER 

38  56 

86  01 

500 

JUDSON  E.  CAMERON 

SALEM 

MARION 

CITY  MATER  DEPARTMENT 

'  B  I 

DE  KALB 

41  50 

66  51 

87C 

: 

UN]V  OF    ILL  N   EXP  FIELD 

SHAWNEETOMN  NEW  TOWN 

7859 

GALLATIN 

37  43 

66  11 

400 

7A 

JAKE  M.  STEWART 

SI  DELL 

7952 

05 

VERMILION 

39  55 

685 

THELMA  LANE 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 

*2  01 

87  43 

600 

: 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

SPARTA 

8147 

)| 

RANDOLPH 

38  08 

B9  42 

4B0 

WILLIAM  H.  MORGAN 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

8  1  7'y 

SANGAMON 

39  50 

89  40 

666 

Mil 

MID 

6P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STJCKNEY  W  SIDE  TR  WKS 

B278 

COOK 

41  49 

635 

: 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

STOCKTON 

B  i  9 . 

01 

JO  DAVIESS 

42  21 

90  00 

1005 

6P 

6F 

RICHARD    J.  TOMNSEND 

STKEATOR  2  ENE 

LA  SALLE 

] 

41  06 

88  48 

660 

LARRY   G.  YUSKO 

SULLIVAN  WATERWORKS 

B  B  S 

MOULTRIE 

39  34 

68  37 

686 

CITY  OF  SULLIVAN 

TAYLORVILLE 

B491 

X 

CHRISTIAN 

39  33 

B9  18 

7/ 

JOHN  M.  COALE 

TISKILWA 

860' 

01 

BUREAU 

] 

*1  17 

69  30 

51. 

6P 

ORVILLE  L.  WEAVER 

TOULON 

B63 

04 

STARK 

] 

41  05 

69  92 

TUSCOLA 

DOUGLAS 

39  48 

86  17 

651 

5P 

5P 

OEKALB  AGRI  ASSN 

URB ANA 

05 

CHAMPAIGN 

68  14 

743 

MID 

HIE 

7A 

:gh 

STATE  WATER  SURVEY 

UTlCA  STARVED  ROCK  DAM 

e  rsi 

02 

LA  SALLE 

41  19 

66  39 

464 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANOAL I A   1  SW 

8781 

o: 

FAYETTE 

2 

38  57 

89  06 

600 

: 

GEORGE  ENGLAND 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

a  rs 

FAYETTE 

i 

38  59 

69  10 

JV 

MID 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

VIRDEN  1  SSW 

bs< 

06 

MACOUPIN 

39  29 

89  46 

6P 

6P 

WRAY  WHITENECK 

VIRGINIA 

CASS 

39  57 

90  13 

613 

6( 

JOHN  W  BABBS 

WALNUT 

89 11 

BUREAU 

41  3* 

89  35 

760 

6P 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

TAZEWELL 

40  42 

89  25 

730 

c 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

WATERLOO  1  WSW 

■  ■  . 

31 

MONROE 

4 

36  20 

90  09 

645 

5P 

8A 

EUGENE  L.  MC  MURTRY 

WATSEKA  2  NM 

tOl  i 

09 

IROQUOIS 

40  47 

67  46 

620 

9P 

5P 

RADIO  STATION  WGFA 

WAUKEGAN   2  WNW 

9021 

02 

LAKE 

; 

42  22 

67  62 

680 

6P 

6P 

WILLIAM  TIPPET 

WAYNE  CITl 

09 

WAYNE 

36  21 

88  15 

420 

PAUL  F.  NICHOLS 

HE NONA 

9t  9 

04 

MARSHALL 

41  04 

89  04 

685 

c 

WILLIAM  F.  P1CKARD 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

88  04 

680 

9P 

5P 

MORTON  ARBORETUM 

WHITE  HALL    I  E 

i  2  4 , 

06 

GREENE 

39  26 

90  23 

5P 

6P 

WHIlE   HALL   PUMPING  STA 

927* 

07 

36  38 

88  18 

E.  LOWELL  ROUTT 

WINDSOR 

SHELBY 

; 

39  26 

88  36 

6  6C 

6P 

RAYMOND   R.  HALL 

YATES  CITY 

9811 

0! 

KNOX 

90  01 

680 

c 

ORA  l.  bell 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
APRIL  1969 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist, 
P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",   Champaign,    Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS'. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches 
and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  tho  observations  on  daylight 
saving  time.     'Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  tlrao  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall   In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  Is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table^  ^'Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soli  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
axe  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Chocks  and  money  order 

bould  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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75.0 

49.1 

62. 

1 

95 

29 

38 

12  + 

173 

2 

0 

0 

0 

3.05 

-  .94 

1.24 

8 

.0 

0 

9 

2 

1 

PONTIAC 

74.9 

51.1 

63. 

0 

.7 

92 

29 

38 

12  + 

151 

3 

- 

0 

0 

2.50 

-  1.26 

.73 

8 

T 

0 

S 

1 

0 

RANTOUL 

76.1 

51.1 

63. 

6 

93 

29 

37 

11 

141 

3 

7 

0 

0 

2.30 

.76 

8 

6 

I 

0 

URBANA 

74.8 

52.4 

63. 

t 

1.1 

93 

29 

40 

11 

139 

2 

0 

0 

0 

1.71 

-  2.31 

.65 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

See  Relorenco  Nolos  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ILLINOIS 


Continued  .  MtY  1969 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

IN 

0.  ol  Days 

Mas. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

!  ! 

:  : 

0  * 

hi 

3  * 

hi 

S.I 

Total 

WATSEKA  2  NW 

73.3 

49.7 

61.5 

91 

29 

39 

21  + 

175 

1 

0 

0 

4.16 

.38 

1.04 

17 

.0 

0 

7 

4 

1 

DIVISION 

62 , 6 

•  7 

2  . 93 

1.18 

T 

»       •  * 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

73.6 

54,3 

64,0 

90 

29 

42 

1 1 

121 

1 

0 

0 

0 

1.89 

.81 

22 

.  0 

0 

6 

1 

0 

CARL INVILLE 

76.1 

51.0 

63.6 

-  .5 

91 

29 

35 

12  + 

113 

1 

0 

0 

0 

2.42 

_ 

1.67 

.90 

22 

.0 

0 

4 

2 

0 

UK  1 UujV 1  LLC 

74.3 

53.1 

63.7 

-  ,9 

89 

29 

37 

11 

121 

0 

0 

0 

2.77 

.85 

14 

.0 

0 

6 

4 

0 

HI LLSB0R0 

76.2 

52.2 

64.2 

-  .1 

91 

29 

37 

11 

101 

1 

0 

0 

0 

2.40 

_ 

1.82 

.77 

22 

.0 

0 

s 

3 

0 

JACKSONVILLE 

7*. 6 

52.2 

63.4 

-  .6 

90 

29 

36 

11 

118 

L 

0 

.98 

_ 

3.28 

.25 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

JERSEYVILLE  2  SW 

75,7 

50.0 

62 . 9 

69 

29 

32 

10 

121 

0 

0 

1 

0 

1.14 

.75 

22 

.  0 

0 

3 

1 

0 

MORR  I  SONV I  L  LE   4  SE 

76.2 

52.1 

64.2 

.8 

93 

29 

37 

11 

109 

1 

0 

0 

1 

2.42 

_ 

1.29 

1.12 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

PANA 

74.7 

53.0 

63.9 

-  .3 

89 

29 

38 

11 

110 

0 

0 

0 

0 

2.29 

• 

2.01 

1  .06 

22 

.0 

0 

5 

1 

1 

SPRINGFIELD  WB   AIRPORT  R 

75.8 

52.5 

64.2 

.3 

94 

29 

36 

12  + 

130 

2 

0 

0 

0 

.96 

• 

2.92 

.38 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

brK  I  Ntjr  1  tLU   4  bt 

74. OM 

51. 5M 

62. 8M 

91 

30 

40 

12 

137 

2 

0 

1.01 

.41 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

VIRDEN  1  SSW 

76.4 

51.5 

64.0 

94 

29 

35 

12  + 

110 

2 

9 

0 

0 

1.97 

.  71 

13 

.  0 

0 

4 

2 

0 

WHITE   HALL   1  E 

75. B 

51.6 

63.7 

-  .7 

69 

29 

37 

11 

110 

0 

0 

0 

0 

1.91 

_ 

2  ,15 

.92 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

63.7 

-  .6 

1.65 

_ 

2.29 

.0 

*      •  « 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

76.1 

54.8 

65.5 

91 

29 

40 

11 

93 

1 

0 

0 

0 

2.01 

2.44 

.57 

8 

.0 

0 

7 

1 

0 

EFFINGHAM 

77.7 

52.7 

65.2 

1.7 

90 

30+ 

40 

11 

86 

0 

3.23 

1.05 

1.35 

22 

.0 

0 

6 

2 

1 

c  i  no  A    7  Mu 

76.6 

5  3.7 

65.2 

.3 

94 

29 

40 

1 1 

8  1 

2 

0 

0 

0 

3.26 

1 . 00 

18 

.  0 

0 

5 

3 

1 

MARSHALL   1  E 

76.4 

51.5 

64.0 

92 

29 

40 

13  + 

104 

1 

0 

0 

0 

3.00 

1.51 

18 

.0 

0 

6 

2 

1 

MATTOON 

75.3 

52.9 

64.1 

92 

29 

38 

12+ 

122 

1 

0 

0 

0 

2.14 

.48 

16 

.0 

0 

7 

0 

0 

MOWEAOUA 

77. 1M 

51. 7M 

64. 4M 

93 

29 

35 

12 

106 

3 

0 

0 

n 

0 

1.74 

.46 

13 

.0 

0 

5 

0 

0 

NEWTON 

77.1 

53.2 

65.2 

91 

31  + 

38 

12 

87 

3 

0 

0 

0 

2.47 

1.08 

18 

4 

2 

1 

OLNEY  2  S 

76*7 

5  2  ■  3 

64.5 

-  ,7 

90 

31  + 

38 

12  + 

87 

3 

0 

0 

0 

2.73 

.67 

8 

.  0 

0 

7 

1 

0 

PALESTINE 

77.0 

53.6 

65.3 

,4 

92 

29 

40 

12  + 

87 

2 

0 

0 

0 

3.24 

1.20 

.75 

14 

.0 

0 

9 

3 

0 

PARIS  WATERWORKS 

76.4 

53.5 

65.0 

1.4 

92 

29 

40 

11 

98 

1 

0 

0 

0 

1.55 

- 

2.88 

.69 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

77.5 

52.1 

64.8 

91 

30  + 

37 

12  + 

86 

3 

0 

2.25 

2.10 

.64 

13 

.0 

0 

7 

1 

0 

TUSCOLA 

77.5 

51.8 

64.7 

94 

29 

40 

12  + 

105 

3 

0 

0 

0 

1  .72 

- 

2.47 

.70 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

VANDAL  I  A   FAA  AIRPORT 

64.2 

9 1 

29 

38 

12  + 

108 

3 

0 

0 

0 

3,29 

1.03 

22 

.  0 

0 

5 

3 

1 

WINDSOR 

75!2 

52!7 

64.0 

.5 

91 

29 

37 

12 

110 

1 

0 

0 

0 

2.32 

m 

2.12 

.54 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

64.7 

.5 

2.50 

- 

1.92 

.0 

*       •  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

79.0 

54.5 

66.8 

.5 

92 

29 

41 

11 

50 

3 

0 

0 

0 

4.44 

- 

.76 

3.03 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

78.5 

52,9 

65.7 

93 

30 

36 

12 

60 

3 

0 

0 

0 

1 .96 

.49 

8 

.0 

0 

6 

0 

0 

f  AMflV  T  A 
v.  ** nurv  in 

75. 6M 

53.  5M 

64.  6M 

90 

30  + 

40 

12 

91 

2 

0 

1.43 

.40 

22 

.0 

0 

5 

0 

0 

CAIRO  WB  CITY  R 

79.4 

59.9 

69.7 

.7 

92 

29 

44 

11 

27 

2 

0 

0 

0 

2.49 

_ 

1.90 

.80 

18 

.0 

0 

5 

3 

0 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

79.0 

54.6 

66.8 

.4 

93 

29 

39 

13+ 

55 

3 

0 

0 

0 

3.70 

•  93 

1.81 

19 

.0 

0 

5 

3 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

74.1 

54.7 

64.4 

90 

30 

37 

11 

111 

1 

o 

0 

0 

1.63 

.51 

14 

.0 

0 

5 

1 

0 

COBDEN  2  S 

76 . 1 

55,3 

66 . 7 

90 

31  + 

39 

11 

62 

3 

0 

0 

0 

4.36 

3.24 

1 8 

.0 

0 

5 

1 

1 

DU  OUOIN   2  S 

77.1 

54,3 

65.7 

-  .8 

91 

29 

38 

12 

66 

2 

0 

0 

0 

2.22 

_ 

1.93 

.66 

18 

6 

1 

0 

MAKANDA   1  NW 

77.8 

56. 4M 

67. 1M 

90 

31 

40 

11 

61 

1 

0 

0 

0 

4.67 

3.53 

18 

.c 

0 

<. 

I 

1 

MARION  4  NNE 

77.4 

54.3 

65.9 

.0 

88 

31  + 

35 

12 

66 

0 

0 

0 

0 

3.56 

1.23 

1.83 

18 

.0 

0 

5 

3 

1 

NASHVILLE   *  NE 

75  .9 

55.5 

65.7 

90 

29 

39 

11 

7J 

1 

0 

0 

0 

2.41 

1 .67 

.75 

14 

.0 

0 

5 

1 

0 

SPARTA 

77.0 

53.1 

65.1 

-  1.4 

90 

31  + 

39 

11 

72 

3 

0 

0 

3.01 

- 

1.43 

.76 

18 

.0 

0 

9 

1 

0 

WATERLOO   1  WSW 

77  •  5 

fe  5  *  8 

90 

35 

1 1 

75 

2 

0 

0 

0 

1 .93 

2  .46 

.  5  1 

14 

.  0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

66.2 

-  .2 

2.91 

1.56 

.0 

•      »  » 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

79.5 

56.0 

67.6 

92 

3:  + 

39 

1  1 

56 

3 

0 

0 

" 

3.80 

1.31 

14 

.0 

0 

6 

3 

2 

BROOKPORT  DAM  52 

80.  2 

56.2 

68.2 

92 

29 

40 

12 

32 

4 

0 

0 

c 

1.45 

2.79 

.49 

18 

.0 

0 

5 

0 

0 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

78.8 

54.1 

66.5 

89 

30  + 

37 

11 

54 

0 

0 

0 

e 

2.81 

1.37 

8 

.0 

0 

3 

2 

1 

FAIRFIELD  RADIO  WF1W 

77.3 

54.1 

65.7 

•  0 

90 

30  + 

39 

11 

73 

2 

0 

0 

c 

4.59 

.95 

14 

.0 

0 

6 

<. 

0 

HARR I SBURG 

60.5 

55.3 

67.9 

.8 

94 

29 

39 

12 

45 

4 

0 

0 

- 

6.36 

4.11 

6.25 

IB 

.0 

0 

5 

2 

2 

MCLEANSBORO 

76.7 

55.6 

66.2 

-  .2 

69 

30+ 

41 

12  + 

64 

0 

0 

0 

0 

3.20 

1.12 

1.11 

18 

.0 

0 

4 

3 

1 

MT  CARMEL  WATERWORKS 

76. 4M 

53. 8M 

65. 1M 

39 

11 

95 

0 

0 

0 

3.25 

1.03 

14 

.0 

0 

<. 

3 

1 

MOUNT  VERNON 

77.6 

53.2 

65.4 

-  .4 

93 

27 

39 

11 

74 

I 

0 

0 

0 

3.24 

1.12 

1.20 

14 

.0 

0 

t 

3 

1 

ROSICLARE 

80.4 

54.6 

67.5 

92 

29 

41 

1 

45 

3 

0 

0 

0 

2.60 

.97 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

66.7 

.4 

3.72 

.70 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 

 .  _^  H4Y  1969 


Day  ol  Month 


O 

1    1  2 

4  1 

5 
5 

6 

8  | 

9 

10 

11  | 

12 

13 

14  15 

16  17 

IB 

19 

20 

 L 

21 

22 

23  24 

1  

25  1 

26 

27 

M  1  ~. 
28  29 

i 

30 

31 

•      *  * 

NORTHWEST  01 

Alt  EDO 

.36 

.61 

.  95 

.33 

.47 

.06 

.26 

,51 

.04 

.64  , 

D  I  XON 

3  .98 

.  34 

.04 

.06 

•  8)4 

.  79 

.31 

.03 

'..10 

■  u 

.03 

.31 

FREEPORT 

4.  29 

•  15 

•  12 

.58 

.29 

.27 

.13 

1  .43 

,62 

.04 

.19 

.07 

.17 

.03 

.20  ! 

pre  sport  se wace  plant 

3.81 

■OA 

.04 

.55 

.08 

.40 

.08 

T 

! .  1 

.04 

.24 

.11 

.03 

FULTON  OAM  13 

4 . 06 

.20 

.69 

•  01 

.50 

.18 

T 

!.O0 

.05 

.06 

.37 

7 

GALENA 

2.*B 

.31 

.04 

.26 

.46 

.46 

.23 

.12 

.32 

.01 

7 

.21  . 

GALVA 

*  .39 

.43 

1.03 

.  03 

.12 

.25 

.15 

.32 

.68 

.15 

.07 

.01 

.43 

•  ! 

GENESEO 

3.59 

•  27 

.48 

.56 

.  s  n 

.43 

.04 

.15 

.03 

.06 

.70 

.09 

.20  ! 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

3.21 

T 

.11 

1 .72 

.  14 

.47 

.02 

.24 

.10 

.02 

7 

.02 

.26 

7 

.09 

7 

ILLINOIS  CITY   DAM   16  // 

3.14 

T 

.53 

.54 

.04 

.26 

.25 

T 

•  SO 

.03 

.40 

7 

.09 

7 

.42 

7 

.08  . 

KEITHSBURG  1  NM 

3. 55 

.34 

.69 

T 

.33 

.32 

.06 

.  !I 

.12 

.63 

.76  . 

KEwANEE 

3 .72 

T 

• .  B 

.  14 

1 .26 

.  3  1 

.32 

.06 

.38 

... 

.23 

.06 

.23 

.14 

7 

.07  . 

MOLlNF   W6  AIRPORT  R 

3 .40 

•  08 

•  2*3 

.  14 

.  0  1 

T 

.25 

.29 

.35 

.04 

.02 

.32 

.05 

.43  . 

MORRISON 

4.22 

•  15 

1.10 

.06 

.65 

.05 

.02 

.30 

1.00 

.09 

.25 

.19 

7 

.20  ■ 

MOUNT  CARROLL 

3.77 

.13 

.  74 

.06 

.53 

.16 

.05 

.03 

.33 

NEW  BOSTON  OAM  17 

2.93 

.32 

.66 

.  03 

.12 

.30 

.39 

.03 

.04 

PAN  PAH 

4.17 

■  73 

.11 

1.30 

.  1  i 

.43 

.64 

.01 

.02 

!l5 

!o3 

!.2 

•  01 

T  \ 

ROCHE  I IE    1  H 

2 .  BC 

T 

•  01 

•  06 

.60 

.06 

.43 

•  23 

T 

.80 

7 

.39 

7 

.24  . 

RDCKFORO  6  ENE 

.05 

.41 

.  '  B 

.31 

.11 

2.00 

7 

.05 

7 

.30 

ROCKFORO  WB  AIRPORT  //R 

5.75 

T 

•  26 

T 

.17 

.39 

T 

.38 

.03 

T 

T  2.23 

.39 

7 

7 

.22 

.12 

7 

7 

1.54  ! 

STOCKTON 

2.76 

.55 

■  25 

.20 

.10 

63 

05 

04 

.05 

TISKUH& 

A. 02 

.0* 

.01 

2.00 

■  OS 

.23 

.42 

.24 

.03 

.40 

.06 

.03 

.!3 

7 

•  13 

WALNUT 

3.35 

T 

•  03 

.  :j  * 

T 

1  .17 

•  10 

.  69 

T 

.19 

.23 

.17 

.05 

.40 

.11 

7  ' 

*      *__  * 
NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

3.18 

T 

.03 

.04 

.45 

.  1  9 

.02 

T 

T 

.36 

1.33 

•  02 

.30 

.21 

7 

.03  . 

AURORA  COLLEGE 

2 . 24 

T 

.03 

•  16 

.  1 1 

.75 

■  i  b 

.24 

.02 

.02 

.17 

.19 

.11 

.09 

7 

.09  . 

BARB  I NGTON 

2  .  BB 

.06 

.05 

.65 

.16 

.21 

.12 

.  a « 

T 

.99 

.11 

.03 

.26 

7 

7 

.18 

CHANNAHON  ORESOEN    I S L 

4.91 

T 

.54 

.70 

. !  i 

.38 

.54 

.  3 

.05 

.02 

.03 

.08 

.22 

2.06 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

3.17 

T 

.02 

T 

.  15 

.61 

■  13 

.  39 

.01 

T 

T 

.96 

.47 

7 

.01 

.13 

.12 

7 

.03 

.12  . 

CHICAGO  UNIVERSITY          /  /R 

4.32 

.03 

.05 

.58 

.62 

.3( 

.39 

.01 

T 

.93 

.33 

7 

7 

.17 

.18 

7 

.01 

.06 

.22  . 

CHICAGO  WB   AIRPORT  //R 

T 

T 

.  _  *• 

.28 

.48 

•  28 

.58 

.08 

T 

1.36 

.07 

7 

7 

.16 

.21 

.03 

7 

.43  . 

CHICAGO  HB  CITY  NO  2  R 

3. 88 

.02 

7 

.  36 

.42 

.67 

.  36 

.34 

.02 

T 

.64 

.?5 

7 

7 

.19 

.19 

.03 

7 

7 

7 

.75  . 

DE  kalb 

3 .48 

T 

•77 

•  26 

.09 

.96 

■  07 

.41 

T 

.02 

.09 

..2 

.02 

.01 

.24 

.02 

.10  . 

ELGIN 

2.89 

T 

.  19 

.91 

.09 

.12 

.25 

.  _  ? 

T 

.7. 

.17 

.04 

.29 

7 

7 

.07 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

3.84 

1.11 

1.06 

.06 

.45 

.71 

.01 

.02 

.01 

.07 

.04 

.16 

•  02 

•  62 

1 .09 

.30 

1  .00 

.08 

.49 

.  38 

.04 

.14 

.47  . 

LA   SALLE    1  S 

1 . 61 

.08 

.53 

■  12 

.35 

.25 

.07 

.20 

.06 

7 

7 

.19 

7 

HARENGO 

3  .3! 

.10 

.67 

•  21 

.24 

T 

.20 

L.19 

7 

.12 

.16 

T 

.30  '. 

MARSEILLES  LOCK 

2.65 

•  22 

.03 

.90 

•  08 

.  59 

.25 

■  .  5 

.15 

.04 

.05 

■  03 

.01 

.27 

7 

M I  LL  BROOK 

6.00 

.01 

.53 

.83 

1.00 

1.97 

.01 

.03 

.04 

T 

.15 

.27 

.03 

.03 

1.10  . 

MORRIS 

3.70 

.20 

T 

.88 

.10 

.47 

.36 

T 

.02 

.02 

.13 

.03 

7 

■  21 

7 

7 

1.21 

MORR I S   5  N 

■  ]  5 

•  04 

.05 

.01  .08 

. !  S 

7 

.  2  " 

.04 

7 

.14 

.07  • 

OTTAWA 

2.86 

.30 

T 

.02 

.87 

.39 

.63 

.02 

.23 

T 

.02 

.02 

.29 

.04 

7 

.07  . 

PARK  FOREST 

3.60 

T 

.  )2 

.50 

.14 

.10 

.65 

.05 

.60 

.30 

.  i  - 

.  10 

.04 

.70  • 

PEQTONE 

2  .74 

.02 

1 .06 

.21 

.72 

.04 

.08 

.03 

.17 

.11 

.  10 

.18  . 

PERU  SEWAGE  PLANT 

2  .75 

T 

-  .  2 

.29 

.76 

.24 

.60 

.02 

.28 

T 

.02 

7 

.29 

.04 

.03 

.06  . 

STREATOR  2  ENE 

3.12 

T 

. ,  ? 

1 .00 

.26 

.42 

.02 

.27 

.17 

.10 

.05 

.31 

.03 

.43 

.01 

.01  . 

utica  starved  rock  dam 

2.62 

•  03 

.03 

.73 

•  25 

.68 

.22 

.  6 

.06 

.13 

.05 

.02 

.02 

.31 

.01 

W AUK  EGAS  2  HNH 

3.99 

.01 

T 

T 

.  :? 

.05 

.48 

.16 

.02 

.29 

1 .42 

T 

.07 

.20 

•  31 

T 

T 

.62  . 

HHEATON  3  SE 

3.02 

.02 

.  1 1 

.49 

.68 

.  |  s 

.51 

T 

.02 

T 

.44 

.21 

.02 

.30  . 

»       *  • 

WEST  03 

AVON  5  NE 

4.14 

.19 

.04 

1.66 

. 

.03 

T 

T 

.48 

.28 

.21 

7 

.16 

7 

.61 

.42 

BENTLEY 

3.45 

.  35 

.92 

.22 

.18 

7 

.42 

.28 

.28 

.60  . 

CANTON  1  ESE 

2.94 

T 

T 

1.10 

.  3  3 

.04 

.02 

.34 

.01 

7 

.33 

7 

.03 

.30 

.27 

7  7 

.25 

GALfSBURG 

4,60 

.38 

1.39 

.89 

.29 

•  03 

.24 

.01 

.35 

.37 

.01 

.02 

.09 

.42 

.02 

.09  . 

GLADSTONE  DAM  18 

2  .66 

T 

.43 

.90 

.  1  b 

.01 

.10 

T 

.17 

.20 

.03 

.06 

.97 

7 

7  . 

GOLDEN   1  NH 

4.23 

.  *  : 

.09 

.73 

.04 

T 

.60 

.49 

.40 

.91 

.76  . 

LA  HARPE 

2. 86 

T 

.33 

.24 

.73 

.  :  j 

.06 

T 

.23 

7 

7 

.34 

.60 

.18 

7 

MACOMB 

MONMOUTH 

2.91 

T 

.."5 

1.15 

.01 

.12 

.01 

.28 

.09 

.25 

.46 

.09 

.26  . 

MOUNT  STERLING 

1 .  78 

.03 

.  t  "I 

.02 

•  21 

•  01 

.  2 

.32 

.27 

■  16 

•  64  • 

PAYSON 

4.70 

T 

' 

.56 

.94 

.05 

T 

.02 

.  0  2 

T 

.66  T 

.08 

7 

.77 

7 

7 

.94  . 

OUINCY 

6.14 

.  1  1 

2.53 

.22 

T 

.91 

.19 

.31 

.69 

.59  . 

OUINCY  F A A  AIRPORT 

5.71 

T 

.41 

1  .  60 

.07 

.09 

T 

.77 

7 

7 

.69 

.04 

.74 

1.10  . 

OUINCY  DAM  21  // 

3.12 

T 

.50 

1.25 

.03 

.03 

.03 

.58 

.45 

7 

7 

.26  . 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

4.16 

T 

.71 

1 .  B7 

T 

•  48 

•  17 

•  17  . 

RUSHVILLE 

3.34 

.10 

.05 

.30 

.10 

.05 

T 

■  * 

.40 

.05 

.73 

.31 

.45 

7 

7 

.73  . 

•       •  • 

CENTRAL  OA 

BLOOMINGTON  waterworks 

1.83 

T 

.35 

.  11 

.29 

.11 

.  13 

.24 

7 

7 

.46 

7 

.03 

BLOQMINGTON  NORMAL 

1.98 

T 

.01 

.40 

.  1  5 

.25 

.03 

.38 

.01 

.02 

7 

7 

.52 

T 

.21  . 

CHENOA 

2  .30 

.96 

.2. 

.29 

.05 

.32 

■  34 

.04 

.10  . 

CHILLKOTHE 

3.30 

.01 

1.00 

.  "5 

.25 

.14 

.18 

.46 

.02 

.47 

•  72 

CLINTON   1  SSW 

1 .55 

.54 

.  i  e 

■  11 

.20 

7 

.23 

.17 

.12 

DECATUR 

1.45 

T 

.12 

.33 

T 

.56 

.04 

7 

7 

.39 

7 

FARMER  CITY 

1  .73 

.53 

.25 

.03 

T 

.30 

.01 

.07 

.34 

HAVANA  POWER   STAT  I  ON 

1 .79 

T 

.  15 

.  10 

.04 

.01 

.06 

.45 

.55 

7 

.40 

.03 

L  AC  ON  2  E 

4.07 

T 

T 

T 

i.ei 

.  0 1 

.61 

.05 

.39 

.19 

.20 

.44 

.02 

7 

.25 

.02 

7 

LINCOLN 

1.22 

T 

.32 

.  .  6 

T 

.05 

•01 

.08 

.20 

.34 

.02 

.02 

HACK I HAM 

2  . 07 

.  36 

•  04 

.49 

.05 

7 

.04 

.  37  . 

MASON  CITY 

2.45 

.36 

.14 

.03 

.06 

.55 

7 

7 

7 

.37 

7 

.67 

.09  . 

MINONK 

2.47 

T 

.64 

.  3  . 

.36 

.06 

.43 

7 

.01 

•  01 

.  - 1 

.05 

.11 

T 

•  11  ■ 

MOUNT  PULASKI 

1.22 

.25 

.17 

,09 

.03 

T 

.22 

T 

.22 

.24  . 

NEW  SALEM   STATE  PARK 

1 .62 

T 

.50 

.01 

.03 

.  -  s 

.42 

.  34 

.02 

7 

PEORIA  WB  AIRPORT  //R 

2  .37 

40 

.02 

.50 

7 

.08 

.49 

.04 

.03 

.02 

.  10  ■ 

PRINCEVILLE    1  N 

3.27 

T 

!o3 

1.42 

!o  ■ 

.25 

T 

".bZ 

.01 

7  .01 

.22 

.05 

.93 

.04 

7 

TOULON 

3.41 

T 

•  08 

1.33 

• 

.43 

T 

.32 

.  33 

■  02 

.54 

.13 

.20 

.03  ■ 

•      •  • 

EAST  03 

DANVILLE 

3.49 

.01 

.84 

.  *  > 

.25 

.04 

.09 

7 

1.11 

.06 

.33  . 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 

4.38 

T 

.90 

.35 

.20 

.01 

.05 

1.93 

.30 

7 

.03 

GIBSON  C I  TV 

3.42 

.03 

1.53 

.  1  . 

■  36 

.05 

.36 

.10 

.30 

.01 

.37  ! 

HOOPESTON 

2.94 

T 

T 

.05 

1.09 

.44 

.43 

.04 

.26 

7 

.31 

7 

.02 

.13 

.05 

.12  . 

KANKAKEE   3  SW 

3.25 

T 

•  03 

T 

1.25 

.  3  ) 

.59 

.37 

.01 

.05 

.16 

.12 

.02 

7 

.15 

7 

7 

.17 

MONTICELLO  NO  2 

1.49 

.37 

.  *  J 

.23 

.05 

.20 

.18 

.15 

.03 

.a 

PIPER  CITY  3  SE 

3.05 

T 

T 

T 

1.24 

.23 

.02 

.34 

T 

7 

.13 

7 

7 

.2> 

.13 

.10 

.11  '. 

PONT  I  AC 

2.50 

.73 

.  "  3 

.48 

.30 

.06 

T 

.43 

.05 

7 

.37 

RANTOUL 

2.30 

.04 

.76 

.32 

.30 

.03 

.26 

.20 

.33 

.06  . 

5I0ELL 

2.13 

.30 

.2t 

.05 

.06 

1.27 

.  16 

.03 

UR  B AN A 

1.71 

T 

.65 

.34 

•OS 

.03 

.11 

.31 

. 

7 

7 

7 

.03  . 

WATSEKA  2  NH 

4.16 

.04 

.92 

.56 

.60 

.01 

.35 

1.04 

.22 

.31 

.09  . 

Sm  roiWanc*  »o<«  ioUowing  Station 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  Month 


1  J  2  |  3 

4  |  5  |  6 

3  | 

g 

10  1 

12 

13 

14  | 

1 5 

16  1 
lb  | 

17 

18 

19  | 

20  | 

21 

22  j 

23  1 

24 

25  |  26  |  27 

OR       OQ  on 

£0         i.3  JU 

31 

•  11 

.81 

.03 

•  11 

.75 

.02 

26 

* 

30 

03 

01 

01 

35 

40 

J 

30 

1  12 

.42 

,02 

.01 

T 

!73 

.03 

!o2 

.02 

.06 

.90 

.18 

T 

* 

!&9 

!l3 

T 

.04 

.42 

!25 

!77 

.05 

.24 

.05 

.03 

.11 

.10 

.02 

.03 

.65 

.51 

.52 

.55 

•  77 

24 

.06 

*53 

08 

*  10 

70 

12 

06 

09 

*54 

01 

23 

T 

!ft4 

•24 

.07 

T 

^27 

.09 

.03 

1.12 

T 

.06 

■  42 

.31 

.02 

.03 

\zz 

T 

.10 

.07 

T 

T 

1  .06 

T 

.05 

.17 

T 

.01 

T 

.82 

.46 

.08 

.42 

.29 

1.00 

T 

.17 

•  1° 

.02 

.01 

* 

T 

* 1 

.0 

30 

.0? 

.0 

4  1 

09 

.02 

!29 

.28 

.49 

T 

.33 

T 

.56 

.05 

.02 

T 

.71 

.15 

.07 

.41 

T 

"if 

'  ^ 

.03 

T 

* 

.24 

.01 

.04 

*  9? 

.0 

.0 

' 
* 

"  f14 
1 

*  14 

.05 

.52 

.02 

" 

.03 

63 

*28 

*15 

05 

*05 

30 

40 

127 

.22 

.06 

.07 

T 

.52 

T 

T 

.30 

.32 

T 

1.07 

"to 

* \n 

•  07 

.01 

•  04 

*  5^ 

.01 

.  6 

"i  1 

.05 

.20 

,M 

.13 

T 

!o2 

.46 

.44 

.47 

.16 

.05 

T 

.09 

T 

1  .08 

T 

.56 

.06 

.46 

.67 

.15 

.03 

.09 

.35 

.22 

.49 

.05 

.22 

.52 

.17 

. :  1 

.10 

.02 

.32 

.7? 

T 

.10 

.47 

T 

.32 

.  09 

1  "?7 

.03 

*46 

_ 

*37 

1    1  1 

*66 

. .  - 

.01 

.01 

* 

.12 

.01 

.20 

* 

T 

T 

.70 

.16 

.04 

.04 

.21 

.06 

T 

.40 

.04 

.07 

T 

.89 

.16 

T 

.05 

.03 

.81 

T 

.17 

T 

.06 

.05 

1.03 

T 

T 

•  30 

* 

* 

.03 

.0 

* 

.36 

■ 

'  * 

•  19 

.31 

*f  n 

•  13 

•  19 

.  30 

•  01 

"  03 

*  ^2 

T 

10 

T 

03 

6* 

*  80 

02 

T 

63 

02 

.21 

•  18 

.0? 

!o3 

.07 

.62 

!76 

1.61 

T 

!50 

! :  -j 

.03 

.03 

!61 

^66 

1*83 

'.02 

.20 

.36 

3.24 

.10 

.07 

.16 

.03 

.03 

.11 

.54 

1  .37 

T 

.33 

.06 

^"  B3 

.0 

* 

at 

02 

*83 
*  _ 

* 1 

"  3i 

44 

'no 

.06 

_ 

*62 

.0 

*48 

T 

*  46 

*  19 

02 

05 

.77 

.06 

T 

.12 

.09 

.22 

.77 

.45 

.42 

.  1  3 

"  ■  1 

.  1 2 

*  j*9 

.05 

.23 

T  . 

" 

"  05 

*ni 

06 

_ 

1  02 

03 

.  u? 

1  .  30 

.32 

T 

.02 

1.37 

.m 

.08 

.24 

.07 

1 04 

|90 

.04 

T 

.8*. 

■  33 

.05 

.08 

. 

.37 

.95 

.25 

.67 

.72 

.04 

.02 

.09 

.02 

.11 

.34 

.30 

.03 

.03 

.03 

.67 

.58 

.12 

T 

.23 

1  .46 

.13 

.05 

.05 

.  3 

.  10 

T 

.05 

6.25 

T 

.01 

.23 

1  .29 

.24 

.04 

. 

.65 

.76 

4.70 

.71 

.13 

.05 

T 

.98 

T 

.06 

1.11 

.05 

.09 

T 

.58 

.04 

.  34 

1.03 

T 

.45 

.99 

.07 

.05 

.36 

T 

1.20 

.03 

.31 

.70 

.11 

.03 

T 

.75 

T 

T 

5 

T 

T 

T 

.97 

.47 

T 

T 

T 

T 

.22 

.42 

.  ?. 

.12 

.16 

.33 

.06 

.98 

1  .21 

.34 

.  3* 

T 

T 

1 .36 

T 

T 

.52 

.27 

.14 

.08 

.06 

WEST  SOUTHWEST 

ALTON  0AM  26 
BARRY 

BEARDST0WN 

BLUFFS 

C  ARL I NVILLE 

EOWAROSVILLE 
CRAFT0N 
GREENVILLE  1  E 
GMGGSVILLE 
HARD  I N 

HILLSBORO 
JACKSONVILLE 
jERSE  YV I LLE  2  SW 
HEDORA 

MDRR I SONVl LLE 


SE 


MOUNT  OL  tVE    1  E 
P  ANA 

PLEASANT  HILL 
ROCKPORT 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  4  SE 
TAYLORVI LLE 
VIROEN  1  SSW 
VIRGINIA 
WHITE  HALL   1  E 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  2  NW 
GREENUP 

HUTSONV I LLE   POWER  PL 

LAMRENCEVILLE 
MARSHALL    1  E 
MATTOON 
HOWEAOUA 
NEWTON 

OLNEY  2  S 

PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

SAINTE  MARIE 

SALEM 

TUSCOLA 

VANDAL  I  A  FA A  AIRPORT 

WILCOX 

WINDSOR 


SOUTHWEST 


08 


ANNA   1  E 

bellevule  so  ill  univ 

C  AH  OK  I A 
CAIRO  WB  CITY 
CARBONDALE    SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 
CENTRAL  I  A  2  SW 
CHESTER 
C06DEN  2  S 
DU  QUOIN  2  S 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANOA   1  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE   DU  ROC  HE  R  1HSW 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO   1  WSW 


SOUTHEAST 


09 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 

BROOKPORT  DAM  52 

C ARM I    6  NW 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONDA  OAM  51 
HARR I SBURG 

HARR I SBUR  G  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO 

MT  CARMFL  WATERWORKS 
MOUNT  VERNON 

ROS I c  l  are 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


1  .98 
1  .43 
2.49 
3.70 

1.63 
2.88 
3.88 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

9S 

DATE 

29 

LOWEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

32 

DATE 

12* 

GREATEST  TUTAL  PRECIPITATION 
HARRISBURG 

8.36 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  R 

.96 

GREATEST  1   DAY  PRECIPITATION 
HARR I SBURG 

6.25 

DATE 

IB 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
16  STATIONS 

T 

So*  icIeioDce  note*  following  Station  Indaz. 
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DAILY  TEMPERATURES 


HAY  1969 


Station 

Day  of  Month 

• 

9 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Aver 

*          *  * 

NORTHWE  ST  01 

ALEDO 

MAX 

76 

84 

88 

85 

82 

76 

76 

7 1 

5  9 

56 

56 

64 

64 

74 

80 

85 

80 

74.3 

MIN 

47 

55 

58 

58 

59 

60 

57 

53 

42 

35 

40 

37 

48 

45 

53 

60 

47 

42 

48 

57 

41 

41 

46 

54 

44 

61 

62 

65 

58 

62 

50.9 

DIXON 

MAX 

75 

84 

85 

83 

82 

78 

78 

73 

59 

53 

5  9 

80 

85 

73 

54 

6  5 

7  5 

70 

80 

90 

9  - 

73.8 

MIN 

40 

54 

56 

54 

56 

61 

55 

51 

46 

38 

36 

36 

45 

46 

51 

58 

45 

41 

47 

45 

42 

42 

35 

42 

46 

49 

61 

61 

64 

56 

53 

49.0 

FRFE  PORT 

MAX 

74 

8 1 

8 1 

82 

80 

73 

75 

68 

58 

55 

56 

78 

84 

60 

5  1 

56 

73 

73 

65 

83 

82 

71.7 

MIN 

45 

56 

55 

50 

50 

60 

49 

51 

44 

39 

34 

34 

45 

45 

47 

58 

42 

41 

40 

54 

41 

39 

35 

44 

45 

39 

59 

64 

69 

58 

54 

47.9 

FULTON   DAM  13 

MAX 

75 

80 

8  2 

82 

80 

72 

76 

71 

56 

57 

56 

62 

69 

76 

78 

83 

61 

72 

9  2 

72.9 

MIN 

41 

58 

58 

56 

56 

60 

57 

54 

41 

36 

41 

43 

46 

50 

53 

60 

44 

36 

43 

52 

4  4 

41 

43 

43 

53 

42 

61 

63 

69 

59 

58 

50.5 

GALVA 

MAX 

75 

82 

86 

82 

8 1 

7  J 

76 

7J 

58 

76 

84 

79 

5 1 

63 

74 

76 

85 

b  5 

83 

82 

73.1 

Mm 

43 

52 

56 

53 

56 

50 

56 

52 

42 

36 

38 

38 

46 

46 

43 

57 

46 

42 

50 

58 

44 

41 

37 

46 

46 

43 

56 

61 

65 

58 

59 

49.2 

GENE  SEO 

MAX 

77 

85 

89 

86 

83 

77 

77 

60 

59 

54 

58 

64 

77 

81 

87 

72 

5  2 

82 

9 1 

74.0 

MIN 

44 

56 

57 

61 

56 

59 

54 

49 

43 

38 

37 

37 

47 

47 

51 

62 

42 

42 

50 

55 

4  1 

41 

38 

49 

50 

43 

63 

63 

66 

53 

59 

50.0 

HENNF  P I N   POWER   PL  ANT 

MAX 

79 

87 

89 

87 

86 

9  2 

8 1 

78 

59 

56 

59 

65 

79 

84 

62 

75.3 

MIN 

41 

57 

56 

53 

57 

58 

56 

52 

44 

36 

34 

38 

43 

49 

47 

54 

46 

46 

51 

58 

h4 

44 

3; 

43 

50 

40 

53 

57 

61 

56 

54 

48.9 

KEWANEE 

MAX 

75 

83 

61 

87 

82 

79 

77 

78 

5  Q 

58 

49 

64 

7J 

79 

84 

82 

74.6 

MIN 

45 

52 

54 

58 

59 

60 

58 

53 

43 

38 

36 

59 

46 

46 

53 

60 

5  1 

42 

46 

57 

61 

40 

4  1 

48 

43 

44 

61 

62 

68 

58 

5  9 

50.5 

HOL I NE   WB  AIRPORT 

MAX 

76 

84 

87 

83 

62 

74 

76 

59 

58 

53 

59 

62 

63 

74 

79 

84 

70 

88 

9 1 

72.8 

MIN 

45 

57 

57 

58 

54 

58 

54 

50 

42 

37 

42 

37 

46 

46 

5 1 

63 

45 

,4 

48 

56 

43 

43 

41 

44 

51 

45 

64 

64 

64 

56 

6  0 

50.6 

MORRISON 

MAX 

76 

83 

86 

82 

83 

79 

77 

75 

56 

5  7 

56 

61 

66 

79 

85 

83 

70 

70 

74.0 

MIN 

45 

55 

57 

54 

52 

57 

54 

54 

45 

37 

38 

38 

43 

46 

52 

55 

4  1 

43 

46 

57 

,4 

42 

33 

41 

51 

42 

62 

59 

64 

54 

51 

48.9 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

76 

84 

84 

83 

62 

79 

74 

72 

58 

53 

57 

61 

74 

79 

85 

77 

66 

70 

73.4 

MDJ 

42 

53 

55 

53 

50 

57 

51 

52 

43 

38 

35 

32 

43 

46 

49 

5  9 

43 

41 

36 

54 

4"' 

39 

34 

40 

47 

40 

59 

60 

66 

52 

55 

47.3 

PAW  PAW 

MAX 

62 

75 

85 

85 

85 

85 

78 

78 

6 1 

56 

50 

56 

61 

67 

73 

79 

85 

?2 

70 

57 

7} 

71.9 

Mm 

36 

44 

52 

55 

56 

58 

54 

50 

44 

36 

35 

36 

40 

47 

*  7 

50 

5  3 

40 

42 

48 

40 

40 

37 

38 

51 

40 

40 

57 

60 

57 

57 

46.7 

ROCHELLE   1  W 

MAX 

63 

76 

84 

85 

84 

9  4 

73 

78 

50 

74 

79 

85 

9  0 

71.4 

Mm 

45 

51 

55 

52 

55 

55 

54 

54 

43 

39 

35 

33 

43 

44 

51 

59 

58 

40 

41 

50 

4- 

40 

33 

42 

50 

39 

50 

60 

63 

54 

58 

47.9 

ROCKFORO  WB  AIRPORT 

MAX 

73 

6  1 

78 

80 

84 

73 

78 

63 

49 

56 

62 

70 

79 

86 

67 

8 

70.9 

Mm 

46 

52 

55 

51 

52 

58 

50 

50 

-5 

40 

37 

3^ 

45 

47 

5  1 

59 

41 

-2 

48 

45 

42 

41 

35 

44 

43 

42 

59 

60 

5! 

54 

5  5 

47.9 

STOCK  TDN 

MAX 

74 

80 

9  0 

8  1 

8 1 

72 

76 

70 

57 

52 

56 

60 

70 

77 

83 

76 

50 

63 

67 

71.2 

Mm 

45 

53 

58 

51 

53 

60 

52 

51 

43 

37 

35 

36 

47 

46 

52 

60 

42 

40 

41 

52 

40 

37 

38 

43 

47 

49 

61 

62 

67 

56 

54 

46.6 

TlSKl l  w  a 

MAX 

87 

80 

75 

79 

85 

9 1 

73.5 

Mm 

41 

49 

59 

50 

52 

55 

53 

52 

44 

39 

35 

It 

41 

45 

45 

53 

60 

42 

45 

52 

43 

40 

36 

39 

54 

40 

48 

62 

67 

55 

54 

47.9 

WALNUT 

MAX 

75 

84 

86 

83 

80 

77 

79 

73 

58 

51 

58 

62 

62 

75 

77 

83 

77 

53 

69 

72 

68 

54 

64 

73 

72 

81 

85 

89 

89 

67 

9'. 

73.6 

Mm 

59 

56 

58 

60 

60 

52 

52 

48 

38 

36 

52 

59 

44 

47 

57 

59 

50.3 

ANT  I OC  H  2   N  W 

MAX 

79 

82 

58 

69 

76 

84 

79 

71.5 

Mm 

42 

54 

55 

49 

46 

58 

53 

50 

43 

39 

35 

33 

46 

41 

44 

52 

38 

3B 

43 

45 

it 

37 

33 

42 

40 

33 

52 

64 

65 

50 

44 

45  .  2 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

72 

83 

85 

84 

79 

78 

78 

60 

55 

5 1 

60 

67 

74 

78 

85 

67 

50 

70 

64 

55 

50 

63 

76 

62 

70 

82 

90 

88 

84 

70.9 

Mm 

45 

49 

56 

54 

59 

60 

54 

50 

45 

37 

37 

38 

44 

47 

52 

57 

40 

42 

46 

40 

40 

42 

37 

42 

42 

42 

61 

61 

61 

56 

57 

46.2 

B  AR  R I NG  TON 

MAX 

79 

50 

73 

79 

85 

70.4 

MIN 

45 

53 

60 

50 

54 

61 

53 

51 

44 

41 

37 

34 

45 

46 

49 

59 

59 

39 

42 

51 

40 

38 

33 

41 

44 

36 

45 

63 

67 

52 

49 

47.6 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

MAX 

83 

78 

76 

5? 

78 

85 

68 

87 

71.2 

Mm 

44 

55 

52 

52 

60 

63 

58 

50 

47 

42 

40 

40 

46 

49 

52 

60 

42 

45 

47 

43 

42 

41 

39 

46 

43 

39 

63 

67 

61 

56 

53 

49.6 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

5? 

77 

86 

68 

87 

69.7 

Mm 

44 

57 

49 

50 

58 

63 

53 

49 

47 

42 

42 

42 

48 

50 

50 

61 

42 

44 

48 

44 

42 

44 

45 

48 

43 

42 

62 

67 

60 

54 

53 

49.8 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

79 

81 

70 

58 

67 

79 

85 

68 

65 

7J 

89 

92 

71.9 

MIN 

47 

56 

54 

56 

62 

65 

57 

51 

47 

42 

42 

40 

45 

49 

52 

60 

42 

45 

46 

42 

4? 

43 

42 

47 

44 

41 

64 

65 

63 

57 

57 

50.5 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2 

MAX 

71 

84 

64 

59 

59 

g 

67.6 

Mm 

46 

58 

50 

56 

60 

60 

53 

48 

46 

41 

41 

44 

50 

50 

5  3 

64 

39 

42 

44 

43 

40 

42 

47 

51 

42 

43 

62 

67 

62 

58 

62 

50.5 

DE   KA  R 

MAX 

61 

74 

56 

56 

5» 

ro 

84 

82 

48 

69 

69 

64 

54 

62 

7J 

78 

9  5 

90 

88 

84 

72.9 

Mm 

45 

51 

53 

56 

55 

59 

55 

51 

45 

39 

37 

3  6 

45 

45 

50 

57 

42 

39 

47 

56 

41 

40 

35 

40 

46 

39 

59 

59 

67 

54 

54 

48.3 

JULIET 

MAX 

86 

84 

79 

80 

81 

5J 

58 

62 

SO 

87 

82 

67 

70 

b. 

56 

63 

73 

78 

B  7 

9 1 

9  1 

84 

88 

74.9 

Mm 

45 

51 

60 

57 

54 

60 

58 

54 

47 

39 

38 

3' 

44 

58 

5 1 

-3 

47 

56 

41 

43 

40 

.1 

51 

40 

56 

63 

65 

57 

5  4 

50. 1 

H  AR  t  ribU 

80 

87 

83 

69 

67 

72 

91 

73.5 

Mm 

45 

52 

52 

48 

50 

59 

53 

51 

44 

40 

35 

3" 

44 

44 

44 

58 

40 

39 

46 

55 

39 

39 

33 

42 

43 

37 

5  7 

61 

61 

61 

47 

46.9 

MAX 

79 

58 

80 

86 

75 

7J 

?2 

6, 

61 

72 

82 

9 1 

94 

89 

86 

68 

74.6 

MIN 

42 

44 

59 

51 

54 

56 

52 

51 

44 

36 

37 

36 

40 

45 

4  B 

55 

43 

-? 

47 

56 

40 

42 

40 

43 

52 

39 

60 

61 

60 

58 

53 

47.9 

OTTAWA 

MAX 

84 

77 

80 

61 

3  0 

84 

76 

74 

73 

62 

56 

60 

75 

70 

75 

a  8 

92 

93 

66 

e  0 

73.9 

Mm 

45 

53 

55 

57 

58 

57 

53 

45 

38 

40 

13 

44 

46 

5  0 

56 

46 

44 

49 

58 

43 

42 

39 

44 

55 

42 

59 

62 

65 

60 

•  4 

50.4 

B  A  B  1/      C  " 

78 

83 

68 

59 

79 

69 

90 

90 

82 

8' 

71.6 

Mm 

45 

54 

55 

55 

52 

60 

56 

49 

42 

38 

38 

3? 

45 

45 

48 

58 

41 

44 

46 

40 

4'. 

40 

40 

43 

42 

42 

5o 

63 

57 

54 

.9 

47.6 

Peru  sewage  plant 

73 

82 

86 

82 

62 

1 9 

78 

61 

5  "* 

49 

56 

60 

62 

72 

79 

83 

74 

5  1 

71.9 

Mm 

45 

53 

56 

50 

54 

57 

53 

4B 

42 

32 

35 

35 

43 

43 

50 

58 

39 

3' 

45 

49 

3» 

42 

36 

40 

42 

39 

5° 

62 

62 

58 

5* 

47.0 

HAUKECAN  2  HNU 

MAX 

61 

84 

81 

71 

77 

79 

74 

67 

60 

55 

58 

60 

69 

66 

on 

85 

79 

44 

62 

58 

4« 

50 

60 

n 

72 

58 

9- 

91 

86 

71 

70 

68 . 5 

Mm 

5 1 

48 

49 

57 

56 

49 

40 

38 

37 

47 

45 

*7 

53 

39 

39 

43 

43 

38 

37 

35 

46 

42 

35 

5: 

66 

64 

55 

47 

46.3 

WHEATON  3  SE 

MAX 

71 

83 

85 

84 

76 

78 

78 

75 

62 

58 

58 

6  '. 

67 

74 

80 

85 

87 

4? 

63 

65 

62 

54 

65 

75 

70 

76 

80 

90 

69 

85 

85 

73.5 

Mm 

40 

50 

55 

50 

51 

56 

53 

52 

45 

40 

35 

33 

37 

45 

45 

52 

41 

4  0 

45 

53 

36 

40 

33 

38 

45 

35 

59 

56 

62 

50 

48 

45.9 

5««  Refor»nc»  N 

l*a  following  SUUc 

a  ladox 

-  53  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Illinois 

MAY 


Day  of  Month 


aiUKHl 

1 

2 

3 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•        *  • 

WEST 

0  3 

GALESBURG 

MAX 

75 

63 

66 

61 

60 

75 

77 

60 

59 

53 

59 

64 

61 

74 

79 

83 

75 

55 

68 

73 

61 

52 

64 

72 

79 

79 

85 

87 

91 

83 

75 

72,5 

MIN 

54 

55 

56 

50 

35 

39 

37 

49 

42 

55 

61 

4  3 

42 

5 1 

56 

8  2 

42 

40 

43 

52 

46 

62 

63 

63 

63 

63 

50.6 

GOLDEN   1  NH 

MAX 

76 

82 

83 

81 

82 

79 

76 

66 

60 

54 

60 

67 

64 

75 

62 

83 

74 

60 

72 

73 

64 

60 

57 

70 

79 

81 

63 

65 

90 

83 

79 

73,5 

MIN 

46 

3  g 

56 

60 

6  2 

57 

52 

50 

40 

36 

37 

50 

48 

63 

60 

57 

45 

51 

54 

,9 

45 

47 

41 

49 

51 

58 

58 

58 

64 

69 

52.2 

LA  HARPE 

76 

64 

a; 

82 

78 

77 

77 

65 

60 

56 

61 

67 

64 

74 

82 

63 

73 

57 

73 

73 

66 

54 

62 

73 

81 

81 

66 

69 

92 

84 

61 

MM 

54 

59 

5  8 

53 

38 

36 

37 

49 

46 

55 

59 

52 

43 

53 

56 

89 

43 

44 

8  3 

50 

48 

7  8 

62 

68 

64 

63 

5N2 

MONMOUTH 

75 

84 

87 

82 

79 

77 

75 

71 

59 

54 

60 

66 

63 

74 

79 

63 

76 

51 

71 

72 

69 

52 

64 

72 

60 

79 

85 

86 

90 

84 

80 

7  3.8 

MIN 

44 

52 

56 

58 

57 

56 

56 

53 

42 

36 

36 

37 

47 

45 

51 

59 

49 

42 

50 

58 

48 

42 

40 

85 

53 

45 

56 

61 

65 

60 

60 

50.5 

ouiNcy 

MAX 

77 

85 

83 

81 

61 

78 

75 

64 

6? 

56 

60 

70 

65 

71 

60 

81 

75 

59 

74 

76 

70 

61 

59 

71 

78 

81 

87 

89 

91 

80 

61 

74.3 

MIN 

50 

56 

56 

61 

62 

63 

60 

52 

47 

39 

40 

40 

51 

50 

55 

62 

56 

45 

52 

57 

51 

45 

48 

85 

51 

55 

63 

66 

66 

65 

63 

54.0 

OUINCY  F  A  A  AIRPORT 

MAX 

74 

62 

62 

79 

81 

76 

76 

63 

60 

59 

60 

66 

64 

71 

30 

80 

72 

57 

71 

75 

66 

55 

58 

67 

78 

80 

65 

68 

91 

81 

79 

MIN 

47 

54 

56 

58 

59 

64 

60 

50 

45 

42 

39 

41 

52 

51 

54 

60 

50 

46 

53 

55 

51 

47 

49 

44 

50 

55 

62 

62 

64 

65 

66 

53!3 

RUSHV I L  L  E 

MAX 

74 

63 

84 

81 

60 

78 

78 

58 

57 

58 

60 

60 

62 

73 

82 

81 

75 

63 

71 

75 

73 

63 

60 

70 

81 

83 

66 

88 

92 

68 

65 

74.3 

Mm 

48 

5 1 

52 

60 

60 

57 

51 

41 

37 

37 

3  6 

47 

49 

62 

59 

59 

45 

50 

52 

89 

45 

49 

88 

47 

49 

52 

59 

65 

67 

64 

51.2 

C  ENTR A  L 

8UOQMINGTQN  NORMAL 

MAX 

74 

63 

65 

62 

81 

81 

81 

60 

58 

53 

58 

63 

62 

73 

80 

83 

81 

75 

72 

73 

73 

61 

60 

70 

78 

83 

67 

91 

92 

91 

82 

75  7 

MIN 

g  g 

5  9 

54 

35 

3  7 

4  5 

48 

53 

46 

50 

62 

63 

62 

63 

5l!4 

CHENOA 

73 

64 

66 

84 

84 

60 

80 

68 

56 

50 

58 

65 

60 

75 

61 

62 

78 

58 

73 

73 

69 

58 

60 

72 

76 

83 

66 

90 

92 

83 

82 

74  2 

MIN 

3  3 

5  5 

60 

5  5 

56 

52 

34 

36 

37 

49 

57 

47 

54 

41 

44 

50 

43 

60 

56 

62 

60 

46.7 

DEC  ATUR 

76 

84 

86 

65 

65 

65 

64 

76 

60 

61 

61 

67 

61 

75 

82 

83 

79 

63 

68 

76 

69 

66 

67 

75 

62 

85 

86 

91 

93 

84 

63 

Mm 

47 

57 

59 

62 

56 

5  8 

38 

37 

3  2 

50 

49 

52 

8  7 

5  3 

47 

47 

4  8 

49 

62 

62 

64 

6  8 

52!° 

FARMER  CITY 

73 

85 

66 

82 

62 

86 

83 

66 

58 

61 

67 

65 

74 

83 

81 

77 

58 

69 

74 

57 

63 

78 

62 

85 

87 

93 

95 

64 

68 

Mm 

47 

55 

52 

59 

5  s 

5  8 

55 

49 

5  8 

8  7 

47 

42 

48 

4  5 

4  8 

6 1 

59 

61 

60 

63 

50.6 

HAVANA     KUHCK     J  1  A  1  l!Jli 

MAX 

75 

65 

65 

84 

62 

80 

82 

80 

61 

61 

60 

68 

69 

78 

84 

84 

76 

69 

66 

73 

72 

59 

61 

70 

80 

84 

67 

89 

93 

92 

69 

76  8 

Mm 

4  8 

59 

5  3 

56 

57 

56 

5  5 

38 

39 

50 

53 

5  2 

54 

8  8 

47 

49 

8  9 

52 

47 

61 

62 

6 1 

64 

62 

52.0 

LACON  2  E 

76 

85 

86 

83 

83 

79 

60 

77 

59 

54 

60 

63 

63 

74 

60 

83 

80 

55 

72 

73 

69 

53 

63 

73 

79 

63 

85 

87 

89 

84 

82 

Mm 

44 

5 i 

61 

55 

56 

56 

6 1 

49 

43 

36 

36 

36 

4  3 

50 

56 

54 

49 

56 

43 

38 

8  3 

54 

59 

64 

67 

56 

59 

49^ 

75 

82 

83 

82 

63 

82 

61 

70 

60 

60 

56 

66 

61 

74 

80 

82 

76 

65 

71 

75 

71 

61 

62 

72 

60 

63 

65 

69 

91 

85 

83 

75  2 

Mm 

45 

47 

56 

5  3 

59 

59 

56 

54 

38 

4  8 

50 

53 

59 

8  7 

50 

53 

48 

47 

50 

60 

60 

62 

62 

66 

5K7 

MASON  CITY 

75 

85 

66 

63 

83 

80 

81 

66 

60 

61 

60 

67 

62 

74 

60 

63 

80 

59 

72 

75 

70 

55 

62 

72 

60 

85 

88 

92 

93 

87 

62 

Mm 

45 

46 

55 

52 

59 

59 

55 

49 

41 

36 

38 

38 

42 

50 

53 

58 

48 

45 

50 

50 

47 

46 

48 

88 

48 

47 

59 

60 

61 

62 

67 

50.4 

HINONK 

MAX 

76 

87 

88 

85 

86 

79 

81 

77 

56 

53 

56 

63 

61 

74 

60 

64 

78 

56 

73 

75 

66 

55 

60 

74 

80 

84 

88 

91 

93 

85 

B0 

75.0 

41 

47 

55 

52 

57 

55 

53 

52 

43 

37 

36 

34 

43 

42 

50 

56 

48 

44 

47 

52 

42 

42 

43 

41 

48 

42 

57 

59 

59 

61 

59 

rCUKlA    BO    "l^rUR 1 

74 

83 

83 

81 

78 

76 

79 

62 

59 

53 

58 

63 

60 

74 

60 

82 

77 

56 

68 

73 

67 

55 

61 

70 

79 

80 

66 

87 

89 

83 

79 

Mm 

46 

50 

55 

55 

59 

56 

54 

49 

43 

39 

36 

37 

45 

45 

54 

59 

45 

44 

50 

51 

85 

46 

41 

44 

48 

45 

60 

60 

59 

62 

64 

50.0 

MAX 

75 

81 

64 

61 

60 

76 

78 

77 

57 

57 

57 

62 

62 

72 

78 

83 

76 

53 

66 

71 

70 

52 

60 

70 

78 

80 

83 

86 

68 

63 

83 

*       *  * 

Mm 

45 

54 

57 

59 

60 

60 

53 

53 

37 

38 

3  9 

52 

39 

■ 

62 

65 

60 

50.9 

EAST 

DAN V  I LL  E 

MAX 

72 

83 

84 

83 

86 

85 

62 

75 

59 

59 

58 

66 

65 

75 

81 

61 

78 

65 

66 

70 

70 

56 

64 

73 

60 

61 

65 

91 

94 

90 

68 

Mm 

39 

50 

54 

49 

63 

54 

57 

57 

40 

38 

39 

1 

5o!7 

unn  d  c  crriN 

nuuF C  9 1 UM 

MAX 

70 

82 

83 

82 

64 

85 

81 

71 

58 

56 

56 

62 

61 

73 

79 

61 

77 

56 

64 

63 

68 

56 

62 

72 

78 

81 

64 

89 

92 

84 

85 

Mm 

40 

47 

56 

55 

58 

5  7 

60 

56 

44 

40 

39 

40 

43 

49 

50 

59 

47 

4  5 

47 

45 

58 

50.5 

KANKAKEE   3  S W 

MAX 

73 

85 

87 

85 

83 

85 

81 

79 

61 

52 

57 

62 

61 

74 

79 

63 

81 

52 

67 

67 

67 

55 

64 

74 

72 

80 

87 

91 

91 

83 

87 

MIN 

42 

45 

58 

52 

59 

56 

57 

55 

42 

36 

40 

37 

42 

50 

55 

48 

46 

55 

43 

5  2 

60 

57 

56 

49.  2 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

74 

66 

86 

85 

85 

86 

61 

77 

55 

52 

58 

64 

62 

73 

81 

84 

77 

55 

67 

71 

6! 

56 

61 

78 

80 

82 

89 

92 

95 

64 

68 

Mm 

40 

50 

57 

53 

59 

55 

58 

54 

4 1 

39 

38 

3  9 

89 

58 

41 

52 

61 

49.  1 

PONT  I  AC 

73 

84 

67 

86 

82 

80 

60 

79 

61 

52 

59 

62 

61 

72 

79 

83 

80 

59 

71 

73 

69 

53 

60 

73 

78 

84 

67 

91 

92 

90 

82 

74.9 

Mm 

45 

52 

61 

54 

59 

57 

59 

54 

45 

43 

38 

36 

45 

45 

51 

56 

59 

45 

46 

55 

41 

43 

45 

42 

53 

42 

61 

64 

64 

61 

60 

51.1 

RANTOUL 

MAX 

72 

84 

85 

84 

85 

86 

62 

63 

57 

60 

56 

64 

70 

74 

82 

62 

60 

59 

65 

71 

71 

57 

63 

72 

60 

82 

67 

91 

93 

92 

69 

76.  1 

42 

50 

57 

54 

62 

58 

58 

57 

45 

46 

37 

38 

40 

46 

53 

60 

55 

88 

46 

52 

40 

46 

47 

44 

50 

45 

56 

62 

63 

58 

64 

51.1 

UR8 ANA 

MAX 

72 

82 

83 

62 

85 

3! 

83 

66 

56 

60 

58 

66 

60 

74 

63 

61 

76 

57 

65 

71 

70 

56 

65 

74 

81 

83 

6  8 

91 

93 

84 

85 

Mm 

44 

49 

56 

57 

61 

61 

61 

50 

45 

41 

40 

42 

47 

53 

55 

62 

52 

50 

47 

48 

42 

48 

47 

48 

52 

46 

61 

62 

66 

63 

66 

52i4 

MATSEKA   2  NH 

MAX 

71 

83 

S  S 

82 

84 

85 

80 

60 

60 

54 

54 

62 

62 

73 

78 

82 

75 

54 

63 

65 

69 

57 

63 

72 

71 

80 

84 

89 

91 

82 

65 

Mm 

41 

51 

3  3 

53 

61 

60 

58 

55 

4  5 

39 

5 1 

47 

52 

61 

49.7 

ueCT  CnilTHuPCT 

DC)  1     JUU  1  nKC J  1 

A 1  THM    Ham    5  a. 

MAX 

63 

73 

81 

79 

6  3 

82 

60 

64 

63 

62 

58 

69 

70 

70 

81 

76 

77 

63 

67 

76 

73 

57 

59 

65 

76 

82 

65 

90 

87 

86 

73.6 

Mm 

45 

3  7 

57 

1 

46 

5  1 

5 1 

54 

" 

52 

5 1 

52 

50 

51 

62 

62 

68 

54.3 

CARLINVILLE 

MAX 

73 

82 

62 

61 

64 

82 

80 

76 

61 

62 

64 

6" 

67 

72 

62 

60 

78 

70 

68 

78 

7? 

71 

59 

67 

78 

82 

63 

69 

91 

87 

85 

76.1 

Mm 

3  5 

5 1 

5 1 

58 

6  1 

8  9 

51 

51 

8  7 

50 

49 

49 

45 

5 1 

60 

59 

57 

62 

64 

51.0 

GRIGGSVILLE 

MAX 

76 

83 

0  3 

60 

83 

79 

78 

68 

t" 

59 

60 

68 

66 

73 

62 

60 

77 

67 

69 

74 

69 

62 

56 

68 

79 

82 

85 

87 

69 

61 

79 

74.  3 

Mm 

47 

54 

60 

59 

63 

61 

57 

51 

43 

39 

37 

7  1 

55 

51 

51 

61 

59 

87 

52 

53 

48 

46 

46 

47 

50 

52 

61 

63 

66 

60 

64 

53.1 

HlLLSBORO 

MAX 

73 

82 

32 

80 

65 

33 

80 

78 

62 

64 

63 

66 

67 

70 

84 

60 

77 

75 

63 

60 

73 

71 

60 

68 

78 

82 

64 

68 

91 

87 

63 

76.2 

Mm 

45 

48 

S3 

49 

57 

56 

58 

56 

45 

41 

37 

77 

42 

56 

53 

60 

61 

51 

52 

52 

49 

54 

50 

50 

46 

54 

59 

56 

59 

64 

6  = 

52.2 

JACKSONVILLE 

MAX 

73 

82 

8  Q 

62 

82 

76 

79 

69 

61 

59 

55 

67 

59 

72 

32 

80 

78 

75 

68 

75 

70 

68 

61 

76 

80 

60 

67 

86 

90 

83 

78 

74.6 

Mm 

46 

52 

55 

53 

56 

61 

55 

55 

,5 

40 

36 

38 

46 

51 

5  0 

60 

60 

47 

51 

52 

47 

48 

49 

76 

54 

50 

6  i 

62 

62 

64 

68 

52.2 

See  Reference  Notes  Following  Siation  Index 


DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

 HAY 


Station 

Day  of  Month 

& 

i 

1 

2 

3 

6 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

JERSEYVILLE  2  sw 

MAX 

73 

ei 

82 

80 

83 

82 

79 

77 

6  1 

62 

61 

69 

68 

69 

80 

60 

78 

76 

67 

78 

74 

71 

57 

67 

77 

81 

64 

87 

89 

88 

8  9 

75.7 

Mm 

43 

45 

51 

48 

56 

56 

56 

55 

42 

32 

36 

34 

43 

51 

48 

56 

57 

49 

53 

51 

51 

50 

50 

46 

43 

53 

93 

56 

57 

63 

64 

50.0 

MAX 

75 

83 

82 

8 1 

8  5 

83 

8  2 

75 

59 

60 

60 

66 

64 

73 

82 

8 1 

78 

75 

68 

79 

71 

72 

6 1 

67 

79 

82 

85 

88 

93 

86 

64 

76.2 

Mm 

43 

48 

53 

51 

59 

58 

57 

53 

40 

39 

37 

IB 

46 

54 

51 

59 

60 

52 

50 

52 

46 

52 

49 

51 

49 

53 

61 

60 

63 

64 

68 

52.1 

MAX 

73 

81 

so 

80 

62 

80 

7J 

62 

61 

67 

63 

71 

80 

78 

77 

71 

61 

76 

72 

70 

62 

6  7 

77 

80 

62 

85 

89 

84 

65 

74.7 

Mm 

45 

50 

55 

53 

59 

59 

60 

52 

44 

42 

38 

40 

47 

55 

54 

60 

62 

53 

49 

52 

46 

53 

46 

52 

30 

53 

6: 

60 

61 

63 

67 

53.0 

5  P  -:    '  j  ■  '  E        W  B      I  ft  P 0 R  T 

MAX 

7S 

84 

84 

8  3 

86 

62 

82 

63 

61 

60 

67 

60 

74 

61 

82 

60 

62 

69 

77 

71 

56 

62 

72 

81 

83 

8  9 

92 

94 

87 

8  9 

75.8 

Mm 

47 

53 

58 

54 

60 

60 

56 

48 

45 

39 

36 

36 

47 

50 

54 

63 

52 

4  8 

51 

54 

48 

50 

46 

46 

48 

51 

64 

64 

61 

66 

6  9 

52.5 

S  P  R I NGF I E  L  D  4  S  E 

MAX 

65 

73 

84 

82 

8 1 

84 

8 1 

6 1 

61 

62 

62 

61 

67 

60 

73 

82 

79 

77 

1 2 

66 

70 

71 

56 

69 

71 

81 

65 

86 

90 

91 

74.0 

Mm 

45 

51 

41 

59 

59 

59 

58 

45 

47 

40 

46 

51 

52 

58 

45 

48 

48 

50 

47 

49 

46 

.9 

49 

50 

58 

63 

64 

64 

51.5 

it  1  b  n  E  ki    )  ctu 
VlKUCri    i  }3H 

MAX 

77 

82 

84 

60 

65 

71 

67 

72 

32 

79 

77 

64 

69 

77 

74 

70 

62 

70 

81 

81 

93 

91 

94 

87 

85 

76.4 

Mm 

44 

48 

54 

52 

58 

60 

55 

54 

43 

40 

35 

35 

45 

52 

52 

59 

57 

4  8 

49 

52 

4  8 

49 

46 

50 

48 

52 

6  Q 

60 

63 

63 

68 

51.5 

WHITE   HALL   1  6 

MAX 

73 

82 

81 

79 

84 

63 

79 

78 

60 

61 

67 

67 

72 

81 

80 

76 

77 

68 

74 

73 

72 

59 

67 

78 

83 

86 

86 

69 

88 

8  3 

75.8 

Mm 

46 

50 

54 

5  3 

54 

57 

56 

42 

37 

i' 

41 

52 

54 

58 

54 

48 

52 

53 

49 

49 

50 

49 

43 

55 

57 

59 

59 

63 

63 

51.6 

b  1  j      lUUTWcfliT              U  / 

C  HfiR  l E  StON 

MAX 

71 

82 

82 

63 

60 

0  7 

63 

73 

84 

78 

75 

7  2 

67 

73 

0  9 

69 

68 

84 

8  2 

8  3 

89 

91 

86 

B  * 

76.1 

Mm 

47 

54 

58 

56 

64 

63 

62 

56 

46 

44 

40 

41 

49 

56 

54 

63 

62 

57 

49 

53 

48 

55 

49 

51 

53 

52 

60 

62 

65 

64 

68 

54.8 

C  C  C  I  Uf*.U  A  M 

err  I  ni^rifl n 

MAX 

75 

84 

85 

90 

85 

85 

70 

69 

65 

63 

70 

64 

75 

8  5 

60 

80 

1 0 

60 

80 

77 

70 

63 

73 

80 

85 

8  t 

90 

9  j 

90 

84 

77.7 

Mm 

45 

47 

55 

50 

58 

62 

60 

52 

45 

42 

40 

45 

42 

56 

54 

54 

57 

53 

50 

51 

46 

60 

51 

52 

50 

55 

59 

55 

60 

63 

64 

52.7 

FLORA  2  NW 

MAX 

73 

81 

61 

66 

61 

69 

67 

72 

84 

80 

76 

70 

60 

79 

7  8 

73 

62 

71 

78 

8  2 

83 

87 

94 

90 

8  8 

76.6 

Mm 

44 

48 

53 

52 

55 

56 

63 

58 

47 

44 

40 

42 

45 

55 

53 

59 

62 

58 

53 

52 

51 

60 

52 

53 

51 

56 

58 

55 

5  9 

62 

08 

53.7 

MARSHALL   1  E 

MAX 

71 

80 

61 

82 

66 

86 

8  3 

8  i 

67 

59 

52 

65 

66 

75 

92 

78 

76 

73 

63 

74 

73 

73 

66 

72 

81 

91 

82 

66 

92 

69 

9  8 

76.4 

Mm 

43 

42 

49 

49 

55 

54 

63 

57 

46 

40 

40 

40 

40 

53 

51 

54 

62 

60 

48 

51 

44 

39 

51 

54 

51 

53 

55 

54 

56 

60 

62 

51 .5 

matt nnu 

MAX 

71 

82 

62 

81 

85 

85 

82 

67 

59 

62 

56 

66 

61 

74 

83 

78 

77 

6  5 

65 

75 

7  ? 

65 

67 

71 

83 

82 

84 

88 

92 

86 

87 

75.3 

Mm 

45 

51 

56 

53 

59 

61 

60 

49 

45 

40 

36 

its 

46 

55 

54 

61 

62 

53 

48 

52 

46 

51 

46 

.« 

51 

5  2 

61 

61 

64 

63 

o7 

52.9 

u  n  u  c  a  n  1 1  a 

MAX 

74 

83 

62 

60 

66 

60 

73 

82 

62 

79 

77 

67 

77 

74 

72 

67 

70 

78 

9  4 

8  5 

90 

v  I 

92 

6  7 

77.1 

Mm 

44 

46 

52 

59 

54 

56 

56 

44 

41 

39 

35 

45 

53 

53 

59 

61 

52 

49 

50 

46 

52 

47 

53 

46 

50 

br. 

56 

59 

62 

67 

51.7 

NEWTON 

MAX 

73 

81 

62 

62 

86 

84 

65 

62 

68 

65 

72 

84 

82 

77 

66 

63 

79 

7  6 

74 

65 

70 

79 

82 

8  4 

87 

91 

90 

9  1 

77.1 

Mm 

43 

47 

47 

57 

57 

57 

62 

59 

47 

43 

40 

38 

42 

57 

52 

59 

62 

61 

51 

53 

48 

60 

52 

54 

49 

55 

98 

55 

58 

63 

03 

53.2 

0 L N£  Y  2  S 

75 

81 

81 

59 

61 

66 

68 

73 

85 

80 

73 

70 

61 

80 

77 

73 

63 

71 

79 

83 

8  5 

88 

90 

90 

9 ' 

76.7 

Mm 

43 

46 

51 

51 

55 

55 

62 

56 

49 

45 

36 

36 

42 

56 

55 

57 

61 

60 

54 

52 

51 

51 

34 

54 

47 

47 

57 

53 

55 

60 

6  9 

52.3 

□  Ai  CCTIMC 

74 

84 

84 

89 

65 

61 

&8 

70 

72 

83 

78 

76 

68 

60 

77 

76 

73 

65 

71 

80 

83 

85 

89 

92 

89 

91 

77.0 

Mm 

42 

47 

56 

52 

55 

58 

65 

50 

47 

44 

40 

40 

44 

56 

54 

60 

63 

59 

52 

56 

49 

57 

53 

55 

50 

56 

58 

56 

58 

65 

66 

53.6 

DAS  t  c  UATCOuDDWC 

73 

81 

82 

85 

78 

62 

60 

66 

63 

75 

6  2 

82 

77 

70 

65 

72 

73 

70 

68 

7  5 

61 

6 1 

B  3 

88 

92 

65 

88 

76.4 

Mm 

42 

52 

59 

54 

58 

59 

63 

55 

45 

44 

40 

41 

43 

54 

53 

62 

62 

58 

47 

53 

44 

56 

49 

52 

50 

51 

59 

63 

64 

62 

6  6 

53.5 

SALEM 

75 

83 

82 

69 

61 

69 

68 

71 

85 

83 

78 

72 

62 

61 

76 

73 

62 

72 

79 

84 

99 

88 

91 

91 

9  - 

77.5 

Mm 

44 

47 

51 

49 

57 

55 

59 

57 

48 

44 

37 

37 

42 

54 

55 

5J 

62 

56 

53 

51 

51 

59 

51 

52 

48 

53 

57 

53 

55 

60 

64 

52.1 

TIICrTll  A 

MAX 

72 

83 

83 

62 

59 

67 

65 

74 

83 

82 

77 

78 

64 

73 

72 

71 

68 

73 

83 

64 

65 

91 

94 

92 

87 

77.5 

Mm 

43 

45 

51 

52 

60 

58 

59 

58 

43 

40 

41 

40 

44 

51 

54 

59 

61 

5» 

47 

50 

47 

51 

46 

49 

48 

46 

57 

62 

60 

62 

64 

51.8 

VANOALlA    FAA  AIRPORT 

73 

81 

81 

62 

61 

71 

65 

69 

66 

76 

78 

65 

61 

78 

75 

66 

60 

66 

78 

93 

67 

90 

91 

90 

88 

75.6 

Mm 

46 

48 

50 

50 

60 

56 

58 

50 

43 

40 

38 

38 

44 

57 

54 

60 

63 

56 

52 

51 

50 

53 

52 

53 

48 

57 

60 

57 

58 

64 

68 

52.8 

WINDSOR 

MAX 

72 

78 

82 

81 

80 

84 

74 

51 

62 

54 

65 

64 

71 

82 

81 

76 

76 

62 

73 

72 

71 

69 

69 

75 

81 

84 

87 

91 

88 

84 

75.2 

Mm 

45 

52 

51 

61 

57 

40 

38 

37 

49 

53 

52 

61 

62 

55 

50 

48 

4! 

55 

48 

50 

50 

51 

52 

60 

6  i 

62 

66 

52.7 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

76 

82 

83 

8 1 

81 

75 

63 

69 

62 

72 

83 

79 

6  9 

70 

75 

76 

65 

80 

80 

62 

69 

73 

86 

65 

85 

69 

92 

90 

90 

79.0 

Mm 

45 

50 

54 

52 

57 

53 

59 

56 

46 

46 

41 

45 

45 

56 

57 

58 

57 

52 

55 

56 

61 

62 

55 

56 

57 

55 

58 

55 

62 

63 

t  8 

54.5 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

75 

8  1 

82 

70 

66 

71 

76 

68 

83 

82 

6 1 

71 

64 

91 

79 

74 

72 

73 

83 

62 

85 

88 

89 

93 

91 

78.5 

Mm 

40 

44 

51 

49 

56 

58 

56 

58 

45 

52 

42 

36 

41 

57 

50 

54 

64 

59 

59 

52 

55 

55 

51 

57 

53 

47 

59 

53 

55 

67 

6< 

52.9 

C  AHOK I A 

65 

76 

8  3 

6 1 

8 1 

8  1 

63 

67 

62 

70 

78 

70 

62 

76 

77 

70 

69 

81 

76 

60 

60 

79 

79 

93 

86 

90 

90 

75.6 

Mm 

47 

45 

63 

65 

57 

57 

59 

47 

47 

47 

46 

40 

46 

54 

52 

57 

61 

53 

53 

56 

56 

57 

53 

53 

48 

51 

57 

56 

60 

63 

53.5 

CAIRO  W8  CITY 

77 

6 1 

B  D 

72 

67 

73 

83 

80 

85 

71 

73 

77 

67 

81 

81 

85 

75 

72 

79 

84 

36 

89 

92 

90 

89 

79.4 

Mm 

52 

61 

62 

60 

61 

65 

63 

53 

50 

48 

44 

49 

55 

61 

0? 

65 

65 

60 

59 

62 

64 

61 

60 

58 

63 

60 

64 

61 

70 

66 

70 

59.9 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

76 

8 1 

B  2 

80 

70 

64 

72 

79 

82 

85 

82 

75 

69 

65 

82 

80 

78 

66 

76 

80 

83 

86 

89 

93 

90 

9  1 

79.0 

Mm 

43 

51 

55 

52 

57 

56 

60 

65 

47 

49 

41 

39 

39 

45 

66 

61 

63 

59 

56 

54 

60 

63 

36 

56 

56 

52 

59 

54 

59 

54 

67 

54.6 

CARLYLE  RESERVOIR 

63 

74 

Q  ] 

80 

67 

62 

65 

60 

69 

68 

69 

81 

73 

76 

61 

63 

77 

74 

66 

60 

69 

76 

82 

84 

67 

90 

89 

74.1 

Mm 

41 

52 

57 

57 

61 

63 

61 

62 

46 

48 

37 

40 

44 

54 

57 

60 

61 

59 

54 

53 

53 

55 

52 

52 

49 

55 

58 

61 

63 

64 

68 

54.7 

COBDEN  2  S 

75 

80 

8 1 

84 

82 

7  5 

65 

67 

61 

66 

60 

77 

3  3 

79 

73 

68 

65 

60 

79 

61 

70 

74 

78 

83 

99 

88 

90 

90 

90 

78.1 

Mm 

44 

48 

54 

58 

58 

60 

58 

62 

45 

45 

39 

4- 

43 

57 

58 

56 

62 

59 

55 

56 

61 

60 

55 

59 

61 

52 

66 

58 

60 

63 

68 

55.3 

DU  QUOIN  2  S 

76 

80 

81 

8 1 

66 

62 

70 

81 

75 

84 

76 

75 

70 

64 

61 

70 

75 

63 

70 

78 

82 

94 

88 

91 

90 

99 

77.1 

Mm 

46 

48 

54 

51 

60 

57 

60 

61 

46 

46 

40 

36 

45 

58 

56 

59 

62 

57 

57 

54 

60 

»o 

53 

54 

52 

52 

59 

55 

54 

63 

66 

54.3 

HAKANOA    1  NW 

77 

80 

61 

80 

69 

62 

70 

8  1 

79 

84 

82 

74 

67 

64 

81 

8  " 

60 

65 

71 

77 

83 

85 

88 

69 

89 

90 

77.8 

Mm 

48 

53 

58 

58 

62 

62 

61 

63 

45 

44 

40 

43 

46 

55 

61 

62 

56 

55 

53 

60 

63 

54 

58 

54 

56 

63 

57 

66 

69 

67 

56.4 

HAR  I  ON   4  NNE 

76 

80 

81 

86 

82 

69 

61 

6  8 

79 

77 

8  3 

80 

74 

6  J 

68 

80 

^8 

79 

67 

70 

77 

81 

83 

86 

88 

87 

89 

77.4 

Mm 

45 

48 

54 

54 

58 

57 

58 

58 

47 

46 

39 

35 

46 

45 

'  5 

58 

63 

55 

56 

54 

6" 

63 

56 

57 

54 

53 

59 

55 

61 

63 

68 

54.3 

NASHVILLE  *  NE 

73 

80 

8  J 

8  2 

8 1 

61 

66 

60 

68 

76 

70 

83 

90 

76 

09 

62 

60 

7  5 

73 

59 

68 

76 

61 

9  7 

86 

90 

89 

99 

75.9 

Mm 

46 

53 

57 

57 

61 

61 

63 

56 

-> 

45 

39 

41 

49 

57 

56 

61 

62 

56 

55 

56 

55 

58 

52 

53 

51 

56 

62 

60 

64 

65 

67 

55.5 

SPARTA 

MAX 

76 

81 

81 

81 

84 

83 

80 

66 

62 

67 

60 

7! 

79 

72 

84 

79 

78 

69 

65 

81 

•9 

73 

59 

69 

79 

83 

96 

88 

90 

90 

9: 

77.0 

Mm 

44 

45 

51 

49 

57 

54 

62 

61 

47 

47 

39 

45 

58 

52 

62 

54 

56 

54 

54 

66 

58 

53 

53 

51 

51 

56 

53 

57 

63 

61 

53.1 

WATERLOO  1  WSH 

MAX 

77 

83 

a; 

81 

84 

83 

82 

69 

67 

65 

58 

72 

78 

70 

94 

81 

79 

7* 

71 

80 

77 

75 

58 

58 

79 

62 

85 

89 

90 

90 

99 

77.3 

Mm 

45 

51 

55 

54 

58 

60 

60 

53 

45 

45 

35 

99 

47 

57 

:  6 

59 

61 

54 

59 

57 

58 

56 

52 

53 

50 

53 

60 

59 

61 

63 

64 

54.0 

S*«  R*lor«oc*  N 

>!•»  Following  Suit 

'D  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

 -   MAY 

Day  of  Month 

1969 

0 

5) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver, 

*         •  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 
MIN 

73 

82 

83 

68 

86 

87 

85 
66 

84 
65 

70 
52 

67 
45 

62 
39 

67 
41 

75 
49 

73 
58 

83 
56 

83 
59 

74 
61 

70 
63 

68 
54 

89 
53 

80 
53 

87 
62 

73 
54 

70 
54 

78 
53 

86 
58 

93 
59 

91 
57 

91 
59 

92 
66 

92 
67 

79.5 
56.0 

BRDOKPORT  0AM  52 

MAX 
MIN 

76 

81 

o  : 

80 

87 

91 

82 
56 

76 

66 

76 
50 

72 
46 

67 
45 

72 
40 

81 
45 

83 
58 

85 

60 

81 
61 

72 
63 

76 
65 

67 

58 

80 
61 

81 
61 

83 

62 

76 
58 

73 
57 

80 
59 

85 

54 

85 
59 

91 
53 

92 
63 

91 
64 

91 
65 

80.2 
56.2 

dixon  springs  acr  c 

MAX 
MIN 

76 

80 

79 

79 

65 

85 

82 

80 
54 

73 
45 

69 
45 

60 
37 

69 
40 

80 
42 

80 
56 

85 
57 

63 
57 

70 
62 

77 
61 

66 
57 

79 

60 

79 
61 

82 
61 

78 
56 

70 
56 

78 
56 

63 
51 

83 
56 

87 
53 

89 
60 

89 
60 

87 
63 

78.8 
54.1 

FAIRFIELD  RADIO  WFIw 

MAX 
MIN 

73 

79 

80 

61 

87 

87 

83 

80 
65 

65 
46 

64 
46 

63 
39 

68 
40 

72 
43 

75 
59 

83 

56 

82 
61 

71 
64 

71 
64 

65 

54 

60 
54 

8^ 
53 

74 
61 

64 
54 

69 
52 

78 
49 

82 
53 

84 
5B 

87 
53 

90 
57 

90 
61 

88 
65 

77.3 
54.1 

HARRISBURS 

MAX 
MIN 

80 

85 

84 

84 

89 

85 

66 
60 

79 
6  5 

65 
48 

70 
47 

64 
4  1 

73 
39 

84 
44 

80 
59 

68 
57 

78 
57 

74 
63 

69 
60 

67 
57 

83 

60 

8? 
50 

63 
64 

68 
57 

74 
57 

80 
56 

65 
54 

87 
58 

91 
54 

94 
61 

92 
63 

92 
67 

80.5 
55.3 

HCLEANSBORO 

MAX 
MIN 

74 
44 

82 
50 

81 
5 J 

79 

85 

SI 

83 
62 

78 
61 

63 
47 

67 
48 

62 
41 

69 

41 

77 
45 

74 
60 

82 
57 

80 

60 

73 
62 

09 

03 

63 
55 

78 
53 

7ft 
57 

78 
64 

65 
55 

70 
54 

77 
54 

80 
56 

92 
60 

65 
55 

89 
61 

89 

67 

88 
66 

76.7 
55.6 

MT  CARHEL  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

66 
42 

78 
50 

84 
56 

84 
53 

85 
54 

90 
60 

86 
66 

87 
68 

73 
51 

64 
47 

65 
39 

0< 

41 

63 
45 

67 
45 

75 
56 

86 
60 

77 
61 

77 
63 

69 
53 

67 
55 

80 
53 

81 
55 

0? 
54 

72 
52 

82 
55 

85 
On 

87 
57 

76.4 
53.8 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

74 
43 

82 
47 

B2 
52 

80 
50 

85 
50 

83 

63 
61 

79 
58 

62 
46 

68 
41 

61 
39 

71 

60 

71 
45 

73 
58 

85 
56 

81 
59 

77 
62 

71 
59 

64 
55 

81 
54 

79 
54 

74 
61 

63 
53 

70 
54 

79 
50 

82 
53 

93 
58 

87 
55 

89 
58 

90 
62 

89 
66 

77.6 
53.2 

ROSICLARE 

MAX 
MIN 

77 
41 

80 
47 

B  1 
49 

82 
50 

88 
54 

ts 

54 

85 
58 

80 
64 

75 
47 

70 
46 

62 
42 

71 

43 

60 
43 

82 
57 

S3 

57 

62 
58 

77 
63 

79 
64 

70 
57 

77 
63 

81 

61  | 

85 

60 

78 
56 

70 
56 

76 
57 

85 

52 

96 
57 

88 
52 

92 
61 

90 
61 

90 
64 

80.4 
54.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

t 

91 

Day 

Df  month 

(1) 
0> 

Station 

HI 

Q 

(IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBANA 

4 

7AM 
MAX 
MIN 

53 
59 
50 

51> 
62 
53 

58 
65 
55 

6C 
69 
56 

62 
69 
60 

62 
69 
62 

63 
67 
62 

65 
69 
63 

57 
65 
57 

35 
59 
55 

51 
56 
51 

51 
55 
51 

54 
60 
51 

56 
56 
54 

59 
6* 
54 

63 
69 
5* 

65 
69 
63 

62 
70 
62 

59 
62 
59 

61 
65 
59 

57 
64 
57 

60 
63 
57 

57 
00 
57 

58 
62 
57 

61 
69 
58 

61 
69 
60 

65 
71 
61 

66 
72 
65 

68 
76 
66 

69 
76 
68 

68 
73 
68 

60.0 
65.5 
58.5 

t 

7AM 
MAX 
MIN 

54 
5b 
53 

56 
59 
54 

59 
61 
56 

60 
62 
59 

62 
64 
60 

63 
65 
62 

63 

65 
63 

65 
66 
63 

60 
65 
60 

57 
60 
57 

53 
57 
53 

53 
55 
53 

56 
56 
53 

56 
56 
56 

59 
61 
56 

63 
65 
59 

64 
66 
63 

62 
67 
62 

60 
62 
60 

61 
63 
60 

60 
62 
60 

60 
61 
60 

56 
60 
58 

59 
60 
58 

62 
65 
59 

62 
66 
62 

65 
67 
62 

66 
69 
65 

68 
71 
66 

69 
72 
68 

69 
70 
68 

60.7 
63.1 
59.6 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.       DEGREE  OF  SLOPE,     5  PERCENT  TO  SE. 


See  Refereoce  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 

MAY  1969 


Day  of  month 


15  I  16  I  17     18  I  19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


NORTHWEST 
MOLINE  we  AIRPORT 


CHICAGO   0   HIRE  AIRPORT 


CHICAGO  W8  AIRPORT 


WEST 
MONHOUTH 


CENTRAL 
BLOOMINGTON  NORMAL 


EAST 
PONTIAC 


SNOWFALL 
SN   ON  CNO 
WTR  EOUlV 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

26 

29 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

30 

31 

*      •  * 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN   POWFR  PLANT 

EVAP 

.29 

.47 

.26 

.41 

.26 

.17 

.  16 

.16 

.04 

.17 

.21 

.10 

.16 

.22 

.30 

.24 

.02 

.21 

.16 

.21 

.15 

.21 

.25 

.30 

.30 

.37 

.30 

.30 

.26 

7.20B 

WIND 

116 

132 

51 

61 

55 

53 

28 

66 

93 

73 

94 

79 

43 

44 

46 

54 

63 

46 

45 

36 

67 

57 

20 

30 

32 

48 

52 

49 

34 

26 

72 

1767 

MAX 

76 

61 

90 

86 

84 

76 

84 

62 

65 

61 

66 

74 

72 

81 

86 

89 

84 

66 

83 

65 

62 

57 

73 

86 

86 

86 

89 

92 

90 

95 

91 

80.6 

M1N 

48 

S4 

59 

60 

60 

63 

55 

58 

48 

49 

41 

44 

52 

55 

63 

63 

64 

50 

52 

64 

52 

46 

53 

65 

62 

52 

64 

67 

69 

68 

62 

56.9 

•        •  • 

EAST  05 

URRANA 

EVAP 

.16 

.23 

.33 

.29 

.23 

.25 

.25 

.22 

.06 

.14 

.10 

.17 

.16 

.10 

.21 

.25 

.24 

.20 

.06 

.12 

.16 

.12 

.12 

.13 

.26 

.28 

.21 

.34 

.42 

.39 

.31 

6.53 

WIND 

39 

39 

85 

64 

26 

30 

69 

67 

81 

76 

104 

81 

37 

26 

48 

35 

68 

64 

37 

40 

53 

61 

56 

29 

46 

53 

27 

64 

69 

59 

38 

1693 

MAX 

73 

76 

81 

84 

83 

84 

80 

78 

64 

67 

56 

64 

74 

56 

80 

88 

62 

80 

60 

74 

73 

73 

61 

70 

82 

64 

85 

87 

91 

90 

61 

76.3 

MIN 

40 

45 

51 

37 

39 

60 

60 

62 

45 

45 

39 

41 

41 

48 

52 

35 

35 

54 

49 

49 

45 

45 

48 

47 

54 

50 

50 

60 

60 

61 

60 

51.2 

•        •  • 

SOUTHWEST  08 

CARLVLE  RESERVOIR 

EVAP 

.19 

.26 

.32 

.27 

.22 

.27 

.26 

.16 

.16 

.17 

.16 

.09 

.22 

.10 

.06 

.21 

.14 

.12 

.07 

.05 

.18 

.13 

.19 

.06 

.15 

.22 

.26 

.29 

.32 

.32 

.25 

5.91 

WIND 

40 

57 

102 

60 

30 

36 

78 

92 

88 

126 

141 

74 

55 

69 

60 

35 

62 

36 

47 

25 

79 

69 

70 

39 

34 

29 

39 

44 

41 

41 

41 

1639 

MAX 

74 

79 

82 

82 

86 

87 

83 

81 

67 

68 

60 

64 

73 

68 

72 

ee 

78 

79 

65 

66 

85 

76 

70 

61 

79 

86 

88 

89 

91 

91 

90 

77.7 

MIN 

44 

49 

53 

56 

59 

64 

63 

62 

47 

46 

40 

40 

44 

51 

57 

59 

63 

63 

56 

55 

56 

46 

53 

55 

55 

56 

61 

63 

62 

64 

67 

55.2 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

<  -s  i 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
of 

• 

i 

c 

J 

h 

CENTRAL   STANDARD  T|ME 
MID         6  AM       NOON       6  PM 

J 

.01-09 

.10-49 

50-99 

661-001 

1 

200 
and  over 

Total 

CAIRO  KB  CITY 

35 

NW 

10 

5 

4 

2 

3 

0 

0 

14 

67 

4.9 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

16 

0.7 

8.5 

36** 

25 

31 

69 

72 

52 

53 

7 

4 

7 

2 

0 

0 

20 

6.5 

CHICAGO  MIDWAY  AIRPORT 

IK 

1.5 

10.5 

26 

NW 

09 

66 

71 

53 

51 

7 

4 

6 

1 

1 

0 

19 

52 

6.5 

MOLINE   WB  AIRPORT 

19 

1.9 

9.9 

33 

W 

09 

75 

82 

56 

55 

1 

5 

8 

1 

0 

0 

15 

59 

6.6 

PEORIA  WB  MRPORT 

19 

1.3 

9.5 

30 

NW 

11* 

76 

83 

58 

59 

4 

5 

7 

1 

0 

0 

17 

52 

6.7 

ROCF.FORD  Wb  AIRPORT 

20 

1.0 

10.0 

25** 

29 

11 

77 

81 

54 

54 

9 

1 

7 

0 

1 

1 

19 

6.5 

SPRINGFIELD  KB  AIRPORT 

19 

3.0 

11.2 

42 

W 

10 

73 

77 

49 

52 

4 

4 

4 

0 

0 

0 

12 

63 

5.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

5 

COUNTY 

DRAINAGE  I  ! 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ei 

u 

SPECIAL 

ALBION 

uOS5 

01 

EOWARDS 

*p 

Af 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

alEDO 

007] 

01 

MERCER 

*1  13 

90  43 

72C 

»f 

GENE  L  BURGESS 

ALIUS  WATERWORKS 

0014 

0  1 

WARREN 

*1  03 

90  34 

69* 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  OAM  1* 

i|n' 

ol 

MAD 1 SON  * 

3B  33 

90  11 

A32 

MID 

7i 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA    1  E 

Ul  87 

UNION  5 

37  26 

B9  14 

645- 

6P 

J.  BON  HARTLINE 

ANTIOCH  2  MM 

Bin 

01 

LAKE  I 

42  30 

86  08 

732 

6P 

THOMAS  G.  ROBINSON.  JR 

ASHLEY 

02B1 

WASHINGTON  * 

38  20 

•9  12 

57C 

JAMES   W.    Ml LLSPAUGH 

AUGUST A 

033< 

-1 

HANCOCK 

*0  1* 

90  56 

REX  J.  HOLHES 

AURORA  COLLEGE 

0  OR 

02 

KANE 

66  20 

744 

7P 

7P 

AURORA  COL  PHYSICS  DEPI 

AVON  5  NE 

oyu 

01 

FULTON 

2  2 

90  22 

650 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

6ARRINGTON 

oi 

LAKE 

*2  10 

8A 

*A 

RICHARD  E.  MILLER 

BARRY 

0**9 

Oi 

PIKE 

39  41 

91  03 

6AC 

GEORGE  E.  GR1DER 

BEARDSTOWN 

0*92 

j  t, 

CASS 

AO  01 

90  26 

445 

THOMAS  E.  PHELPS 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

0510 

a 

ST  CLAIR 

38  30 

89  51 

450 

AP 

AP 

GEORGE  KAPUSTA 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

0311 

OS 

BOONE 

86  52 

765 

CITY  OF  BELV I0ERE 

KNTLE1 

)S9I 

03 

HANCOCK 

*0  20 

91  07 

670 

LEWIS  E.  TMURMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

)60l 

FRANKLIN 

38  02 

86  55 

**5 

■/ 

MAX  R  CRA1N 

BLOOMI  NGTON  WATERWORKS 

07*1 

MCLEAN 

*0  30 

B9  01 

775 

7A 

BLOOMI NGTON  WATERWORKS 

blooming ton  normal 

07** 

04 

MCLEAN 

*0  31 

785 

*f 

4P 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

•luffs 

07*1 

0* 

SCOTT 

90  32 

517 

VERNON  A.  NORTH UP 

BROOKPORT  OAM  32 

0993 

01 

MASSAC  9 

37  08 

6f 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C AhOk I A 

11*( 

ST.  CLAIR  * 

36  3* 

90  13 

AOC 

8A 

61 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  KB  CITY 

UM 

01 

ALEXANDER  * 

37  00 

89  10 

31* 

MID 

HID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CANTON  1  ESE 

1250 

60  33 

90  01 

RADIO  STATION  WBYS 

CAR BONO ALE  SEWAGE  PL 

12*S 

JACKSON 

89  12 

6P 

7A 

HUGH  B.  BOYD 

CARL INVlLLE 

126C 

08 

MACOUPIN 

•  9  32 

625 

JACK  A.  CAMPBELL 

CARLYLE  RESERVOIR 

12*0 

38  36 

69  20 

501 

•A 

BA, 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

C ARM |    6  Nw 

wm!te°* 

38  10 

66  12 

HUBERT  60HLE6ER 

CENTRAL  1 A   2  SH 

13*6 

CLINTON 

36  30 

89  10 

TA 

CITY  OF  CENTRAL  I A 

ChAKMAHOM  dresocn  isl 

1*20 

oz 

GRUNOY 

86  17 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGI NtfcRS 

CHARLESTON 

01 

39  29 

fcF 

7A 

EASTERN   ILL.  UNIV. 

CHE NO A 

1*79 

86  44 

710 

3F 

3P 

C.  MERLE  PARRY 

CHESTER 

08 

RANDOLPH 

89  50 

460 

7A 

ROBERT  W.  GARR1S 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

1522 

02 

41  AO 

67  36 

593 

CHICAGO  SANITARY  D1ST 

CHICAGO  MAYFR   PHP   SI A 

15*2 

0  i 

87  A3 

CITY  ENGft  WATER  PURIF 

Chicago  n  br  pump  sta 

15AT 

02 

41  56 

67  42 

595 

CHICAGO  SANITARY  D1ST 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

15*9 

41  59 

67  54 

656 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHICAGO  ROSELAND  PMPG 

15S2 

COOK 

*1  *2 

87  36 

659 

CITY  ENGR  WATER  PUftlF 

Chicago  Racine  pump 

1557 

02 

COOK 

67  Al 

640 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAM  DIM  OFF 

15*2 

02 

87  38 

C 

CHICAGO  5AN1TARY  DIST 

CHICAGO  S  FILTER  PLANT 

02 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

15*1 

01 

67  44 

630 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

02 

87  3* 

594 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHICAGO  >B  AIRPORT 

1977 

02 

*1  47 

•  7  A3 

607 

M10 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•CHICAGO  WB  CITY  NO  2 

1564 

*1  93 

87  38 

594 

M  J  E 

Mil 

U   S   WEATHER  BUREAU 

CHILLI COT HE 

1*21 

0* 

AO  55 

69  30 

DON  h .  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1**4 

09 

WAYNE 

38  31 

BB  2* 

454 

UNION  OIL  CO. 

CLINTON  1  SSW 

17*3 

OA 

DE  WITT 

AO  06 

66  38 

693 

5P 

ft.   E.  P1TRAT 

COSOEN  2  S 

1779 

ot 

UNION 

89  15 

540 

SP 

SP 

R.  G.  ANDERSON 

COULTERVILLE  1  SSM 

19** 

08 

RANDOLPH 

38  11 

89  36 

510 

C  WARREN  81RCHLER 

CRETE 

2011 

02 

41  27 

67  38 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

01 

AO  06 

558 

5P 

SP 

INTERSTATE  wAT ER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

21*9 

09 

VERMILION 

40  0* 

87  36 

527 

TA 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

39  31 

68  58 

670 

7A 

ETHELDA  C.  C0ONRA0T 

OE  KALB 

2223 

0  2 

OE  KALB 

41  96 

66  46 

840 

5P 

»P 

NORTHERN  ILL1NIOS  UNlv 

DIXON 

23*a 

01 

LEE 

69  29 

696 

ROBERT  H.  NELL  1 S 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

37  26 

86  40 

440 

*P 

-f 

DIXON  SPRGS  AGR 1C  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2*17 

0* 

*0  25 

88  51 

794 

ADA  A.  DEV1NE 

OU  OUOIN  2  S 

2*63 

oe 

PERRY 

37  59 

89  14 

A  3D 

6P 

ILLINOIS  STATE  POLICE 

EOELSTEIN 

26*2 

0* 

PEORIA 

AO  56 

69  38 

600 

HAROLD  O.  PRICE 

EOWAROSVILLE 

08 

MADISON 

38  50 

500 

7A 

MRS*  DEVERA  M.  GEBHAR7 

EFFINGHAM 

2*81 

01 

EFF INGHAM 

39  07 

68  33 

595 

7A 

CLIFFORO  R.  MANUEL 

ELGIN 

2736 

u2 

KANE 

*2  02 

758 

7A 

Ml SS  MYRTLE  E.  SPIEGLER 

F Al HBUftY  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

68  31 

691 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  HF  1  M 

2931 

Ot 

WAYNE 

3B  23 

B6  19 

425 

SP 

SP 

RADIO  STATION  wFlw 

FARMER  CITY 

2993 

DE  w|TT 

AO  15 

66  39 

750 

NOR AH  YEAGLE 

FLORA  2  NW 

3109 

CLAY 

38  Al 

465 

6f 

61 

V   A  HALE 

FREEPORT 

3251 

STEPHENSON 

42  IB 

89  37 

760 

JOHN  SCHRODER 

FREEPOKT  SEWAGE  PLANT 

326] 

01 

STEPHENSON 

*2  17 

89  36 

731 

7A 

ALVIN  W.  T1MM 

FULTON  OAM  1) 

32  9C 

WHITESIDE 

*1  5* 

90  09 

592 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA 

JO  DA v | ESS 

42  25 

IP 

KRAFT    FOODS  COMPANY 

GALESBuRG 

"lo 

KNOX 

AO  57 

90  23 

771 

KI( 

MID 

CITY  WATERWORKS 

3331 

HENRY 

Al  10 

90  02 

648 

6P 

6A 

RONALD  A.  HOLT 

GENESEO 

HENRY 

*1  27 

HID 

"1 . 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITy 

3*12 

oi 

FORD 

AO  2  6 

88  23 

657 

5P 

ORLEN  F.  R£1S 

GLADSTONE  OAM  10 

HENDERSON 

AO  50 

91  0* 

536 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONOA  DAM  51 

352] 

POPE 

37  22 

88  29 

354 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN  1  NW 

353C 

03 

AO  07 

91  02 

725 

6P 

6P 

ERNEST  M  1BNEN 

GRAFTON 

3*72 

JERSEY 

38  58 

90  27 

A  70 

PAUL   E.  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

OB 

JACKSON 

37  AC 

367 

LEROY  K •  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

GREENE 

39  20 

90  12 

550 

WILLIAM  C.  MENG 

GREENUP 

3*r 

CUMBERLAND 

39  15 

SP 

JOHN  W.  WYLDE 

GREENVILLE  1  E 

3*9: 

Oi 

BONO 

38  53 

89  24 

560 

7A 

HAROLD  w.  DAVIS 

GR1GGSVIU.E 

3717 

PIKE 

39  43 

90  44 

7P 

7  A 

HOWARD  E.  STAFFY 

HAR01N 

*65< 

CALHOUN 

39  09 

SP 

ORV1LLE  H.  JOHNES 

HARRISBURG 

01 

SALINE 

37  AA 

SP 

CLYDE   PIT  THAN 

HAKRlSBuRG  01SP0SAL  PL 

366' 

01 

SALINE 

37  45 

7J 

CITY   DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

39*( 

MASON 

40  17 

7A 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

41  16 

SP 

5P 

5P 

HENNEPIN   POWLR  PLANT 

H | LLSBORO 

0( 

MONTGOMERY 

7A 

WALTER  E.  BELCHER 

HOOPESTON 

-  ,  V 

VERMILION 

40  28 

87  40 

6P 

6P 

JOHN  F .  MUSHRUSH 

HUISONVILLE  POWER  PL 

*31' 

CRAWFORD 

39  08 

87  40 

455 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  OAM  16 

ROCK  ISLAND 

41  25 

91  01 

554 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

***; 

06 

MORGAN 

39  A4 

90  12 

6P 

WLDS  RADIO 

JERSEYVILLE   2  SW 

**S9 

06 

JERSEY 

39  06 

90  21 

630 

*P 

JERSEYVILLE  SWG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

*530 

02 

HILL 

41  30 

88  06 

543 

vt 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIET 

»53S 

0  2 

WILL 

41  32 

86  05 

520 

*P 

bP 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE    3  SW 

**9: 

OS 

KANKAKEE 

41  05 

87  55 

625 

6P 

7A 

DELBERT  W.  KOERNER 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

OS 

KANKAKEE 

41  06 

67  53 

642 

MUNICIPAL  SEWAGE   TR  PL 

KEItHSBUftG  1  NW 

**55 

01 

MERCER 

41  06 

90  57 

540 

ROBERT  CROSE 

KEWANEE 

*7K 

01 

HENRY 

Al  15 

69  95 

820 

SP 

STAR  COURIER 

KEWANEE   BAKER  PARK 

*719 

HENRY 

41  15 

89  55 

eoo 

KEWANEE  BAKER  PARK 

LACON  2  E 

*80! 

0< 

41  01 

89  21 

614 

SP 

SF 

MRS.  O.B.PACE.  JR. 

LA  HARPE 

0 

HANCOCK 

40  35 

90  58 

7A 

JACK  H.  SHARPE 

LANARK 

Ii874 

01 

CARROLL 

42  06 

69  50 

825 

THOMAS  Ul  PAOLO 

la  Salle  l  s 

*923 

o; 

LA  SALLE 

69  06 

520 

ILL  OIV  OF  WATERWAYS 

LAWRENCEV ILLE 

LAWRENCE 

36  43 

87  Al 

4*7 

CALVIN  L.  REYNOLOS 

LINCOLN 

307' 

04 

LOGAN 

69  22 

590 

6P 

VERNON  P.  GEHLBACM 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

01 

COLES 

39  22 

86  12 

651 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LOCKPORT  PUWER  HOUSE 

WILL 

88  05 

1 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

STATION 

INDEX  NO.  | 

DIVISION  I 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE  ! 

LONGITUDE  ! 

ELEVATION  i 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

□ 
I 

si 
E 

SPECIAL 

LOUISVILLE 

CLAY 

JOHN  D  BLAIR 

MACKINAW 

527* 

TAZEWELL 

i 

40  32 

89  22 

6TC 

CARL  IE  H  KULL 

MACOMB 

•  26 

MCDONOUGH 

i 

40  28 

90  40 

702 

VERNE  GEER 

MAKANDA   1  NW 

929* 

:  ■ 

JACKSON 

* 

37  38 

89  14 

680 

6P 

6P 

HARVEY   B.  HARTLINE 

9326 

MCHENRY 

42  15 

88  36 

825 

6P 

HAROLO  HYDE 

MARIETTA 

03 

FULTON 

i 

90  24 

546 

JOSEPH  ACE  MCCANCE 

MARION  4  NNE 

53*2 

38 

WILLIAMSON 

A 

88  54 

♦77 

5P 

5P 

MRS.  ANTHONY  MIGNONt 

5364 

MACON 

40  02 

88  SB 

720 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

.- 

LA  SALLE 

41  20 

88  45 

466 

7A 

U  S  COfiPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL    1  E 

5380 

D7 

CLARK 

1 

39  23 

87  41 

S70 

5P 

5P 

ernest  Thomas  pine 

MASON  CITY 

5*13 

MASON 

89  *2 

525 

6P 

6P 

BERNIE  DONOVAN 

MATTOON 

COLES 

' 

39  26 

88  21 

718 

MID 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

5*9 

MCHENRY 

1 

*2  17 

88  14 

7*2 

EDWARD  LEWIS  KOCMOUO 

MCLEANSBORO 

3515 

09 

HAMILTON 

38  05 

86  32 

*58 

6P 

6P 

F.  G.  FRA21ER 

HE DOHA 

5539 

Ot 

MACOUPIN 

i 

39  10 

90  06 

620 

51 

M.   F.  DODGE 

Ml LL8ROOK 

01 

KENDALL 

l 

41  36 

88  33 

610 

OLIVER  S.  HODNEY 

M | NONK 

5712 

WOOOFORD 

l 

40  5* 

69  02 

755 

7P 

7P 

HOMER  C.  PARKS 

MULINE  WB  AIRPORT 

575] 

0] 

ROCK  ISLAND 

*1  27 

90  31 

582 

HID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MONMOUTH 

■  n  i 

WARREN 

40  55 

90  38 

61 

MRS   INEZ  M.  F1NLEY 

MONT 1CELLO  NO  2 

5792 

PIATT 

i 

40  02 

86  35 

655 

7A 

EARL  FISLER 

MORRIS 

5  20 

GRUNDY 

88  26 

RAY  WEBB 

MORRIS  5  N 

182! 

oi 

GRUNDY 

i 

*1  27 

88  24 

56C 

6P 

PHILLIP  C.  COLLINS 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

41  A9 

89  56 

603 

SP 

CITY  OF  MORRISON 

MORRJ SON VI LLE 

CHRIST  IAN 

39  25 

69  26 

630 

MORRI SONV I LLE  4  SE 

58*1 

01 

CHftI ST  1  AN 

] 

39  23 

89  2* 

635 

TP 

E.  PAUL  BEAT Y 

MT  CARHEL  WATERWORKS 

5893 

)9 

WABASH 

38  25 

87  45 

424 

6A 

CEDRIC  H.  SEATON 

MOUNT  CARROLL 

5901 

CARROLL 

89  59 

837 

7A 

LEVI   C.  ZINK 

MOUNT  OLIVE  1  E 

5917 

MACOUPIN 

* 

39  04 

89  42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

40  01 

89  17 

645 

Si 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

6935 

BROWN 

39  39 

90  46 

711 

5P 

HOMER  L.  RENAKER 

MOUNT  VERNON 

JEFFERSON 

7A 

HOWARD  MEANEY 

MOWEAOUA 

593C 

Q1 

SHELBY 

9 

39  38 

69  02 

6i ; 

61 

6P 

KENNETH  C.  CUTLER 

MUftPHYSBORO  WATERWORKS 

5963 

:■' 

37  46 

89  19 

420 

MURPHY SBORO   WATER  CO 

NASHVILLE  *  NE 

fcC  1  1 

Ot 

i 

38  2  3 

B9  20 

515 

6P 

DOYLE  COHLMEYEK 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6060 

01 

MERCER 

41  11 

91  03 

346 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

94 

MENARD 

39  58 

89  51 

570 

ei 

DIV.  OF  PARKS  •  MEMOR. 

NEWTON 

619 

JASPER 

39  00 

88  10 

490 

SP 

5P 

NE w T ON  WATER  DEPT. 

OLNEY  2  S 

01 

RICHLAND 

38  *2 

B8  04 

480 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

OGLE 

42  00 

89  20 

690 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

] 

41  22 

88  50 

474 

7P 

7P 

JOHN  A.  BEEO 

PALESTINE 

6351 

0  7 

CRAWFORD 

39  00 

67  37 

514 

7P 

7P 

H.  M.  GADDIS 

PANA 

6579 

06 

CHR 1  ST |AN 

3 

39  23 

89  05 

696 

7P 

7A 

C.  E.  SCHUMACHER 

PARIS  2  E 

66(  5 

EDGAR 

7 

67  40 

730 

CITY  OF  PARIS 

Paris  waterworks 

66M 

EDGAR 

39  38 

67  42 

739 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6616 

02 

3 

87  41 

710 

MID 

M 1 1 

PARK  FOREST  WATER  CO 

6661 

01 

LEE 

I; 

86  59 

926 

7A 

W.  A.  WOODS 

6t  7. 

03 

ADAMS 

* 

39  49 

91  15 

760 

8  J 

U  S  CORPS  OF  cNGiNEERS 

PEORIA  WB  AIRPORT 

6711 

04 

PEORIA 

40  40 

69  41 

652 

MID 

Ml  D 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PEOTONE 

6725 

1 

41  20 

87  48 

722 

6P 

MRS   NANCY   L.  WELSH 

PERU  SEWAGE  PLANT 

6753 

02 

LA  SALLE 

*1  20 

89  08 

A60 

MID 

H10 

PERU  SEWAGE  PLANT 

PIPER  CITY  3  SE 

FORD 

6P 

6P 

MRS  DELLA  HAE  BOftK 

P1TTSFIELD  NO  2 

6631 

PIKE 

39  37 

90  48 

64C 

: 

PI  T  T  SF I  ELD  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

6861 

Ot 

PIKE 

39  27 

90  52 

471 

6P 

LOU  GALLOWAY 

PONTIAC 

6910 

05 

LI VINGSTON 

] 

40  53 

66  37 

647 

5P 

ILLINOIS  WATER  SERV  CO 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

6973 

oa 

RANDOLPH 

38  05 

90  07 

385 

7' 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PR  1 NCEVILLE  I  N 

700* 

0* 

PEORIA 

] 

AO  57 

69  46 

725 

6P 

M«S.  FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN  1  NW 

0] 

WH1 TES  JOE 

Al  41 

69  57 

605 

c 

PUBLIC  SERVICE  CO  N  ILL 

QUINCY 

7061 

03 

ADAMS 

91  24 

7P 

A.  H.  GIBSON 

OUINCY   FAA  AIRPORT 

7072! 

0  1 

ADAMS 

39  56 

91  12 

763 

H10 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

QUINCY  DAM  21 

7.  ""7 

0  > 

ADAMS 

* 

39  54 

91  26 

463 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

70S 

ADAMS 

91  25 

7A 

HARRY  A.  VOLLBRACHT 

RANTOUL 

rise 

OS 

CHAMPAIGN 

1 

40  19 

66  10 

74C 

5P 

: 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

REO  BUD 

71571 

RANDOLPH 

1 

38  13 

90  00 

450 

5P 

OL|N  F.  KETTELKAMP 

ROCHELLE  1  W 

73*9 

OGLE 

41  55 

89  04 

79B 

8A 

8A 

CALIFORNIA  PACKING  CORP 

ROCKFORO  6  ENE 

7371 

WINNEBAGO 

42  16 

68  59 

680 

HARRIET  L.  -tli 

ROCKFORO  WB  AIRPORT 

7362 

-'1 

WINNEBAGO 

6 

42  12 

89  06 

724 

HID 

MIC 

U  S  WEATHER  auREAU 

ROCKPORT 

7-.J-. 

PIKE 

39  32 

91  01 

45S 

7i 

ART  ATOft 

ROSI CLARE 

7*81 

HARDIN 

! 

37  25 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
MAY  1969 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist, 
P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",   Champaign,    Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Buroau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS'*. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches 
and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  Is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  tho  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S3  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAI     DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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45 

4 

0 

0 

6.50 

2.06 

z'.n 

29 

.0 

0 

9 

4 

3 

LA  HARPE 

79.7 

4.4 

93 

7 

45 

9  + 

46 

4 

0 

0 

0 

5.63 

.87 

1  .18 

1 

.0 

0 

8 

6 

2 

MONMOUTH 

78.5 

55*5 

A7  '  n 

4.8 

90 

29 

40 

9 

60 

1 

0 

0 

5.91 

.71 

1.01 

8 

.0 

9 

6 

1 

SUINCY 

81.0 

59.0 

•  0 

5.1 

94 

29 

45 

3 

35 

6 

0 

0 

0 

6.22 

1.55 

1.45 

1 

.0 

1  0 

4 

2 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

78.1 

59.5 

68.8 

92 

29 

44 

3 

39 

g 

0 

6.83 

1  .59 

.0 

0 

<> 

6 

2 

RUSHVILLE  ■ 

81  .0 

55.6 

68.3 

- 

5.0 

93 

29 

42 

4  + 

62 

7 

5.17 

.78 

1.00 

29 

.0 

9 

5 

1 

DIVISION 

68.2 

- 

4.9 

6.06 

1.18 

B 

*       •  • 

CENTRAL  04 

BLOOMtNGTON  NORMAL 

80.3 

56.9 

68.6 

_ 

4.2 

93 

28 

40 

3 

55 

8 

0 

0 

e 

3.31 

-  1.30 

1.77 

30 

q 

0 

a 

1 

CHENDA 

M 

M 

H 

0 

0 

0 

2.63 

.0 

0 

DECATUR 

58.8 

70.4 

3.2 

95 

7 

4 1 

3 

40 

0 

1 .78 

-  2.92 

,38 

15 

.0 

0 

9 

0 

0 

FARMER  CITY 

82. 3M 

57. 4M 

69. 9M 

96 

28 

39 

3 

40 

9 

1 

0 

0 

1.57 

.70 

23 

.0 

0 

6 

1 

0 

HAVANA  POWER  STATION 

82.5 

59.1 

70.8 

- 

2.7 

95 

30 

45 

3 

27 

9 

0 

0 

0 

2.72 

-  1.42 

1.03 

1 

.0 

0 

1 

1 

L  AC  ON  2  E 

79.1 

56.3 

67.7 

90 

29  + 

40 

21 

58 

2 

0 

0 

0 

5*42 

1.50 

1 

.0 

0 

9 

* 

LINCOLN 

81.1 

58.4 

69.8 

3.4 

92 

29+ 

41 

3 

38 

6 

0 

a 

0 

6.30 

1.79 

4.16 

30 

.0 

0 

8 

1 

80.9 

57.2 

69.1 

92 

29  + 

41 

3 

39 

7 

0 

0 

0 

5.39 

2.83 

30 

.0 

0 

9 

3 

MINONK 

79.9 

56.1 

68.0 

93 

29+ 

40 

3 

51 

6 

0 

0 

0 

5.37 

1.54 

1.86 

30 

.0 

0 

9 

4 

PEORIA  W8  AIRPORT  //R 

76.9 

55.9 

66.4 

5.3 

92 

29+ 

40 

3 

73 

3 

0 

0 

0 

4.93 

.85 

2.09 

30 

.0 

0 

9 

2 

PRINCEVILLE   1  N 

78.3 

56.2 

67.3 

91 

26 

41 

9 

59 

4 

0 

0 

0 

7.32 

3.41 

2.41 

1 

.0 

0 

6 

6 

2 

DIVISION 

68.8 

3.9 

4.25 

■  04 

.0 

•       •  • 

EAST  09 

DANVILLE 

81.3 

57.9 

69.6 

2.6 

94 

28 

41 

4 

43 

7 

1 

a 

0 

2.87 

-  1.70 

.70 

1 

.0 

0 

6 

i 

0 

HOOPESTON 

80.1 

57.9 

69.0 

3.2 

93 

12 

42 

21  + 

49 

5 

0 

0 

0 

3.40 

-  1.16 

1.34 

23 

.0 

0 

7 

2 

1 

KANKAKEE   3  Sw 

80. 1 

56.6 

68.4 

2.7 

94 

26 

41 

21 

58 

8 

- 

0 

- 

2.35 

-  1.33 

.82 

23 

.0 

0 

b 

1 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

81.7 

56.0 

68.9 

95 

12 

40 

3 

49 

9 

0 

0 

2.68 

-  1.25 

1.16 

23 

.0 

0 

6 

1 

1 

PONTIAC 

80.0 

57.2 

68.6 

3.5 

93 

28. 

42 

3 

50 

e 

0 

0 

- 

2.87 

-  1.22 

.93 

23 

.0 

0 

7 

2 

0 

RANTOUL 

82.5 

58.0 

70.3 

93 

30  + 

39 

3 

43 

9 

0 

a 

- 

4.82 

2.33 

6 

7 

2 

2 

URBANA 

80.5 

58.6 

69.6 

2.8 

95 

28 

42 

3 

35 

6 

e 

0 

- 

1.82 

-  2.72 

.69 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ILLINOIS 


Continued  JUNE  1969 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Q 

S 
o 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

s : 

i.S 

s  * 

Si 

8  k 

Si 

sj 
= « 

WAT5EKA  2  NW 

79.9 

56.8 

68.4 

93 

28* 

40 

21 

60 

7 

n 

0 

0 

4.46 

.55 

2.00 

23 

.0 

0 

9 

2 

1 

DIVISION 

69.  1 

-  2,8 

3.18 

-  1,12 

.  0 

«       *  * 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON   DAM  26 

80 . 8 

61.6 

71.2 

94 

30 

46 

3 

2  3 

5 

0 

0 

0 

6.67 

1  .  59 

22 

.  0 

o 

j 

3 

CARLINVILLE 

82. 3 

58.2 

70.3 

-  3.6 

93 

29 

40 

3 

34 

8 

0 

0 

0 

5.72 

.79 

1.75 

22 

.0 

0 

8 

4 

2 

GRIGCSVILLE 

80.0 

58.7 

69.4 

-  4.8 

91 

29 

44 

3 

39 

2 

0 

0 

0 

5.54 

1.60 

1 

.0 

0 

1  0 

4 

2 

HILLSBORO 

82.7 

59.0 

70.9 

-  2.9 

94 

26 

41 

3 

29 

7 

0 

0 

0 

5.25 

.62 

1.26 

29 

.0 

0 

7 

4 

2 

JACKSONVI lle 

80.3 

58.7 

69,5 

-  4.3 

92 

25  + 

43 

3 

35 

7 

e 

0 

0 

5.35 

1.08 

1  .20 

29 

.0 

0 

9 

5 

1 

JERSEYVILLE  2  SW 

81.4 

59.0 

70.2 

9  1 

29 

40 

3 

34 

9 

0 

0 

0 

6.  16 

1  .25 

18 

B  o 

o 

9 

4 

4 

M3RR  I  SONV  I  LLE  4  SE 

82.4 

59.0 

70.7 

-  2.5 

95 

7  + 

42 

3 

28 

10 

0 

0 

0 

4.50 

-  .01 

1.24 

29 

.0 

0 

8 

4 

2 

P  ANA 

80.5 

59.2 

69.9 

-  4.2 

92 

6 

43 

3 

37 

6 

0 

0 

0 

3.68 

.86 

.63 

15 

.0 

0 

9 

3 

0 

SPRINGFIELD  WB   AIRPORT  R 

82.6 

58.7 

70.7 

-  3.3 

97 

7 

42 

3 

31 

10 

0 

0 

0 

2.68 

-  1.77 

.53 

24 

.0 

0 

9 

1 

0 

SPRINGFIELD  4   S E 

81.8 

58.1 

70.0 

93 

29  + 

45 

3 

33 

8 

0 

0 

e 

2.82 

.51 

25 

.0 

0 

9 

1 

0 

VIRDEN   1  SSW 

82.1 

58,5 

70 . 3 

95 

6 

40 

3 

36 

8 

0 

0 

0 

4.59 

1  .90 

29 

.  0 

o 

7 

2 

]_ 

WHITE   HALL   1  E 

81.2 

58.9 

70.1 

-  4.0 

91 

29+ 

41 

3 

32 

7 

s 

0 

0 

4.62 

.23 

1  .87 

22 

.0 

0 

8 

3 

1 

DIVISION 

70.3 

-  3.7 

4.80 

.28 

.0 

»       «  * 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

81.2 

61.4 

71.3 

93 

28 

45 

3 

29 

7 

0 

0 

0 

7.39 

2.78 

1.75 

2 

.0 

0 

10 

7 

2 

EFF INGHAM 

83.3 

60. 1 

71.7 

-  1.7 

95 

29  + 

46 

16 

25 

1  3 

0 

0 

0 

6.79 

2.14 

1.82 

15 

.0 

0 

10 

5 

2 

FLORA   2  NW 

84.  1 

62.2 

73.2 

-  1.6 

94 

12  + 

43 

3 

1  8 

10 

0 

0 

0 

6.50 

1.60 

29 

.0 

o 

7 

4 

3 

MARSHALL    1  E 

83.4 

59.2 

71.3 

95 

12 

43 

4 

27 

12 

0 

0 

0 

4.67 

1.43 

15 

.0 

0 

8 

4 

1 

MATTOON 

80.6 

58.7 

69.7 

93 

12 

44 

3 

37 

7 

0 

0 

0 

3.71 

.75 

22 

.0 

0 

9 

2 

0 

MDWEAOUA 

84. 2M 

59. 6M 

71  ,9M 

95 

28  + 

43 

3 

28 

1 1 

0 

0 

o 

2.46 

.83 

22 

.0 

0 

0 

NEWTON 

84.2 

61.3 

72.8 

94 

8  + 

44 

3 

22 

10 

0 

0 

0 

7.95 

2.75 

15 

8 

6 

3 

OLNEY   2  S 

83.9 

61.4 

72.7 

-  2,0 

94 

28 

42 

3 

24 

10 

0 

0 

0 

6.74 

1 .63 

22 

•  0 

o 

10 

4 

3 

PALESTINE 

83.9 

61.0 

72.5 

-  2.2 

95 

7 

46 

16 

18 

11 

0 

0 

0 

6.50 

2.13 

2.02 

22 

.0 

0 

10 

4 

3 

PARIS  WATERWORKS 

81.6 

60.0 

70.8 

-  2.5 

93 

28  + 

44 

3 

34 

B 

0 

0 

0 

4.28 

-  .69 

.89 

24 

.0 

0 

8 

5 

0 

SALEM 

83.9 

59.3 

71.6 

94 

12  + 

38 

3 

28 

11 

0 

0 

e 

7.55 

3.19 

1.88 

22 

.0 

0 

7 

6 

3 

TUSCOLA 

82.9 

57.1 

70.0 

95 

12  + 

42 

3  + 

40 

11 

0 

0 

0 

3.77 

-  .98 

1.47 

24 

.0 

0 

5 

3 

1 

1/AhJnAI  TA    caa     a  t  d  o  no  v 

82.5 

60. 1 

71.3 

95 

28  + 

41 

3 

28 

10 

0 

0 

0 

4,67 

1.2J 

22 

.  0 

0 

7 

4 

2 

ulllntna 
W I NDi  UK 

81.6 

59.5 

70.6 

-  2.7 

92 

30+ 

45 

3 

30 

8 

0 

0 

0 

4.53 

-  .51 

1.50 

8 

.0 

0 

8 

4 

1 

DIVISION 

71.5 

-  2.4 

5.54 

1  .06 

.0 

*     *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

86.5 

63.8 

75.2 

.0 

99 

30 

49 

17 

5 

1 2 

o 

o 

o 

7.37 

2.98 

2.98 

23 

.0 

0 

8 

3 

2 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

85.6 

60  ■  8M 

73 ,  2  M 

97 

8  + 

42 

3 

14 

0 

0 

0 

C  AHOK I A 

82.7 

60.9 

71,8 

95 

30 

45 

3 

24 

10 

0 

0 

0 

6.23 

U46 

22 

!o 

0 

10 

7 

1 

CAIRO  WB  CITY  R 

87.3 

67.  1 

77.2 

-  .7 

98 

30 

53 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

3.44 

-  .69 

1.11 

13 

.0 

0 

4 

3 

1 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

87.0 

64.2 

75.6 

.0 

99 

30 

50 

16  + 

2 

11 

0 

0 

0 

5.60 

1.41 

3.40 

23 

.0 

0 

7 

2 

2 

CARLYLE  RESERVOIR 

81.7 

61.9 

71,8 

93 

13  + 

43 

3 

21 

6 

0 

0 

0 

9.04 

1  .66 

14 

.0 

0 

9 

7 

5 

COBOEN  2  S 

86.5 

62.4 

74 . 5 

99 

30 

44 

2 

1 1 

0 

0 

0 

8  43 

DU  OUOIN  2  S 

85.7 

62.2 

74.0 

-  1.6 

96 

30 

46 

3 

14 

11 

0 

0 

e 

s!e5 

1.96 

K53 

15 

6 

4 

4 

MAKANOA   1  NW 

85.3 

63.8 

74.6 

96 

29 

49 

16  + 

11 

10 

0 

0 

0 

9.76 

6.20 

23 

.0 

0 

9 

3 

2 

MARION  4  NNE 

84.0 

62.2 

73.1 

-  1.7 

94 

30 

47 

3 

10 

7 

0 

0 

0 

6.47 

2.28 

1.44 

23 

.0 

0 

10 

5 

2 

NASHVILLE   4  NF 

83.  2 

62.8 

73.0 

95 

12 

44 

3 

1 6 

9 

0 

0 

0 

2.43 

1 3 

.  0 

0 

8 

5 

SPARTA 

85. 2M 

62.3 

73. 8M 

-  2.1 

95 

30 

44 

3 

14 

12 

0 

0 

0 

8.85 

5,00 

3.05 

29 

.0 

0 

10 

5 

4 

WATERLOO   1  WSW 

84.0 

62,5 

73.3 

9  3 

29+ 

44 

3 

1 6 

12 

0 

0 

0 

3.61 

2.46 

2  3 

•  0 

0 

8 

5 

3 

DIVISION 

73.9 

-  1.7 

7.44 

3.14 

.0 

*       *  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

86.2 

62,9 

74.6 

96 

8 

44 

3 

12 

13 

0 

0 

0 

6.55 

1.75 

15 

.0 

0 

8 

5 

3 

BROOKPORT  DAM  52 

87.5 

65.4 

76.5 

98 

30 

3 

1 

11 

0 

0 

0 

6.01 

2.02 

2.36 

23 

.0 

0 

7 

4 

2 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

85.5 

62.4 

74.0 

95 

30 

45 

3 

11 

1  1 

0 

0 

0 

9.18 

4.60 

23 

.0 

0 

e 

4 

2 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

83.7 

61.2 

72.5 

-  2.7 

93 

8  + 

41 

3 

25 

8 

0 

0 

0 

5.57 

1  .40 

22 

.0 

0 

9 

5 

1 

HARR I SBURG 

88.6 

63.9 

76.3 

.3 

99 

30 

48 

16  + 

2 

13 

0 

0 

0 

4.61 

.92 

2.25 

23 

.0 

0 

10 

2 

1 

MCLEANSBORQ 

84.4 

63.4 

73.9 

-  1.7 

95 

30 

47 

3 

10 

9 

0 

0 

0 

6.18 

2.47 

1.60 

15 

.0 

0 

e 

4 

3 

MT  CARMEL  WATERWORKS 

86.8 

61.7 

74.3 

96 

29 

47 

16  + 

14 

13 

0 

0 

0 

6.75 

1.90 

23 

.0 

0 

9 

6 

2 

MOUNT  VERNON 

84.7 

61.9 

73.3 

-  2.0 

94 

30  + 

42 

3 

16 

11 

1 

0 

0 

7.16 

3.19 

1.89 

23 

.0 

0 

9 

4 

4 

ROSICLARE 

87.2 

63.6 

75.  4 

96 

30 

48 

3 

3 

1  1 

0 

0 

0 

12.72 

5.02 

23 

.0 

0 

9 

5 

4 

DIVISION 

74.5 

-  1.1 

7.19 

3.27 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  62  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     M  15 


16     17  IB 


25     26  ,  27     28     29     30  31 


NORTHWEST 


01 


ALEDO 
DIXON 
FREEPORT 

FRFEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  0AM  1J 

Galena 

GALVA 
r.ENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 

KEITHSBHRC  1  NH 
KEwANEE 

M0L1NE  MB  AIRPORT 

MORRISON 

MOUNT  CARROLL 

ME w  BOSTON  DAM  17 
PAW  PAW 
ROCHELLE  1  W 
ROCKFORO  6  ENE 
ROCKFORO  MB  AIRPORT 

STOCKTON 
TISKILWA 
WALNUT 


NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  Nw 
AURORA  COLLEGE 
BARRINCTON 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 
CHICAGO  MB  AIRPORT  //R 
CHICAGO  W9  CITY  NO  2  P. 
DE  KALB 
FLGIN 

OLIET  RRANDON  RD  DAM 
I0LIET 

I  A  SALLE   1  S 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MILLBROOK 
MORRIS 
MORRIS  5  N 
OTTAWA 
PARK  FOREST 

PEOTONE 

PERU  SEWAGE  PLANT 
STREATOR  2  ENE 
UTICA  STARVED  ROCK  OAH 
WAUKEGAN  2  WNW 


10.51 
8. 57 
7.44 


WHEATON  3  SE 


WEST  03 

AVON  5  NE 
RENT  LEY 
CANTON  1  ESE 
GALESeuRG 
GLADSTONE   DAM  IB 

GOLDEN  1  Nw 
LA  HARPF 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 
OUINCY 

QUINCY  F A A  AIRPORT 
OUINCY  OAM  21  / 
OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RUSHV1LLE 


CENTRAL 


- 


PLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CHENOA 

CHILLlCOTHE 

CLINTON  1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

L  AC  ON  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 
MASON  CITY  3  S 
M1N0NK 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

PEORIA  we  AIRPORT  / 
PRINCEVILLE   1  N 
TOULON 


EAST 


05 


DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
HOOPESTON 
KANKAKEE  3  SW 

MONTICEILO  NO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
P0NT1AC 
RANTOUL 
SIDELL 


1.26 


8.05 

a. 6i 

10.30 
8.90 


5.83 
5.26 
5.91 


1.18 
1.20 
.78 
.96 


6.22 
6.83 
5.65 
5.51 


•  0* 


.43  .04 

.38  .07 

.24  T 

1.51  .04  .04 

.09  .04 

.20  .09 


1.66  .04 


.40  .71 
.06  .38 


.82  2.26 

1.20  1.20 

.33  .66 

.63  1.69 

.30  1.29 

.68  1.24 

.60  1.39 

.41  1.36 

.96  1.64 

1.00  2.90 

.97  2.40 


1.13  2.25 

1.25  2.35 

I  3.24 

2.62  1.69 

.70  2.10 

.33  1.21 

.80  1.87 


1.13  2.08 

.81  1.19 

.69  1.75 

.91  1.48 

.27  1.05 


.63 


.  s ! 


.97 
.40 
.43  1.00 
.56  2.83 


.08  .03 
.15  .99 
.31  .42 


.0?  .27 
.51  .42 
.92  l.ll 


.15  T 
.11  .02 
.46  .0? 


.04      .10  T 
T 

.01     .23  T 

T         .02  T 

T         .02  T 
T         T  T 
T         .02  .09 
T 

.02 


.03     .36  T 


1*26  .29 

.99  T 

.44      .43  .03 

■90     .42  T 

T  .59  .04 


1.74  .02 
1.70  .0' 
.58     T  T 
.49  1.15 
T         .63  .10 


.14  1.13  .12  .02 
T         .95     .05  T 


•13     .38  T 

1.12 
T         .60  T 


1.13 
.73 


.79     .09  .30 


.21  1.16 
.99 
.23  1.28 
.12  .83 


.50     .35  .28 


.07 


2.12 
1.08 
.09  1.10 


2.19  1.30 
1.19 
1.19  .25 


.07  2.14 
.09  2.83 
T  1.86 
.09  1.16 
.11  .62 

T  2.09 


Sh  iWimbc  ivMm  follow^  Sunon  ln<lai 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Olau  :. 

h 

1 

2  1 

3 

4  | 

 r 

1 

E 

7      8   |  9 

10   J  11 

1  12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1  27 

28 

29 

30 

31 

ME  ST  SOi'TmwEST  06 

l  L TON  DAN  26 

0.67 

.09 

.04 

.76 

.05 

1.01 

1.04 

1  •  39 

.89 

.13 

.49 

BIMV 

0.71 

1.60 

.19 

.05 

.86 

.31 

1.11 

.22 

.70 

.32 

.77 

.96 

F»E  AROSTfNN 

4.19 

1.16 

.18 

T 

T 

.33 

.22 

.95 

.39 

.26 

T 

■  03 

1.09 

BLUFFS 

4.89 

.60 

■  05 

T 

.62 

.15 

.  33 

.77 

.29 

.  39 

1.11 

.98 

C - ■    I NV 1 1,  L  E 

5.72 

.46 

T 

T 

.51 

•  02 

T 

.35 

.37 

T 

.80 

1.79 

.01 

.01 

.23 

1.19 

EOMAROSVl  t>l£ 

A.  96 

.24 

.13 

.63 

.19 

1.15 

.86 

T 

.64 

.56 

.01 

.53 

GRAFTON 

0.71 

.55 

.29 

.69 

.95 

.79 

1.99 

T 

.20 

1.29 

.02 

GREENVIilE  1  € 

5.54 

.14 

.20 

, 

.30 

1 .02 

.77 

.19 

.67 

.74 

.03 

.42 

GRIGCSVUU 

5.54 

1.60 

■  18 

T 

7 

■  01 

•  71 

.16 

1.05 

.36 

.28 

■  07 

•  24 

.66 

.16 

HARDIN 

7.71 

•  31 

.20 

.17 

.32 

.21 

.09 

1.18 

2.79 

.49 

.02  .21 

1.80 

"I LL  SBOSQ 

5.25 

.19 

.36 

1.15 

.68 

.90 

.49 

1.26 

iACKSONVILLE 

5.35 

.72 

.04 

.05 

.58 

.24 

T 

.20 

.07 

.90 

.83 

.27 

1.20 

jERSEYV I L L6   2  SH 

6.16 

.27 

.41 

.24 

1.15 

1.25 

1 .02 

.46 

.03 

.22 

1.09 

HE  DOR  A 

5.78 

.37 

•  19 

T 

.31 

.64 

.01 

1.20 

.01 

1.41 

.29 

.31 

1.10 

.02 

NORR  I  SON  V  I  L  L  E  <•  se 

4.50 

.18 

T 

.02 

.40 

.11 

1.00 

.68 

•  77 

T 

.  10 

1.24 

T 

MOUNT  Ol IVE    1  E 

6.62 

.06 

•  13 

.09 

1.20 

.62 

2.00 

.77 

1.59 

.67 

.07 

.07 

.63 

■  30 

.54 

.12 

!°9 

PLEASANT  HILL 

6*99 

!94 

.19 

.78 

.23 

.12 

!t3 

.03 

1.38 

.72 

1.12 

.16 

rockport 

SPRINGFIELD  KB   AIRPORT  R 

2. 68 

.17 

.03 

T 

.02 

.38 

T 

.03 

.17 

T 

.11 

•  49 

.93 

T 

.17 

.14 

.46 

SPRINGFIELD  A  SE 

2. 82 

.23 

"°9 

.  - 

.40 

T 

.26 

7 

.20 

.34 

.26 

.51 

.11 

.34 

T A VI  OR V  I L  L  E 

.62 

.65 

V1RDEN  1  SSw 

4^9 

.32 

T 

.06 

.45 

.28 

.17 

T 

.42 

!ee 

!o7 

.04 

U90 

7 

VIMIHt* 

5.43 

.91 

.04 

T 

T 

.43 

.22 

.30 

■  61 

.16 

.17  .33 

1.30 

.96 

WHITE  HALL   1  E 

4.62 

.49 

.19 

.02 

T 

.04 

.25 

T 

.64 

T 

1.67 

.37 

T  .13 

.62 

T 

•       •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

7.39 

.03 

1.75 

T 

.10 

1.07 

.93 

.62 

.05 

.74 

.35 

.10 

.72 

.08 

.65 

T 

EFFINGHAM 

6.79 

.32 

1.52 

■  10 

T 

T 

.39 

1.82 

.40 

.79 

.69 

.41 

.19 

FLORA  2  NN 

6.50 

T 

T 

.02 

.40 

1.50 

T 

.41 

1.39 

.86 

.09 

.26 

.01 

1.60 

GREENUP 

5.14 

1.40 

.29 

.90 

1.00 

1.30 

.30 

.35 

.04 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

T 

10 

7 

T 

.05 

1 .30 

2.70 

T 

.03 

•  40 

1 .23 

.30 

.33 

T 

LAWRENCEVILLE 

5.12 

.34 

T 

.22 

1.84 

.06 

•  14 

.22 

1.83 

.37 

.10 

MARSHALL   1  E 

4.67 

T 

•  40 

.10 

.80 

.21 

1.43 

.40 

.67 

.60 

.06 

HAT  TOON 

3.71 

.41 

.08 

.24 

.41 

.29 

.31 

.50 

T 

.42 

.73 

.26 

.04 

.02 

T 

T 

MOwEAOUA 

2.46 

.21 

.03 

■  24 

• 

• 

.64 

.83 

.28 

.11 

.10 

NEWTON 

7.95 

.26 

.60 

.13 

2.75 

.55 

1.61 

.85 

1.12 

.08 

OLNEy  2  S 

1.30 

.03 

PALESTINE 

6.50 

.11 

T 

T 

1.21 

!o9 

!l7 

1.55 

T 

.'jl 

2io2 

.35 

.25 

.12 

111 

PARIS  WATERWORKS 

4.28 

.65 

T 

T 

.19 

T 

.  78 

.22 

.68 

.31 

T 

.90 

.89 

.06 

SAINTE  MARIE 

8.68 

.04 

■  25 

1 .98 

2.92 

.26 

.31 

2.45 

.20 

.21 

.06 

SALEM 

7.55 

.05 

T 

.02 

.03 

1.66 

.09 

.92 

.01 

.53 

T 

1.88 

.98 

.07 

.  14 

1.21 

TUSC  Ol  a 

3  77 

.08 

.95 

1  47 

.05 

I 

VANDAL  1 A   FAA  AIRPORT 

4.67 

.30 

1 

.45 

1.10 

.03 

.14 

!t7 

\'.2i 

ioi 

.62 

T 

MILCOX 

0.40 

.25 

.80 

1.35 

2.50 

1.50 

HINOSOR 

4.53 

.55 

T 

.14 

1.50 

.14 

.08 

.55 

.75 

.31 

T 

.07 

•       •  • 

SOUTHWEST  OS 

ANNA  1  E 

7.37 

.26 

•  02 

2.35 

.24 

.39 

.73 

2.96 

.23 

.03 

■  14 

"ELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

7.9R 

.30 

• 

.'. 

• 

1.98 

.02 

.76 

2.25 

1.50 

.02 

.03 

.63 

CAHOkIA 

0.23 

.38 

.59 

.27 

.68 

.87 

1.46 

.52 

.40 

.54 

CAIRO  WR  CITY  R 

3.44 

.07 

i 

.07 

1.11 

.94 

.01 

.02 

.02 

T 

.04 

.13 

.94 

.09 

CARBONOAlE  SEWAGE  PL 

5.00 

T 

.27 

.13 

1 .06 

■  26 

7 

3.40 

.23 

7 

CARLVLE  RESERVOIR 

9.04 

.07 

.34 

.19 

.73 

1.66 

1.06 

.69 

1.26 

1.47 

.03 

.01 

7 

1.59 

CENTRALIA   2  SW 

8.46 

.52 

.13 

I 

T 

1.02 

.13 

1.42 

.33 

.09 

2.35 

.68 

.12 

7 

.11 

1.36 

CHESTER 

4.00 

.21 

.07 

.10 

.06 

.02 

.63 

.14 

.53 

1.75 

.21 

.26 

C080EN  2  S 

8.43 

.40 

.03 

2.69 

.23 

.98 

.70 

3.32 

.34 

.14 

OU  OUOIN  2  S 

5.85 

.02 

T 

1.53 

.23 

1.07 

1.30 

.30 

.08 

1.32 

CRAND  TOWER  2  N 

10.61 

T 

.  1. 

T 

T 

2.90 

.26 

T 

6.96 

.31 

T 

04 

HAKANOA  I  NW 

9.76 

.11 

•  It 

1.01 

.48 

.  14 

.33 

.92 

6.20 

.33 

7 

.0" 

MARION   4  NNE 

6.47 

.65 

.09 

.13 

1.35 

.23 

.70 

.26 

■  74 

1.44 

.26 

.40 

NASHVILLE   A  NE 

10.05 

.04 

.36 

2.43 

1.15 

T 

1.44 

2.33 

.09 

.90 

1.22 

PRAIRIE  DU  ROCHER  IwSW 

5.34 

.06 

.12 

T 

.70 

1.30 

.19 

T 

.64 

1.29 

.07 

.83 

.20 

RED  BUD 

7.31 

.22 

T 

.74 

.23 

1.06 

1.90 

1.03 

.34 

1 .02 

.77 

SPARTA 

8.85 

.20 

.  1  - 

.02 

.56 

.05 

1.39 

.49 

T 

1.32 

1.33 

.14 

7 

•  14 

3.08 

7 

WATERLOO  1  WSW 

7.64 

.37 

.21 

T 

1.28 

.96 

.47 

.62 

2.46 

.07 

1.13 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

6.55 

.21 

T 

1.05 

T 

1.75 

.34 

1.65 

.55 

.19 

.81 

7 

BENTON  FOREST  SERVICE 

9.00 

. ;  - 

.02 

1.05 

2.25 

.30 

1.0« 

2.05 

.27 

T 

1.73 

BROOKPORr  QAM  52 

0.01 

•  04 

T 

1.73 

.21 

.68 

.12 

.07 

2.36 

.65 

.11 

.04 

C  ARM  I  6  NW 

6.04 

.31 

■  ". 

.07 

.46 

.79 

T 

.41 

1.11 

1.87 

.20 

T 

.81 

MIXON  SPRINGS  AGR  C 

9.18 

.26 

2.11 

.04 

.23 

.17 

.60 

4.60 

.29 

.08 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

5.57 

.34 

.60 

.18 

.85 

.33 

1  .40 

.92 

.16 

.37 

GOLCONOA  Dam  51 

9.57 

.05 

2.45 

.35 

.44 

.02 

.20 

5.22 

.70 

.09 

.05 

HARRIS3URG 

4.61 

.18 

•  :i 

T 

.24 

■  11 

.26 

.23 

.38 

2.23 

.17 

7 

.49 

HARRISBUPG  DISPOSAL  PL 

4.80 

.37 

•  12 

.18 

.11 

.27 

.02 

.22 

2.90 

.11 

.30 

MCLEANSBORO 

6. IB 

.28 

■  r  i 

T 

.15 

.04 

1.60 

.45 

1.01 

1.52 

.24 

7 

.86 

mT  CARMEl  WATERWORKS 

6.75 

.30 

T 

.67 

T 

.90 

T 

■  28 

.26 

.76 

1.90 

.62 

T 

1  .04 

7 

MOUNT  VERNON 

7.16 

T 

.03 

.45 

1.18 

.22 

.26 

1.13 

1.69 

.07 

.16 

.47 

1.30 

ROSIClARE 

12.72 

•  12 

T 

7 

.24 

3.9; 

.05 

1.02 

.31 

.60 

9.02 

1.29 

.19 

SHAWNEETOW^  NEW  10WN 

5.76 

T 

.03 

.69 

.15 

.04 

.36 

1.76 

T 

.59 

2.12 

WAYNE  CI'V 

7.44 

T 

.36 

7 

T 

1.66 

T 

1.27 

T 

.27 

.12 

1.21 

1.88 

.15 

.05 

.01 

.46 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
4  STATIONS 

99 

DATE 

30 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

36 

DATE 

04<- 

GREATEST   TQTAL  PRECIPITATION 
ROS 1  CLARE 

12.72 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
FARMER  CITY 

1.57 

GREATEST  1   DAY  PRECIPITATION 
GRAND  TOWER  2  N 

6.96 

DATE 

23 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
CENTRAL  I  A    2  SW 

T 

DATE 

13 

S»«  notei  following  Station  Indoi- 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

■ 

Ol 
« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•          *  • 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

MAX 

MIN 

76 
52 

64 
45 

69 

42 

76 
52 

82 
51 

82 
63 

79 
55 

66 
53 

71 
42 

80 
49 

87 

64 

85 
64 

73 
47 

72 
53 

71 
47 

77 
49 

80 
56 

b2 
5  5 

89 
68 

71- 
57 

71 
46 

74 
61 

66 
60 

7* 

60 

85 
63 

91 
67 

88 

67 

90 
61 

92 
65 

90 
66 

78.6 
56.0 

DliON 

MAX 

MIN 

7* 
55 

62 
46 

63 
40 

72 
44 

80 
46 

B0 
54 

65 
55 

63 
50 

72 
42 

80 
47 

88 
58 

83 
64 

72 
48 

71 
49 

72 
49 

76 
49 

81 
54 

86 
65 

82 
62 

76 

51 

71 
46 

73 
60 

69 
59 

69 

89 

60 

91 
67 

89 

57 

86 

60 

91 
68 

88 
69 

77.3 
54.9 

FRFEPORT 

MAX 
MIN 

74 
55 

59 
44 

59 
42 

70 
43 

76 
44 

76 
54 

66 
54 

67 
46 

69 
39 

75 
45 

B2 
57 

82 
60 

68 
45 

66 
46 

69 
48 

75 
46 

77 
58 

77 
59 

79 
59 

71 
52 

63 
45 

69 
57 

65 
55 

70 
59 

87 
59 

68 
67 

86 
67 

82 

62 

88 

63 

86 
69 

74.2 
53.4 

FULTON  CAM  13 

MAX 
MIN 

75 
55 

63 
42 

64 

43 

73 
46 

79 
51 

79 
60 

73 
55 

67 
53 

71 
48 

78 
50 

83 
62 

81 
65 

71 
52 

70 
52 

70 
55 

75 
50 

80 
61 

81 
59 

83 
59 

78 
59 

69 
49 

75 
60 

69 
60 

71 

S  9 

87 
62 

90 
66 

89 
66 

64 
65 

90 
68 

69 
69 

76.9 
56.7 

GALVA 

MAX 
MIN 

74 
53 

63 
44 

67 
40 

75 
46 

79 
48 

ai 

62 

78 
51 

71 
53 

70 
40 

7B 
47 

87 
62 

87 
62 

74 
49 

71 
52 

71 
47 

75 

50 

79 
55 

90 
53 

86 
68 

85 
57 

73 
47 

73 
64 

67 
62 

73 
61 

87 
65 

»e 

75 

86 
67 

88 
63 

91 
66 

89 
68 

78.4 
56.0 

GENESEH 

MAX 
MIN 

71 
50 

54 
44 

68 
40 

76 
48 

83 
50 

84 
60 

72 
56 

66 
52 

73 
41 

81 

50 

68 
64 

e  3 

57 

75 
49 

69 
52 

73 
50 

76 
51 

61 
56 

62 
56 

87 

65 

71 
54 

73 
48 

78 
63 

66 
61 

74 
60 

89 

62 

93 
71 

66 
67 

89 

62 

93 
65 

84 
67 

78.1 
53.7 

HENNEPIN   POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

78 

55 

61 
45 

66 
41 

74 
44 

78 
48 

66 
61 

77 
55 

68 
54 

71 
40 

79 
43 

87 
55 

B4 
67 

80 
54 

70 
51 

7* 
55 

79 
41 

82 
56 

82 
54 

86 
73 

68 

62 

73 
45 

74 
56 

70 
62 

72 
62 

91 
63 

91 

72 

»0 
71 

68 
65 

93 
62 

89 

70 

79.4 
56.1 

KEWANEE 

MAX 

Mm 

69 
46 

68 
48 

64 

42 

75 
48 

76 
52 

82 
65 

76 
56 

72 
44 

69 
46 

77 
50 

85 
63 

84 
71 

82 
49 

70 
52 

73 
49 

74 

51 

62 
57 

60 
55 

66 
68 

64 
56 

66 
,  8 

74 
52 

65 

60 

72 
60 

66 

63 

90 
67 

Bo 

67 

83 
65 

89 
67 

84 

71 

77.7 
56.3 

H0L1NE  WS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
53 

55 
45 

69 
43 

77 
50 

82 
50 

81 
62 

74 
56 

66 
53 

72 
43 

80 
50 

87 
64 

83 

73 
52 

66 

55 

72 
5  1 

78 
46 

62 
59 

84 

55 

86 

66 

tl 

52 

72 
^8 

77 
64 

67 

63 

73 
62 

88 
64 

91 
70 

86 
69 

88 

61 

92 
65 

82 
68 

77.6 
56.6 

HORRISnN 

MAX 
MIN 

74 
58 

62 
41 

64 
40 

75 
43 

79 
46 

81 
56 

75 
57 

68 
50 

72 
43 

75 

47 

79 
59 

66 
65 

80 
48 

71 
48 

71 
48 

73 
49 

80 
54 

80 
59 

86 
66 

80 
57 

66 
46 

75 
59 

70 
61 

71 
61 

67 
62 

91 
68 

B5 

68 

85 
62 

90 
67 

88 

70 

77.5 
55.3 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

75 
53 

61 
44 

63 
3« 

72 
44 

78 
43 

78 
56 

69 
56 

67 
47 

72 
38 

77 
44 

64 
60 

84 
61 

69 
45 

69 
45 

72 
47 

76 
47 

80 
58 

80 
58 

82 
60 

76 
53 

67 

45 

73 
59 

65 
55 

71 
59 

86 
58 

89 
66 

88 

64 

63 
60 

V 
64 

84 
68 

76.0 
53.2 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

82 
60 

66 
46 

58 
41 

61 
41 

70 
47 

77 
53 

78 
54 

66 
52 

64 
43 

70 
47 

76 
53 

86 

61 

68 

51 

69 
47 

70 
49 

70 
49 

77 
54 

62 
56 

80 
58 

85 

56 

58 
45 

70 
50 

75 
57 

66 
56 

66 
58 

91 
60 

90 

5  5 

65 
61 

68 
65 

90 
67 

75.3 
53.3 

ROCHELLE   1  W 

MAX 

Mm 

SI 
60 

66 
44 

54 
41 

60 
43 

70 
45 

76 
55 

78 
55 

63 
49 

64 
41 

71 
47 

73 
54 

86 

64 

82 
49 

72 
46 

70 
50 

71 
47 

75 
54 

80 
5^ 

77 
60 

83 
56 

65 

46 

70 
50 

72 
56 

66 

50 

67 
59 

87 
63 

89 
67 

82 
60 

84 
63 

88 
68 

74.1 
53.3 

ROCKFORO  W8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
48 

54 

46 

59 
44 

70 
42 

75 
45 

76 
56 

63 
34 

68 
44 

71 
41 

74 
44 

83 
60 

81 
5  7 

70 
50 

71 
46 

70 
50 

73 
48 

78 
56 

76 
60 

80 
59 

66 
49 

66 
46 

65 
58 

65 
57 

66 
61 

87 
59 

86 

72 

62 
6  5 

62 
63 

87 
65 

81 
64 

73.3 
53.8 

STOCKTON 

MAX 

Mm 

73 
53 

56 
43 

61 
39 

70 
49 

76 
46 

78 
56 

67 
55 

66 
47 

71 
42 

73 
51 

82 
59 

79 
59 

67 
46 

66 
47 

7 1 
48 

73 
51 

77 
57 

76 
59 

80 
61 

69 
51 

64 
48 

66 
50 

62 
52 

69 
54 

83 
59 

87 
65 

a  7 
67 

8 1 
60 

86 
63 

62 
67 

73.3 
53.3 

T1SKILWA 

MAX 

Mm 

80 
62 

64 

46 

55 
40 

42 

47 

50 

54 

53 

38 

73 
42 

80 
51 

88 
59 

78 

50 

73 
48 

72 
50 

73 
45 

77 
54 

81 
54 

81 
61 

88 
59 

71 
41 

74 

56 

77 
63 

68 
60 

73 
60 

90 
66 

92 
55 

87 
63 

90 
64 

92 
68 

77.4 
33.7 

WALNUT 

«          »  • 

MAX 

75 
55 

61 
46 

65 
39 

73 
47 

48 

84 

72 
54 

65 
5 1 

72 

78 
49 

87 
63 

84 
69 

80 
48 

74 
50 

72 
46 

76 
50 

80 
55 

86 
56 

85 
68 

78 
58 

73 
46 

78 
62 

72 
59 

69 
60 

86 
60 

90 
61 

86 
67 

87 
61 

90 
67 

89 
69 

78.3 
55.4 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

Mm 

74 
57 

61 
45 

5S 
41 

67 
37 

73 
42 

73 
56 

60 
55 

59 
45 

71 
37 

7! 
43 

85 
53 

84 
64 

62 

5! 

66 
42 

68 

50 

77 
47 

79 
57 

73 
53 

80 
57 

63 
54 

61 
40 

60 
52 

64 
50 

64 
53 

66 
54 

89 
67 

69 
65 

63 
61 

86 
59 

84 
65 

73.2 
51.8 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

74 
51 

55 

41 

57 
41 

70 
43 

76 
45 

72 
57 

67 
53 

63 
45 

7a 
42 

76 
44 

90 
61 

89 
62 

68 
52 

71 
46 

70 
53 

76 
48 

80 
54 

77 
58 

64 

62 

66 
52 

71 
52 

71 
56 

69 
56 

69 
58 

91 
61 

94 
69 

86 
68 

86 
62 

90 
65 

84 
67 

73.5 
54.2 

8APRINGT0N 

MAX 

Mm 

80 
63 

70 
47 

51 
36 

61 
38 

68 

44 

75 
52 

72 
54 

64 
48 

59 
37 

71 
41 

76 
54 

88 
66 

66 

50 

65 
44 

67 
51 

70 
46 

76 
56 

80 
55 

76 
61 

62 
54 

63 
39 

63 
53 

63 
52 

65 
52 

64 
55 

89 

62 

92 
67 

84 

65 

84 

62 

67 

61 

73.0 
32.2 

CHICAGO  0  HARE  AIRPDRT 

MAX 

Mm 

71 
51 

57 
48 

57 
45 

70 
43 

73 
47 

71 
57 

64 
54 

59 
45 

71 
43 

73 
46 

86 
60 

67 
59 

64 
50 

65 
49 

68 
52 

76 
50 

79 
58 

"5 
58 

82 
60 

62 
49 

63 
46 

66 
59 

67 
55 

66 
59 

96 
60 

96 
75 

85 

70 

85 
69 

88 
66 

80 
66 

73.6 
35.0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

Mm 

72 
52 

59 

47 

56 
46 

72 
45 

67 
49 

66 
53 

60 
51 

54 
48 

66 
46 

75 
47 

92 
62 

90 
53 

59 
49 

59 
50 

64 
50 

77 
49 

82 
58 

78 
59 

63 
57 

62 
56 

66 

53 

67 
58 

63 
54 

62 
56 

93 
57 

96 
75 

89 
69 

89 
64 

91 
64 

64 
69 

73.2 
54.9 

CHICAGO  WS  AIRPORT 

MAX 

Mm 

73 
52 

60 
48 

57 
46 

72 
45 

75 
49 

74 
56 

65 
54 

59 
45 

71 
43 

78 
48 

92 
64 

90 
56 

65 
52 

66 
49 

68 
51 

77 
49 

80 
59 

76 
61 

83 
62 

63 
53 

71 
49 

69 
58 

70 
56 

65 
59 

93 
61 

96 

75 

90 

70 

90 
66 

91 
67 

83 
68 

73.4 
55.7 

CHICAGn  WB  CITY  NO  2 

MAX 

Mm 

70 
53 

57 
46 

56 
43 

69 
49 

68 

51 

67 

52 

57 
52 

52 
46 

64 
49 

72 
57 

69 
66 

88 
54 

59 
47 

57 
50 

63 
50 

73 
55 

79 
59 

7» 
59 

81 
56 

58 
51 

62 
52 

62 
55 

62 
52 

61 
55 

89 
58 

93 
74 

67 
68 

88 

62 

86 

61 

81 
67 

70.9 
55.1 

OE  KALB 

MAX 

Mm 

77 
56 

59 
45 

59 
43 

70 
43 

75 
46 

79 
48 

72 
55 

65 
49 

7' 

40 

77 
43 

86 
60 

85 
69 

62 
51 

71 
45 

71 
51 

76 
48 

81 
58 

77 
58 

84 
65 

79 
56 

68 
-5 

69 

57 

67 
56 

66 
57 

88 
57 

89 
67 

89 
65 

64 

61 

89 
65 

81 
67 

76.2 
54.2 

JOLIET 

MAX 

Mm 

78 
53 

60 
47 

61 
39 

73 
41 

76 
49 

75 

61 

71 
55 

62 
54 

72 
39 

76 
47 

92 
62 

i- 

72 

82 

57 

69 

50 

'0 
52 

72 
43 

72 
43 

a? 
56 

85 
56 

73 
58 

73 
43 

76 
55 

75 
55 

74 
62 

90 
63 

94 
59 

90 
68 

69 
68 

92 
63 

92 
68 

78.0 
54.8 

MARENGO 

MAX 
MIN 

75 
56 

60 
45 

57 
42 

69 
37 

75 
42 

75 
56 

65 
54 

62 
46 

72 
38 

78 
43 

82 
55 

a  s 

63 

70 
50 

70 
45 

73 
49 

78 
45 

80 
55 

78 
55 

85 

61 

70 
54 

64 

4fl 

63 
55 

65 
53 

5  5 

5-7 

90 
55 

91 
66 

65 

67 

83 

63 

90 
63 

87 
68 

74.8 
52.6 

MORRIS  5  N 

MAX 

Mm 

79 
57 

58 
46 

61 
42 

72 
41 

78 
48 

80 
62 

69 
55 

62 
52 

71 
41 

80 
43 

92 
61 

91 
60 

62 
55 

70 
47 

70 

51 

77 
47 

83 
51 

78 
57 

66 
66 

76 
54 

75 
43 

73 
59 

69 
56 

7  0 

58 

93 
59 

93 
68 

»1 
67 

89 
64 

93 
65 

90 
65 

78.6 
54.8 

OTTAWA 

MAX 

Mm 

73 
56 

59 
46 

65 
43 

73 
45 

78 
50 

82 
63 

70 
56 

64 
54 

■<• 

8! 
43 

90 
61 

afi 

71 

74 
55 

72 
50 

73 
54 

78 
49 

81 
57 

a: 
57 

86 
69 

76 

60 

73 
44 

77 
61 

70 
61 

2 

51 

91 
60 

94 
69 

5  5 
i  8 

91 
67 

92 
69 

86 
68 

78.5 
57.0 

PARK  FOREST 

MAX 

Mm 

74 
52 

59 
45 

59 
44 

74 
42 

74 
48 

72 
54 

70 
54 

57 
46 

5  8 

40 

79 
44 

90 
64 

90 
58 

63 
52 

66 

50 

•  t- 
49 

76 
4! 

81 
55 

78 
59 

85 
60 

68 
46 

4 

74 
55 

69 

57 

67 
57 

91 
57 

93 
71 

88 
68 

69 
64 

90 
66 

81 
66 

75.5 
53.9 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

Mm 

68 
47 

53 
43 

64 

43 

71 
43 

77 
46 

B3 
55 

69 
51 

61 
45 

70 
37 

79 
45 

88 
61 

3' 

5  9 

72 
53 

71 
46 

71 
49 

75 
43 

79 
50 

gg 
53 

85 
64 

69 
52 

73 

-: 

75 
56 

65 
58 

72 
52 

90 
61 

92 
71 

68 

67 

60 

69 
66 

80 
63 

76. 0 
53.2 

WAMKEGAN   2  WNW 

MAX 

Mm 

74 
58 

60 
48 

53 
43 

68 
40 

64 

45 

66 

55 

58 
53 

56 
46 

66 
39 

70 
44 

87 

54 

3  5 
69 

82 
48 

61 
44 

64 

76 
48 

81 
56 

'5 

5  4 

76 
58 

60 
52 

50 
-2 

59 
53 

62 
51 

59 
53 

88 

53 

92 
64 

59 

69 

85 
65 

67 
58 

87 
58 

71.7 
52.4 

WHFATOM   3  SE 

MAX 
MIN 

78 
58 

61 
44 

56 
43 

68 
36 

75 
42 

7  6 
55 

68 
54 

60 
50 

73 
37 

77 
38 

90 
53 

87 

65 
53 

68 
44 

71 
51 

76 
42 

80 
51 

a- 
57 

84 

60 

80 
55 

71 
-0 

70 

so 

69 
53 

6' 
57 

90 
59 

94 
67 

»0 

68 

86 
64 

90 
65 

89 

66 

77.0 
52.7 

S*«  Roferoncc  Nolta  following  Sutlos  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JUNE 


Day  of  Month 

0 
0) 

Station 

u 

1 

2  | 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

•         •  • 

-  3 

GALESBURG 

MAX 

71 

55 

69 

75 

8  1 

81 

76 

65 

71 

79 

86 

83 

74 

74 

71 

76 

79 

81 

89 

71 

71 

72 

67 

75 

87 

90 

86 

90 

91 

77 

77. 1 

MIN 

50 

45 

42 

50 

51 

62 

57 

53 

44 

52 

63 

57 

50 

54 

51 

47 

55 

53 

69 

56 

50 

60 

62 

61 

65 

73 

67 

61 

67 

65 

56.5 

GOLDEN   1  NW 

MAX 

77 

60 

70 

75 

80 

90 

87 

85 

73 

60 

86 

65 

75 

71 

71 

75 

73 

78 

84 

60 

70 

73 

75 

79 

87 

90 

91 

89 

94 

83 

79.5 

MIN 

52 

46 

43 

53 

57 

63 

59 

58 

46 

51 

63 

66 

49 

56 

49 

45 

54 

58 

65 

59 

51 

60 

02 

61 

66 

69 

67 

65 

65 

64 

57.4 

LA  HARPE 

MAX 

75 

58 

71 

76 

83 

87 

93 

76 

73 

81 

88 

63 

76 

70 

72 

76 

82 

84 

69 

74 

68 

72 

72 

76 

86 

91 

88 

91 

92 

87 

79.7 

MIN 

52 

45 

46 

52 

56 

64 

56 

56 

45 

51 

64 

65 

49 

59 

51 

46 

56 

56 

57 

60 

50 

50 

60 

61 

63 

68 

67 

62 

62 

65 

56.5 

MONMOUTH 

MAX 

73 

62 

70 

75 

82 

62 

79 

74 

72 

79 

86 

85 

75 

73 

71 

76 

79 

61 

67 

84 

69 

70 

67 

73 

83 

89 

87 

89 

90 

78.5 

MIN 

51 

42 

42 

50 

50 

63 

55 

53 

40 

48 

64 

66 

48 

52 

48 

46 

56 

53 

67 

58 

46 

62 

61 

59 

63 

66 

66 

62 

63 

66 

55.5 

OUINCY 

MAX 

76 

62 

74 

74 

91 

90 

91 

65 

77 

60 

88 

85 

73 

72 

81 

87 

62 

69 

78 

78 

75 

85 

92 

91 

89 

94 

89 

81.0 

MIN 

50 

47 

45 

58 

62 

61 

66 

58 

49 

54 

67 

70 

50 

52 

50 

49 

58 

58 

68 

60 

52 

63 

62 

62 

68 

71 

67 

65 

65 

62 

59.0 

OUINCV    FAA  AIRPORT 

MAX 

71 

58 

72 

74 

81 

86 

66 

71 

7* 

79 

89 

60 

74 

65 

71 

73 

74 

79 

86 

74 

69 

77 

75 

75 

86 

90 

87 

89 

92 

78.  1 

MIN 

54 

48 

44 

56 

62 

65 

62 

56 

49 

52 

65 

56 

51 

55 

60 

69 

55 

54 

63 

65 

65 

69 

79 

68 

66 

68 

66 

59.5 

RUSHVI L  LE 

MAX 

65 

55 

72 

7  5 

67 

76 

•            *  * 

MIN 

52 

46 

42 

42 

48 

58 

57 

57 

46 

51 

61 

70 

51 

49 

50 

47 

46 

52 

58 

61 

58 

61 

62 

61 

62 

66 

64 

61 

64 

64 

55.6 

CENTRAL 

04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

76 

61 

66 

77 

82 

81 

76 

75 

74 

82 

90 

90 

87 

73 

71 

74 

79 

78 

88 

87 

73 

74 

71 

73 

91 

92 

92 

93 

92 

92 

80.3 

MIN 

55 

47 

40 

43 

53 

65 

56 

56 

43 

50 

67 

73 

56 

49 

50 

43 

48 

58 

65 

56 

44 

64 

62 

62 

64 

70 

67 

64 

68 

68 

56.9 

CHFNOA 

MAX 

78 

80 

65 

76 

74 

84 

92 

91 

65 

84 

MIN 

46 

50 

68 

54 

40 

44 

62 

62 

55 

67 

DECATUR 

MAX 

78 

60 

70 

68 

83 

93 

95 

67 

77 

84 

91 

92 

83 

77 

72 

77 

79 

74 

86 

80 

75 

76 

75 

79 

92 

93 

90 

93 

93 

87 

82.0 

MIN 

58 

49 

41 

46 

57 

66 

62 

59 

48 

47 

66 

71 

58 

56 

51 

44 

53 

5fl 

64 

61 

47 

64 

64 

63 

69 

75 

69 

63 

63 

72 

58.8 

FARMER  CITY 

MAX 

76 

61 

70 

B2 

84 

90 

74 

77 

85 

91 

95 

85 

74 

79 

82 

75 

91 

86 

75 

77 

71 

73 

91 

92 

93 

96 

93 

87 

82.3 

MIN 

57 

47 

39 

47 

54 

57 

56 

43 

47 

64 

71 

58 

51 

43 

53 

57 

64 

59 

42 

63 

60 

61 

65 

75 

71 

62 

69 

68 

57.4 

HAVANA   POWER  STATION 

MAX 

76 

64 

71 

75 

82 

88 

91 

88 

77 

83 

92 

90 

60 

75 

71 

78 

78 

79 

89 

87 

7* 

73 

75 

76 

92 

93 

92 

94 

93 

95 

82.5 

MIN 

55 

48 

43 

52 

58 

68 

60 

56 

48 

48 

64 

74 

55 

57 

55 

46 

57 

57 

70 

65 

49 

59 

64 

61 

67 

70 

69 

62 

65 

66 

59.1 

LAC  ON  2  E 

MAX 

78 

61 

67 

74 

76 

82 

79 

73 

73 

81 

88 

63 

81 

73 

74 

77 

79 

79 

85 

83 

74 

75 

69 

74 

89 

90 

88 

89 

90 

88 

79.  1 

MIN 

57 

46 

43 

47 

48 

63 

54 

52 

41 

54 

60 

70 

51 

43 

49 

46 

57 

56 

69 

54 

40 

60 

62 

61 

69 

68 

67 

65 

68 

66 

56.3 

LINCOLN 

MAX 

75 

61 

69 

78 

63 

88 

92 

84 

77 

82 

90 

89 

76 

74 

72 

76 

79 

76 

69 

85 

74 

74 

72 

73 

90 

92 

89 

92 

92 

87 

81.1 

MIN 

56 

47 

41 

48 

58 

67 

59 

59 

43 

50 

64 

72 

58 

55 

52 

46 

53 

58 

66 

61 

48 

62 

63 

61 

65 

75 

61 

65 

66 

70 

58.4 

MASON  CITY  3  S 

MAX 

78 

62 

70 

76 

83 

90 

84 

75 

77 

82 

91 

89 

78 

73 

72 

77 

79 

77 

89 

85 

72 

76 

74 

74 

90 

91 

69 

92 

92 

90 

80.9 

MIN 

55 

47 

41 

50 

52 

66 

58 

57 

45 

46 

62 

73 

56 

54 

53 

45 

53 

58 

67 

61 

45 

59 

62 

58 

61 

70 

69 

62 

62 

69 

57.2 

MINONK 

MAX 

72 

66 

66 

76 

80 

86 

76 

70 

73 

83 

92 

90 

80 

72 

72 

78 

60 

61 

68 

84 

77 

72 

70 

73 

91 

93 

89 

92 

93 

82 

79.9 

MIN 

56 

47 

40 

46 

50 

64 

54 

53 

41 

48 

59 

70 

59 

50 

50 

43 

51 

53 

65 

59 

43 

62 

62 

61 

62 

68 

68 

60 

67 

65 

56.1 

PEORIA  UR  AIRPORT 

MAX 

70 

55 

68 

75 

80 

81 

77 

63 

71 

60 

69 

86 

72 

68 

72 

73 

78 

78 

87 

72 

70 

71 

68 

73 

89 

92 

66 

90 

92 

80 

76.9 

MIN 

49 

46 

40 

47 

53 

56 

56 

49 

42 

50 

62 

58 

53 

54 

50 

47 

52 

56 

67 

54 

47 

62 

61 

61 

66 

76 

66 

62 

67 

65 

55.9 

PRINCEVILLE    1  N 

MAX 

72 

60 

66 

80 

7  3 

70 

78 

84 

78 

70 

70 

73 

77 

60 

88 

90 

73 

75 

69 

72 

9 1 

90 

8  6 

90 

84 

76.3 

•            *  * 

MIN 

53 

42 

45 

47 

53 

57 

35 

54 

41 

47 

65 

68 

50 

53 

50 

46 

55 

55 

69 

60 

45 

61 

62 

60 

63 

66 

67 

63 

65 

68 

56.2 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

81 

61 

67 

79 

80 

88 

85 

84 

72 

83 

68 

92 

84 

74 

70 

75 

78 

73 

85 

85 

76 

77 

78 

75 

91 

91 

91 

94 

92 

90 

81.3 

MIN 

60 

49 

43 

41 

59 

65 

60 

60 

51 

43 

61 

73 

56 

55 

53 

42 

50 

58 

58 

61 

46 

58 

60 

60 

60 

76 

77 

60 

65 

76 

57.9 

HOHPESTON 

MAX 

78 

62 

64 

78 

60 

87 

82 

78 

75 

82 

88 

93 

84 

72 

67 

73 

79 

72 

87 

84 

75 

75 

75 

1  3 

89 

90 

90 

92 

90 

88 

80. 1 

MIN 

57 

49 

42 

45 

54 

64 

56 

56 

46 

48 

62 

73 

55 

50 

52 

43 

53 

58 

64 

59 

42 

60 

64 

64 

64 

75 

76 

68 

67 

70 

57.9 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 

79 

62 

61 

76 

77 

80 

74 

69 

71 

83 

91 

93 

88 

71 

70 

76 

82 

80 

89 

85 

76 

78 

71 

71 

91 

94 

91 

91 

91 

90 

80.  1 

MIN 

62 

48 

43 

43 

51 

62 

55 

55 

43 

45 

64 

70 

53 

52 

51 

44 

55 

55 

66 

59 

41 

59 

61 

59 

63 

70 

69 

64 

68 

68 

56.6 

PIPER  CITY  3  SS 

MAX 

82 

61 

68 

81 

82 

81 

61 

75 

73 

85 

93 

95 

87 

74 

70 

78 

83 

79 

90 

66 

77 

76 

73 

69 

90 

92 

90 

94 

91 

90 

81.7 

MIN 

58 

48 

40 

41 

51 

64 

55 

55 

41 

44 

62 

71 

56 

50 

51 

44 

54 

57 

57 

58 

41 

62 

63 

60 

63 

70 

69 

63 

65 

67 

56.0 

PONT  I  AC 

MAX 

72 

57 

63 

74 

77 

65 

81 

73 

74 

83 

91 

90 

85 

71 

72 

76 

80 

79 

68 

67 

76 

75 

70 

73 

90 

93 

91 

93 

9  1 

90 

80.0 

MIN 

57 

50 

42 

45 

51 

64 

54 

56 

43 

48 

64 

71 

56 

51 

51 

46 

53 

57 

67 

59 

46 

62 

62 

60 

63 

69 

69 

66 

67 

68 

57.2 

RANTOUL 

MAX 

85 

60 

66 

80 

80 

88 

64 

83 

83 

90 

90 

93 

e9 

74 

71 

76 

80 

7* 

87 

67 

75 

76 

76 

72 

92 

93 

92 

93 

92 

93 

82.5 

Mm 

59 

48 

39 

46 

54 

66 

57 

59 

45 

49 

58 

73 

56 

46 

51 

45 

56 

58 

64 

58 

44 

63 

63 

64 

62 

76 

73 

66 

70 

70 

56.0 

URRAflA 

MAX 

78 

61 

69 

80 

82 

68 

66 

78 

73 

84 

89 

93 

75 

74 

70 

77 

79 

71 

e7 

74 

76 

76 

76 

76 

90 

91 

91 

95 

92 

62 

80.5 

MIN 

54 

48 

42 

49 

58 

66 

60 

52 

48 

51 

63 

68 

58 

52 

52 

48 

58 

5B 

64 

51 

47 

62 

64 

63 

67 

75 

73 

66 

71 

68 

58.6 

WATSEKA  2  NV 

MAX 

80 

58 

62 

80 

76 

80 

76 

75 

72 

80 

90 

93 

88 

72 

69 

76 

82 

78 

89 

86 

76 

75 

70 

71 

90 

91 

89 

93 

91 

90 

79 . 9 

*           *  * 

MIN 

58 

47 

41 

43 

52 

64 

56 

56 

42 

46 

63 

71 

54 

52 

51 

42 

54 

56 

66 

56 

40 

59 

59 

60 

65 

75 

74 

63 

70 

68 

56.8 

WFST  SOUTHWEST 

C  6 

ALTON  DAM  26 

MAX 

79 

70 

62 

73 

79 

63 

89 

90 

34 

73 

82 

88 

89 

77 

72 

71 

75 

1  ■ 

76 

84 

77 

76 

78 

82 

83 

92 

9i 

88 

91 

94 

80.6 

Mm 

68 

53 

46 

5? 

63 

65 

65 

69 

5! 

55 

62 

71 

60 

61 

54 

52 

51 

59 

61 

66 

53 

56 

64 

67 

67 

72 

70 

73 

67 

71 

61.6 

CAPLINVILLE 

MAX 

76 

63 

11 

80 

82 

•: 

92 

88 

73 

82 

89 

36 

84 

75 

7  1 

75 

77 

7* 

85 

83 

76 

79 

81 

82 

92 

91 

90 

91 

93 

90 

82.3 

Mm 

57 

50 

40 

49 

57 

63 

58 

62 

49 

46 

63 

68 

58 

57 

53 

44 

50 

56 

63 

62 

-6 

60 

63 

63 

68 

75 

6  7 

61 

65 

73 

56.2 

GRTGGSVI LL6 

MAX 

73 

62 

'3 

75 

82 

89 

88 

84 

76 

79 

87 

83 

74 

72 

7  0 

73 

74 

77 

86 

82 

71 

78 

79 

78 

as 

90 

88 

89 

91 

88 

60.0 

Mm 

52 

47 

,4 

56 

60 

66 

59 

59 

47 

48 

64 

67 

52 

52 

52 

49 

56 

57 

67 

61 

49 

61 

64 

62 

68 

75 

67 

66 

66 

66 

58.7 

HILLSBORO 

MAX 

80 

61 

72 

81 

82 

92 

89 

82 

89 

>1 

68 

77 

T. 

75 

76 

75 

86 

83 

76 

78 

82 

53 

92 

94 

89 

91 

92 

89 

62.7 

Mm 

58 

51 

41 

48 

58 

-.- 

60 

62 

53 

50 

63 

60 

43 

55 

51 

46 

51 

63 

64 

,9 

63 

64 

64 

70 

77 

76 

67 

67 

74 

59.0 

JACKSONVILLE 

MAX 

73 

60 

71 

75 

80 

32 

90 

79 

78 

82 

92 

77 

73 

71 

75 

75 

It, 

67 

76 

72 

76 

76 

78 

92 

91 

88 

90 

90 

87 

80.3 

Mm 

54 

48 

43 

52 

60 

58 

59 

47 

45 

65 

55 

57 

53 

46 

54 

54 

66 

64 

49 

59 

64 

62 

72 

77 

67 

65 

63 

66 

58.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

66  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

age 

2 

3 

4 

5  | 

g 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

JE0SFVVILLE   2  SW 

MAX 

75 

64 

72 

79 

82 

90 

90 

87 

74 

80 

68 

90 

66 

75 

69 

75 

73 

73 

84 

83 

■ « 

76 

60 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

81.4 

M1N 

55 

50 

40 

50 

57 

63 

60 

63 

52 

47 

62 

70 

57 

55 

53 

43 

50 

57 

65 

64 

50 

61 

61 

'  5 

71 

76 

69 

64 

66 

72 

59.  0 

MORR I SONV 1 1 1  f   *  SE 

MAX 

78 

61 

7» 

83 

83 

95 

95 

90 

78 

83 

90 

92 

82 

75 

70 

77 

76 

73 

34 

8  1 

73 

76 

78 

60 

91 

90 

90 

94 

90 

87 

62.4 

Mm 

57 

50 

42 

52 

57 

64 

60 

60 

50 

48 

64 

70 

58 

58 

52 

48 

52 

S7 

64 

62 

46 

61 

63 

62 

69 

75 

69 

63 

64 

72 

59.0 

PANA 

MAX 

77 

56 

70 

79 

80 

92 

9 1 

86 

79 

61 

67 

90 

84 

74 

69 

73 

73 

72 

84 

79" 

73 

76 

fJi 

79 

90 

89 

fl  B 

91 

90 

68 

80.5 

MIN 

57 

52 

43 

49 

59 

63 

67 

59 

31 

51 

51 

71 

59 

55 

51 

46 

52 

57 

63 

64 

48 

63 

63 

62 

69 

75 

70 

66 

66 

74 

59.2 

SPojnCPIFLD   WB  AIRPORT 

MAX 

72 

60 

73 

83 

86 

96 

97 

81 

79 

84 

93 

92 

60 

76 

72 

77 

79 

78 

91 

79 

72 

77 

73 

78 

93 

94 

92 

94 

94 

81 

82.6 

MIN 

52 

46 

42 

51 

56 

65 

60 

56 

48 

50 

67 

62 

56 

55 

52 

46 

54 

60 

66 

56 

51 

62 

63 

62 

69 

78 

70 

64 

70 

67 

58.7 

S  PR  I  '■  j  •  I  E  L  0  **   S  E 

MAX 

81 

71 

70 

72 

80 

83 

93 

93 

8 1 

77 

82 

90 

89 

84 

75 

71 

77 

78 

78 

88 

77 

72 

78 

78 

80 

91 

90 

90 

93 

92 

61.8 

MIN 

69 

51 

45 

53 

58 

64 

60 

60 

47 

47 

67 

72 

56 

57 

52 

47 

56 

58 

58 

62 

48 

46 

48 

62 

64 

71 

69 

61 

65 

65 

56.1 

V  I  R  Df  N   1  SSW 

MAX 

79 

60 

64 

8 1 

81 

95 

94 

67 

75 

82 

89 

91 

86 

76 

71 

78 

78 

7S 

85 

83 

73 

77 

80 

82 

92 

92 

90 

92 

90 

86 

82.1 

MIN 

57 

50 

40 

51 

56 

65 

60 

60 

48 

50 

64 

70 

56 

57 

52 

45 

52 

52 

64 

62 

47 

62 

63 

63 

6  9 

76 

63 

62 

64 

72 

58.5 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

76 

63 

72 

79 

80 

90 

91 

90 

75 

81 

88 

87 

8  1 

75 

69 

74 

73 

75 

85 

85 

74 

77 

78 

78 

89 

90 

69 

90 

9  1 

90 

81.2 

*          *  * 

MIN 

55 

50 

48 

59 

64 

60 

61 

50 

51 

62 

71 

55 

55 

53 

46 

51 

57 

65 

63 

51 

62 

62 

63 

69 

76 

66 

62 

66 

72 

56.9 

EAST   SOUTHEAST  07 

C  H  flR  L  E 5  TON 

MAX 

82 

61 

71 

79 

60 

92 

92 

8  8 

63 

88 

92 

89 

71 

66 

72 

76 

72 

85 

81 

72 

72 

82 

B  0 

90 

89 

90 

93 

92 

86 

81.2 

MIN 

58 

52 

45 

51 

61 

65 

63 

60 

53 

52 

66 

74 

53 

55 

54 

50 

55 

58 

63 

65 

58 

64 

65 

62 

69 

79 

78 

70 

68 

76 

61.4 

-  t  c  ;  NQHAM 

90 

69 

73 

79 

80 

93 

92 

90 

75 

85 

90 

95 

87 

74 

70 

75 

71 

70 

85 

82 

78 

75 

85 

90 

92 

92 

90 

90 

95 

90 

83.3 

MIN 

60 

50 

47 

48 

56 

59 

65 

64 

55 

51 

62 

71 

62 

58 

55 

46 

50 

59 

60 

60 

48 

64 

60 

59 

70 

75 

77 

70 

66 

75 

60. 1 

F L  ^R  A    c    N  W 

84 

65 

74 

8  2 

82 

94 

93 

90 

69 

94 

89 

75 

70 

74 

77 

74 

86 

64 

79 

76 

87 

84 

91 

90 

91 

92 

93 

91 

84.1 

MIN 

03 

53 

43 

48 

63 

62 

64 

68 

56 

51 

63 

72 

65 

64 

55 

48 

52 

59 

64 

63 

51 

64 

64 

67 

72 

75 

77 

75 

67 

75 

62.2 

MARSHALL    1  E 

85 

69 

71 

81 

81 

91 

9 1 

90 

84 

90 

95 

94 

75 

71 

74 

77 

74 

84 

84 

77 

74 

83 

81 

90 

90 

90 

92 

92 

90 

83.4 

MIN 

65 

52 

45 

43 

60 

60 

61 

64 

53 

48 

60 

67 

58 

59 

53 

45 

49 

51 

61 

60 

47 

60 

63 

60 

63 

72 

77 

70 

66 

74 

39.2 

MATTOQN 

79 

60 

71 

79 

80 

91 

92 

82 

72 

8 1 

88 

93 

74 

74 

68 

75 

76 

72 

86 

76 

75 

75 

80 

80 

91 

90 

89 

92 

92 

86 

80.6 

MIN 

54 

48 

44 

46 

60 

64 

62 

57 

53 

51 

64 

70 

59 

55 

50 

46 

52 

57 

64 

54 

46 

63 

64 

62 

67 

76 

71 

66 

66 

70 

58.7 

MQUEAQUA 

60 

67 

73 

79 

63 

95 

95 

94 

77 

84 

91 

92 

90 

77 

76 

77 

86 

82 

76 

77 

77 

81 

92 

93 

90 

95 

94 

84 

84.2 

MIN 

59 

50 

43 

46 

59 

64 

61 

70 

49 

47 

64 

71 

67 

44 

52 

52 

63 

61 

46 

63 

64 

61 

69 

75 

70 

60 

67 

73 

59.6 

N£  w  ton 

85 

67 

71 

61 

78 

93 

94 

94 

86 

86 

90 

89 

86 

76 

72 

76 

77 

74 

86 

85 

78 

77 

85 

85 

92 

91 

91 

93 

93 

92 

84.2 

MIN 

65 

52 

44 

45 

61 

62 

63 

65 

56 

50 

63 

74 

64 

60 

54 

46 

51 

59 

62 

62 

49 

65 

69 

63 

70 

76 

71 

74 

66 

77 

61.3 

OL ^E  Y   2  S 

84 

66 

73 

80 

79 

92 

92 

89 

B 

8  5 

90 

92 

85 

76 

71 

73 

77 

74 

87 

82 

83 

75 

88 

y8 

92 

91 

92 

94 

92 

92 

83.9 

MIN 

60 

54 

42 

44 

60 

63 

63 

63 

58 

54 

60 

73 

66 

65 

55 

44 

49 

60 

62 

60 

51 

64 

64 

67 

72 

75 

78 

72 

67 

76 

61.4 

PAlCCTIMP 
r  JLC)  1  lllC 

86 

68 

73 

82 

80 

93 

95 

90 

83 

91 

91 

85 

74 

70 

75 

76 

74 

88 

80 

80 

76 

87 

84 

92 

91 

92 

93 

93 

92 

83.9 

MIN 

59 

51 

49 

47 

62 

63 

64 

62 

57 

52 

63 

63 

66 

63 

53 

46 

52 

51 

62 

61 

50 

61 

64 

66 

71 

75 

78 

72 

69 

78 

61.0 

PARIS  WATERWORKS 

84 

63 

68 

79 

61 

91 

92 

87 

89 

93 

86 

72 

67 

75 

77 

71 

84 

77 

77 

76 

82 

76 

92 

91 

90 

93 

90 

88 

81.6 

MIN 

59 

50 

44 

46 

61 

65 

63 

60 

52 

51 

65 

72 

58 

56 

52 

46 

54 

58 

62 

65 

46 

63 

64 

61 

66 

73 

78 

68 

71 

71 

60.0 

SAL 

L 

65 

64 

74 

63 

84 

93 

94 

■ 

8! 

90 

94 

87 

74 

70 

75 

77 

75 

87 

84 

79 

77 

86 

84 

92 

91 

91 

92 

93 

91 

83.9 

MIN 

60 

49 

38 

45 

59 

59 

63 

61 

55 

52 

63 

70 

61 

61 

54 

43 

49 

57 

60 

56 

50 

63 

60 

65 

69 

78 

69 

69 

64 

72 

59.3 

TUSCOLA 

60 

62 

70 

80 

82 

92 

95 

88 

83 

90 

95 

93 

77 

73 

78 

78 

73 

86 

66 

75 

73 

79 

78 

90 

90 

90 

93 

93 

90 

82.9 

MIN 

58 

42 

42 

45 

58 

61 

62 

60 

48 

47 

60 

69 

53 

53 

53 

44 

52 

56 

63 

56 

43 

60 

64 

54 

66 

74 

67 

63 

66 

73 

57.1 

VANQALIA   FAA  AIRPORT 

77 

60 

73 

8 1 

85 

94 

92 

90 

73 

84 

90 

95 

77 

75 

69 

76 

76 

74 

66 

76 

7S 

78 

63 

85 

92 

90 

92 

95 

92 

89 

62.5 

MIN 

53 

46 

41 

47 

57 

63 

62 

60 

56 

53 

65 

69 

62 

56 

54 

49 

53 

56 

63 

56 

51 

64 

63 

65 

73 

76 

75 

70 

69 

71 

60. 1 

HINOSOR 

MAX 

79 

60 

70 

79 

79 

92 

68 

91 

77 

81 

91 

86 

85 

75 

68 

73 

76 

72 

85 

83 

75 

73 

61 

80 

91 

91 

69 

91 

92 

92 

81.6 

57 

50 

45 

5 1 

60 

65 

60 

59 

52 

49 

62 

66 

58 

55 

53 

47 

53 

57 

64 

63 

46 

64 

63 

62 

70 

75 

74 

67 

62 

75 

59.  5 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  F 

84 

71 

79 

83 

88 

93 

95 

90 

64 

96 

94 

82 

87 

74 

77 

79 

79 

90 

88 

82 

86 

87 

86 

90 

90 

91 

97 

97 

99 

86.5 

MIN 

62 

53 

52 

54 

64 

66 

70 

72 

60 

57 

66 

64 

65 

65 

57 

50 

49 

60 

64 

63 

56 

65 

67 

70 

7S 

75 

78 

74 

68 

74 

63 . 6 

aCi'i  cwl  i  i  c    cn    Ti  i      tut  n 
ntLLCVlLLt    lU    ILL    UN  1 V 

91 

70 

75 

65 

93 

97 

97 

92 

7  7 

93 

75 

71 

76 

75 

76 

86 

85 

76 

77 

87 

87 

91 

91 

90 

91 

92 

92 

65.6 

MIN 

66 

56 

42 

48 

55 

61 

66 

69 

55 

50 

59 

6  6 

62 

66 

57 

46 

50 

59 

61 

61 

52 

63 

63 

72 

76 

76 

72 

67 

66 

60 . 6 

CAHDK I  A 

B2 

66 

8 1 

87 

91 

92 

88 

73 

9  1 

91 

91 

78 

74 

7 1 

76 

7  ^ 

78 

87 

77 

77 

80 

88 

83 

93 

92 

9  1 

92 

95 

82.7 

MIN 

64 

52 

45 

49 

52 

65 

64 

64 

54 

52 

53 

63 

63 

55 

46 

53 

60 

62 

64 

54 

56 

64 

68 

73 

76 

72 

72 

62 

73 

60 . 9 

C A I RO   HB  CITY 

MAX 

85 

61 

84 

90 

97 

93 

7 1 

94 

9 1 

67 

86 

72 

77 

80 

83 

91 

89 

65 

90 

88 

a  7 

91 

91 

9 

96 

97 

96 

87.3 

MIN 

63 

58 

53 

60 

65 

6? 

70 

71 

65 

62 

69 

73 

69 

65 

61 

57 

59 

64 

64 

69 

64 

66 

71 

'I 

77 

78 

U7 

74 

72 

74 

67. 1 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

86 

8 1 

88 

95 

92 

93 

8 1 

84 

76 

77 

8 1 

6  1 

89 

88 

82 

85 

88 

7  5 

90 

90 

9  1 

97 

95 

99 

87.0 

Mm 

68 

55 

50 

50 

62 

68 

69 

65 

5° 

56 

65 

75 

63 

67 

59 

50 

51 

61 

61 

60 

56 

64 

68 

71 

76 

77 

1)6 

75 

67 

75 

64 . 2 

CARLYLF  RESERVOIR 

MAX 

B9 

76 

6 

82 

84 

9  3 

83 

6 1 

93 

77 

7  2 

69 

73 

•5 

75 

85 

77 

77 

78 

86 

83 

90 

89 

39 

90 

91 

81.7 

Mm 

67 

52 

,1 

51 

61 

65 

67 

67 

57 

56 

61 

72 

61 

63 

55 

52 

54 

59 

60 

65 

53 

56 

63 

67 

70 

77 

75 

67 

72 

61.9 

C  0  *  D  E  N  2  S 

8 1 

77 

e : 

9 1 

90 

92 

<* 

86 

87 

7  (, 

74 

79 

7  fl 

68 

86 

81 

86 

87 

85 

69 

90 

91 

97 

97 

99 

86.5 

Mm 

62 

44 

50 

52 

63 

64 

61 

58 

si 

58 

72 

'> 

64 

65 

5  6 

49 

50 

79 

66 

56 

57 

65 

67 

6? 

74 

70 

71 

74 

68 

74 

62.4 

OU  QUOIN  2  S 

M  A  X 

86 

66 

7*. 

86 

92 

66 

90 

9  7 

86 

65 

73 

79 

7a 

88 

84 

B  7 

81 

69 

87 

91 

91 

9  6 

94 

93 

96 

85.7 

MIN 

63 

50 

h6 

48 

61 

65 

66 

66 

58 

55 

62 

71 

66 

64 

56 

49 

52 

61 

60 

55 

64 

64 

69 

74 

74 

74 

75 

65 

74 

62.2 

MAKANOA    1  Nw 

83 

70 

78 

85 

v  ,- 

92 

7 

79 

63 

72 

74 

79 

7  9 

88 

86 

B 

86 

86 

85 

90 

91 

9'. 

95 

96 

93 

65.3 

Mm 

66 

59 

50 

54 

62 

67 

67 

70 

IS 

56 

65 

74 

64 

59 

.9 

49 

52 

it 

64 

66 

66 

63 

66 

69 

73 

76 

78 

75 

67 

75 

63.8 

MARION   4  NNE 

MAX 

83 

70 

76 

83 

91 

88 

89 

79 

84 

7  5 

73 

76 

77 

86 

B6 

6  '. 

84 

85 

->  5 

90 

89 

9  1 

92 

93 

94 

84.0 

Mm 

66 

5* 

47 

46 

59 

64 

64 

59 

5  6 

54 

64 

71 

63 

66 

57 

so 

49 

M 

59 

62 

61 

67 

70 

73 

76 

7? 

74 

67 

74 

62.2 

NASHVILLE    4  NE 

MAX 

84 

63 

74 

82 

84 

92 

93 

90 

7  * 

83 

90 

93 

77 

76 

71 

74 

75 

74 

86 

83 

76 

86 

84 

89 

89 

93 

90 

91 

91 

83.2 

MIN 

61 

53 

44 

53 

61 

65 

68 

68 

56 

54 

65 

7  9 

62 

67 

56 

52 

56 

59 

62 

64 

64 

65 

68 

73 

73 

76 

75 

64 

73 

62.6 

SPARTA 

MAX 

80 

67 

77 

82 

67 

93 

93 

91 

84 

90 

93 

91 

77 

73 

74 

76 

78 

68 

86 

79 

60 

69 

78 

90 

90 

91 

94 

93 

93 

85.2 

MIN 

64 

51 

44 

49 

60 

66 

65 

64 

58 

53 

61 

72 

62 

68 

57 

47 

51 

61 

59 

62 

6B 

56 

64 

69 

73 

76 

77 

75 

66 

71 

62.3 

WATERLOO  1  WSw 

MAX 

74 

67 

76 

82 

87 

93 

93 

91 

79 

83 

91 

93 

91 

76 

70 

75 

75 

76 

85 

84 

■7 

79 

89 

7  8 

91 

90 

90 

91 

93 

92 

64.0 

MIN 

61 

52 

44 

51 

63 

66 

66 

68 

56 

53 

64 

72 

63 

65 

55 

49 

53 

60 

63 

63 

54 

64 

66 

6  9 

73 

76 

'2 

74 

67 

72 

62.5 

Sm  R*f*r*nc*  Not**  Following  Station  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Illinois 

JUNE 


Day  ol  Month 

o 

Ol 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•        •  * 

SOUTHEAST  09 



ALRIPN 

MAX 

66 

69 

7» 

83 

82 

92 

95 

96 

91 

84 

92 

92 

91 

80 

77 

74 

78 

76 

87 

87 

82 

60 

66 

88 

93 

92 

92 

95 

94 

93 

86.2 

MIN 

63 

55 

44 

52 

60 

65 

63 

70 

59 

56 

64 

74 

59 

62 

55 

50 

53 

61 

63 

61 

Si 

64 

64 

68 

73 

76 

78 

76 

68 

77 

62.9 

BROOK  PORT  DAM  32 

MAX 

B7 

74 

82 

84 

88 

95 

96 

93 

64 

84 

94 

91 

86 

88 

74 

73 

81 

82 

69 

89 

84 

68 

87 

69 

90 

90 

'0 

96 

96 

98 

67.5 

MIN 

69 

59 

50 

59 

64 

6B 

66 

65 

63 

60 

64 

72 

67 

67 

59 

52 

53 

62 

SI 

68 

61 

65 

69 

68 

76 

77 

60 

77 

70 

71 

65.4 

DIXON  SPRINGS  ICR  C 

MAX 

B3 

70 

78 

81 

84 

91 

92 

92 

69 

83 

90 

89 

90 

83 

72 

72 

78 

80 

86 

66 

67 

84 

66 

66 

90 

90 

90 

94 

93 

95 

85.5 

MIN 

68 

56 

43 

49 

59 

65 

64 

63 

60 

56 

60 

66 

65 

65 

57 

48 

49 

59 

61 

61 

56 

63 

66 

68 

75 

76 

78 

74 

62 

74 

62 . 4 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

MAX 

86 

67 

73 

80 

81 

91 

93 

93 

66 

84 

90 

91 

89 

80 

72 

72 

77 

74 

86 

82 

77 

77 

87 

83 

88 

89 

89 

92 

91 

91 

83.7 

MIN 

67 

54 

41 

45 

60 

61 

67 

64 

59 

54 

61 

73 

61 

64 

53 

46 

49 

60 

63 

60 

51 

64 

63 

63 

70 

75 

78 

74 

61 

73 

61.2 

HARRISBURC 

MAX 

86 

73 

80 

85 

89 

96 

97 

94 

67 

87 

93 

92 

86 

87 

75 

79 

83 

82 

90 

91 

86 

67 

89 

89 

94 

94 

94 

97 

98 

99 

88.6 

MIN 

64 

56 

48 

50 

63 

»7 

66 

66 

60 

56 

61 

74 

65 

66 

57 

48 

51 

62 

62 

61 

56 

66 

67 

72 

76 

77 

79 

76 

68 

76 

63.9 

MCLEANSBORO 

MAX 

84 

67 

77 

81 

85 

93 

92 

90 

67 

84 

68 

90 

82 

83 

73 

77 

86 

84 

81 

78 

86 

84 

90 

89 

90 

92 

91 

95 

84.4 

Mm 

65 

55 

47 

49 

60 

65 

71 

69 

se 

55 

63 

72 

65 

66 

55 

50 

53 

61 

63 

61 

55 

65 

65 

70 

73 

75 

78 

75 

66 

75 

63.4 

MT  CARHEL  WATERWORKS 

MAX 

93 

86 

70 

76 

84 

85 

95 

90 

91 

94 

87 

93 

92 

81 

82 

73 

76 

80 

79 

89 

87 

84 

77 

89 

94 

94 

95 

94 

96 

94 

86.8 

68 

56 

47 

48 

53 

63 

62 

68 

64 

55 

64 

54 

47 

53 

53 

75 

69 

61.7 

MOUNT  VERNON 

MAX 

86 

66 

76 

82 

86 

93 

94 

92 

86 

63 

90 

93 

76 

78 

71 

75 

80 

76 

88 

84 

79 

76 

86 

66 

92 

90 

90 

93 

94 

94 

84.7 

MIN 

64 

52 

42 

48 

62 

07 

64 

65 

58 

53 

62 

69 

63 

66 

56 

49 

51 

59 

61 

60 

53 

65 

65 

68 

69 

73 

76 

75 

65 

75 

61.9 

ROSKLARE 

MAX 

89 

79 

79 

83 

84 

^3 

94 

94 

3B 

85 

92 

91 

67 

84 

63 

76 

80 

80 

87 

89 

88 

84 

87 

67 

90 

90 

90 

95 

92 

96 

87.2 

MIN 

69 

57 

48 

51 

62 

67 

64 

65 

6? 

56 

62 

72 

66 

65 

57 

50 

51 

60 

60 

62 

57 

65 

67 

74 

75 

78 

75 

68 

74 

63.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

1 

Day  ol  month 

Station 

0> 

s 

Q 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UN) 

URBAN* 

4 

7AM 

69 

62 

56 

=  9 

63 

68 

67 

70 

63 

64 

69 

72 

72 

68 

45 

61 

65 

67 

66 

68 

62 

67 

47 

70 

70 

75 

75 

74 

75 

78 

67.6 

MAX 

71 

71 

62 

65 

65 

74 

76 

76 

73 

72 

78 

60 

80 

79 

72 

72 

74 

72 

68 

71 

70 

70 

69 

75 

71 

90 

81 

80 

62 

63 

73.8 

MIN 

69 

"■2 

56 

56 

59 

63 

67 

67 

63 

63 

64 

69 

72 

48 

65 

61 

61 

65 

66 

66 

62 

62 

67 

'7 

70 

70 

75 

74 

74 

75 

65,9 

e 

7AM 

69 

65 

59 

61 

63 

67 

68 

70 

66 

66 

70 

72 

72 

70 

66 

65 

67 

66 

67 

68 

65 

67 

67 

70 

70 

74 

75 

74 

76 

77 

66.5 

MAX 

70 

69 

65 

63 

63 

69 

66 

77 

70 

69 

72 

79 

76 

73 

70 

71 

70 

70 

68 

69 

69 

66 

48 

72 

70 

76 

77 

77 

78 

76 

71.1 

MIN 

69 

65 

59 

59 

61 

63 

67 

68 

66 

66 

66 

70 

72 

70 

66 

45 

65 

67 

67 

67 

65 

65 

67 

67 

70 

70 

74 

74 

74 

76 

67.3 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Relerentn  Noiee  Following  Station  Index 

-  68  - 


EVAPORATION  AND  WIND  «■*»«" 


Day 

Ol  Month 

"3  oS 

Station 

o  o  * 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

H  °< 

*      •  • 

NORTHWEST  01 

1  



HENNEPIN   POWER  PLANT 

EVAP 

.15 

.15 

.12 

.09 

.18 

.25 

.17 

.18 

.20 

.28 

.25 

.31 

.30 

.26 

.23 

.  30 

.32 

.28 

.31 

.24 

.20 

.  18 

.25 

.03 

.22 

.47 

.52 

.30 

.33 

.32 

7.39 

WINO 

69 

70 

67 

42 

42 

38 

57 

66 

35 

39 

72 

99 

79 

56 

34 

37 

75 

109 

98 

57 

42 

43 

46 

33 

80 

120 

156 

32 

78 

S3 

2014 

MAX 

78 

67 

72 

73 

87 

92 

81 

78 

86 

87 

89 

88 

85 

82 

82 

84 

85 

85 

88 

87 

87 

78 

71 

75 

92 

95 

91 

97 

91 

90 

84. 1 

HIN 

65 

93 

44 

54 

61 

60 

61 

61 

67 

32 

67 

72 

58 

56 

56 

57 

60 

61 

61 

49 

45 

63 

66 

64 

65 

73 

71 

74 

71 

72 

61.3 

•        •  • 

E45T  0! 

UP  B ANA 

EVAP 

.  1 9 

.  1  5 

.17 

.  26 

.  25 

.  30 

.29 

.  30 

.  1 8 

.30 

•  31 

.37 

.  50 

.22 

• 

.36 

.28 

.  26 

.17 

.  1 G 

.  29 

.27 

.  24 

.06 

•  34 

.43 

.32 

• 

.66 

7.65 

WIND 

80 

69 

96 

69 

103 

62 

49 

61 

63 

45 

40 

80 

108 

32 

• 

98 

37 

70 

79 

101 

5" 

• 

93 

37 

26 

93 

120 

79 

• 

97 

1964 

MAX 

80 

79 

64 

73 

75 

86 

91 

88 

81 

78 

87 

89 

89 

78 

75 

74 

83 

60 

72 

81 

79 

73 

73 

85 

76 

93 

93 

89 

93 

92 

81.6 

HIN 

66 

50 

42 

42 

49 

58 

60 

63 

50 

50 

53 

62 

61 

56 

54 

il 

57 

56 

38 

62 

47 

62 

63 

63 

64 

67 

71 

65 

69 

76 

58.3 

•        *  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINCFIElO  *  5E 

EVAP 

•  10 

.  1 5 

.20 

•  2  2 

.26 

*  2  2 

.27 

.  33 

.30 

.28 

.  38 

■  40 

•  47 

•  40 

_ 

.15 

.  1 5 

•  36 

.  32 

.  4  1 

■  16 

.33 

.  42 

.45 

.44 

.  14 

8.778 

WINO 

93 

100 

1 12 

105 

103 

66 

7  1 

67 

125 

63 

56 

95 

141 

77 

125 

67 

85 

107 

130 

93 

73 

84 

# 

123 

138 

151 

79 

80 

69 

2729 

MAX 

86 

76 

74 

75 

79 

99 

95 

98 

84 

80 

87 

92 

96 

88 

81 

81 

li 

80 

77 

"5 

88 

77 

75 

78 

81 

93 

94 

100 

92 

95 

85.6 

HIN 

99 

51 

47 

44 

55 

65 

62 

64 

50 

55 

61 

69 

59 

50 

45 

93 

51 

60 

99 

63 

42 

48 

63 

63 

64 

72 

70 

68 

59 

68 

38.2 

•       •  • 

SOUTHWEST  08 

CARlYLE  RESERVOIR 

EVAP 

.90 

.22 

.24 

.28 

.32 

.21 

.39 

.40 

.33 

.24 

.25 

.32 

.47 

.25 

.26 

.26 

.28 

.13 

.10 

.29 

.27 

.28 

.23 

.27 

.18 

.38 

.46 

.22 

.46 

.30 

8.39 

WINO 

126 

B8 

83 

65 

112 

47 

74 

73 

131 

91 

55 

106 

110 

67 

136 

88 

39 

45 

85 

96 

115 

60 

80 

81 

74 

166 

201 

91 

67 

82 

2734 

MAX 

85 

76 

61 

79 

83 

84 

92 

92 

90 

77 

89 

91 

90 

86 

75 

76 

84 

79 

77 

85 

78 

81 

77 

91 

86 

91 

90 

90 

94 

96 

84.2 

MIN 

66 

M 

49 

4, 

55 

61 

67 

66 

57 

56 

56 

67 

64 

64 

56 

95 

55 

59 

60 

61 

53 

" 

65 

64 

67 

74 

67 

68 

61.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  n.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

I 

Stabon 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Aveiage 

I  . 

1  1 

Direction 
ol 

fasteBt  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

CENTRAL  STANDARD  TIME 
MID          6   AM        NOON        6  PM 

Trace 

01-09 

10-49 

66  —OS 

100-199 

si 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

i 

HI 

CAIRO  WB  CITY 

36 

N 

28 

2 

7 

1 

2 

1 

0 

13 

67 

5.3 

CHICAGO  0  HARE!  AIRPORT 

21 

1.3 

9.7 

39++ 

24 

25 

71 

73 

60 

55 

8 

6 

4 

5 

2 

0 

25 

6.8 

CHICAGO  MIDWAY  AIRPORT 

18 

2.4 

11.4 

33 

sw 

27 

71 

75 

58 

55 

8 

6 

5 

3 

2 

0 

24 

48 

6.7 

MOLINE  WB  AIRPORT 

22 

2.0 

11.0 

38 

W 

25 

79 

84 

60 

60 

6 

6 

6 

3 

2 

0 

22 

57 

6.7 

PEORIA  WB  AIRPORT 

20 

2.0 

10.5 

43 

w 

26 

76 

80 

58 

60 

6 

2 

7 

1 

0 

1 

17 

50 

7.2 

ROCXFORD  WB  AIRPORT 

25 

1.2 

10.7 

30+  + 

28 

25+ 

78 

80 

62 

60 

5 

7 

4 

4 

2 

1 

23 

6.9 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

21 

3.1 

12.3 

48 

NW 

28 

71 

77 

50 

53 

4 

3 

8 

1 

0 

0 

16 

63 

6.5 

So©  Referenc*  NoIm  Following  Sutlon  Ind«x 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 
JUNE  1969 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

.  e 

pi 

I 

Max. 

Min. 

Day 

a  a 

o 

1.00  or  More 

Average 
Maximu. 

Average 
Minim  UI 

Average 

Depar+ui 
From  Nc 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  1 

hi 

si 

S  ft 

Total 

=  z 

\e 
Si 

Greatest 

Date 

Total 

Max.  De 
on  Grou 

Date 

.10  or  M 

.50  or  M 

•       *  * 

SEPTEMBER  1968 

MARION  *  NNE 

81.8 

56.2 

69.0 

-  1.3 

88 

41 

12 

1! 

c 

c 

C 

C 

*       *  * 

NOVEMBER  1968 

EAST  ST   LOUIS   PKS  COL 
MASON  CITY   3  S 

54.  4 
49.8 

37.6 
33.1 

46.0 
41,5 

75 
72 

1 
1 

21 
1 8 

13 
13 

564 
70C 

0 
0 

0 

c 

9 
14 

0 

c 

6.42 
2.85 

2.01 
1.5! 

3 
28 

T 

C 

11 
1 

: 
i 

2 
1 

*       *  * 

EAST   ST   LOUIS   PKS  COL 

44.5 

25.0 

34.8 

58 

11 

4 

31 

931 

0 

5 

24 

0 

3.05 

.93 

28 

l.C 

1 

28 

9 

3 

0 

*       *  * 

DE  KAL8 

24. 4M 

11. 5M 

18. OM 

-  4.8 

-  11 

* 

1447 

C 

22 

3C 

10 

1.31 

-  .53 

.53 

16 

5.C 

5 

6 

; 

2 

0 

*       *  « 

FEBRUARY  1969 

OE  KALB 

34.  4 

21.6 

26.0 

3.0 

4C 

26-) 

1 

4* 

1030 

0 

9 

28 

t 

t : 

T 

244 

*       *  * 

MARCH  1969 

DANVILLE 
FARMER  CITY 

45.9 
45.3 

23.6 
22.9 

34.6 
34.1 

-  5.0 

71 
71 

19 
19  + 

e 

4 

12 
12* 

933 
952 

3 
5 

26 
27 

c 
c 

1.B4 
1.91 

-  .9; 

l.oe 

.69 

24 
24 

4.0 

7 
4 

8 

104 

: 

i 

! 

1 

0 

*       •  * 

APRIL  1969 

JOLIET 

SPRINGFIELD  4  SE 

65.0 
65. 9M 

40. 6M 
42. 6M 

52.  8M 
54. 3M 

82 
78 

26 
27-t 

30 
23 

6 
1 

361 
327 

0 

c 

c 
c 

: 

2 

c 

0 

4.2S 
6.2: 

1.20 
2.0C 

17 
19 

,( 
.( 

c 
c 

( 

i 

1 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  B  |  9   j  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  1  16  |  17  |  18  '  19  |  20  |  21  '  22  |  23  |  M~  25  |  2S  |  27  j  28  |  29  |  30  31 


SEPTEMBER  1968 
CENTKAlIA  2  S* 


OCTOBER  1968 
CENTRAL I A  2  SW 


NOVEMBER  1969 

CENTRA. U  2  SW 

EAST  Sr   LOUIS  P«S  COL 

HARDIN 

MASON  C I  TV  3  S 


DECEMBER  1968 
EAST  ST  LOUIS  P«S  COL 


JANUARY  196V 
OE  KAIB 


FEBRUARY  1969 


MARCH  1969 
BEAROSTONN 

BENTON  FOREST  SEP.VICE 

DANVILLE 

FARMER  CITY 


APRIL  1969 

JOLIET 
RED  B'JD 

SPRINGFIELO  V  SE 


.10     .12  2.01 


.30  T  T 
.05  T 
T         .  10  T 


1 .66 
2. IB 
1.64 
1.91 


4.29 
3.85 
6.23 


.66 

.  12 


T         .15  .30 


.10     .20     .17     .07  .23 


1.22 
1 .68 
.32 


.*3     .01  .03 


.62  .15 
.92 
.46  .21 


1.20  T 
.47  .49 
1.73 


.97  .1? 

.62  .41 

2. OS  T 

1.5J  T 


.»»  .46 


.04     .01  T 


l.OO 
1.18 
1.08 


.33  .08 

.25  .05 

.06  .06  T 

.36  .23 


2.00  .03 


CORRECTIONS 


DATE 

JANUARY  1966 
JANUARY  1966 
MARCH  1968 
JULY  1968 
DECEMBER  1968 
DECEMBER  1968 
DECEMBER  1968 
DECEMBER  1968 
JANUARY  1969 

JANUARY  1969 
JANUARY  1969 
MARCH  1969 

MARCH  1969 
MAY  1969 

MAY  1969 
MAY  1969 


TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA 
CL I MATOLOG I CAL  DATA 
CLIMATOLOGICAL  DATA 
CLIMATOLOGICAL  DATA 
CLIMATOLOGICAL  DATA 
CLIMATOLOGICAL  DATA 
DAILY  PRECIPITATION 
ALL  TABLES 
CLIMATOLOGICAL  DATA 

DAILY  TEMPERATURE 
SNOWFALL  0  SNOW  ON  GROUND 
CLIMATOLOGICAL  DATA 

DAILY  TEMPERATURE 
CLIMATOLOGICAL  DATA 

CLIMATOLOGICAL  DATA 
DAILY  PRECIPITATION 


DIVISION 
CENTRAL  04 
CENTRAL  04 
NORTHEAST  02 
SOUTHWEST  08 
NORTHEAST  02 
NORTHEAST  02 
NORTHEAST  02 
SOUTHWEST  08 
WEST  SOUTHWEST  06 

WEST  SOUTHWEST  06 
NORTHEAST  02 
WEST  03 

WEST  03 
NORTHWEST  01 

NORTHWEST  01 
NORTHWEST  01 


STATION 

HAVANA  POWER  STATION 

LINCOLN 

5ARR I NGTON 

DU  QUOIN  2  S 

BARRINGTON 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2 
CHICAGO  WB  CITY  NO  2 
E  ST  LOUIS  PARKS  COLLEGE 
JERSEYVILLE  2  SW 

JERSEYV I LLE  2  SW 
ANTIOCH  2  NW 
QUINCY  FAA  AP 

QUINCY  FAA  AP 
ROCHELLE   1  W 

DIVISION 
ROCHELLE  1  W 


CORRECTION 

PRECIPITATION  DEPARTURE   FROM  NORMAL  -.99 

PRECIPITATION  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -.64 

MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND  1  INCH 

PRECIPITATION  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -1.36 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND  (,  DATE  MISSING 

TOTAL  PRECIPITATION  3.42 

TOTAL  3.42,   AMOUNT  ON  26TH  .02 

STATION  CLOSED  DECEMBER  31,  1968 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  18.7,  AVERAGE  TEM- 
PERATURE 26.9,   TOTAL  DEGREE  DAYS  1174 

MINIMUM  ON  31ST   18,   AVERAGE  MINIMUM  18.7 

SNOW  ON  GROUND  ON  31ST  2 

AVERAGE  MAXIMUM  42.8,   AVERAGE  TEMPERATURE  33.8, 
TOTAL  DEGREE  DAYS  960,  NUMBER  OF  DAYS  WITH  MAXIMUM 
32  OR  BELOW  7 

MAXIMUM  ON  31ST   39,    AVERAGE  MAXIMUM  42.8 

TOTAL  PRECIPITATION  2.56,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -.98 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  .10  OR  MORE  5 

AVERAGE  PRECIPITATION  3.60,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -. 
TOTAL  2.56,  AMOUNT  ON  31ST  0 


Sm  FUUrpnca  NolM  Following  Station  lndox 


DAILY  TEMPERATURES  J*Mh  ^ 


Day  of  Month 

rage 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

^gpTFMRER 

1968 

MARION  4  NNE 
*  * 

* 

MAX 

Mm 

56 

54 

64 

65 

66 

51 

54 

59 

60 

66 
56 

78 
51 

82 
41 

6  1 
46 

87 
47 

83 
56 

80 
63 

79 
65 

77 
55 

81 
59 

83 

62 

88 

62 

88 
67 

87 

6t> 

83 
64 

71 
56 

78 
45 

77 
47 

62 
48 

82 
49 

66 

51 

81.6 
56.2 

NOVEMB  ER 

FAST  ST  LOUIS 

PKS  COL 

MAX 

Mm 

75 
62 

64 
53 

59 
42 

57 
42 

57 
41 

57 
45 

48 
41 

42 
35 

42 
31 

43 

25 

44 
32 

42 
28 

52 
21 

61 
49 

62 
45 

59 

44 

48 

41 

44 
35 

39 
31 

40 
25 

65 
33 

66 
37 

66 
43 

64 
38 

56 
31 

65 
41 

40 

3=> 

35 

22 

37^ 

KA^ON  CITY  3  S 

MAX 

Mm 

72 

53 

60 
39 

49 
36 

56 
40 

60 
33 

50 
43 

44 
38 

40 
28 

41 
27 

42 
22 

37 
31 

40 
27 

48 
18 

55 
42 

55 
43 

56 
40 

44 
37 

40 
30 

35 
27 

35 
27 

57 
26 

60 
27 

63 
41 

57 
34 

46 
28 

61 
36 

59 
36 

46 
34 

46 
28 

41 
21 

49.8 
33.1 

nECEMBER 

1968 

EAST  ST  LOUIS 

PKS  cul 

MAX 

Mm 

45 
35 

50 
37 

50 
34 

53 
29 

52 
31 

45 
19 

42 
20 

34 
17 

38 
17 

49 

22 

58 
26 

56 
47 

52 
25 

27 
13 

29 
10 

43 
21 

42 
26 

55 
34 

55 
37 

55 
28 

42 
26 

50 
28 

39 
17 

32 
15 

29 
19 

48 

26 

52 
37 

46 

24 

31 
26 

40 
26 

40 
4 

44.5 
25.0 

JANUARY 

1969 

OE  KALB 

MAX 

Mm 

4 

-  9 

19 
-  6 

11 
-  6 

2 

-11 

18 
-  6 

27 
18 

19 
3 

23 
9 

26 
-  1 

15 
-  6 

14 
-  1 

18 
-  2 

25 
11 

24 
16 

28 

20 

36 
28 

34 
31 

34 
29 

31 
22 

32 
23 

36 
32 

37 
34 

3 

10 
-  2 

15 
1 

28 
15 

35 
27 

36 
31 

41 
29 

30 
11 

24.4 
.1.5 

FEBRUARY 

1969 

RE  KALB 

•  * 

* 

MAX 

Mm 

16 

29 
17 

29 
7 

39 
7 

36 
14 

3  2 
26 

33 
27 

33 
31 

33 
23 

33 
27 

32 
25 

25 
15 

25 
8 

30 
9 

30 
20 

34 
27 

36 
19 

39 
18 

34 

22 

40 
19 

40 
29 

39 
32 

37 
32 

38 

32 

40 
31 

38 
23 

40 
22 

40 
26 

34.4 
21.6 

1969 

OANVILLF 

MAX 

Mm 

*  . 

26 

47 
23 

46 
20 

43 
26 

43 
16 

44 
24 

41 
25 

39 
29 

34 
22 

29 
11 

28 
9 

33 
6 

37 
12 

35 
19 

37 
15 

48 
18 

62 
29 

69 
29 

71 
32 

69 
39 

50 
30 

59 
22 

59 
42 

56 
42 

43 
33 

34 
26 

47 
17 

55 
34 

35 
23 

32 
19 

13 

23!6 

FARWFR  CITY 

* 

MAX 

Mm 

L,  t 

25 

46 
24 

45 

23 

43 

24 

44 
22 

45 
27 

43 
25 

37 
27 

30 
15 

31 
10 

26 
4 

34 
4 

36 
12 

36 
16 

39 
12 

49 
20 

64 
30 

71 
31 

71 
35 

67 
37 

50 
27 

60 
27 

59 
41 

48 
38 

39 

32 

33 
24 

51 
17 

55 
32 

48 
19 

32 
16 

31 
13 

45.3 
22.9 

APRIL 

1969 

JOIIFT 

MAX 

m;n 

67 

66 
38 

52 
31 

62 
42 

63 
44 

60 
30 

74 
38 

77 
49 

73 
58 

68 

46 

60 
35 

65 
33 

65 
39 

63 
43 

64 
46 

78 
45 

74 
49 

50 
41 

54 
31 

65 

45 

67 
32 

56 
43 

51 
41 

63 
33 

74 
39 

82 
48 

76 

51 

63 
41 

53 
34 

63 
33 

65.0 
40.6 

SPo I NGF I  ELD  * 

SE 

MAX 

Mm 

»3 

!  3 

71 
41 

49 
39 

72 

75 
46 

64 
29 

39 

54 

77 
59 

71 
49 

64 
41 

73 
35 

74 
36 

69 
41 

57 
53 

74 
57 

78 
62 

76 
42 

56 

66 
47 

69 
44 

66 
43 

54 
36 

63 
43 

71 

78 
40 

64 
41 

46 
37 

58 
38 

65.9 
42.6 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*  • 

JANUARY 

1969 

0E  KALB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 

4 

4 

4 

.5 

5 

4.0 

9 

8 

T 

8 

7 

6 

6 

6 

T 

5 

5 

T 

s 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

.5 

2 

2 

2 

1 

1 

•  * 

FEBRUARY 

1969 

0E  KALB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

.3 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


atON 


ALEDQ 
ALEXIS  WATERWORKS 
ALTON  DAM  26 
ANNA  1  E 
ANTIOCH  2  NW 
ARGOMME  NATIONAL  LAB 
ASHLEY 
AUGJSTA 
AURORA  COLLEGE 

'  AVON  5  NE 
1  9ARR 1 NGTON 

BARRY 
1  BEARDSTOWN 
1  BELLEVILLE  SO  ILL  UN 

BELV10ER6  SEWAGE  PLAI 

SEnTlE V 

benton  forest  serv1ci 
bloohingtun  waterworks 
blooml ngtcn  normal 

Bluffs 

brookport  dam  52 
;  cahoma 
cairo  m0  city 
canton  1  ese 
carbondali 


0055; 
0072 
C082 
0131 
0167 


I  CARL 


VILLE 


CARLTLC  reservoir 
CABMJ   6  NW 
CtMRALIA  2  .. 


CMENOA 
CHESTER 

CHICAGO  CALUMET  TR 
CHICAGO  MA  YF  ft   PMC  S 

CHICAGO  N  BR  PUMP  S 
CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 
CHICAGO  ROSELAND  PMPG 
CHICAGO  RACINE  PUMP 

CHICAGO  SAN  OIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PLANT 
ChCO  SPRINGFIELD  PMPG 
CHICAGO  UNIVERSITY 
Chicago  we  airport 

■CHICAGO  wB  CITY  NO  2 

Chi LLlCOTHE 

CISNE  2  ESE 
|  CLINTON  1  SSW 

C080EN  2  S 


1  DIXON  SPRINGS  AGR  C 
I  DOWNS  2  NE 
|  OU  OUOIN  2  S 

EOELSTE I N 
EDwAROSVILLE 
EFFINGHAM 
ELGIN 

FAIRBURY  WATERWORKS 
FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

I  FARMER  CIlY 

I  FLORA  2  Nw 
FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT    I  . 

I  FULTON  DAM  13 

|  GALENA  ; 

I  GALESBURG 

I  GAL  va 

GENESEO 

■  GIBSON  cur 

I  GLADSTONE  OAM  II 

,  GOLCONOA  OAM  41 

!  GOLDEN  1  ID 


1  GRAND  TOWER  2  N 

I  GREENFIELD  1  S 

I  GREENUP 

j  GREENVILLE  1  E 

,  GRIGGSVILLE 

,  MAROIN 

i  HARRI53URG 

|  hARRISBURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA  POWER  STATION 
HENNEPIN  POWER  PLANT 


.57S 
1577! 

lie*  02 


EDWARDS 
MERCER 
WARREN 
Otf  MAO  I  SON 


DUPAGE 
WASHINGTON 
HANCOCK 
KANE 


CASS 

ST  CLAIR 

BOONE 

HANCOCK 


ALE AANDtft 


CLINTON 

GRUNOY 
COLES 
MCLEAN 
RANDOLPH 

COOK 
COOK 
COOK 
COOK 
COOK 
COOK 


COOK 

COOK 

COOK 

COOK 

PEORIA 

WAYNE 


POPE 
MCLEAN 

PERRY 


03  KNOX 
HENRY 
HENRY 
FORO 

HENDERSON 
Oil  POPE 
i  ADAMS 
i  JERSEY 

. j  JACKSON 

utJ  GREENE 

Oil  CUMBERLAND 


NVIL 


1  OAM  | 


I  JERSEY1 

JOLlET  BRANDON  RO  D 
I  JOLIET 

j  KANKAKEE   3  Sit 
KANKAKEE   SEWAGE  PLA 

I  KE 1 TnSBURG  1  NW 
l  KEWANEE 
KEWANEE   BAKER  PARK 

;  LAC ON  2  E 

LA  HARPE 
LANARK 

LA  SALLE  1  S 
■  LAwRENCEVI LLE 
|  LINCOLN 

j  LINCOLN  LOG  CABIN  P 


4013  Olj  PUTNAM 

AlOfl  OfJ  MONT  COMER' 

4198  OS  VERMILION 

431*  0*  CRAWFORD 

4359  01  ROCK  1SLAI 

4442  0(J  MORGAN 

4489)  OaJ  JERSEY 

45301  02  WILL 


Sj  01  MERCER 
0)  Oil  HENRY 
S  Oil  HENRY 
S  ON  MARSHALL 
1  01  HANCOCK 
9  Olj  CARROLL 
J  02  LA  SALLE 
T  n  LAWRENCE 
5079]  DM  LOGAN 
50B9  oi  COLES 


513ti  02 


I  536*  OH  > 
.  5172  02  I 


IB  53 
37  2B 
42  30 


SB  11 
*1  27 

*o  oe 
-  o  c  e 


40  28 
37  38 
42  15 


90  22 
88  09 

91  03 


88  55 

89  01 
89  00 


89  20 

88  12 

89  10 


89  38 
89  57 
88  33 


88  31 

89  37 

89  36 

90  09 
90  26 
90  23 
90  02 

90  10 
88  23 

91  06 
88  29 
91  02 
90  27 


88  32 

90  05 

89  19 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


89  55 
89  55 
89  21 


OBSERVER 


111.    STATE  POLICE  RAD! 
GENE  L  BURGESS 
MUNICIPAL  WATERWORKS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  BON  HARTLINE 
THOMAS  G.  ROBINSON.  JR 
ARGONNE  NATIONAL  LAB 
JAMES  W.  MILLSPAOGH 
REX  J.  HOLMES 
AURORA  COL  PHYSICS  OEPT 

JAMES  R  M 1 1 C H£ L L 
R I CHARD  E.  MILLER 

george  e.  grider 
Thomas  e.  phElpS 
GEORGE  KAPUSTa 
CITY  Of  BELVIOERE 
LEWIS  E.  ThuRMAN 
max  R  CRA | H 


VERNON  A.  NORTRUP 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAmOMA  TREATMENT  PLT. 

u  s  weather  bureau 

RADIO  STATION  WBYS 
HUGH  a.  BOYD 
jack  a.  Campbell 
u  s  corps  engineers 

HUBERT  BOhlEBER 
CITY  OF  CENTRAL  I A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EASTERN  ILL.  JNiv. 
C.  MERLE  PARRY 
ROBERT  W.  GARRIS 
CHICAGO  SANITARY  01  ST 
CITY  ENGR  HATER  PUR  I f 

CLOSED  5/1/69 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  ENGR  WATER  PURIF 
CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SANITARY  DIST 
CITY  ENGR  WATER  PuftIF 
CITY  ENGR  WATER  PUftlF 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CONNOA 


UNIOi 


OIL  CO. 


C  WARREN  8IRCHLER 
VILLAGE  OF  CRETE 
I NTERSTA l£  WATER  CO 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 
ETMELDA  C.  COONRAOT 
NJRTh£RN    |LL INIOS  UN1V 

ROBERT  h.  NELL  1 S 
OIXON  SPRGS  AGSIC  CNTft 
ADA  A.  OEvlNE 
ILLINOIS  STATE  POLICE 

HAROLD  0.  PRICE 
Mfts.  DE VERA  M.  GEBHAftT 
CLIFFORD  R.  MANUEL 
MISS  MYRTLE  E.  SPIEGLE' 
OEPT   OF  WATERWORKS 
RADIO  station  wFiw 

NOAAH  YEAGLE 


IALE 
SCHRODER 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
KftAFT  FOODS  COMPANY 
CITY  WATERWORKS 
RONALD  A.  HOLT 
MUNICIPAL  UTILITIES 
ORLEN  F.  R£IS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  M  | BNEN 
PAUL  E.  ARNOLD 

LEROY  K.  HENDERSON 


HAROLD  W.  DAVIS 
HOWARD  E.   STAfF Y 
ORvlLLE  H.  JOHNES 
Clyde  pittman 
city  disposal  plant 
havana  power  station 

HENNEPIN  POWtR  plant 

walter  e.  belcher 
john  f.  mushrush 
central  ill  pub  svc  co 
s  corps  of  engineers 
los  radio 

ERSEyvIllE  Swg  plant 
s  corps  of  engineers 
ll  state  penitentiary 
0el8ert  w.  kuerner 
cipal  sewage  tr  pl 

robert  crose 
star  courier 

EwANEE  BAKER  PARK 


CHICAGO 
JOHN  D  Bl 


AIR 


CARL  I E  I 
VERNE  GEER 

HARVEY  0.  HARTL in 
HAROLD  HYDE 
JOSEPH  ACE  MCCANCi 
MRS.  ANTHONY  MIGNi 
LLOYD  J.  SIMPSON 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
JUNE  1969 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllraatologlst, 
p    0.  Box  2810  -  Station  "A",   Champaign,   Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA   ILLINOIS" . 

DIMENSIONAL  UNITS-  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  CF,  precipitation  and  evaporation  In  Inches 
and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 

observations . 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  "except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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9 
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ILLINOIS 

JULY  1969 
le  74      No.  7 


Station 

Temperature 

Precipitation  <p\^ '  / 

<X 

.  § 
1 1 
<£ 

5> 

E 
* 

< 

1 

|z 
S  B 

1 

! 

Q 

1 
S 
t 

3 

a 

t 
& 
% 

1 

No.  of  Day* 

3 

H 

In 
la 

'/V  r. 

t 

p  O  Snow.  Sf0ml 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

r 

3 

0 

H 

If 
J. 

2.  0 

5 

Q 

• 

1 

0 

1 

j 
8 

[\ 

1 1 

hi 

'J 

-.2 

N 

3 

*        *  * 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

65.8 

66.4 

76.1 

-  .1 

94 

16  + 

57 

1 

0 

e 

0 

0 

0 

9.97 

6.17 

2.00 

6 

.0 

0 

10 

7 

5 

DIXON 

85.0 

65.6 

75.3 

.4 

97 

4 

57 

2 

1 

7 

0 

0 

0 

3.27 

-  ,17 

.89 

V 

.  0 

0 

8 

3 

0 

FREEPORT 

82 . 1 

63.9 

73.0 

.3 

91 

4 

55 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

3.39 

-  .63 

1.20 

26 

.0 

0 

5 

5 

1 

FULTON  DAM  13 

84.8 

67.2 

76.0 

93 

26* 

60 

8  + 

0 

6 

0 

0 

0 

5.94 

1 . 96 

27 

.  0 

0 

6 

5 

3 

LVA 

84.8 

65.4 

75.1 

-  .7 

94 

16 

56 

1 

0 

6 

0 

0 

0 

7.49 

4.10 

1.37 

9 

.  0 

0 

1  2 

6 

2 

GENESEO 

86.0 

65.6 

75.6 

97 

16 

58 

6 

2 

9 

0 

0 

"i 

11.67 

e.46 

4.88 

17 

.0 

0 

* 

6 

4 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

85.3 

65  .4 

75.4 

95 

5 

57 

29 

0 

8 

0 

0 

0 

7.25 

2.00 

18 

.0 

0 

11 

* 

3 

KEMANEE 

85.8 

66 . 4 

76. 1 

96 

4 

99 

6 

0 

7 

0 

0 

0 

13.44 

4.40 

16 

.0 

0 

1 1 

6 

s 

MOLINE  WB  AIRPORT  R 

83.5 

66.5 

75.0 

-  .6 

94 

16* 

60 

1 

0 

6 

0 

0 

0 

11.39 

8.13 

3.89 

17 

.0 

0 

6 

5 

5 

u to  o i cnu 
M  UK  K  1  3  Url 

85.0 

65.2 

75. 1 

.3 

92 

12  + 

57 

2 

0 

7 

0 

0 

0 

5.94 

2.10 

2.03 

6 

.0 

0 

6 

3 

2 

MOUNT  CARROLL 

83.1 

62.6 

72.9 

-  l.o 

92 

4 

92 

1 

3 

4 

0 

0 

0 

4,82 

1.12 

1 .43 

17 

.0 

0 

7 

4 

2 

PAW  PAW 

83.5 

63.2 

73.4 

95 

17+ 

57 

26  + 

7 

5 

0 

0 

0 

4.96 

1.36 

1.99 

27 

.0 

0 

* 

1 

ROCHELLE   1  W 

82.8 

63.3 

73. 1 

93 

9 

96 

2  + 

6 

i 

0 

0 

0 

9.49 

2.13 

1.37 

27 

.0 

0 

6 

5 

1 

ROCKFORD  WB  AIRPORT  //R 

81.2 

63.9 

72.6 

-  1.6 

92 

4 

55 

2 

4 

2 

0 

0 

' 

9.72 

1.98 

3.43 

26 

.0 

0 

V 

2 

1 

b  Tut,  K 1  UN 

81.0 

63. 2M 

72. 1M 

90 

9  + 

54 

7  + 

7 

2 

0 

0 

0 

5.69 

2.00 

26 

.0 

0 

8 

4 

2 

TISKILHA 

8*. 7 

63.8 

74.3 

96 

17 

55 

1 

0 

7 

0 

0 

0 

5.87 

2.90 

1 . 37 

17 

.0 

0 

10 

5 

2 

WALNUT 

85.1 

64.5 

74.8 

-  1.7 

94 

19 

57 

6  + 

0 

7 

0 

0 

0 

5.81 

2.62 

1.68 

8 

.0 

0 

12 

4 

2 

DIVISION 

74.5 

-  .6 

6.92 

3.25 

.0 

*       *  * 

Uflfi  TUC  ACT  ni 

ANTIOCH  2  NW 

81.6 

60.3 

71.0 

93 

16 

50 

1 

9 

3 

0 

0 

0 

9.88 

1.79 

26 

.0 

0 

9 

3 

2 

AURORA  COLLEGE 

83.1 

63.5 

73.3 

.  4 

94 

16 

96 

2 

7 

S 

0 

0 

0 

6.29 

3.14 

2.16 

18 

.0 

0 

10 

2 

2 

BARRINC-TON 

61.3 

61.8 

71.6 

93 

17 

92 

2 

12 

3 

0 

0 

0 

9.41 

1  .94 

17 

.0 

0 

7 

! 

1 

rule  *cn    n    uaqc  tinenoT 
LMILflwu    U    HAKfc    A  1 K  P  UK  T 

80.9 

65. 1 

73.0 

.3 

92 

16 

99 

2 

4 

3 

0 

0 

0 

.  84 

26 

•  0 

0 

7 

3 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

80.5 

65.4 

73.0 

-  1.2 

97 

16 

58 

2 

5 

4 

0 

0 

0 

6.75 

3.66 

2.93 

17 

8 

* 

2 

CHICAGO   WB    AIRPORT          / /R 

83.1 

66.7 

74.9 

-  .7 

95 

16 

97 

2 

2 

6 

0 

0 

0 

7.96 

4.21 

3.04 

17 

.0 

0 

9 

* 

3 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2  R 

79.2 

65.6 

72.4 

96 

16 

97 

7 

10 

3 

0 

0 

0 

5.53 

3.47 

17 

? 

1 

1 

OE  KALB 

83.0 

63.9 

73.5 

-  .2 

91 

5  + 

56 

2  + 

5 

5 

0 

0 

- 

5.26 

1.91 

1.90 

26 

■  0 

0 

6 

5 

1 

85.0 

64.2 

74.6 

97 

16 

57 

2 

1 

7 

0 

0 

0 

6.09 

2.42 

18 

.0 

0 

8 

3 

2 

MARENGO 

83.9 

62. 1 

73.0 

94 

12 

53 

2 

8 

5 

0 

0 

0 

3.10 

.  96 

17 

.0 

11 

2 

0 

MORRIS  9  N 

84.4 

63.6 

74.0 

-  1.0 

94 

16 

56 

2 

2 

8 

0 

0 

0 

6.28 

2.18 

18 

.0 

0 

9 

3 

2 

OTTAWA 

85. a 

66.0 

75.9 

-  .2 

97 

16 

99 

29  + 

0 

7 

0 

0 

0 

6.39 

2.82 

2.23 

18 

.0 

0 

9 

3 

2 

PARK  FOREST 

PERU  SEWAGE  PLANT 

82.9 

62.7 

72.8 

-  4.2 

94 

16 

54 

2 

6 

3 

0 

0 

0 

9.07 

9.68 

3.1* 

26 

.0 

0 

8 

5 

2 

WAUKEGAN  2  WNW 

79.3 

62.5 

70.9 

-  1.6 

93 

4 

53 

2 

17 

3 

0 

0 

0 

4.95 

1.37 

.98 

17 

.0 

0 

b 

* 

0 

WHEATON  3  SE 

64.0 

62.2 

73. 1 

95 

16 

50 

2 

4 

6 

0 

0 

0 

6.20 

1.62 

18 

.0 

0 

9 

? 

3 

DIVISION 

73.1 

-  1.5 

5.86 

2.99 

.0 

•       •  • 

WEST  03 

GALESBURG 

85,0 

66  .6 

75.8 

97 

16 

59 

1 

o 

5 

0 

0 

0 

6.81 

3.30 

1.8* 

18 

.0 

0 

7 

6 

3 

GOLDEN  1  NW 

67.5 

68. 1 

77.8 

96 

16 

59 

29 

0 

8 

0 

0 

0 

7.04 

3.20 

3.47 

9 

.0 

0 

6 

* 

3 

LA  HARPE 

87.2 

67.4 

77.3 

.7 

98 

16 

60 

30+ 

0 

9 

0 

0 

0 

4.65 

1.11 

1 .09 

5 

■  0 

1 

MONMOUTH 

66.0 

66.5 

76.3 

.3 

95 

16 

55 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

6.55 

2.94 

2.67 

8 

.0 

0 

8 

5 

1 

OUINCV 

89.3 

70.1 

79.7 

■  1 

98 

16 

62 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

5.58 

2.00 

1 .  *8 

9 

.0 

0 

6 

5 

2 

GUINCY    FAA  AIRPORT 

86. 1 

70.  1 

78. 1 

94 

16+ 

62 

29 

0 

7 

0 

0 

0 

1.38 

9 

.0 

0 

8 

6 

9 

RUSHV I lle 

89.1 

66.7 

77.9 

.4 

97 

16 

60 

30  + 

0 

16 

0 

0 

0 

4.99 

2.10 

8 

.0 

8 

6 

2 

DIVISION 

77.6 

.3 

6.59 

3.06 

.  0 

*       •  • 

CENTRAL  0* 

BLOOMINGTON  NORMAL 

86.9 

66.4 

76.7 

.0 

94 

16 

59 

30  + 

0 

10 

0 

0 

0 

4.02 

.87 

1.18 

6 

.0 

0 

6 

3 

1 

CHENOA 

65. 7M 

64. 8M 

75. 3M 

94 

16 

58 

2 

0 

0 

0 

0 

4.97 

1.27 

6 

.0 

0 

9 

* 

1 

DECATUR 

8  8.3 

67.6 

78.0 

.  5 

95 

17  + 

58 

30 

g 

1 2 

o 

0 

0 

5.86 

2.79 

1.98 

6 

.0 

0 

7 

9 

2 

FARMER  CITY 

87. 9M 

65. 7M 

76. BM 

97 

17 

56 

29 

0 

0 

0 

0 

4.77 

2.17 

20 

.0 

0 

9 

2 

1 

HAVANA  POWER  STATION 

88.3 

68.3 

78.3 

1.0 

96 

16+ 

60 

30 

0 

12 

0 

0 

0 

7.42 

3.89 

2.37 

7 

.0 

0 

9 

6 

2 

LACON  2  E 

85.7 

65.6 

75.7 

95 

16 

58 

29+ 

o 

6 

0 

0 

0 

3.40 

1 .08 

27 

.0 

0 

7 

3 

LINCOLN 

85.7 

67.8 

76.6 

.4 

93 

16 

60 

29 

0 

5 

0 

0 

0 

9.95 

2.30 

1.46 

6 

.0 

0 

; 

4 

2 

MASON   CITY  3  S 

85.9 

67.1 

76.5 

93 

16 

59 

30* 

0 

6 

0 

0 

0 

5.34 

.90 

a 

.0 

0 

b 

0 

HINDNK 

86.2 

64.9 

75.6 

96 

16 

58 

29  + 

0 

8 

0 

0 

0 

6.12 

2.78 

1.18 

7 

.0 

0 

9 

7 

1 

PEORIA  WB  AIRPORT  //R 

84.5 

66.6 

75.6 

-  .4 

94 

16 

60 

30 

0 

4 

0 

0 

0 

9.99 

2.01 

1.27 

5 

.0 

0 

6 

- 

3 

PRINCEVILLE   1  N 

84.2 

65.9 

75.1 

94 

16 

99 

29  + 

0 

6 

0 

0 

0 

4.05 

.66 

1.20 

8 

.0 

0 

1 

3 

1 

DIVISION 

76.4 

-  .3 

9.15 

1.83 

.0 

•      •  • 

EAST  09 

DANVILLE 

88.0 

65.4 

76.7 

.8 

95 

16+ 

96 

30+ 

0 

10 

0 

0 

0 

2.89 

-  .78 

.73 

5 

.0 

HOOPESTON 

85.7 

65.6 

75.7 

-  .3 

95 

4 

56 

30 

0 

7 

0 

0 

0 

2.87 

-  .95 

1.30 

6 

.0 

KANKAKEE  3  Sw 

84.6 

64.1 

74.5 

-  .7 

94 

16+ 

56 

2 

0 

5 

0 

0 

0 

10.00 

6.89 

2.83 

27 

.0 

0 

12 

9 

3 

PIPER  CITY  3  SE 

86.2 

63.4 

74.8 

95 

17+ 

54 

29 

0 

7 

0 

0 

0 

3.86 

.98 

1.01 

6 

.0 

0 

6 

4 

1 

PONTIAC 

85.5 

65.9 

75.7 

-  .4 

95 

16 

59 

29 

0 

9 

0 

0 

0 

6.64 

2.91 

1.83 

6 

.0 

2 

0 

" 

3 

RANTOUL 

87.8 

69. 7 

76.8 

95 

16+ 

55 

31  + 

0 

10 

0 

0 

0 

1.86 

.82 

6 

6 

1 

0 

URBANA 

S7.1 

67.6 

77.* 

1.2 

94 

5. 

60 

28 

0 

8 

0 

0 

0 

2.98 

-  .91 

1.93 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ILLINOIS 


Station 

Temperature 

Precipitation 

.1 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Deplh 
on  Ground 

% 

.  1 0  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

,  s 

-, 

*8  3 

5  k 

g  It 
8,  t 

Total 

HATSEKA  2  NW 

85. 1 

64.7 

74.9 

94 

5  + 

57 

29+ 

0 

I 

0 

0 

0 

7.15 

3.15 

1  .37 

6 

.0 

0 

8 

6 

5 

DIVISION 

75.8 

.0 

4.79 

1.22 

.0 

*       *  » 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON   DAM  26 

88.3 

70.7 

79.5 

97 

17 

64 

30  + 

0 

14 

0 

0 

0 

8.33 

2.35 

7 

.0 

0 

1  0 

9 

1 

CARLINVILLE 

88.9 

66.3 

77.6 

-  .4 

95 

16 

57 

30 

0 

1  3 

0 

0 

0 

8.15 

5.11 

2.27 

4 

.0 

0 

10 

6 

4 

GR 1 GGSV I LLE 

87,4 

6  8.8 

78.1 

.4 

94 

1 7+ 

61 

29 

0 

8 

0 

0 

0 

7.26 

1.42 

27 

.  0 

0 

10 

7 

3 

HILLSBORO 

88.2 

68.1 

78.2 

•  5 

95 

16  + 

58 

30 

0 

12 

0 

0 

0 

5.41 

2.01 

.96 

9 

.0 

0 

9 

5 

0 

JACKSONVILLE 

S6.2 

67 , 8 

77.0 

.4 

94 

16 

59 

30 

0 

8 

0 

0 

0 

7.76 

4 « 67 

2.42 

19 

.0 

0 

10 

6 

4 

JERSEYVlLLE   2  SH 

89.0 

67.4 

78.2 

94 

17+ 

56 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

7.54 

1 .  14 

20 

.0 

0 

10 

7 

3 

MORR I SONV I LLE  4  SE 

87.4 

67.3 

77.4 

.5 

95 

16 

59 

30 

0 

9 

0 

0 

0 

4.48 

1.51 

1.08 

8 

.0 

0 

9 

3 

3 

P  ANA 

85.9 

68.4 

77,2 

-  .7 

93 

4 

60 

30 

0 

£ 

0 

0 

0 

7.35 

4.49 

1 .45 

7 

.0 

0 

8 

7 

4 

SPRINGFIELD  WR  AIRPORT 

R 

87.5 

68.2 

77.9 

,  1 

95 

16 

60 

30  + 

0 

9 

0 

0 

0 

4.60 

1.11 

1.02 

6 

.0 

0 

7 

5 

1 

SPRINGFIELD  4  SE 

87.5 

69,0 

78.3 

94 

20+ 

62 

30+ 

0 

10 

0 

0 

0 

6.82 

1 .42 

27 

.0 

0 

7 

6 

3 

VIRDEN   1  SSW 

87  •  8M 

66. 5M 

77. 2M 

94 

16 

57 

30 

0 

1  1 

0 

0 

0 

7.78 

2.05 

7 

.0 

0 

9 

6 

4 

WHITE   HALL   1  E 

87.5 

67.9 

77.7 

-  ,4 

93 

16 

58 

30 

0 

8 

0 

0 

0 

5.28 

2.03 

1.18 

7 

.0 

0 

9 

4 

2 

DIVISION 

77.9 

.0 

6.73 

3.55 

.0 

*       »  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

87.2 

69. 1 

78.2 

95 

16 

60 

30 

0 

9 

0 

0 

0 

6.67 

3.28 

1  .69 

27 

.0 

0 

10 

3 

2 

EPF  INGHAM 

90.0 

67.9 

79.0 

1.9 

97 

17 

58 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

5.44 

1.62 

1.50 

9 

.0 

0 

e 

5 

1 

FLORA   2  NW 

68.7 

78.8 

.5 

95 

16 

60 

30+ 

0 

13 

0 

0 

0 

6.87 

1.23 

6 

.0 

0 

10 

7 

1 

MARSHALL   1  E 

8  8.2 

65.9 

77.1 

94 

16  + 

57 

30 

0 

11 

0 

0 

0 

4.80 

1.33 

10 

.0 

0 

9 

3 

1 

MATTOON 

87.0 

67,5 

77,3 

95 

16 

5B 

30 

0 

8 

0 

0 

0 

5.98 

1.43 

8 

.0 

0 

8 

5 

2 

MOWEAQUA 

68.  5M 

66  •  8M 

77  .  7M 

96 

5 

57 

30 

0 

0 

0 

0 

6.54 

1 .92 

8 

.0 

0 

9 

6 

2 

NEWTON 

89. 5M 

68  ■  1 M 

78 .  8M 

95 

16+ 

58 

30 

0 

15 

0 

0 

0 

4  ■  46 

.93 

20 

9 

4 

0 

OLNEY  2  S 

68. 5M 

78. 5M 

.3 

95 

16 

58 

30  + 

0 

10 

0 

0 

0 

5.96 

1.30 

22 

.0 

0 

11 

4 

2 

PALESTINE 

87.7 

68.1 

77.9 

-  .3 

95 

16  + 

59 

30+ 

0 

10 

0 

0 

0 

6.14 

4.74 

2.16 

20+ 

.0 

0 

10 

6 

2 

PARIS  WATERWORKS 

87.7 

68 .  4M 

78 .  1M 

1.0 

98 

4 

0 

7 

0 

0 

0 

8.04 

4.62 

1.53 

20 

.0 

0 

10 

6 

3 

SALEM 

89.1 

67,7 

78.4 

95 

16  + 

59 

30  + 

0 

13 

0 

0 

0 

6.  34 

2.77 

3,50 

7 

.0 

0 

10 

2 

1 

TUSCOLA 

88.4 

66.7 

77.6 

95 

17+ 

57 

30 

0 

10 

0 

0 

0 

4.71 

1  .65 

1.3B 

6 

.0 

0 

7 

4 

2 

VANDAL  I  A  FAA  AIRPORT 

88.6 

68.2 

78.4 

95 

17+ 

57 

30 

0 

1  1 

0 

0 

0 

4.30 

1.18 

6 

.0 

0 

8 

3 

I 

WINDSOR 

87.2 

68.2 

77.7 

.8 

103 

4 

59 

30 

0 

7 

0 

0 

0 

5.76 

2.27 

1.48 

22 

.0 

0 

9 

4 

3 

DIVISION 

78.1 

.5 

6.00 

2.52 

.0 

•       •  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

90.7 

70.3 

80.5 

1.9 

97 

5  + 

62 

29 

0 

19 

o 

o 

o 

5.36 

2.14 

1.73 

1 

.0 

0 

9 

3 

2 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

89.9 

68,2 

79.1 

94 

17+ 

58 

30 

o 

13 

0 

0 

0 

9,  16 

•  0 

o 

CAHOKIA 

68*0 

70.0 

79.0 

95 

17+ 

61 

30 

0 

1 1 

0 

0 

0 

8.4b 

2.00 

7 

.0 

0 

13 

3 

3 

CAIRO  WB  CITY 

R 

91.3 

73,6 

82  .5 

1  •  4 

97 

\\* 

67 

29 

0 

20 

0 

0 

0 

2.10 

-  1.09 

.71 

24 

.0 

0 

9 

1 

0 

carbondale  sewage  pl 

90.9 

70.0 

80.5 

1  .6 

97 

13 

60 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

9.29 

6.06 

3.16 

1 

.0 

0 

9 

7 

3 

carlyle  reservoir 

87.4 

69 , 3 

78.4 

93 

17+ 

61 

30+ 

0 

11 

0 

0 

0 

7.97 

2.07 

4 

.0 

0 

10 

6 

2 

COBDEN  2  S 

89.8 

68.1 

79.0 

97 

5+ 

56 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

7.16 

2.10 

•  0 

o 

10 

5 

2 

DU  QUOIN  2  S 

89.1 

68.2 

78.7 

-  .3 

95 

5 

60 

30  + 

0 

15 

0 

0 

0 

12.43 

9.21 

3.40 

2 

12 

6 

4 

U  A  U  A  M  fl  A       1  UU 

89. 1 

69 . 1 

79. 1 

95 

5+ 

61 

30 

0 

16 

0 

0 

0 

8.59 

2.77 

1 

.0 

0 

9 

5 

3 

MARION  4  NNE 

88.2 

68,4 

78 . 3 

•  2 

94 

5 

60 

29 

0 

12 

0 

0 

0 

B.03 

4.68 

2.90 

1 

.0 

0 

11 

5 

3 

NASHVILLE   4  NE 

67.6 

69.3 

78.5 

94 

5 

61 

29 

o 

10 

0 

0 

0 

11.58 

8  •  54 

2.04 

23 

.  0 

o 

1  4 

8 

SPARTA 

89.8 

68.8 

79.3 

-  .3 

96 

13  + 

59 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

12.67 

9.58 

3.60 

22 

.0 

0 

i  1 

8 

4 

WATERLOO   1  WSW 

9.4 

69.3 

79.4 

95 

17+ 

60 

30 

0 

15 

0 

0 

0 

7.16 

3.72 

1.89 

27 

.0 

0 

10 

6 

2 

DIVISION 

79,4 

.3 

8.48 

5.14 

.0 

»       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

90.3 

69.7 

BO.O 

96 

6 

61 

29 

0 

21 

0 

0 

0 

5.84 

1.15 

25 

.0 

0 

11 

8 

5 

BROOKPORT  DAM  52 

91.8 

71.0 

81.4 

97 

16+ 

62 

29 

0 

24 

0 

0 

0 

3.70 

.05 

.91 

1 

.0 

0 

4 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

90.0 

68.4 

79.2 

98 

1 

59 

29 

0 

L8 

0 

0 

0 

3.70 

1.37 

1 

.0 

0 

7 

3 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

87.9 

68.5 

78.2 

-  .5 

94 

6+ 

60 

31  + 

0 

11 

0 

0 

0 

12.51 

5,53 

24 

.0 

0 

14 

6 

HARR I SBURG 

92.1 

69.9 

81.0 

1.5 

99 

5 

60 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

4.63 

1.34 

2.00 

1 

.0 

0 

9 

2 

MCLEANSBORO 

87.2 

69.6 

78.4 

-  .7 

93 

8  + 

63 

31  + 

0 

9 

0 

0 

0 

9.67 

6.31 

1.68 

7 

.0 

0 

12 

9 

MT.   CARMEL   1  NNW 

88.9 

68.7 

78.8 

97 

6 

60 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

.73 

10 

.0 

0 

MOUNT  VERNON 

B9.4 

68.5 

79.0 

.0 

95 

16  + 

61 

29 

0 

15 

0 

0 

0 

9.27 

6.01 

1.92 

11 

.0 

0 

13 
8 

7 

ROSICLARE 

90.9 

69.6 

80.3 

95 

8+ 

59 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

3.  86 

1.66 

1 

.0 

0 

2 

DIVISION 

79.6 

.5 

6.65 

3.13 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
WINDSOR 

103 

DATE 

04 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

50 

DATE 

02  + 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CENTRALIA  2  SW 

13.60 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
RANTOUL 

1.88 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

5.55 

DATE 

24 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 

 JUL"  1969 


Day  of  Monlh 


slaWMl 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 1 

9 

10  1 

11  1 

12 

1 

13 

1 

14  1  IS 

16  |  17 

16 

 1 

19 

1 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

i  1 

25 

26 

27 

28| 

29  | 

30 

31 

•       •  • 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

9.97 

.59 

.27 

2.00 

1.11 

1.19 

.92 

1.64 

1.37 

.07 

.26 

.35 

DIXON 

3.27 

T 

.07 

.53 

.11 

,85 

.09 

.29 

.34 

.04 

.16 

.17 

.60 

.02 

FREEPQRT 

3.39 

7 

•  31 

.50 

.21 

.07 

.03 

1.20 

.06 

.03  . 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

3.54 

•  22 

7 

1.26 

.06 

.36 

7 

.18 

.05 

.04 

.32 

■  91 

.09 

7 

7 

FULTON  0AM  13 

5.9* 

7 

.91 

.30 

1.36 

1.33 

7 

.21 

.02 

1.36 

.03 

GALENA 

3. S3 

.08 

.48 

.67 

.26 

.44 

.20 

.40 

.  16 

.30 

.63 

.21 

7 

OALVA 

7.49 

•  15 

■  92 

•  03 

.19 

.  98 

•  23 

1.37 

.17 

.90 

1 .02 

.37 

.02 

.15 

.01 

.90 

.06 

GENESEQ 

11 .67 

.35 

T 

■  23 

.72 

.47 

1.23 

.90 

4.68 

1.44 

.02 

.05 

1.33 
T 

.03 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

7.23 

T 

■  14 

.15 

.49 

1.15 

.03 

.38 

T 

.19 

2.00 

.56 

.03 

.26 

1.73 

T 

.10 

T 

ILLINOIS  CITY  DAM   16  // 

5  ■  63 

•  53 

.  18 

■  13 

.12 

•  14 

.50 

1.69 

7 

.03 

7 

.65 

.24 

.15 

.35 

.91 

.01 

KEITHSBLIRC  1  NH 

8. 36 

.07 

.18 

, 

1.23 

.66 

2.16 

.02 

3.49 

.03 

7 

. 

■  32 

kEnANEE 

2.65 

4.40 

.18 

•  11 

.36 

.03 

1.64 

T 

mOlINE  MB  AIRPORT  R 

1 1 .39 

T 

•  0* 

•  22 

.  '  ■ 

.49 

2.20 

1  .04 

3.85 

1.05 

7 

2.07 

.04 

T 

7  '. 

MORRISON 

5.54 

.01 

.06 

.16 

.51 

2.05 

.03 

.01 

.35 

.05 

.22 

.23 

1.70 

.14 

MOUNT  CARROLL 

4.82 

T 

.87 

.02 

.66 

1.43 

.06 

.17 

.10 

1.13 

.11 

T 

NEW  BOSTON  OAM  17 

9.20 

.08 

•  21 

•  43 

■  10 

.30 

1.41 

■  92 

1.35 

T 

2.10 

.10 

T 

PAW  PAH 

4.96 

.79 

.  " 

.63 

.46 

.57 

.07 

.03 

7 

'ill 

.36 

.19 

7 

.02 

1.55 

.03 

.05  . 

ROCHELLE   1  H 

5.49 

.80 

.86 

.46 

.03 

T 

7 

.20 

.07 

.65 

.17 

.07 

.53 

1.37 

.04 

ROCKFORO  6  ENE 

2. 14 

.35 

.03 

.20 

.45 

.02 

.43 

.13 

.40 

.03 

.02 

.06  ! 

ROCKFORO  WB  AIRPORT  //R 

5.72 

7 

.31 

.25 

.70 

7 

T 

7  .23 

.02 

.  10 

.20 

3.43 

■  10 

I 

.38 

7 

STOCKTON 

5.69 

•  01 

•  29 

.43 

.60 

.02 

1  25 

7J 

.02 

.00 

.02 

TISKILMA 

5.87 

.60 

T 

.22 

.49 

.13 

.80 

.03 

l!37 

!62 

Io9 

.04 

.21 

1.10 

!l7 

7 

WALNUT 

5.81 

.22 

•  13 

1.38 

1 .68 

.67 

7 

■  10 

.28 

.22 

.15 

.10 

7 

T 

7 

.72 

.12 

•  04 

•       •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIQCH  2  NH 

5.88 

.87 

.24 

.22 

.06 

.21 

.26 

.42 

.19 

1.46 

T 

.08 

1.79 

T 

.02 

7 

.02  . 

AURORA  COLLEGE 

6.29 

T 

■  18 

.10 

•  18 

.23 

.43 

.01 

7 

■  06 

.48 

2.16 

.23 

1.93 

.24 

7 

•  02 

7 

B AKR I NGTON 

5.41 

.62 

T 

.03 

T 

.96 

.04 

.59 

1.94 

.35 

.23 

.01 

.01 

.36 

.04 

.01 

CM ANN A HON  DRESDEN   1 Sl 

6.7  1 

•  62 

.03 

•  25 

.35 

.24 

.60 

.23 

.91 

.46 

.22 

.05 

.26 

1.93 

•  04 

.12  . 

CHICAGO  Q  HARE  AIRPORT 

3.43 

T 

.01 

7 

•  45 

.21 

.03 

.01 

.22 

.70 

.72 

7 

.64 

.03 

.06 

7 

CHICACO  university  //r 

6.75 

. :  1 

.04 

.04 

.10 

.21 

.10 

7 

.03 

2.93 

.48 

.82 

7 

T 

.64 

.01 

1 .  0( 

.01  . 

CHICAGO  HB  AIRPORT  //R 

.14 

.07 

■  30 

.  12 

.  .  6 

3.04 

.29 

1.06 

7 

1.55 

.04 

.01 

.•. 

7 

CHICAGO  HB  CITY  NO  2  R 

5.53 

.02 

.  13 

.04 

■  21 

.06 

.02 

.02 

.23 

.09 

3.47 

.27 

.41 

7 

.43 

.04 

.01 

.  33 

.01  . 

DE   K ALB 

5*28 

.02 

■  15 

.63 

.55 

7 

.12 

.08 

T 

.76 

.02 

1.90 

.32 

7 

7 

.31 

ELGIN 

4,53 

,47 

.01 

7 

.67 

.03 

.07 

.02 

.51 

.43 

.96 

.21 

T 

.35 

.  74 

.05 

.01 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

7.46 

.86 

.14 

.14 

.34. 

.08 

.44 

T 

.23 

1.39 

.61 

.22 

.01 

.3)7 

2.62 

.01 

7 

7 

JOLIET 

6.09 

.04 

•  1 1 

•  . : 

.  10 

•  72 

.03 

2.42 

.32 

.34 

1.69 

.02 

LA  SALLE    1  S 

7.31 

1.18 

■  15 

.20 

.06 

.50 

■  10 

.10 

1.57 

.31 

.70 

.29 

1.95 

7 

MARENGO 

3.  10 

T 

.30 

.21 

.16 

.16 

.96 

.55 

.10 

.22 

.12 

.22 

7 

.10 

7  . 

MARSEILLES  LOCK 

4.66 

.20 

-  1 

.23 

.34 

.66 

.02 

.  • 

.37 

.70 

.  14 

.11 

.04 

T 

1.76 

.04 

7 

T 

7 

Ml LL6R00K 

5.58 

.47 

.84 

T 

1.05 

.40 

.06 

1.60 

.36 

.08 

.22 

.02  . 

MORRIS 

6.57 

.67 

•  22 

.14 

.42 

.70 

.  ' 

.62 

1.87 

.12 

.  16 

.15 

1.07 

.06 

.12 

.03  . 

MORRIS  5  N 

6.26 

.03 

.  30 

.06 

.90 

7 

.32 

7 

2.18 

.45 

.02 

1.28 

.37 

.10 

.27 

OTTAWA 

6.39 

.13 

•  14 

.22 

.77 

I 

.06 

.03 

7 

2.25 

.35 

.  98 

.02 

1 .93 

7 

.39 

7 

PARK  FOREST 

PEOTONE 

5,89 

.31 

.18 

.10 

.45 

•  01 

.06 

.51 

.02 

.12 

.17 

2.60 

7 

.02 

1.14  . 

peru  sehace  Plant 

9.07 

T 

.14 

.30 

.09 

.84 

.08 

.52 

.06 

2.92 

.34 

.04 

T 

.  !  i 

3.14 

.06 

.01 

STREATOR  2  ENE 

5.96 

.08 

■  31 

.25 

.87 

.01 

.30 

.86 

.20 

.01 

.  * 9 

2.90 

•  01 

. :  i 

UT1CA  STARVED  ROCK  DAM 

7.79 

.27 

•  20 

.40 

•  15 

.70 

.03 

.62 

7 

.02 

2.45 

.40 

.15 

.10 

2.16 

.08 

.06 

HAUKEGAN  2  HNH 

4.55 

•  63 

.08 

.36 

.45 

•  02 

•  01 

.05 

.01 

.96 

.66 

.09 

T 

.01 

7 

.63 

.23 

.14  . 

HHEATON  3  SE 

6.20 

.39 

.06 

■  11 

.  17 

.20 

T 

.51 

1 .62 

1.22 

.33 

1.39 

7 

7 

7 

•       *  * 

HEST  03 

AVON  5  NE 

5.13 

.14 

.26 

1.11 

.33 

.  14 

.10 

1.47 

.02 

.78 

.06 

.72 

7 

BENTlEY 

7.45 

.12 

1.90 

.12 

.67 

.50 

.84 

2.10 

7 

1 .00 

CANTON  1  ESE 

5.45 

.11 

1.42 

.53 

.09 

.93 

1 .28 

.29 

.80 

GALESBURG 

6.81 

T 

.20 

.87 

.56 

.08 

1.07 

.05 

1.84 

1.52 

.62 

7 

GLADSTONE   DAM  18 

4.96 

.11 

T 

.24 

1.15 

T 

.46 

.17 

1.65 

.04 

.09 

.51 

.15 

.37 

GOLDEN  1  NH 

7.04 

.16 

T 

.20 

.07 

.  .  ! 

1.37 

3.47 

7 

7 

.72 

LA  HARPE 

4.65 

■  03 

.54 

.02 

1.09 

.69 

.81 

.20 

.35 

.02 

7 

.08 

.07 

.72 

.03 

MACOMB 

3.60 

T 

.47 

.44 

.  17 

.64 

.97 

•  91 

MONMOUTH 

6.55 

.86 

•  01 

.91 

.40 

2.67 

.10 

.75 

.02 

.01 

MOUNT  STERLING 

7,79 

■  21 

.02 

.97 

.38 

1.30 

2.83 

.37 

.03 

.  6 

PAYSQN 

8.38 

.66 

.45 

1.39 

T 

1.34 

.24 

.35 

.41 

.56 

7 

.05 

.07 

1.71 

7 

. . .  : 

7 

7 

7  . 

OUINCY 

5.58 

.90 

1.17 

.  9 

.36 

1.46 

.03 

.09 

.  67 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

7.58 

1.15 

l.0( 

.43 

1.42 

.54 

7 

1.58 

.04 

7 

.08 

.  16 

7 

.01 

1.15 

.02 

7 

OUINCY  DAM  21  // 

7.4B 

1.44 

.48 

1.12 

7 

.96 

.37 

.37 

.52 

1.11 

•  04  7 

T 

.67 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

8.11 

1 .36 

.70 

1.23 

7 

.  .  .  4 

.  78 

•  37 

.  54 

1.15 

.07  7 

7 

7 

.  - ) 

RUSMtf ILLE 

7.92 

.07 

.05 

.72 

7 

.  ■■  * 

.75 

2. 10 

1.75 

.92 

.20 

.03 

.46 

•       •  • 

CENTRAL  04 

BLOOMlNGTON  WATERWORKS 

5.60 

1.73 

T 

.42 

.11 

1.52 

.30 

.13 

.36 

.20 

T 

.33 

.02 

.26 

7 

BLOOmINGTON  NORMAL 

4,02 

.52 

.37 

1.16 

.20 

.43 

.30 

■  41 

7 

.41 

7 

7 

CHENOA 

4,57 

.20 

1.21 

.25 

.54 

.05 

.10 

.12 

.40 

.94 

.70 

CHILL ICOTHE 

3.87 

.33 

T 

T 

.05 

.18 

.80 

.12 

7 

.95 

.01 

.06 

.26 

.11 

1.00 

CLINTON   1  SSM 

2.51 

.63 

.43 

.32 

.38 

.73 

• 

DECATUR 

5.86 

.08 

.64 

1.96 

1.02 

.11 

.89 

.46 

.66 

7 

FARMER  CITY 

4,77 

.25 

.43 

•  64 

.21 

.10 

.15 

.35 

2.17 

.45 

HAVANA  POWER  STATION 

7.42 

1*44 

.30 

.56 

2.57 

.31 

.67 

.19 

.76 

.05 

.57 

L  AC  ON  2  E 

3.40 

T 

.07 

.26 

.52 

.72 

.18 

7  .04 

.26 

.12 

.04 

.02 

.05 

1.06 

.02 

T 

7 

LINCOLN 

5.55 

1*15 

.12 

1.46 

.79 

.40 

.80 

.33 

.02 

.48 

MACKINAW 

.57 

1,14 

■  32 

.37 

T 

MASON  CITY  3  S 

5.34 

.14 

.  12 

!o2 

'.  29 

!72 

!lo 

!B4 

.89 

.75 

.67 

7 

MlNONK 

6.12 

T 

.82 

.26 

1.18 

.60 

.06 

.61 

.79 

.60 

.16 

7 

.71 

7 

.06 

.03 

7  ■ 

MOUNT  PULASKI 

5.45 

.24 

.06 

.54 

1.45 

1.96 

.48 

7 

.72 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

8.00 

.82 

.53 

1.70 

1.76 

1.25 

.23 

.79 

.07 

.67 

.02 

.14  . 

PEORIA  wB  AIRPORT           / /R 

5  55 

1.19 

.75 

.36 

7 

PRINCEVlLLE   1  N 

4.05 

!*o 

.12 

■  26 

•  16 

l.-20 

!05 

.32 

.17 

.02 

.07 

T 

'. 

TOULON 

5.69 

.27 

.34 

.74 

1.52 

.14 

.76 

.16 

.31 

.27 

1.14 

•       •  » 

EAST  OS 

DANVILLE 

2.B9 

.7) 

.49 

.23 

.20 

.04 

.62 

.31 

.22 

.05 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

4.85 

T 

1.55 

.37 

.26 

T 

T 

.23 

1.05 

7 

.60 

.70 

7 

.09 

GIBSON  CITY 

3.B7 

•  01 

.06 

1.22 

.17 

•  41 

.90 

.15 

.34 

.32 

.09 

HOOPESTON 

2. 87 

1.30 

.19 

.26 

.39 

7 

T 

T 

.12 

.09 

.03 

7 

.49 

KANKAKEE  3  SH 

10.00 

.51 

7 

.61 

.15 

1.02 

.93 

7 

T 

.24 

7 

1.38 

.33 

.07 

- 

.95 

.50 

.02 

2.63 

.01 

7 

T 

.23  ! 

MONTICELLO  NO  2 

3.64 

.03 

.08 

1.23 

1.05 

.07 

.12 

.30 

.67 

.07 

PIPER  CITY  3  SE 

3.88 

.85 

1.01 

.12 

.39 

.02 

.04 

.61 

.  1  1 

7 

.03 

•  01 

PONT  I  AC 

6.64 

.25 

1.65 

.56 

.03 

.49 

7 

.06 

.38 

1.03 

.65 

1.26 

7 

RANTQUL 

1.68 

.20 

.16 

.14 

•  13 

.01 

.03 

.40 

SIOELL 

3.50 

.16 

.87 

.90 

.02 

.10 

.02 

.49 

.13 

.76 

7 

7 

URBANA 

2.9B 

.39 

.52 

1.53 

.03 

.04 

7 

.02 

.29 

.12 

.02 

7 

.03  . 

WATSEKA  2  NH 

7.15 

.55 

1.37 

.15 

1.06 

.61 

1.03 

.05 

1.30 

1.20 

Sh  rolmotK*  not**  following  Station 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


atanon 

o 

t- 

I 

 L 

«  1 

2  | 

3 

4 

 L 

5 

6 

_  1 
7 

8 

9 

10 

11 

 *- 

12 

13 

 L 

14  15 

 1  

IB     17  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  30 

•     •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  0AM  26 

B.33 

.70 

•  12 

.90 

2.35 

■ 69 

.51 

.98 

•  04 

J 

T 

■  54 

BARRY 

7.93 

.76 

.32 

1  •  70 

.13 

K19 

BEAR0ST0WN 

a. 22 

1.87 

.05 

T 

ii  15 

•  59 

.90 

.72 

I  .  7  . 

•  65 

T 

.03 

BLUFFS 

7.36 

T 

.3* 

2*11 

lTo2 

•  55 

1.12 

.  10 

T 

1  "  06 

CARL  I NVI L  LE 

8. 15 

.20 

•  15 

2.27 

.6* 

i!a? 

1.19 

•  12 

.49 

.80 

EOWARDSvlLLE 

7.72 

•  37 

•  67 

•  38 

1 .02 

1  .** 

GRAFTON 

7.3* 

.79 

•  60 

T 

.59 

'  \ 

i  'Jit 

"oi 

GREENVILLE  1  E 

50 

19 

20 

"  j2 

OR IGCSVI LIE 

7.26 

.  59 

.  65 

•  02 

1 .25 

•  51 

1 . 00 

.25 

.16 

* 

* 

1.42 

HARDIN 

6.66 

1.30 

.6* 

.0* 

.50 

.18 

1.37 

.0* 

•  47 

1.31 

.05 

.56 

Hi  LLSBOftO 

5.*1 

.76 

•  10 

.89 

•  32 

.75 

•  96 

•  38 

.05 

.36 

*na 

JACKSONVILLE 

7. 76 

•  1* 

1 ,01 

.23 

1.23 

.25 

2.42 

jERSE YV I  LLE  2  SW 

7.5* 

1.05 

.  BO 

.09 

1.0* 

•  ** 

•  50 

.99 

•  32 

.71 

•  07 

.07 

ME  DORA 

6.*6 

•  85 

•  35 

.  ~* 

1.2* 

.01 

.  52 

•  2* 

•  3q 

•  01 

"  87 

*  62 

0  1 

MORRI SONV I  LLE  *  SE 

*.*6 

.0* 

.03 

.2* 

.30 

.05 

.33 

1.03 

1.09 

•  14 

.12 

.11 

KOI 

hOunt  olive  i  e 

7.61 

.35 

T 

1.63 

•  *5 

1.67 

.10 

.65 

.5* 

T 

.60 

.75 

.67 

p  ANA 

7.35 

.02 

T 

T 

.86 

.26 

l.*5 

1.24 

1.08 

.84 

1.01 

.57 

T 

PLEASANT  HILL 

6.46 

■  OS 

.32 

1.50 

1.03 

.93 

.35 

.55 

T 

.69 

ROCKPORT 

.65 

.07 

SPRINGF I FLD  W8  AIRPORT  R 

*.60 

•  02 

.39 

.69 

1.02 

.  87 

.63 

.24 

7 

SPRINGFIELD  4  SE 

6.B2 

.06 

•  03 

.  *6 

1*11 

.88 

1 .35 

■  70 

03 

TAYLORVILLE 

5.  92 

.06 

•  51 

.67 

1  .  16 

2.81 

T 

.59 

.02 

VIRDEN   i  SSW 

7. 78 

.10 

.0* 

.70 

1.12 

T 

1.35 

2.05 

.91 

.24 

.  10 

1.17 

VIRGINIA 

8.47 

•  39 

.61 

•  17 

T 

1 .08 

1  .*2 

1 .  1* 

.13 

1.62 

WHITE  HALL   1  E 

5.28 

•  31 

.33 

1.06 

T 

•  93 

1.18 

.  IB 

.33 

.37 

*  57 

T 

EAST    SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

6.67 

.80 

•  92 

.90 

.02 

1.22 

.28 

EFF INGHAM 

5.** 

.02 

.70 

.52 

• 79 

T 

1 .50 

.47 

•  46 

*  28 

•  09 

•  61 

FLORA  2  NW 

6.87 

.72 

■  03 

T 

.86 

1.23 

.90 

.6* 

.58 

.  16 

.29 

•  92 

•  42 

GREENUP 

6.46 

.  6  5 

.72 

:  . : 

.33 

*  55 

1 .27 

.50 

HUTSQHVILLE   POWER  PL 

3. 16 

.06 

■  41 

.32 

.29 

.27 

.46 

.11 

T 

.22 

.14 

.13 

.17 

.56 

T 

L  AW&ENCEVI LLE 

7.18 

•  13 

.70 

.22 

1.19 

1.31 

.  16 

T 

T 

■  5* 

■  01 

.53 

•  *5 

MARSHALL    1  E 

4.60 

.*6 

•  12 

.83 

.30 

1 .33 

.*7 

T 

.30 

.34 

.*5 

T 

MATTOON 

5.98 

.32 

.86 

.52 

1  .*5 

.  35 

.03 

.36 

1 .04 

■  07 

.98 

T 

MOwEAQUA 

6.5* 

1.21 

.09 

•  10 

•  50 

.6* 

1.92 

•  77 

.48 

.10 

.73 

NEWTON 

4.46 

•  1 1 

•  05 

.  72 

.  78 

.*0 

•  40 

.51 

■  93 

•  07 

.  29 

.20 

OLNEY  2  S 

5.96 

.1* 

.05 

.*5 

.33 

.33 

.07 

.61 

1*12 

.03 

.13 

.15 

1.30 

.76 

.06 

.41 

PALESTINE 

8.1* 

.16 

.50 

.02 

•41 

.0* 

.*0 

2.16 

.  0  3 

.6* 

2.16 

.79 

.58 

.25 

T 

PARIS  WATERWORKS 

8.0* 

•  30 

•  85 

1 .50 

.76 

•  19 

•  OB 

•  76 

.36 

1.55 

•  07 

.  13 

1 .  *7 

.02 

SA1NTE  MARIE 

6.00 

.07 

T 

.70 

.36 

.3* 

LOG 

.59 

.  16 

•  66 

1.25 

.68 

SALEM 

6.  3* 

•  52 

.  17 

•  05 

.*0 

•  06 

3.50 

.  1 1 

.3* 

.31 

•  09 

* 

•  01 

.26 

.15 

.  36 

TUSCOLA 

*.71 

■  15 

.07 

1.36 

1.18 

.12 

•  65 

.** 

.70 

.02 

VANOALIA  FAA  AIRPORT 

*.30 

.  16 

.06 

.51 

.07 

1.  16 

•45 

.49 

.26 

.53 

!o7 

.09 

.05 

■41 

.01 

W I LCOX 

5 . 90 

.50 

*  '* 

■  *5 

2  .25 

.90 

•  55 

.40 

■  25 

*  30 

WINDSOR 

5.  76 

.  15 

.  17 

•  57 

1.22 

1 . 11 

.43 

.07 

•  13 

T 

1 .48 

T 

T 

•  *3 

T 

SOUTHWEST  06 

ANNA   1  E 

5.36 

1.73 

.5* 

•  *5 

.37 

.03 

•  *1 

.06 

1 .07 

•  10 

•  42 

.18 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

9.16 

.19 

.71 

* 

3.21 

.18 

1.6* 

1 .28 

• 

* 

•  76 

•  05 

.02 

.  50 

•  62 

C  AHOk I A 

8  .*8 

.25 

1*21 

•  22 

.  19 

2  .00 

.30 

•  4* 

•  25 

1  .*9 

.60 

.26 

.  39 

• 88 

CAIRO  WB  CITY  R 

2.10 

•  02 

.  *0 

•  26 

.06 

.19 

•  44 

.71 

•  03 

C ARBONOALE  SEWAGE  PL 

9.29 

3. 16 

•  02 

.60 

1.55 

1.12 

.0* 

T 

T 

T 

.51 

.07 

.23 

.91 

.86 

.22 

T 

CARLYLE  RESERVOIR 

7.97 

.61 

•  02 

•  *0 

2.07 

.39 

1 .70 

.3* 

•  04 

.50 

.76 

.06 

.07 

■  36 

.63 

.02 

CENTRAL  I A  2  SW 

13.60 

.  *7 

.05 

•  38 

1.98 

1 .92 

2  .33 

2.15 

.21 

1.18 

T 

T 

.38 

1 .43 

•  35 

•  10 

.58 

CHESTER 

9.60 

2.30 

•  05 

1.27 

•  03 

1.33 

.18 

.8* 

,23 

.31 

.06 

T 

1.65 

1.00 

.09 

.  16 

.10 

C09DEN  2  S 

7.16 

2.  10 

•  72 

.*5 

.59 

.01 

.20 

•  *6 

•  41 

1 .13 

•  76 

.31 

DU  QUOIN  2  S 

12. *3 

2.00 

3.*0 

.  10 

1  .ft* 

.02 

.23 

.92 

.*0 

.21 

.42 

2.2* 

.18 

.47 

GRAND  TOWER  2  N 

7.39 

2.85 

.*3 

.16 

.3* 

.19 

T 

1.12 

1.85 

.30 

.15 

T 

MAKANOA  I  NW 

8.59 

2.77 

.99 

T 

.*5 

1  .*3 

.12 

•  03 

1.53 

.73 

.  16 

.38 

MARION  *  NNE 

6.03 

2.90 

.32 

.29 

1.21 

.51 

.02 

T 

.17 

.01 

.25 

.01 

T 

1.05 

.66 

.21 

•  42 

T 

NASHVILLE   *  NE 

1 1*58 

1.6* 

•  09 

.73 

.63 

1.52 

.30 

•  11 

.05 

1.76 

.11 

.23 

T 

.44 

.94 

2.04 

.41 

.54 

.04 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

8.22 

1.90 

•  95 

.*0 

.13 

.78 

.42 

.12 

.07 

2.18 

.47 

.30 

.50 

RED  BUD 

10.20 

2.31 

1.29 

.01 

.20 

.03 

.95 

4.33 

.07 

.  .33 

.76 

SPARTA 

12.87 

2.69 

.73 

.*7 

.50 

.64 

.12 

.32 

2.06 

3.60 

T 

1.02 

.70 

WATERLOO   I  WSW 

7.16 

.89 

•  03 

1*11 

.Bi 

•  26 

.35 

.65 

.11 

.03 

•  01 

.41 

.60 

1  .89 

•       ■  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

5.6* 

.59 

.10 

.*5 

.69 

.78 

.39 

.39 

T 

T 

.46 

.53 

1.13 

.23 

T 

BENTON  FOREST  SERVICE 

9,92 

1  .*2 

•  0* 

■  *  "J 

.  *9 

1.2* 

1 .70 

.03 

.52 

.14 

2.55 

.56 

.28 

•  20 

BRQOKPQRT   DAM  52 

3.70 

•  91 

•  01 

.89 

.01 

.05 

•  0* 

•  10 

•  18 

.22 

.52 

■  Ob 

.  12 

.59 

CARMI   6  NW 

10. 1 1 

.69 

•  06 

T 

1.57 

•  72 

.  97 

•  72 

•  02 

2.25 

T 

.37 

.52 

1.22 

.32 

.31 

■47 

T 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

3.70 

1.37 

.32 

.06 

.58 

.1* 

.24 

.3* 

.59 

.06 

FAIRFIELD  RADIO  HFIW 

12.51 

1.30 

.11 

.0* 

.86 

.36 

.96 

.15 

.35 

.13 

.82 

.06 

.20 

.23 

1.19 

5.55 

.28 

GOlCONDA  OAM  51 

*.07 

.67 

.22 

.23 

.08 

.05 

.26 

•  13 

T 

1.20 

T 

.23 

.78 

.02 

HARR I SBURG 

*.63 

2.00 

.31 

T 

.22 

T 

.32 

•  12 

.36 

.0* 

.05 

.09 

.36 

.05 

.14 

.55 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

*  .06 

1.70 

.27 

.17 

.30 

.09 

.45 

.02 

.  10 

.31 

.  16 

.17 

.32 

mClEansboro 

9.67 

.91 

.19 

T 

.51 

.32 

1 .68 

.03 

1.24 

.65 

T 

1.10 

.67 

1.23 

T 

•  42 

NT.    CARHEL    1  NNW 

.30 

.*6 

T 

.72 

.09 

.73 

.*9 

.05 

.15 

.46 

•  40 

T 

.54 

T 

.12 

T 

MOUNT  VERNON 

9.27 

.67 

T 

,*2 

1.20 

.99 

•  *0 

.85 

1.92 

•  11 

.06 

1.10 

.16 

.75 

.06 

.39 

.19 

ROSICLARE 

3.86 

1  .66 

•  1* 

.17 

.25 

.05 

.70 

.38 

.02 

T 

.17 

.27 

.05 

T 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

6.62 

2.12 

T 

.*9 

.*8 

.06 

.78 

.*7 

•  31 

.29 

T 

T 

.53 

.12 

.11 

.08 

.03 

WAYNE  CITY 

9.82 

1-7* 

•  01 

.1* 

U44 

.5* 

m 

.15 

.92 

1.37 

.0* 

T 

T 

T 

.44 

.21 

.56 

.53 

.50 

,*17 

T 

Sw«  ivUtanc*  not**  following  Suuon  lnd«x. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1968  -   1969   ILL  I  NO  I! 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

*        •  * 

NORTHWEST  01 

ALE  DO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.3 

3 

7.3 

4.2 

3.0 

1.5 

T 

21.3 

DIXON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.6 

2 

7.7 

9 

8.9 

27 

T 

1.4 

1 

20.6 
39 

FREEPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.4 
3 

7.0 

12 

6.2 

31 

3.0 
24 

2.0 

2 

21.6 
72 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.1 

2 

10.3 
13 

8.2 
31 

6.7 
28 

3.1 

12 

T 

33.4 
8o 

FULTON  DAM  13 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.1 

9 

5.5 

31 

.5 

5 

5.5 

2 

16.6 
47 

GALENA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.7 
10 

31 

1.2 
15 

2.0 

1 

37 

GALVA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.5 

2 

4.1 

5 

4.5 
28 

.5 

1 

4.0 
3 

15.6 
39 

GENESEO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

5.8 

- 

T 

T 

- 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

2.5 

4 

3.8 

20 

T 

1.5 

1 

7.8 
25 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.3 

4.0 
10 

2.5 

30 

3.5 
8 

1.5 

2 

a. e 

JO 

K  E I THSBURG  1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
1 

- 

3.0 

- 

1.0 

1 

- 

KE  WANE  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.2 

1 

- 

- 

1.6 

5 

1.7 
3 

- 

MOLINE   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.9 

1 

5.4 

5 

6.2 
22 

.9 

5.6 

1 

T 

24.0 
29 

MORRISON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.3 

1 

6.6 

10 

7.0 
28 

3.0 

6 

3.8 

1 

22.7 
46 

MOUNT  CARROLL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 
1 

9.0 

7 

5.5 

30 

2.0 

4 

4.5 

2 

25.0 
44 

NEW  BOSTON  DAM  17 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

4 

6 

5.5 
28 

3.0 

5 

1.0 
3 

T 

48 

PAW  PAW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

9.3 

9 

7.0 
28 

1.2 

2.5 

2 

20.0 

ROCHELLE   1  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

ROCKFORD  6  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.3 

12 

23 

3 

- 

ROCKFDRD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 

2 

8.9 

10 

4.6 
28 

.8 

4.9 

2 

T 

23.7 
42 

STOCKTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
3 

21 

12.5 
31 

5.3 

28 

.5 

1 

84 

TISKILWA 

SNOWFALL 

L     lii    uK  UU 

T 

- 

T 

2.5 

T 

- 

WALNUT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
2 

4.8 

5 

7.0 

25 

1.0 
1 

4.0 

1 

19.8 
34 

*         *  * 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

17.8 
14 

10.9 
31 

1.8 

22 

8.2 
4 

38.7 
71 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued  SEASON  OF   1968  -  1969  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.1 

8.* 

7 

2.4 

27 

.9 

.9 

1 

T 

13.2 
35 

B ARR I NGTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

7.8 

9 

4.4 
24 

.9 

2 

4.1 

2 

T 

T 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.5 

3 

5.5 

1.4 

2 

.6 

1 

12.0 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.7 

10.9 
8 

3.7 

20 

2.3 
1 

4.7 

1 

T 

22.3 
30 

CHICAGO  UNIVERSITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CHICAGO  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.8 

11.9 
9 

6.8 

18 

3.2 

2 

6.7 
2 

T 

29.4 
31 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

OE  KAlB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

6.0 

4 

5.0 
28 

.3 

2.5 

3 

14.1 
35 

ELGIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

12.0 

11 

5.5 

24 

1.0 

1 

6.0 

4 

T 

25.0 
40 

JDLIET  BRANDON  RD  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

3 

21 

- 

2 

- 

JOLIET 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.0 

5 

6.0 

17 

T 

- 

- 

LA  SALLE    1  S 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

- 

6.5 

21 

1.0 

1 

.2 

- 

MARENGO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

T 

6.5 

_ 

- 

MARSEILLES  LOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.0 

4 

5.9 

21 

.3 

1.8 

2 

14.0 
27 

MILLBROOK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.3 

- 

- 

- 

- 

. 

MORRIS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

3.5 

5 

3.5 
22 

T 

1.0 

2 

8.0 

29 

MORRIS   5  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

3.5 

5 

5.0 

23 

.3 

.8 

1 

9.9 

29 

OTTAWA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.  1 

5.7 

4 

7.2 
22 

.5 

1.0 

14.5 
26 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

15 

.5 

1 

- 

- 

PEOTONE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.0 

7 

7.6 
22 

T 

.8 

1 

T 

12.4 
30 

PERU  SEWAGE  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5 

4.5 
16 

T 

1.0 

1 

9.7 

22 

STREATDR  2  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.4 

4 

6.9 
18 

T 

4.8 

17.1 

22 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

9.0 

7.0 

T 

_ 

. 

WAUKEGAN  2  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

11.8 

9 

11.2 
24 

2,3 

3 

4.4 

2 

29.7 
38 

WHEATON  3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.2 

8 

4.5 

23 

2.4 
1 

4.0 

2 

T 

34 

*         *  * 

WEST  03 

AVON  5  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

3.0 

4 

4.5 
26 

5.0 

2 

5.0 

5 

39 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF  1968  -  1969  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

BENTLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

2 

2.5 
5 

6.0 

22 

3.0 
1 

2.0 
6 

16.0 
36 

CANTON  1  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.5 

6.2 

22 

3.5 

3 

2.8 

3 

17.0 

GALESBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

1.6 

3 

3.5 

4.5 

2 

2.1 

2 

T 

13.7 

Gladstone  dam  ib 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1 

6 

7.0 
28 

4.0 

2 

2.0 

4 

41 

GOLDEN  1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 

1 

- 

5.5 
23 

7.5 
2 

4.0 
6 

- 

LA  harpe 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

3.5 
4 

24 

6.0 

2 

1.0 

2 

33 

MACOMB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1.0 

- 

7.0 

1 

T 

- 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

1 

4.9 

4 

6.0 
29 

5.5 

1 

3.0 

T 

22.9 
35 

MOUNT  STERLING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

3.0 

4 

- 

3 

- 

- 

PAYSON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

2.0 
3 

5.0 
6 

5.0 

4 

5.0 

10 

18.0 
24 

QUINCY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

2.0 

5 

6.5 
8 

5.0 

5 

6.0 

21.0 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.9 

1 

4.6 
6 

7.2 
16 

8.0 

7 

5.0 

10 

27.7 
40 

QUINCY  DAM  21 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 

6 

. 

3.0 

2 

3.0 

7 

. 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.5 

4 

6.0 
9 

3.0 
3 

5.0 
S 

16.5 
24 

RUSHVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

6.4 

9.0 

4.5 

T 

*        *  * 

CENTRAL  04 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

2.5 

2 

4.5 
18 

1.3 

2 

5.0 

7 

13.6 
29 

8 LOOM  I NGTQN  NORMAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

2.8 

4 

5.9 

19 

1.6 

4.6 

7 

T 

15.2 
30 

CHENOA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.0 

5 

4.6 

20 

3.0 

2 

4.0 
6 

16.6 

33 

CHILL  I COTHE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1.0 

1 

2.5 

17 

1.0 

3 

1.5 

5 

6.0 

26 

CLINTON   1  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  1 

2.1 
3 

4.1 
18 

.6 

5.3 

7 

12.2 
28 

DECATUR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

1 

4.0 

17 

3.0 
3 

7.0 
8 

29 

FARMER  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.5 

3 

4.0 
18 

- 

4.0 
6 

- 

HAVANA  POWER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 
4 

1.5 

17 

6.3 

1 

4.0 
9 

12.3 
31 

LACON  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.5 

4 

9.4 
15 

1.0 

2 

1.0 

1 

14.9 
22 

LINCOLN 

SNOWFALL 
i    im  n w  ti  n 

1     l  r*    un  \j\J 

T 

1.0 

3 

3.0 

1 7 

3.7 

2 

5.0 

7 

12.7 
29 

MACKINAW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.4 

4.7 

4 

5.8 
23 

3.0 

2 

5.5 

5 

20.4 
34 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1966   -  1969 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

MASON  CITY   3  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

5.5 

2 

- 

M I NQNK 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

3.3 

23 

2.0 
3 

3.6 

6 

- 

MOUNT  PULASKI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

T 

5.0 

3.0 

4.3 

7.0 

_ 

19.3 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

. 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

PEORIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.5 

4.6 

3 

4.6 
23 

2.2 

4 

4.1 
3 

17.0 
33 

PRINCEVILLE   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.5 

6.0 

T 

.5 

10.0 

TOULON 

SNOWFALL 

1    T  W   dm  rn 
1   in  un 

T 

2.5 
5 

6.0 
24 

T 

2.3 

10.8 
29 

*         *  » 

EAST  05 

DANVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2 

- 

3 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

GIBSON  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

2 

5.1 

4 

5.8 
18 

1.0 

1 

4.5 
6 

17.4 
31 

H0OPEST0N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.6 

1.5 

3.5 

11 

1.3 

4.5 
6 

11.4 
17 

KANKAKEE   3  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.3 

3 

8.6 
18 

1.4 
6 

2.6 

3 

15.9 
30 

MONT  I CE  L  LO  NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 

3 

7.0 

2.0 
2 

10.5 
8 

21.5 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

_ 

T 

.5 

1 

2.0 
10 

1.0 

1 

4.0 
3 

- 

PONT  I  AC 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

3.8 

3 

4.8 
21 

1.7 
5 

3.9 
3 

T 

14.2 
32 

RANTOUL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

ROBERTS   3  N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

_ 

SIDELL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1.0 

_ 

4.7 
4 

_ 

_ 

URBANA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.8 

2.3 

2 

6.6 
16 

1.1 

2 

7.6 

7 

T 

18.4 

27 

WATSEKA  2  NW 

SNOWFALL 
I    1  IN   UN  GD 

T 

3.0 

5 

2.0 
19 

T 

3.5 

5 

8.5 

29 

*         *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

2.3 

2 

4.0 

2 

2.5 

8.8 

BARRY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

2.8 

6 

5.2 
11 

4.4 
1 

2.9 
9 

15.3 

27 

BEARDSTOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 

3 

4.0 
6 

5.0 

1 

4.0 
8 

14.0 
18 

BLUFFS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

2.0 
4 

4.0 
8 

4.0 

1 

6.0 
8 

16.0 
21 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Continued   SEASON  OF  1966  -  1969   ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

CARLINVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.3 

1 

2.2 
2 

9.5 

1 

6.4 
8 

19.4 

12 

E  DWARDS V  I L  L  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.8 

3 

1.2 
1 

3.3 

1 

4.2 
3 

9.5 
8 

GRAFTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GREENVILLE   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

3.0 

1 

1.0 

1 

4 

8 

GRIGGSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.5 
6 

5.0 

e 

6.0 

1 

6.5 
16 

21.0 
31 

HARDIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

2 

2.0 
3 

4.1 

2 

6.5 

7 

14 

HILLSBORO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

1.5 

1 

4.0 
1 

- 

- 

JACKSONVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4 

3.8 

6 

6.0 

1 

7.5 
9 

20 

JERSEYVI LLE   2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.5 
3 

- 

5.0 
2 

4.5 

7 

" 

MEDQRA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

2.5 

5 

3.0 

4 

7.0 
1 

6.0 

11 

19.5 
21 

MORRISONVILLE   4  SE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.3 

2.7 

2 

2.7 
16 

4.5 

1 

3.8 

7 

14.0 
26 

MOUNT  OLIVE   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 
1 

2.0 

1 

7.0 
2 

5.0 

7 

15.0 
U 

PANA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

5.8 

5 

3.5 

16 

1.7 
2 

6.5 

7 

17.5 
30 

PLEASANT  HILL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.1 

2.0 

2 

1.8 

2 

2.5 

1 

6.1 

5 

12.5 
10 

ROCKPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

T 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SPRINGFIELD  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.7 

4.7 
3 

5.0 
14 

6.8 

2 

7.0 
13 

24.2 
32 

SPRINGFIELD  4  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TAYLORVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

.7 

- 

4.0 
1 

- 

- 

VIRDEN   1  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

- 

: 

VIRGINIA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.8 

1 

1  .4 
6 

6.1 

1 

5.2 

13 

14.5 
21 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

3.2 
4 

3.9 

3 

6.0 

1 

5.0 

e 

16 

*         *  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

.5 

1 

3.5 
16 

T 

1.0 

l 

- 

EFF INGHAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.  5 

3.0 
6 

T 

T 

3.5 
6 

FLORA  2  Nw 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

2.0 

5.0 

1 

T 

7.0 

GREENUP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

3.0 

1 0 

2.0 

HUTSONVI LLE   POWER  PL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

1.5 
3 

,4 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1968  -  1969   ILLINOI!; 


JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

L AWRENC  E V 1 LLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

.3 

1.3 
6 

T 

2.8 

-  1 

4.4 

7 

MARSHALL   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.5 

5.0 

T 

T 

7.5 

MATTDON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

2.0 

4 

2.5 

16 

1.0 
2 

1.0 

4 

7.5 
26 

MOWEAQUA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.8 

2 

- 

_ 

_ 

- 

NEWTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

a 

_ 

- 

_ 

- 

- 

_ 

OLNEY  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.4 

1.5 

2.0 
1 

1.0 

4.9 

1 

PALESTINE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1.5 

2 

2.0 
6 

2.0 

1 

T 

6.0 

9 

PARIS  WATERWORKS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

3.5 

4 

3.8 
16 

1.5 
1 

3.5 

4 

13.3 

25 

SAINTE  MARIE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

2.0 

3 

T 

T 

2.0 

3 

SALEM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.5 

1.8 

2 

6.0 

1 

- 

- 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.5 

2 

6.0 
IB 

.6 

4.5 

5 

13.6 
26 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.2 

3.3 
3 

1.8 

1.0 
2 

6.3 

5 

WILCOX 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

WINDSOR 

SNOWFALL 

I     IN    UN  bD 

T 

3.0 

4 

; 

16 

3.0 

2 

3.0 

5 

27 

*         *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.3 

6.2 

6.7 
4 

T 

13.2 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

4.0 

- 

CAHOKIA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

m 

_ 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.  1 

10.5 
1 

3.5 
2 

T 

14.1 
3 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

2.0 
1 

4.5 
4 

1.5 
1 

8.0 

6 

CARLYLE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1.5 
1 

3.0 
1 

7.0 
4 

11.5 
6 

CENTRAL  I  A  2  SM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.3 

2.4 
1 

3.5 

1 

8.7 

3 

15.9 

5 

CHESTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.3 

4.0 
1 

7.0 
3 

- 

- 

COBDEN  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

4.0 

4.0 
2 

- 

CREAL  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DU  OUOIN  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.3 

EAST  ST  LOUIS  PKS  COL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1968  -  1969  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

GRAND  TOWER   2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

4.0 
1 

5.0 

2 

- 

- 

MAK ANOA   1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

3.0 

2 

6.5 

4 

T 

9.5 

6 

MARION  4  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1.0 

1 

8.9 

3 

T 

9.9 

4 

NASHVILLE   4  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1.0 
1 

4.3 
4 

8.8 

5 

14.  1 

10 

PRAIRIE   OU  ROC  HE  R  1WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

4.5 
1 

3.0 

2 

- 

- 

RED  BUD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

■ 

~ 

.3 

3.0 

1 

3.5 

2 

_ 

— 

SPARTA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

.5 

I 

3.1 

6.5 

T 

10.6 

WATERLOO   1  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.4 

3.0 

1 

3.9 

3 

.1 

7.4 

4 

»         *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.  1 

2.0 
4 

4.0 

2 

T 

1 

6.1 

7 

BENTON  FOREST  SERVICE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

1.5 
1 

7.0 
3 

T 

3 

- 

BR00KPORT  DAM  52 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 
1 

4.0 

2 

T 

5.0 
3 

C  ARM  I   6  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

2.9 

2 

- 

4.3 

1 

- 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.5 
i 

5.0 
3 

6.5 

4 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

3.0 

2 

5.5 

2 

T 

1 

8.5 

5 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.3 
2 

4.3 

2 

6.6 

4 

HARR I SBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1.0 

1 

7.0 
5 

.5 

8.5 

6 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

.5 

1 

- 

5.0 
1 

- 

- 

- 

MCLEANSBORO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1.5 

2 

9.5 

3 

T 

1 

11.0 
6 

MT.   CARMEL   1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.5 
4 

T 

5.5 

6 

10 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1.0 
1 

3.0 

2 

5.5 

1 

9.5 

4 

ROSICLARE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

2.5 
2 

T 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 
1 

2.0 
1 

WAYNE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.0 
2 

7.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  iu«nois 


Day  of  Month 

« 

01 

Station 

1 

B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NORTHWEST  01 

MAX 

79 

85 

e. 

94 

92 

74 

73 

77 

61 

69 

90 

92 

91 

89 

36 

94 

93 

83 

85 

85 

85 

88 

98 

86 

84 

90 

87 

80 

83 

88 

85 

85.8 

MIN 

57 

60 

65 

69 

68 

60 

63 

64 

67 

67 

69 

69 

72 

71 

66 

72 

72 

70 

72 

71 

65 

63 

69 

66 

64 

69 

65 

61 

61 

63 

69 

66.4 

0 1 XON 

MAX 

9 1 

97 

88 

75 

71 

66 

64 

90 

88 

92 

90 

89 

86 

96 

90 

d  5 

80 

86 

84 

84 

64 

85 

85 

87 

79 

80 

84 

88 

84 

85.0 

Mm 

59 

57 

67 

70 

71 

58 

60 

60 

66 

68 

69 

68 

68 

66 

67 

69 

72 

72 

66 

66 

66 

66 

69 

69 

60 

66 

66 

59 

59 

65 

67 

65.6 

ZDCCDDDT 
rRttrUK | 

MAX 

75 

80 

79 

91 

88 

77 

68 

68 

62 

86 

68 

90 

88 

86 

64 

68 

86 

6  | 

78 

62 

SI 

83 

83 

82 

83 

88 

77 

78 

81 

84 

61 

82.1 

Mm 

55 

56 

62 

67 

69 

57 

57 

59 

6  5 

66 

67 

64 

66 

63 

69 

72 

72 

68 

65 

65 

64 

61 

68 

65 

60 

65 

65 

60 

57 

64 

69 

63.9 

FULTON  DAM  13 

MAX 

82 

81 

64 

90 

89 

76 

68 

70 

82 

89 

68 

91 

91 

89 

85 

86 

88 

83 

78 

86 

86 

85 

87 

6  2 

93 

93 

90 

63 

84 

85 

&* 

84.8 

Mm 

63 

61 

66 

70 

73 

60 

62 

60 

65 

69 

70 

70 

69 

67 

67 

71 

73 

73 

66 

67 

68 

65 

76 

70 

65 

69 

66 

63 

66 

65 

69 

67.2 

GALVA 

MAX 

86 

8  2 

b  9 

92 

90 

75 

72 

73 

79 

88 

69 

91 

90 

87 

85 

94 

92 

65 

85 

84 

84 

86 

86 

a  j 

85 

89 

85 

76 

82 

85 

83 

84.8 

Mm 

56 

60 

63 

69 

70 

55 

62 

64 

67 

67 

70 

69 

69 

63 

65 

71 

70 

71 

69 

69 

64 

61 

67 

67 

62 

66 

63 

60 

59 

64 

66 

65.4 

MAX 

80 

66 

67 

94 

81 

66 

70 

76 

63 

93 

92 

93 

90 

93 

89 

97 

94 

85 

83 

88 

8'' 

88 

86 

3  6 

86 

90 

76 

62 

65 

89 

84 

86.  0 

Mm 

59 

60 

63 

69 

68 

58 

62 

63 

66 

67 

70 

68 

69 

67 

67 

73 

71 

70 

68 

70 

66 

62 

68 

68 

63 

67 

62 

62 

60 

64 

6  5 

65.6 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

80 

64 

85 

92 

95 

7  8 

70 

72 

80 

89 

92 

92 

94 

90 

88 

92 

91 

86 

61 

84 

84 

88 

88 

86 

84 

88 

36 

77 

80 

85 

82 

65.3 

Mm 

62 

60 

65 

69 

72 

58 

62 

63 

66 

67 

68 

65 

67 

62 

62 

69 

71 

71 

70 

71 

71 

64 

67 

70 

61 

67 

65 

60 

57 

61 

64 

65.4 

K  E WANE  E 

MAX 

60 

83 

84 

96 

91 

79 

71 

70 

82 

88 

89 

94 

92 

69 

87 

95 

94 

87 

79 

85 

87 

88 

86 

84 

86 

91 

85 

80 

63 

68 

67 

65.8 

Mm 

60 

62 

65 

69 

70 

59 

60 

63 

66 

70 

72 

73 

67 

68 

66 

71 

70 

69 

67 

71 

68 

62 

68 

68 

66 

69 

63 

61 

61 

67 

68 

66,4 

H0L1NE   WB  AIRPORT 

MAX 

78 

83 

82 

94 

79 

68 

72 

75 

81 

86 

90 

92 

90 

9 1 

87 

94 

88 

80 

81 

84 

83 

86 

86 

82 

82 

87 

73 

80 

82 

86 

82 

63.5 

Mm 

60 

61 

63 

71 

68 

61 

64 

65 

6  6 

67 

68 

68 

71 

70 

66 

74 

73 

71 

70 

71 

67 

63 

69 

65 

61 

68 

64 

64 

62 

63 

63 

66.5 

HORR I  SON 

MAX 

80 

82 

84 

92 

88 

83 

70 

70 

82 

92 

90 

92 

90 

90 

67 

91 

89 

66 

80 

86 

66 

67 

86 

66 

83 

67 

83 

79 

83 

86 

85 

85.0 

Mm 

59 

57 

62 

65 

70 

59 

62 

60 

67 

68 

67 

66 

70 

66 

66 

71 

73 

74 

66 

67 

65 

64 

66 

66 

59 

67 

68 

60 

60 

63 

68 

65.2 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

77 

83 

81 

92 

90 

75 

67 

69 

a  2 

68 

89 

91 

90 

86 

65 

89 

87 

63 

77 

86 

8i 

85 

84 

3  3 

82 

86 

76 

80 

84 

62 

81 

63.1 

Mm 

52 

59 

58 

70 

68 

57 

56 

59 

64 

61 

64 

62 

64 

62 

65 

69 

71 

66 

64 

64 

62 

59 

66 

63 

58 

64 

66 

56 

56 

62 

67 

62.6 

PAW  PAW 

MAX 

80 

85 

84 

85 

95 

82 

65 

66 

66 

83 

87 

88 

90 

87 

90 

88 

95 

90 

84 

78 

65 

86 

65 

8  8 

61 

86 

6  B 

78 

77 

8  1 

87 

83.5 

MIN 

57 

56 

62 

65 

70 

57 

58 

59 

60 

65 

68 

67 

65 

64 

65 

68 

70 

70 

65 

65 

69 

61 

62 

66 

61 

64 

64 

57 

56 

59 

65 

63.2 

ROCHELLE  1  W 

MAX 

82 

8T 

63 

84 

93 

82 

66 

65 

6f 

83 

88 

87 

69 

86 

3^ 

65 

90 

87 

80 

77 

67 

81 

87 

83 

84 

85 

85 

78 

79 

62 

84 

82.6 

Mm 

56 

56 

63 

65 

66 

60 

58 

60 

60 

66 

67 

64 

65 

61 

64 

69 

70 

72 

66 

66 

66 

61 

64 

63 

57 

64 

66 

59 

57 

64 

64 

63.3 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

75 

8 1 

B  D 

92 

80 

6  5 

66 

69 

81 

86 

86 

89 

86 

67 

85 

90 

84 

76 

77 

65 

79 

64 

62 

82 

66 

84 

79 

76 

8  1 

84 

79 

81.2 

Mm 

59 

55 

62 

68 

60 

60 

59 

61 

65 

67 

67 

63 

65 

61 

6  6 

71 

73 

68 

67 

67 

65 

63 

67 

64 

60 

66 

61 

62 

60 

65 

64 

63.9 

STOCKTON 

MAX 

76 

76 

78 

90 

90 

74 

68 

68 

82 

86 

87 

89 

86 

66 

84 

86 

62 

78 

78 

84 

79 

62 

81 

81 

81 

82 

76 

78 

78 

63 

80 

61.0 

Mm 

55 

56 

61 

68 

54 

54 

56 

64 

68 

68 

66 

66 

66 

6? 

69 

70 

65 

64 

63 

52 

60 

68 

64 

62 

65 

64 

58 

57 

64 

67 

63.2 

TISKllWA 

MAX 

82 

80 

83 

85 

95 

33 

69 

70 

72 

83 

90 

92 

93 

89 

90 

87 

96 

86 

62 

82 

81 

86 

88 

87 

85 

87 

90 

61 

80 

83 

87 

64.7 

Mm 

55 

6* 

63 

68 

72 

59 

61 

62 

63 

66 

66 

69 

67 

61 

61 

62 

70 

71 

68 

67 

64 

59 

64 

66 

58 

63 

65 

60 

58 

61 

64 

63.6 

WALNUT 

MAX 

82 

82 

89 

92 

90 

72 

70 

76 

82 

68 

89 

91 

90 

89 

94 

91 

91 

85 

82 

66 

6  5 

88 

87 

84 

67 

88 

85 

79 

83 

64 

82 

65.1 

•          *  * 

Mm 

57 

59 

62 

69 

70 

57 

61 

61 

65 

67 

69 

68 

68 

62 

65 

70 

71 

70 

67 

66 

6' 

59 

67 

64 

65 

60 

66 

59 

58 

64 

68 

64.5 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

79 

80 

73 

9  1 

89 

79 

64 

66 

B  2 

87 

89 

90 

82 

87 

85 

93 

83 

73 

77 

82 

78 

66 

82 

82 

83 

6  * 

82 

75 

6 1 

66 

61 

31,6 

Mm 

50 

51 

56 

57 

65 

53 

54 

58 

57 

63 

64 

65 

58 

56 

63 

72 

7  i 

63 

61 

60 

61 

59 

62 

66 

59 

60 

64 

59 

56 

58 

67 

60.3 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

78 

63 

B  3 

93 

83 

66 

67 

67 

83 

88 

68 

90 

86 

90 

87 

94 

90 

80 

78 

84 

83 

85 

86 

84 

85 

86 

80 

77 

83 

86 

63 

83.1 

Mm 

58 

56 

65 

66 

60 

56 

59 

58 

65 

69 

68 

66 

62 

60 

66 

64 

73 

66 

67 

66 

64 

63 

66 

66 

60 

66 

64 

60 

57 

63 

66 

63.5 

BARR I NGTON 

MAX 

82 

75 

82 

75 

92 

62 

63 

65 

69 

64 

68 

88 

90 

63 

89 

86 

93 

86 

75 

76 

81 

75 

81 

85 

8  2 

85 

66 

80 

74 

80 

66 

81.3 

Mm 

55 

52 

6D 

59 

69 

5: 

55 

57 

63 

69 

66 

63 

58 

56 

63 

70 

70 

67 

65 

65 

63 

61 

64 

66 

59 

66. 

65 

60 

54 

59 

66 

61.6 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

MAX 

73 

60 

75 

91 

62 

65 

65 

71 

81 

67 

88 

90 

82 

87 

85 

92 

86 

77 

76 

80 

75 

83 

64 

82 

83 

85 

80 

74 

80 

84 

62 

80.9 

Mm 

60 

55 

65 

64 

62 

61 

60 

62 

67 

70 

69 

68 

64 

62 

67 

72 

74 

69 

69 

68 

67 

66 

66 

67 

63 

69 

63 

63 

60 

61 

66 

65.1 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

72 

76 

71 

93 

83 

66 

65 

68 

B0 

61 

90 

93 

76 

84 

88 

97 

87 

78 

73 

79 

74 

77 

87 

86 

87 

8  3 

74 

76 

84 

83 

80.5 

Mm 

59 

58 

62 

66 

60 

60 

59 

62 

65 

70 

71 

67 

65 

65 

69 

■»2 

7 1 

68 

68 

66 

68 

67 

68 

69 

67 

67 

64 

63 

63 

62 

67 

65.4 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

74 

61 

80 

94 

63 

67 

66 

72 

6  2 

89 

9  1 

92 

86 

90 

88 

95 

90 

78 

76 

8 1 

79 

84 

87 

65 

86 

88 

8  3 

76 

6 1 

86 

66 

83. 1 

Mm 

61 

57 

65 

67 

63 

61 

61 

64 

68 

71 

72 

68 

69 

68 

73 

69 

72 

69 

69 

69 

69 

67 

71 

71 

66 

68 

6<. 

64 

62 

63 

68 

66.7 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2 

MAX 

69 

75 

73 

91 

81 

63 

64 

66 

79 

61 

88 

92 

80 

64 

68 

96 

63 

75 

70 

76 

70 

76 

8  8 

82 

86 

85 

8 1 

7 1 

74 

6  3 

6  3 

79 . 2 

Mm 

58 

61 

61 

68 

59 

59 

57 

62 

65 

70 

70 

70 

68 

69 

72 

71 

66 

66 

66 

63 

66 

67 

71 

72 

69 

66 

62 

62 

63 

65 

68 

65.6 

DE  KALB 

MAX 

76 

80 

82 

91 

91 

76 

65 

66 

82 

87 

87 

90 

66 

89 

67 

90 

90 

8  7 

73 

85 

3  5 

85 

83 

8  4 

83 

84 

80 

78 

80 

85 

82 

83.0 

Mm 

56 

56 

64 

66 

70 

58 

58 

59 

65 

68 

69 

64 

63 

62 

65 

69 

72 

71 

66 

65 

65 

61 

66 

67 

59 

66 

63 

60 

59 

64 

66 

63.9 

JOL I ET 

MAX 

88 

84 

84 

93 

93 

72 

67 

69 

83 

89 

85 

91 

66 

90 

87 

97 

92 

91 

6 1 

85 

6  ' 

86 

8  B 

85 

64 

89 

85 

76 

8  3 

79 

87 

8  5.0 

Mm 

59 

57 

63 

68 

68 

60 

62 

59 

67 

70 

63 

65 

64 

60 

64 

65 

70 

72 

69 

68 

63 

64 

68 

67 

63 

63 

67 

60 

59 

60 

61 

64.2 

HARENGG 

MAX 

78 

65 

79 

93 

89 

70 

66 

69 

85 

89 

90 

94 

85 

90 

89 

93 

88 

61 

79 

85 

81 

87 

83 

84 

87 

87 

81 

78 

85 

88 

82 

83.9 

Mm 

54 

53 

61 

60 

68 

55 

56 

57 

62 

67 

67 

64 

60 

56 

71 

66 

67 

69 

62 

58 

63 

66 

59 

64 

65 

61 

56 

62 

66 

62.1 

MORRIS  5  N 

MAX 

80 

82 

84 

93 

91 

81 

67 

69 

88 

90 

85 

94 

91 

90 

64 

88 

8  3 

85 

8 1 

8 1 

Mm 

59 

56 

65 

70 

69 

57 

61 

58 

6  6 

69 

65 

64 

63 

60 

63 

65 

74 

70 

67 

66 

63 

61 

65 

67 

59 

66 

65 

58 

58 

61 

6  3 

63.6 

OTTAWA 

MAX 

81 

65 

67 

95 

68 

78 

69 

70 

a  3 

91 

91 

93 

88 

90 

87 

97 

92 

86 

82 

86 

86 

89 

86 

87 

87 

89 

82 

78 

66 

65 

8  5.6 

Mm 

60 

60 

60 

72 

72 

59 

62 

62 

67 

70 

68 

68 

69 

53 

66 

70 

74 

72 

68 

67 

6" 

63 

68 

66 

63 

70 

66 

61 

59 

65 

67 

66.0 

PARK  FOREST 

MAX 

Mm 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

78 

82 

85 

93 

81 

66 

67 

69 

80 

87 

68 

99 

85 

87 

85 

94 

91 

83 

60 

83 

84 

84 

85 

64 

65 

86 

79 

77 

82 

85 

65 

82.9 

Mm 

56 

54 

62 

67 

61 

59 

58 

62 

66 

68 

65 

64 

66 

61 

62 

68 

70 

65 

64 

63 

64 

63 

66 

67 

62 

62 

59 

57 

56 

64 

64 

62.7 

WAUKEGAN  2  WNH 

MAX 

80 

74 

72 

93 

9C 

63 

61 

65 

74 

83 

88 

99 

79 

83 

85 

91 

89 

76 

73 

78 

76 

75 

82 

82 

84 

7» 

81 

75 

75 

82 

82 

79.3 

Mm 

55 

53 

59 

56 

59 

55 

55 

56 

58 

66 

69 

6  8 

60 

58 

g  7 

71 

72 

6  5 

65 

63 

89 

62 

64 

67 

63 

66 

67 

61 

59 

61 

67 

62.5 

WHEATQN   3  SE 

MAX 

79 

84 

c  3 

92 

90 

72 

65 

69 

g  i 

89 

89 

^  | 

3<j 

95 

92 

Mm 

56 

50 

6  2 

62 

71 

5H 

59 

58 

65. 

67 

64 

61 

59 

56 

62 

67 

72 

69 

66 

66 

6  3 

62 

63 

65 

56 

66 

65 

60 

55 

58 

64 

62.2 

Soo  Relor«nc«  Notea  Following  Station  Index 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JULY 


1969 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 8 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

Aver* 

•         •  • 

NEST 

03 

GALESBURG 

MAX 

81 

83 

B 1 

93 

84 

72 

75 

77 

to 

89 

90 

)2 

90 

89 

89 

97 

89 

86 

83 

86 

87 

86 

33 

66 

69 

78 

79 

82 

85 

84 

63.0 

MIN 

59 

62 

61 

69 

71 

62 

65 

66 

69 

68 

69 

70 

72 

70 

0B 

71 

74 

71 

71 

71 

06 

63 

69 

07 

61 

68 

62 

61 

60 

61 

05 

66.6 

GOLDEN  1  NW 

MAX 

ei 

83 

85 

92 

87 

85 

84 

68 

85 

86 

90 

93 

93 

93 

88 

96 

91 

96 

89 

83 

87 

87 

88 

3  1 

88 

92 

88 

80 

84 

87 

86 

87.5 

MIN 

62 

63 

69 

69 

69 

67 

67 

69 

69 

70 

72 

72 

73 

72 

0  ' 

69 

73 

73 

72 

76 

67 

69 

67 

70 

60 

68 

67 

63 

59 

60 

05 

68. 1 

LA  HARPE 

MAX 

81 

84 

84 

94 

93 

ao 

78 

80 

81 

88 

91 

93 

93 

91 

67 

98 

94 

84 

89 

86 

6? 

88 

89 

83 

88 

93 

83 

60 

83 

88 

3  | 

67.2 

MIN 

60 

63 

66 

67 

67 

64 

66 

67 

70 

68 

70 

71 

73 

70 

it 

69 

75 

74 

71 

73 

00 

68 

68 

03 

62 

68 

67 

63 

60 

60 

67 

67.4 

MONMOUTH 

MAX 

80 

84 

89 

93 

90 

75 

75 

76 

80 

87 

90 

93 

91 

90 

87 

95 

90 

84 

87 

83 

87 

88 

88 

84 

87 

91 

3  9 

80 

83 

87 

6  0 

96.0 

MIN 

55 

60 

64 

68 

68 

62 

64 

65 

69 

66 

68 

70 

73 

70 

66 

70 

74 

71 

71 

72 

68 

66 

69 

67 

62 

70 

67 

63 

60 

63 

60 

66.3 

QU1NCV 

MAX 

84 

85 

88 

96 

91 

86 

85 

90 

86 

89 

94 

'■7 

96 

90 

87 

98 

99 

3  0 

91 

88 

60 

91 

90 

67 

90 

93 

06 

81 

83 

87 

1 1 

69.3 

MIN 

62 

64 

70 

70 

74 

69 

67 

70 

70 

71 

73 

76 

76 

72 

t« 

75 

77 

78 

74 

73 

70 

70 

70 

72 

64 

71 

t' 

64 

63 

63 

70 

70.1 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

MAX 

81 

82 

86 

94 

86 

84 

87 

89 

89 

84 

90 

91 

92 

88 

89 

94 

91 

82 

87 

84 

83 

80 

86 

30 

86 

90 

o:. 

78 

82 

83 

65 

66.1 

MIN 

6« 

66 

71 

78 

70 

70 

72 

71 

71 

73 

73 

77 

73 

it 

73 

75 

73 

72 

72 

0  3 

71 

70 

69 

65 

69 

67 

65 

62 

64 

07 

70.1 

RUSHVI L  LE 

MAX 

88 

87 

84 

93 

88 

85 

85 

86 

89 

90 

91 

99 

95 

94 

93 

97 

99 

92 

90 

91 

88 

88 

90 

91 

90 

91 

8  0 

80 

83 

89 

6  ' 

69.1 

*          *  * 

MIN 

66 

64 

64 

66 

68 

65 

65 

68 

65 

68 

70 

72 

74 

70 

64 

74 

72 

70 

70 

70 

66 

67 

65 

00 

67 

64 

61 

60 

60 

60 

03 

66.7 

CENTRAL 

0* 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

92 

83 

86 

92 

92 

85 

80 

79 

82 

87 

88 

91 

90 

87 

94 

93 

93 

90 

85 

6  5 

87 

88 

6  5 

87 

90 

89 

76 

80 

89 

84 

96.9 

MIN 

61 

59 

68 

69 

75 

62 

66 

66 

70 

69 

73 

67 

70 

67 

0  0 

69 

79 

74 

71 

70 

03 

66 

66 

69 

59 

59 

c 

39 

59 

59 

0' 

66.4 

CHENOA 

MAX 

80 

85 

88 

93 

75 

74 

82 

88 

90 

>o 

85 

89 

99 

94 

93 

91 

82 

83 

88 

88 

85 

88 

80 

6; 

63 

95.7 

MIN 

60 

58 

66 

60 

63 

64 

06 

68 

70 

68 

65 

60 

61 

64 

73 

72 

0' 

64 

65 

69 

66 

59 

69 

64 

64.8 

DECATUR 

MAX 

86 

88 

90 

95 

94 

86 

85 

85 

83 

88 

90 

93 

92 

90 

86 

93 

99 

92 

91 

85 

87 

87 

89 

3  3 

88 

91 

34 

73 

84 

86 

[. 

88.3 

MIN 

64 

61 

67 

68 

77 

63 

66 

69 

70 

71 

73 

71 

72 

69 

08 

69 

73 

73 

71 

71 

64 

67 

68 

70 

61 

66 

67 

61 

oo 

56 

05 

67,6 

FARMER  CITY 

MAX 

84 

86 

89 

94 

92 

84 

86 

78 

84 

90 

89 

92 

89 

89 

87 

96 

97 

94 

91 

87 

88 

88 

66 

88 

90 

84 

76 

63 

87 

84 

87.9 

MIN 

61 

58 

68 

67 

74 

63 

67 

66 

72 

70 

73 

67 

68 

64 

0  3 

63 

74 

tl 

66 

0  3 

67 

66 

69 

59 

64 

67 

59 

36 

59 

02 

65.7 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 

80 

85 

85 

96 

94 

86 

86 

85 

82 

88 

91 

n 

92 

90 

G  8 

96 

99 

91 

90 

85 

6- 

86 

88 

6? 

89 

93 

92 

81 

62 

86 

87 

88.3 

Mm 

63 

62 

70 

69 

72 

65 

68 

68 

•  7 

66 

7* 

73 

74 

68 

66 

69 

79 

77 

72 

71 

67 

69 

70 

72 

62 

68 

61 

64 

63 

60 

66 

68.3 

LACON  2  E 

MAX 

80 

83 

85 

92 

91 

89 

74 

74 

81 

86 

88 

30 

88 

88 

87 

93 

91 

oO 

84 

84 

60 

87 

89 

80 

86 

90 

63 

77 

82 

85 

84 

83.7 

MIN 

58 

65 

65 

69 

71 

59 

62 

64 

68 

67 

68 

61 

67 

64 

03 

69 

73 

72 

69 

72 

63 

61 

65 

68 

61 

70 

65 

60 

58 

63 

to 

63.6 

LINCOLN 

MAX 

81 

83 

83 

92 

87 

84 

83 

81 

83 

87 

89 

91 

88 

87 

85 

93 

92 

9C 

87 

84 

86 

86 

86 

8' 

85 

89 

B! 

75 

81 

84 

6? 

83.7 

MIN 

6* 

63 

69 

68 

76 

65 

67 

68 

69 

71 

74 

72 

72 

67 

65 

66 

73 

79 

71 

73 

67 

68 

67 

03 

62 

65 

67 

62 

60 

61 

64 

67.8 

MASON  CITY  3  S 

MAX 

81 

84 

85 

92 

87 

83 

82 

S3 

83 

88 

90 

92 

89 

87 

85 

93 

92 

90 

87 

83 

86 

86 

30 

83 

88 

62 

77 

3  | 

84 

84 

85.9 

Mm 

62 

62 

69 

68 

73 

65 

67 

69 

70 

71 

73 

71 

71 

66 

64 

69 

73 

74 

70 

72 

64 

67 

67 

69 

60 

66 

o- 

62 

59 

59 

64 

67.1 

MINONK 

MAX 

81 

84 

87 

94 

89 

77 

74 

73 

64 

90 

91 

92 

90 

87 

87 

9lS 

93 

8  9 

85 

84 

87 

88 

89 

85 

88 

90 

84 

77 

82 

87 

85 

86.2 

Mm 

59 

60 

64 

68 

69 

59 

62 

64 

68 

67 

68 

66 

69 

65 

66 

66 

72 

73 

69 

68 

0  5 

63 

67 

oo 

61 

65 

66 

58 

58 

61 

63 

64.9 

PEORIA   US  AIRPORT 

MAX 

80 

82 

86 

93 

83 

76 

78 

76 

80 

87 

89 

90 

88 

87 

65 

94 

91 

86 

65 

82 

83 

83 

86 

8". 

85 

88 

6: 

77 

83 

84 

6  3 

64.3 

Mm 

61 

61 

67 

69 

69 

63 

66 

67 

70 

68 

70 

69 

69 

67 

67 

67 

75 

73 

72 

70 

67 

67 

68 

00 

61 

66 

03 

62 

61 

60 

64 

66.6 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

80 

81 

83 

92 

90 

78 

74 

73 

80 

87 

86 

90 

90 

86 

85 

94 

90 

86 

84 

82 

83 

64 

87 

60 

84 

87 

76 

76 

80 

83 

84 

84.2 

•          •  • 

Mm 

59 

60 

69 

70 

71 

00 

63 

65 

68 

67 

69 

69 

69 

65 

67 

71 

73 

73 

70 

69 

05 

64 

66 

69 

60 

66 

67 

60 

39 

62 

61 

65.9 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

85 

86 

90 

95 

94 

87 

83 

61 

83 

88 

89 

91 

90 

87 

88 

95 

94 

94 

92 

88 

8" 

86 

89 

86 

88 

90 

88 

80 

82 

86 

84 

88.0 

Mm 

64 

56 

62 

69 

73 

69 

62 

66 

70 

69 

70 

69 

70 

62 

62 

64 

74 

72 

68 

71 

64 

66 

66 

67 

60 

69 

68 

60 

56 

56 

60 

65.". 

HOOPESTON 

MAX 

81 

85 

89 

95 

92 

81 

79 

72 

82 

87 

88 

89 

86 

87 

88 

94 

93 

92 

90 

83 

86 

87 

87 

86 

86 

90 

86 

72 

81 

64 

82 

83.7 

Mm 

60 

58 

69 

70 

74 

62 

65 

65 

68 

69 

70 

66 

68 

63 

02 

66 

76 

73 

67 

70 

61 

66 

64 

69 

60 

66 

66 

60 

37 

56 

65 

65.6 

KANKAKEE    3  SW 

MAX 

80 

84 

88 

94 

93 

82 

70 

70 

81 

87 

89 

8  3 

87 

87 

87 

94 

93 

90 

78 

81 

84 

88 

87 

65 

84 

88 

83 

78 

80 

63 

83 

84.8 

Mm 

59 

56 

64 

70 

75 

59 

61 

59 

06 

66 

68 

69 

63 

62 

63 

62 

73 

71 

69 

69 

61 

66 

64 

63 

60 

67 

00 

59 

57 

56 

0- 

64.1 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

82 

85 

89 

95 

91 

84 

75 

72 

52 

89 

88 

10 

87 

87 

86 

95 

95 

93 

88 

84 

65 

87 

89 

86 

87 

90 

8  0 

76 

81 

85 

83 

86.2 

Mm 

59 

67 

5  5 

60 

70 

60 

62 

64 

66 

67 

68 

69 

65 

59 

59 

61 

74 

73 

69 

68 

08 

63 

61 

67 

59 

63 

0  9 

58 

5* 

56 

o: 

63.4 

PONTIAC 

MAX 

81 

84 

69 

93 

92 

35 

72 

70 

bC 

88 

91 

90 

90 

86 

89 

93 

93 

91 

81 

82 

83 

85 

88 

36 

86 

90 

6' 

77 

82 

85 

3- 

63.5 

Mm 

61 

60 

68 

70 

72 

00 

62 

65 

0° 

67 

70 

67 

69 

65 

69 

64 

73 

71 

69 

68 

63 

65 

67 

69 

63 

66 

66 

60 

59 

62 

03 

65.9 

RANTOUL 

MAX 

84 

86 

8  3 

95 

94 

90 

83 

71 

d2 

87 

89 

!  o 

90 

88 

68 

95 

94 

96 

92 

85 

67 

88 

89 

63 

87 

93 

83 

81 

84 

85 

64 

97.8 

Mm 

62 

58 

68 

70 

73 

12 

67 

69 

03 

69 

72 

67 

71 

67 

0  0 

69 

73 

73 

68 

68 

0'. 

61 

66 

69 

60 

66 

67 

59 

55 

59 

55 

63.7 

URBANA 

MAX 

84 

88 

69 

94 

94 

69 

84 

80 

8* 

87 

89 

91 

88 

67 

98 

93 

93 

'2 

90 

85 

67 

87 

89 

68 

87 

90 

64 

74 

81 

85 

83 

67.1 

MIN 

65 

63 

it 

67 

73 

64 

68 

67 

72 

73 

70 

,"1 

72 

68 

oo 

68 

73 

73 

70 

71 

0' 

67 

68 

'■. 

66 

67 

62 

60 

62 

61 

69 

67.6 

HATSEKA    2  NH 

MAX 

81 

85 

90 

94 

94 

62 

74 

71 

81 

88 

90 

89 

88 

88 

67 

93 

93 

10 

85 

82 

85 

86 

85 

85 

85 

87 

94 

72 

79 

83 

6  2 

65.1 

•            •  • 

Mm 

60 

57 

64 

73 

72 

o: 

63 

63 

66 

67 

69 

10 

66 

62 

0  2 

64 

73 

4 

71 

69 

62 

64 

63 

0' 

60 

65 

63 

59 

57 

56 

63 

64.7 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  SAM  26 

MAX 

88 

85 

83 

90 

94 

92 

90 

83 

92 

90 

85 

87 

90 

90 

90 

88 

97 

93 

92 

82 

86 

87 

■9 

<: 

67 

88 

93 

86 

77 

85 

67 

88.3 

Mm 

64 

64 

66 

67 

79 

61 

70 

73 

71 

71 

73 

7J 

76 

76 

69 

73 

77 

77 

73 

69 

'2 

72 

73 

73 

69 

70 

00 

65 

66 

64 

70 

70.7 

CARLINVILLE 

MAX 

85 

94 

89 

94 

93 

90 

87 

92 

531 

67 

90 

93 

93 

89 

6  7 

93 

94 

o2 

89 

87 

8' 

90 

90 

68 

67 

92 

66 

76 

64 

86 

60 

86.9 

Mm 

65 

63 

63 

68 

68 

68 

66 

71 

69 

69 

70 

12 

74 

64 

63 

63 

73 

'1 

67 

71 

66 

66 

68 

69 

60 

64 

65 

60 

59 

57 

0  . 

66.3 

GRIGGSVILLE 

MAX 

82 

83 

81 

93 

89 

s* 

BJ 

90 

9- 

86 

91 

93 

92 

69 

i' 

94 

94 

88 

87 

84 

65 

87 

88 

68 

87 

91 

85 

79 

62 

85 

63 

67.4 

Mm 

63 

62 

61 

69 

76 

67 

67 

70 

69 

69 

73 

73 

76 

69 

6t 

70 

74 

'5 

73 

70 

00 

76 

67 

71 

63 

70 

66 

63 

61 

62 

67 

68.8 

HlLLSBORO 

MAX 

85 

8* 

at 

93 

93 

i£ 

85 

94 

61 

86 

90 

.3 

92 

86 

66 

99 

93 

32 

86 

86 

86 

87 

87 

»o 

87 

90 

65 

76 

64 

83 

6* 

88.2 

Mm 

65 

63 

61 

69 

76 

69 

67 

73 

71 

70 

72 

73 

74 

65 

64 

65 

73 

ri 

66 

73 

0  3 

69 

69 

71 

64 

63 

66 

62 

61 

38 

63 

66.1 

JACKSONVILLE 

MAX 

81 

82 

89 

91 

90 

85 

85 

89 

62 

83 

88 

90 

90 

87 

60 

94 

91 

V, 

88 

83 

84 

86 

86 

60- 

85 

90 

82 

77 

81 

65 

•6 

66.  2 

Mm 

63 

64 

69 

69 

76 

6f 

65 

71 

0  1 

69 

72 

75 

66 

-  - 

68 

7* 

70 

70 

05 

66 

66 

"1 

60 

67 

0  0 

64 

61 

39 

63 

67.8 

Sm  R*>Ut«dc«  Noi*«  Following  Sutlon  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JULY 


Day  of  Month 

o 

0> 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

JERSEYVILLE  2  sw 

MAX 

91 

83 

86 

93 

92 

86 

87 

92 

92 

89 

88 

92 

94 

93 

67 

94 

94 

92 

90 

67 

85 

86 

91 

8  9 

87 

89 

89 

84 

83 

85 

84 

89.0 

Mm 

64 

64 

66 

66 

74 

69 

69 

72 

72 

70 

70 

73 

74 

69 

65 

68 

72 

70 

68 

70 

69 

67 

67 

68 

61 

64 

66 

62 

60 

56 

59 

67.4 

MORRISONVILLE  4  SE 

MAX 

83 

85 

89 

94 

91 

88 

86 

90 

87 

84 

88 

91 

89 

87 

88 

95 

93 

93 

90 

83 

63 

86 

88 

67 

88 

91 

64 

75 

61 

86 

66 

87.4 

M1N 

66 

63 

67 

70 

75 

66 

66 

72 

70 

69 

71 

73 

73 

64 

63 

66 

75 

71 

67 

72 

66 

67 

67 

69 

61 

65 

66 

62 

60 

59 

63 

67.3 

PANA 

MAX 

84 

84 

67 

93 

91 

86 

65 

89 

64 

64 

88 

90 

87 

85 

65 

92 

91 

90 

86 

83 

65 

85 

65 

66 

85 

89 

65 

75 

80 

83 

62 

85.9 

MIN 

67 

65 

66 

66 

77 

69 

68 

68 

70 

70 

72 

7* 

74 

67 

65 

68 

75 

72 

69 

76 

67 

68 

69 

70 

65 

66 

67 

61 

62 

60 

64 

66.4 

SPRINGFIELD  we  AIRPORT 

MAX 

82 

85 

66 

94 

91 

86 

85 

89 

82 

66 

89 

91 

90 

88 

87 

95 

94 

92 

90 

85 

87 

88 

89 

89 

87 

92 

83 

76 

62 

85 

85 

67.5 

MIN 

65 

64 

69 

72 

71 

66 

68 

71 

71 

73 

74 

72 

72 

68 

66 

70 

76 

7* 

72 

70 

66 

68 

70 

64 

61 

68 

63 

63 

60 

60 

66 

66.2 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 

79 

82 

65 

89 

94 

93 

87 

84 

69 

83 

85 

90 

92 

69 

87 

86 

94 

94 

93 

94 

64 

86 

66 

90 

89 

88 

92 

65 

76 

82 

65 

87.5 

Mm 

65 

62 

66 

70 

70 

!  9 

66 

69 

71 

70 

73 

7* 

74 

67 

65 

70 

76 

73 

75 

71 

66 

71 

71 

72 

64 

74 

66 

63 

63 

62 

67 

69.0 

VIROEN  1  SSW 

MAX 

83 

84 

86 

92 

92 

86 

86 

90 

67 

87 

90 

93 

90 

68 

65 

94 

93 

92 

87 

88 

90 

68 

68 

90 

67 

75 

82 

86 

64 

67.6 

MIN 

65 

64 

68 

68 

74 

68 

66 

70 

69 

69 

71 

71 

71 

65 

63 

67 

72 

75 

66 

65 

66 

68 

56 

64 

65 

60 

59 

57 

62 

66.3 

WHITE  HALL   1  E 

82 

82 

67 

92 

92 

B  6 

87 

91 

8  7 

87 

89 

87 

93 

92 

87.5 

•          •  * 

MIN 

65 

63 

66 

65 

75 

69 

66 

73 

71 

70 

71 

73 

76 

69 

67 

67 

73 

72 

72 

71 

69 

67 

67 

68 

61 

65 

66 

63 

60 

58 

bZ 

67.9 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

85 

87 

66 

94 

94 

91 

88 

64 

82 

65 

90 

92 

89 

85 

69 

93 

92 

92 

88 

83 

65 

63 

85 

88 

88 

90 

87 

78 

83 

85 

81 

67.2 

Mm 

69 

65 

67 

66 

78 

66 

69 

70 

70 

72 

74 

70 

73 

69 

65 

72 

76 

7* 

73 

72 

64 

70 

68 

69 

75 

68 

67 

62 

61 

60 

65 

69. 1 

EFFINGHAM 

MAX 

85 

90 

95 

95 

92 

90 

93 

90 

65 

90 

93 

69 

91 

95 

96 

97 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

67 

75 

65 

90 

86 

90.0 

Mm 

68 

65 

65 

65 

78 

70 

65 

68 

68 

70 

71 

71 

66 

64 

70 

75 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

68 

67 

65 

67 

68 

59 

58 

61 

67.9 

FLORA  2  NH 

MAX 

89 

85 

89 

93 

94 

90 

85 

94 

89 

88 

67 

93 

92 

86 

90 

95 

94 

92 

90 

86 

85 

84 

67 

90 

89 

90 

86 

83 

84 

86 

65 

88.8 

Mm 

68 

67 

68 

65 

76 

71 

69 

74 

71 

70 

72 

72 

73 

68 

65 

71 

74 

70 

70 

72 

70 

71 

66 

69 

65 

66 

68 

64 

60 

60 

62 

66.7 

MARSHALL   1  E 

MAX 

92 

87 

89 

90 

94 

93 

88 

86 

64 

85 

89 

90 

91 

90 

3  B 

94 

93 

92 

90 

87 

85 

85 

87 

88 

86 

SB 

ea 

82 

62 

65 

65 

88.2 

Mm 

68 

62 

63 

60 

73 

68 

68 

69 

70 

71 

70 

66 

69 

64 

62 

66 

73 

68 

67 

69 

68 

68 

66 

65 

63 

62 

64 

60 

59 

57 

60 

65.9 

MATTOON 

MAX 

85 

92 

89 

94 

94 

66 

66 

65 

63 

65 

68 

91 

88 

87 

8  8 

95 

93 

93 

86 

84 

83 

64 

66 

87 

87 

90 

83 

73 

81 

85 

63 

87.0 

Mm 

68 

64 

67 

66 

75 

68 

66 

70 

70 

72 

72 

70 

71 

67 

69 

70 

74 

72 

70 

71 

67 

67 

66 

69 

63 

66 

64 

61 

59 

58 

63 

67.5 

MOWEAQUA 

MAX 

87 

89 

95 

96 

94 

66 

66 

84 

65 

90 

90 

86 

86 

94 

93 

92 

90 

89 

85 

88 

89 

87 

90 

65 

79 

87 

63 

86.5 

Mm 

67 

60 

67 

78 

67 

66 

69 

69 

70 

72 

71 

66 

64 

66 

72 

70 

68 

71 

64 

67 

67 

59 

62 

67 

62 

57 

63 

66.8 

NEWTON 

MAX 

88 

68 

90 

94 

95 

95 

94 

93 

8  = 

87 

89 

92 

91 

87 

90 

95 

94 

92 

89 

85 

66 

84 

87 

90 

87 

90 

90 

85 

84 

85 

89.5 

Mm 

68 

64 

64 

64 

76 

72 

68 

71 

71 

70 

72 

73 

71 

67 

64 

71 

74 

70 

71 

69 

71 

70 

66 

67 

65 

64 

69 

62 

60 

56 

68.1 

OLNEY  2  S 

MAX 

91 

83 

89 

93 

94 

92 

86 

89 

89 

66 

86 

92 

92 

88 

90 

95 

94 

91 

89 

84 

66 

83 

86 

69 

87 

89 

87 

83 

84 

86 

65 

88.4 

MIN 

69 

65 

66 

63 

76 

70 

69 

73 

72 

70 

72 

73 

72 

69 

67 

72 

73 

66 

71 

71 

69 

73 

69 

67 

66 

65 

6  9 

60 

58 

58 

68.5 

PALESTINE 

MAX 

88 

67 

89 

93 

95 

84 

91 

65 

86 

86 

88 

93 

92 

86 

90 

95 

94 

93 

91 

83 

64 

60 

65 

67 

67 

89 

65 

74 

85 

85 

67 

87.7 

Mm 

68 

64 

66 

65 

73 

71 

70 

70 

70 

70 

72 

70 

72 

67 

05 

74 

73 

73 

71 

71 

70 

68 

67 

08 

65 

66 

69 

62 

59 

59 

62 

68.1 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

86 

87 

89 

98 

94 

69 

66 

85 

84 

88 

89 

90 

88 

88 

89 

95 

93 

93 

89 

84 

86 

84 

66 

88 

88 

90 

65 

73 

81 

85 

65 

87.7 

Mm 

68 

62 

67 

73 

79 

66 

67 

68 

71 

71 

72 

70 

71 

66 

65 

73 

76 

73 

71 

71 

67 

70 

65 

05 

65 

67 

67 

60 

58 

65 

68.4 

SALEM 

MAX 

89 

84 

89 

95 

95 

91 

82 

95 

90 

86 

88 

93 

92 

69 

89 

95 

94 

92 

89 

66 

67 

85 

68 

91 

88 

91 

90 

61 

84 

86 

65 

69.1 

Mm 

63 

63 

63 

64 

72 

66 

65 

73 

71 

70 

72 

72 

74 

68 

66 

70 

74 

71 

70 

74 

70 

71 

67 

66 

66 

65 

66 

63 

59 

59 

62 

67.7 

TUSCOLA 

MAX 

8B 

88 

89 

95 

92 

87 

87 

85 

83 

86 

89 

92 

91 

88 

66 

95 

93 

93 

90 

67 

67 

86 

88 

90 

68 

90 

65 

79 

84 

86 

66 

88.4 

Mm 

66 

60 

74 

66 

80 

65 

67 

68 

70 

73 

72 

69 

70 

66 

65 

66 

72 

70 

68 

72 

65 

67 

67 

67 

61 

62 

59 

63 

59 

57 

62 

66.7 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

MAX 

86 

88 

68 

95 

94 

87 

86 

95 

86 

87 

89 

94 

91 

87 

90 

95 

95 

91 

89 

83 

67 

69 

67 

89 

90 

93 

65 

73 

83 

87 

67 

88.6 

Mm 

67 

66 

68 

69 

73 

70 

69 

72 

72 

69 

73 

7* 

72 

69 

67 

66 

74 

70 

70 

72 

71 

72 

69 

68 

64 

63 

63 

62 

61 

57 

63 

68.2 

WINDSOR 

85 

103 

92 

86 

8  2 

83 

91 

89 

87 

86 

95 

93 

91 

8  5 

80 

8  5 

85 

6  7 

85 

69 

87 

78 

8 1 

87.2 

•          •  • 

Mm 

62 

62 

67 

66 

77 

68 

68 

71 

69 

71 

72 

72 

72 

66 

64 

70 

75 

71 

70 

72 

75 

66 

63 

70 

69 

64 

67 

62 

62 

59 

6  6 

68.2 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

94 

83 

93 

97 

97 

93 

93 

96 

93 

92 

91 

94 

95 

93 

93 

95 

94 

92 

87 

86 

66 

64 

89 

92 

87 

91 

89 

79 

86 

86 

87 

90.7 

Mm 

68 

68 

67 

74 

78 

75 

70 

77 

74 

73 

75 

68 

75 

72 

64 

75 

72 

71 

72 

72 

77 

66 

66 

69 

66 

65 

67 

68 

62 

63 

63 

70.3 

BELLEVILLE  SD  ILL  UNIV 

MAX 

89 

89 

B9 

94 

94 

94 

88 

94 

94 

91 

86 

69 

92 

94 

68 

94 

94 

93 

86 

86 

90 

85 

87 

89 

86 

90 

89 

69 

83 

89 

65 

89.9 

Mm 

65 

65 

of 

68 

75 

71 

67 

72 

72 

70 

73 

70 

74 

69 

66 

65 

72 

69 

70 

73 

69 

70 

67 

67 

66 

66 

67 

62 

65 

58 

62 

68.2 

CAHOKIA 

MAX 

91 

85 

65 

92 

95 

94 

91 

63 

94 

91 

68 

89 

87 

86 

90 

68 

95 

94 

60 

80 

66 

86 

63 

69 

69 

88 

92 

66 

78 

86 

65 

68.0 

Mm 

65 

64 

65 

71 

75 

70 

71 

73 

7* 

71 

71 

71 

73 

71 

66 

77 

74 

73 

73 

73 

70 

73 

70 

72 

67 

70 

67 

67 

65 

61 

67 

70.0 

CAIRO  W6  CITY 

MAX 

86 

84 

94 

97 

96 

94 

92 

97 

96 

96 

93 

95 

97 

93 

94 

95 

93 

91 

88 

89 

90 

81 

89 

91 

69 

91 

92 

62 

87 

86 

87 

91.3 

Mm 

72 

72 

72 

73 

78 

75 

75 

74 

73 

79 

79 

75 

78 

76 

70 

79 

77 

75 

75 

74 

76 

72 

72 

09 

71 

75 

71 

66 

67 

68 

09 

73.6 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

93 

81 

92 

93 

95 

9  6 

90 

95 

95 

93 

90 

95 

97 

90 

92 

95 

94 

91 

88 

67 

66 

87 

90 

92 

90 

91 

90 

85 

87 

87 

88 

90.9 

Mm 

67 

69 

68 

71 

80 

75 

71 

72 

72 

73 

73 

69 

73 

71 

64 

72 

73 

71 

73 

74 

74 

73 

67 

69 

62 

67 

68 

66 

60 

62 

68 

70.0 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

91 

83 

Bl 

64 

93 

93 

88 

81 

93 

69 

85 

87 

92 

90 

87 

87 

93 

92 

90 

87 

67 

85 

84 

66 

91 

87 

90 

86 

77 

85 

64 

87.4 

Mm 

66 

67 

65 

65 

75 

72 

66 

71 

72 

69 

70 

70 

75 

67 

70 

73 

75 

72 

74 

74 

72 

72 

69 

71 

67 

68 

67 

63 

61 

61 

67 

69.  3 

COIDEN  2  S 

MAX 

94 

81 

90 

97 

97 

93 

91 

93 

93 

91 

89 

93 

94 

92 

90 

93 

94 

91 

88 

85 

67 

64 

68 

90 

67 

69 

91 

66 

85 

84 

89 

69.6 

Mm 

67 

67 

U 

74 

78 

73 

68 

70 

70 

72 

73 

65 

71 

70 

63 

71 

70 

69 

71 

72 

72 

66 

64 

66 

67 

66 

65 

67 

56 

61 

60 

66.1 

DU  QUOIN  2  S 

MAX 

90 

84 

92 

94 

95 

92 

86 

94 

92 

92 

87 

93 

93 

68 

69 

94 

93 

90 

89 

85 

88 

63 

69 

90 

69 

91 

87 

82 

B4 

85 

64 

69.1 

Mm 

64 

67 

67 

66 

77 

72 

68 

71 

71 

72 

70 

66 

72 

72 

65 

77 

74 

65 

72 

72 

70 

66 

66 

66 

65 

68 

65 

62 

60 

60 

63 

68.2 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

84 

63 

92 

95 

95 

92 

90 

93 

93 

90 

90 

94 

93 

89 

91 

94 

94 

91 

89 

87 

66 

81 

69 

69 

67 

91 

67 

81 

83 

84 

65 

89.  1 

Mm 

68 

67 

68 

66 

78 

72 

70 

72 

71 

72 

73 

70 

70 

71 

63 

74 

75 

70 

72 

73 

73 

62 

67 

66 

66 

69 

66 

64 

62 

61 

66 

69.1 

MARION  4  NNE 

MAX 

89 

60 

90 

93 

94 

92 

89 

92 

91 

89 

87 

92 

92 

86 

89 

92 

93 

90 

68 

87 

85 

78 

87 

68 

87 

90 

87 

83 

84 

85 

83 

68.2 

Mm 

69 

68 

67 

66 

74 

69 

71 

70 

71 

74 

73 

69 

72 

66 

64 

71 

72 

70 

70 

74 

72 

67 

63 

68 

66 

65 

67 

62 

60 

62 

62 

68.4 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

86 

82 

B6 

93 

94 

91 

85 

93 

91 

69 

84 

92 

90 

66 

38 

92 

92 

89 

88 

85 

65 

81 

87 

68 

87 

90 

66 

83 

83 

65 

63 

67.6 

Mm 

67 

67 

69 

66 

76 

73 

68 

73 

72 

71 

69 

73 

73 

66 

66 

72 

75 

72 

73 

72 

72 

70 

68 

71 

66 

68 

66 

64 

61 

62 

66 

69.3 

SPARTA 

MAX 

90 

83 

91 

95 

96 

91 

87 

95 

93 

92 

88 

93 

96 

94 

90 

94 

95 

9  5 

69 

89 

86 

63 

90 

91 

88 

92 

85 

79 

84 

86 

65 

89.8 

Mm 

67 

67 

67 

71 

79 

73 

70 

74 

71 

71 

71 

70 

75 

73 

64 

68 

70 

66 

70 

73 

71 

69 

67 

66 

65 

67 

06 

64 

62 

59 

64 

68.8 

WATERLOO  1  WSw 

MAX 

87 

84 

92 

93 

94 

95 

84 

94 

93 

90 

87 

9  3 

95 

90 

89 

95 

95 

92 

68 

83 

86 

85 

89 

B9 

88 

91 

90 

62 

64 

86 

66 

89.4 

Mm 

66 

66 

70 

71 

76 

70 

71 

76 

73 

70 

70 

rc 

75 

72 

66 

69 

74 

70 

69 

72 

71 

71 

68 

69 

68 

67 

66 

64 

62 

60 

65 

69.3 

S««  Reference  NoIob  Following  Station  Index 

-   90  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

 .  JUL  T 

Day  ol  Month 

Average  4 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

*         •  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

92 

89 

90 

94 

95 

96 

84 

92 

91 

90 

88 

93 

93 

93 

89 

94 

9 ' 

95 

92 

90 

o  S 

82 

88 

91 

90.3 

Mm 

69 

69 

68 

65 

77 

73 

69 

73 

72 

73 

72 

72 

75 

69 

66 

74 

75 

74 

68 

70 

70 

71 

71 

w 

66 

66 

70 

64 

61 

63 

69.7 

6RH0KP0RT  DAM  52 

MAX 

93 

83 

93 

95 

97 

95 

95 

96 

93 

99 

93 

95 

96 

90 

92 

97 

93 

93 

91 

91 

92 

84 

90 

93 

89 

94 

V  1 

85 

87 

87 

87 

91.6 

Mm 

70 

70 

6B 

71 

79 

76 

72 

73 

72 

76 

72 

70 

73 

72 

65 

66 

73 

75 

73 

74 

74 

72 

70 

70 

69 

70 

75 

67 

62 

63 

64 

71.0 

DIxON  SPRINCS  AGR  C 

MAX 

98 

84 

90 

92 

95 

91 

91 

92 

93 

99 

90 

v7 

92 

87 

91 

92 

93 

92 

86 

68 

67 

68 

86 

89 

69 

90.0 

Mm 

69 

67 

69 

69 

76 

75 

70 

70 

7  0 

74 

73 

68 

70 

69 

64 

74 

70 

69 

72 

70 

72 

70 

65 

67 

66 

65 

M 

61 

59 

62 

61 

68.4 

FAIRFIELD  RADIO  WFIH 

MAX 

90 

82 

87 

91 

94 

,u 

84 

92 

90 

88 

86 

92 

92 

89 

88 

93 

92 

91 

86 

89 

o  ? 

8 1 

65 

a  B 

67 

88 

87 

85 

81 

84 

84 

87.9 

Mm 

69 

65 

63 

67 

77 

73 

71 

70 

72 

72 

71 

73 

66 

65 

72 

74 

71 

70 

74 

71 

67 

70 

65 

65 

65 

67 

63 

60 

60 

60 

66.5 

HARR I SBURG 

MAX 

90 

83 

99 

97 

99 

96 

93 

97 

96 

93 

90 

96 

94 

92 

94 

97 

96 

v  t. 

92 

92 

9 1 

82 

90 

8 1 

92.1 

Mm 

70 

69 

67 

67 

78 

79 

72 

73 

7? 

73 

73 

71 

73 

67 

64 

75 

72 

72 

73 

75 

73 

72 

69 

69 

66 

69 

64 

60 

64 

62 

69.9 

MCLEANSBORO 

MAX 

91 

80 

87 

92 

93 

91 

86 

93 

89 

88 

85 

91 

69 

89 

B  B 

91 

91 

B  3 

86 

65 

8 1 

79 

89 

66 

87.2 

Mm 

68 

69 

67 

65 

75 

73 

70 

74 

72 

73 

69 

72 

69 

69 

ih 

74 

75 

12 

73 

73 

•7 

72 

68 

7  2 

66 

67 

67 

65 

63 

64 

63 

69.6 

HT.  CARMEL   1  NNw 

MAX 

95 

89 

87 

91 

93 

97 

91 

69 

I 

91 

65 

,7 

92 

87 

■  0 

92 

93 

90 

91 

87 

m 

61 

87 

BS 

86 

88 

87 

65 

83 

85 

St 

66.9 

Mm 

69 

67 

66 

65 

71 

73 

69 

72 

7? 

71 

71 

72 

73 

66 

73 

74 

71 

71 

72 

70 

72 

71 

67 

67 

66 

69 

61 

61 

60 

t 

68.7 

MOUNT  VERNON 

MAX 

89 

83 

86 

94 

95 

93 

88 

95 

92 

90 

87 

<1 

92 

88 

90 

95 

94 

91 

89 

66 

85 

63 

89 

90 

68 

91 

90 

84 

85 

86 

64 

89.4 

MIN 

67 

67 

67 

64 

74 

72 

69 

72 

72 

72 

69 

n 

73 

66 

65 

71 

73 

n 

71 

74 

ro 

69 

68 

69 

66 

67 

63 

61 

S2 

t>3 

66.5 

ROSICLARE 

MAX 

95 

85 

31 

94 

95 

93 

94 

93 

92 

91 

92 

y3 

92 

68 

92 

94 

93 

n 

91 

92 

90 

84 

89 

9  1 

89 

91 

88 

86 

87 

88 

90.9 

MIN 

69 

66 

67 

67 

76 

75 

71 

71 

71 

73 

74 

70 

73 

69 

•-  i 

75 

■•'3 

72 

73 

71 

.'2 

72 

69 

7  0 

66 

69 

71 

63 

59 

63 

6  2 

69.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Oi  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»      *  * 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 
38 
94 
66 

.25 

33 
93 
67 

.26 
32 
94 
71 

.30 
118 
95 
72 

.27 
56 
95 
72 

.10 
49 
88 

65 

.10 
60 
74 
65 

.06 
54 
73 
66 

.06 
36 
67 
68 

.20 
24 
93 
69 

.32 
33 
98 
71 

.26 
30 

100 
67 

.30 
33 
98 
69 

.24 

32 
97 
70 

.24 

47 
95 
70 

.06 
36 
92 

60 

.25 
39 
93 
76 

.05 
34 
64 
75 

.11 
33 
85 
72 

.25 
35 
96 
74 

.21 
23 
95 
74 

.23 
33 
97 

72 

.23 
20 
97 
74 

.26 
46 
95 
74 

.34 
36 
95 
69 

.23 
44 
95 
73 

.49 
90 
92 
70 

.15 
76 
80 
65 

.16 

37 
92 
66 

.  7  3 

29 
93 
'1 

.21 
51 
91 
71 

6.73 
1343 
91.6 
69.8 

•       •  « 

EAST  05 

UR8ANA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 
45 
80 
65 

.32 
29 
91 
64 

.25 
21 
91 
64 

.26 
42 
93 
67 

.31 
115 
91 
66 

.38 
51 
95 
67 

.24 
25 
89 
66 

.15 

34 
87 
67 

.04 

21 
80 
67 

.10 
21 
67 
72 

.18 

17 
91 
73 

.28 

32 
96 
70 

.26 
28 
95 
73 

.33 
26 
94 
68 

.31 
26 
94 
66 

.29 
20 
95 
68 

.32 
40 
98 
70 

.28 
34 
96 
73 

.33 

30 
97 
72 

.25 
27 
95 
73 

.21 
24 
88 
66 

.26 
33 
91 
66 

.20 
22 
91 
68 

.23 
19 
94 
71 

.31 
31 
92 
66 

.31 
25 
95 
66 

.33 
43 
92 
70 

.27 
46 
88 
60 

.10 
30 
72 
60 

.26 
26 
86 
61 

.24 
21 
69 
64 

7.77 
1008 
90.6 
67.5 

*       *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  4  SE 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.09 
70 
80 
66 

.20 

43 
92 
67 

.16 

51 
94 
72 

110 
95 
64 

121 
64 

67 
71 
61 

.37 
68 
93 
66 

.32 
51 
93 
68 

54 
92 
72 

42 
81 
75 

.06 

31 
88 
74 

.31 
53 
76 
75 

.37 
34 
77 
69 

.19 
45 

97 
69 

.23 

67 
91 
66 

.30 

57 
90 
72 

.18 

64 
96 
69 

.33 
71 

100 
74 

67 
102 
66 

.10 
45 

104 
74 

.06 

53 
91 
70 

.30 
51 
93 
71 

.29 

51 
93 
70 

.11 
48 

93 
71 

.33 
30 
93 
68 

.30 
52 
90 
71 

86 
90 
70 

.14 
125 
89 
62 

.18 

51 
89 
62 

.23 
58 
99 
62 

.32 
42 
95 
64 

7.098 
1878 
90.6 
68.6 

*       •  * 

SOUTHWEST  06 

CARLVLE  RESERVOIR 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.33 

77 
95 
68 

.23 
34 
94 
67 

.19 
43 

es 

67 

.27 
112 
66 
65 

■  37 
158 
94 
67 

.37 
73 
98 
72 

.35 
61 
95 
69 

.09 

42 
83 
69 

.26 
59 
99 
72 

.32 
58 
96 

.18 
50 
67 
72 

.12 
50 
91 
72 

.28 

35 
99 
73 

.26 

54 
95 
69 

.32 
59 
«5 
69 

.25 
39 
95 
69 

.29 
73 
96 
73 

.29 

73 
95 
73 

.27 
56 
<>5 
73 

.15 
*i 

90 
72 

.15 
37 
92 
73 

.21 

■! 

91 
72 

.15 
28 
86 

72 

.22 
35 
95 
72 

.22 
56 
91 
69 

.26 
29 
94 
68 

.30 

103 
1i 
67 

.34 
96 
90 
62 

.17 

67 
77 
61 

.27 
46 
91 
62 

.24 
29 
93 
63 

7.74 
1822 
92.2 
69.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

■s 

0 

Day  of  month 

O 

07 

Dep 

1 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

t  iNI 

URBAN* 

4 

7AM 

72 

72 

74 

74 

77 

75 

76 

75 

75 

77 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

80 

80 

79 

79 

76 

77 

76 

77 

76 

77 

77 

73 

70 

71 

73 

75.9 

MAX 

78 

62 

81 

81 

85 

83 

79 

76 

76 

81 

63 

85 

84 

94 

84 

85 

65 

66 

85 

82 

83 

82 

63 

83 

65 

65 

61 

73 

77 

80 

82.0 

MIN 

72 

72 

72 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

77 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

80 

79 

79 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

73 

70 

69 

71 

75.3 

8 

7AM 

73 

74 

75 

75 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

78 

79 

78 

78 

78 

60 

80 

60 

80 

78 

78 

77 

78 

78 

78 

76 

73 

72 

73 

75 

76.9 

MAX 

77 

77 

77 

76 

61 

79 

77 

76 

76 

78 

60 

82 

81 

61 

81 

ai 

83 

82 

8] 

80 

80 

79 

so 

80 

81 

82 

79 

75 

75 

77 

79.3 

Mir. 

73 

73 

74 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

78 

76 

78 

78 

78 

80 

80 

80 

78 

78 

77 

77 

78 

78 

78 

75 

72 

72 

73 

76.3 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.       DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


S*«  Reloronc*  Not**  Following  Sutlon  [ndox 
-  91  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1968  -   1969  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*        *  * 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

1 

8 

57 

322 

781 

1180 

1420 

1007 

969 

350 

155 

56 

6306 

6073 

DIXON 

1 

9 

81 

369 

752 

1214 

1434 

1010 

973 

393 

178 

78 

649*. 

6315 

FREEPORT 

16 

28 

105 

394 

816 

1238 

1468 

1067 

1025 

427 

206 

112 

6902 

6910 

FULTON  DAM  13 

0 

8 

65 

328 

754 

1181 

1432 

1017 

998 

386 

165 

57 

6391 

GAL  VA 

I 

17 

76 

360 

787 

1190 

1435 

1081 

1000 

374 

173 

62 

6556 

6087 

GENESEO 

3 

9 

61 

374 

792 

1227 

1431 

1010 

984 

378 

172 

65 

6506 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

2 

17 

63 

350 

731 

1138 

1391 

992 

973 

367 

159 

63 

6248 

KEWANEE 

1 

5 

43 

346 

741 

1176 

1399 

980 

943 

332 

150 

65 

6181 

MOLINE   WB  AIRPORT 

B 

15 

96 

404 

826 

1247 

1458 

1032 

1010 

396 

172 

57 

6723 

6408 

MORR I  SON 

8 

19 

77 

349 

752 

1186 

1441 

989 

970 

379 

168 

74 

6412 

6300 

MOUNT  CARROLL 

10 

22 

111 

395 

815 

1252 

1486 

1054 

1025 

430 

197 

100 

6899 

6632 

PAW  PAW 

10 

22 

101 

429 

809 

1254 

1521 

1092 

1051 

493 

231 

104 

7117 

Rnf  HE  1  L  E    1  W 

1 6 

29 

12  8 

438 

809 

1491 

1081 

1059 

466 

221 

116 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

15 

21 

95 

393 

809 

1224 

1453 

1017 

1047 

490 

210 

120 

6894 

6830 

STOCKTON 

9 

29 

115 

416 

834 

1289 

1514 

1097 

1050 

458 

199 

118 

7128 

TISKILWA 

12 

30 

104 

411 

775 

1212 

1445 

1041 

1006 

428 

194 

86 

6744 

WALNUT 

5 

11 

69 

351 

754 

1213 

1450 

1012 

989 

366 

169 

6b 

6457 

6146 

*         *  * 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

33 

48 

144 

454 

827 

1222 

1436 

1084 

1053 

519 

239 

148 

7209 

AURORA  COLLEGE 

9 

14 

65 

387 

769 

1163 

1400 

1029 

976 

433 

230 

104 

6579 

6498 

BARRINGTON 

21 

12 

99 

399 

789 

1210 

1497 

1072 

1041 

504 

234 

131 

7029 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

14 

12 

59 

355 

740 

1146 

1355 

976 

941 

419 

204 

124 

6345 

6639 

CHICAGO  UNIVERSITY 

9 

3 

40 

311 

683 

1109 

1314 

965 

937 

440 

220 

138 

6169 

6095 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

4 

9 

41 

331 

691 

1116 

1336 

966 

941 

406 

197 

101 

6139 

6155 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2 

12 

7 

52 

340 

718 

1147 

1351 

988 

948 

464 

242 

150 

6419 

DE  KALB 

9 

19 

84 

377 

769 

1173 

1447 

1030 

1019 

441 

187 

93 

6648 

JOLIET 

0 

11 

42 

321 

675 

1109 

1355 

953 

902 

361 

160 

83 

5972 

MARENGO 

14 

27 

89 

412 

818 

1223 

1456 

1060 

1027 

456 

197 

126 

6905 

MORRIS   5  N 

4 

20 

75 

379 

760 

1152 

1391 

1003 

974 

416 

181 

79 

6434 

6090 

OTTAWA 

1 

10 

38 

317 

720 

1112 

1367 

962 

931 

371 

162 

57 

6048 

5925 

PARK  FOREST 

7 

28 

59 

367 

738 

11B3 

1398 

1028 

992 

453 

225 

111 

6589 

PERU  SEWAGE  PLANT 

1* 

18 

107 

412 

811 

1232 

1463 

1061 

1047 

463 

221 

no 

6959 

WAUKEGAN  2  WNW 

19 

27 

73 

359 

759 

1174 

1411 

1032 

1015 

520 

266 

167 

6822 

6667 

WHEATDN  3  SE 

*         *  * 

9 

22 

67 

346 

755 

1173 

1387 

1020 

1002 

428 

205 

115 

6529 

WEST  03 

GALESBURG 

5 

2 

63 

378 

792 

1195 

1401 

994 

974 

362 

176 

39 

6401 

GOLDEN  1  NW 

1 

6 

37 

308 

726 

1109 

1312 

952 

955 

293 

138 

45 

5882 

LA  HARPE 

2 

6 

58 

372 

787 

1130 

1368 

969 

956 

312 

143 

46 

6149 

5777 

MONMOUTH 

4 

7 

70 

351 

786 

1152 

138J 

982 

952 

335 

153 

60 

6235 

6013 

OUINCY 

0 

2 

27 

265 

688 

1078 

1257 

911 

892 

262 

119 

35 

5536 

5185 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

1 

4 

34 

339 

718 

1130 

1286 

936 

960 

304 

136 

39 

5887 

RUSHVILLE 

*         *  * 

0 

3 

31 

300 

730 

1118 

1336 

940 

952 

146 

62 

5523 

CENTRAL  0* 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

3 

9 

46 

338 

698 

1108 

1319 

972 

956 

322 

140 

55 

5966 

5655 

CHENOA 

77 

316 

803 

1125 

1341 

975 

966 

377 

179 

DECATUR 

2 

2 

24 

314 

673 

1057 

1254 

890 

914 

281 

109 

40 

5560 

5269 

FARMER  CITY 

0 

14 

41 

701 

1094 

1316 

943 

952 

340 

122 

40 

HAVANA  POWER  STATION 

0 

6 

26 

290 

673 

1071 

1279 

911 

923 

250 

109 

27 

5565 

LACON  2  E 

0 

6 

51 

336 

720 

1136 

1369 

988 

940 

343 

160 

58 

6107 

LINCOLN 

2 

7 

38 

342 

693 

1081 

1290 

921 

936 

313 

124 

38 

5785 

5512 

MASON  CITY  3  S 

1 

5 

40 

362 

700 

943 

143 

39 

MINONK 

1 

12 

55 

379 

745 

1150 

1368 

994 

938 

362 

168 

51 

6223 

PEORIA  WB  AIRPORT 

5 

7 

68 

377 

732 

1150 

1377 

962 

984 

367 

172 

73 

6274 

6025 

PRINCEVILLE   1  N 

3 

11 

63 

353 

753 

1130 

1370 

995 

961 

335 

163 

59 

6196 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued  SEASON  OF   1968  -  1969  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

»        *  * 

EAST  05 

DANVILLE 

2 

L4 

50 

340 

647 

1046 

1222 

928 

933 

334 

138 

43 

5697 

5551 

H00PEST0N 

4 

21 

63 

356 

699 

1110 

1299 

969 

954 

359 

167 

49 

6050 

5711 

KANKAKEE   3  SW 

2 

20 

62 

334 

704 

1107 

1335 

978 

921 

363 

169 

58 

6053 

5972 

PIPER  CITY  3  SE 

703 

1140 

1353 

983 

963 

367 

173 

49 

5764 

PONTIAC 

1 

9 

42 

335 

709 

1123 

1343 

975 

917 

345 

151 

50 

6000 

RANTUUL 

3 

13 

39 

324 

688 

1086 

1276 

941 

920 

306 

141 

43 

5780 

ROBERTS  3  N 

3 

12 

49 

347 

URBANA 

1 

8 

33 

342 

690 

1088 

1277 

929 

941 

342 

139 

35 

5825 

5589 

WATSEKA  2  NW 

6 

22 

5* 

348 

681 

1108 

1306 

965 

934 

356 

175 

60 

6015 

*         *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

0 

0 

7 

270 

643 

1027 

1141 

859 

894 

303 

121 

23 

5288 

CARL INVI LLE 

2 

3 

26 

303 

664 

1040 

1197 

890 

279 

113 

34 

5049 

GR I GGSVI LLE 

3 

10 

25 

292 

697 

1074 

1270 

920 

928 

278 

121 

39 

5657 

5215 

HI LLSBORO 

2 

5 

29 

310 

64  1 

1008 

1174 

879 

878 

278 

101 

29 

5334 

4992 

JACKSONVILLE 

2 

7 

39 

289 

689 

1065 

1244 

907 

930 

284 

118 

35 

5609 

5270 

JERSEYVILLE   2  SW 

3 

6 

1,7 

314 

657 

1030 

1 174 

869 

903 

264 

121 

34 

5422 

MORR ISONVILLE  4  SE 

2 

8 

29 

314 

662 

1035 

1221 

898 

935 

284 

109 

28 

5525 

5259 

PANA 

1 

7 

31 

320 

660 

1040 

1208 

900 

913 

284 

110 

37 

5511 

5148 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

1 

2 

31 

353 

703 

1107 

1282 

934 

995 

314 

130 

31 

5883 

5429 

SPRINGFIELD  4  SE 

327 

137 

33 

VIRDEN   1  SSW 

3 

7 

31 

304 

663 

1069 

282 

110 

38 

WHITE  HALL    1  E 

1 

3 

35 

299 

676 

1050 

1220 

884 

917 

257 

110 

32 

5484 

5043 

+         *  4 

EAST  SOUTHEAST  07 

C  HARL  E  STON 

o 

g 

20 

309 

648 

1033 

1 194 

876 

858 

280 

93 

29 

5348 

E  FF I NGHAM 

o 

2 

17 

310 

635 

1025 

1155 

877 

880 

244 

86 

25 

5256 

5172 

FLORA  2  Nw 

o 

6 

14 

281 

598 

995 

1 104 

817 

831 

250 

81 

18 

4995 

4679 

MARSHALL    1  E 

2 

6 

28 

296 

619 

1021 

1180 

873 

883 

321 

104 

27 

5360 

MATTOON 

1 

9 

33 

342 

688 

1070 

1239 

905 

925 

338 

122 

37 

5709 

MOWEAQUA 

7 

28 

310 

682 

1041 

1230 

887 

944 

287 

106 

28 

NEWTON 

o 

6 

14 

282 

590 

966 

1082 

831 

823 

245 

87 

22 

4948 

OLNEY  2  S 

o 

6 

22 

284 

604 

1000 

1087 

821 

836 

271 

87 

24 

5042 

4633 

PALESTINE 

0 

4 

13 

286 

597 

994 

1133 

836 

829 

262 

87 

18 

5059 

4843 

PARIS  WATERWORKS 

1 

7 

26 

307 

657 

1053 

1216 

900 

886 

310 

98 

34 

5495 

5275 

SALEM 

0 

3 

22 

309 

650 

1014 

1119 

842 

856 

254 

86 

28 

5183 

TUSCOLA 

2 

10 

28 

308 

666 

1051 

1248 

915 

911 

298 

105 

40 

5582 

VANDALlA  FAA  AIRPORT 

1 

4 

31 

355 

666 

1036 

1167 

859 

886 

293 

108 

28 

5434 

WINDSOR 

2 

10 

24 

298 

648 

1036 

1207 

878 

888 

291 

110 

30 

5422 

5285 

♦         *  * 

CniJTUUEQT  Oft 

ANNA    1  p 

o 

o 

9 

255 

555 

921 

999 

783 

784 

232 

50 

5 

4593 

4242 

BELLEVILLE   SO   ILL   UN  IV 

3 

5 

4  1 

321 

628 

979 

1096 

830 

841 

248 

60 

17 

5069 

C  AHOK I A 

91 

24 

3821 

r a t r n  wr  ri tv 

o 

0 

3 

197 

494 

848 

903 

700 

700 

177 

27 

0 

4049 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

0 

1 

8 

248 

558 

909 

972 

765 

774 

211 

55 

2 

4503 

4263 

f  ad  i  VI  P  DCCPQV/nTB 

I 

I 

29 

302 

612 

1015 

1161 

850 

863 

306 

111 

21 

5272 

r  nn  new   9  ^ 

1 

13 

253 

555 

923 

995 

776 

764 

211 

62 

7 

4561 

(■DC  A]      COD  1  MT,  C 

I 

nti   cii  in  i  w   5  q 

UU    UUU 1  Pi    £  ^ 

o 

^  7 

274 

586 

948 

1028 

784 

805 

236 

66 

14 

4759 

4347 

EAST  ST   LOUIS   PKS  COL 

0 

0 

9 

259 

564 

931 

MAKANDA   1  NW 

0 

0 

12 

221 

569 

926 

999 

780 

769 

219 

61 

11 

4567 

MARION  4  NNE 

15 

273 

568 

939 

1008 

775 

779 

244 

66 

10 

NASHVILLE   4  NE 

0 

2 

9 

254 

595 

965 

1081 

818 

826 

243 

75 

16 

4884 

SPARTA 

0 

2 

13 

260 

588 

952 

1044 

804 

813 

241 

72 

14 

4803 

4296 

WATERLOO   1  WSW 

0 

0 

13 

246 

601 

951 

1066 

807 

796 

228 

75 

16 

4799 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued  SEASON  OF   1968  -  1969  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*        *  * 

SOUTHEAST  09 

ALB  ION 

0 

2 

5 

239 

542 

937 

1050 

780 

774 

218 

56 

12 

4615 

BR00KP0RT  DAM  52 

0 

1 

1 

224 

524 

841 

912 

722 

735 

182 

32 

1 

4175 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2 

1 

1* 

251 

547 

879 

942 

756 

771 

203 

54 

11 

4431 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

0 

2 

13 

271 

573 

937 

1041 

797 

825 

256 

73 

25 

4813 

4493 

HARR I SBURG 

0 

0 

3 

248 

536 

898 

971 

744 

765 

197 

45 

2 

4409 

4130 

MCLEANSBORO 

0 

2 

9 

273 

567 

945 

1022 

786 

787 

225 

64 

10 

4690 

4321 

MT.   CARMEL   1  NNW 

0 

3 

23 

284 

597 

1036 

1151 

833 

842 

298 

95 

14 

5176 

MOUNT  VERNON 

0 

1 

11 

278 

586 

967 

1058 

806 

611 

238 

74 

16 

4846 

4610 

ROSICLARE 

0 

0 

4 

220 

497 

846 

928 

718 

733 

171 

45 

3 

4165 

SUPPLEMENTAL  DATA 


JULY  1969 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

tshine 

uns©t 

1.2 

c 

<t> 
a 

ion  of 
t  mile 

m-  i 

0  _ 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

O- 

CK 

o- 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

o 

o> 
o 

1.00- 

Total 

C  M  R  Q  WR  CITY 

35 

24 

1 

3 

4 

1 

0 

0 

9 

72 

4.8 

CHICAGO  0 1  HARE  AIRPORT 

29 

0.4 

6.7 

30  +  + 

18 

26 

80 

83 

65 

64 

4 

5 

4 

3 

0 

0 

16 

6,6 

CHICAGO  MIDWAY  A I R  P  DRT 

17 

0.5 

8.5 

40 

N 

28 

76 

81 

60 

62 

3 

5 

5 

1 

2 

1 

17 

58 

6.1 

MHLINE  WB  AIRPORT 

13 

0.5 

7.9 

43 

Sw 

03 

90 

92 

68 

70 

4 

2 

3 

0 

2 

3 

14 

58 

6.1 

PEORIA   MB  AIRPORT 

20 

0.8 

7,0 

30 

w 

27  + 

86 

89 

64 

68 

3 

I 

4 

1 

3 

0 

12 

60 

6.2 

RHCKFORD  WB  AIRPORT 

19 

0.5 

8.1 

25  +  + 

27 

26 

83 

86 

63 

63 

6 

1 

7 

1 

0 

1 

16 

6,6 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

21 

1.9 

8.3 

31 

26  + 

85 

87 

61 

62 

1 

3 

2 

4 

1 

0 

11 

70 

5.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  94  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ftDCBIIVra 

§j 

PHECIP 

SPEC  LAJ. 

UDOC.H  VLn 

ALBION 

09  EOwAROS 

M 

ILL*  STAlE  POLICE  RADIO 

1,0 7 

0 

:  MERCER 

4|  13 

90  43 

72 

6 

GENE  L  bURGESS 

ALEXIS  WATERWORKS 

oot 

WARREN 

41  03 

90  34 

ALTON  DAM  2b 

MADISON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA  1  E 

0 

ANTIOtH  i  NW 

0 

LAKL 

ARGONNE  NATIONAL  LAS 

0 

DUPAGE 

ASHLEY 

0 

WASHINGTON 

AUGUSTA 

03  J 

0 

40  14 

90  96 

66C 

AURORA  COLLtGE 

04 

KANE 

48  20 

AVON  3  NE 

LAKE0" 

JAMES  R  MITCHELL 

8ARR1NGTON 

044 

0 

4?  10 

86  09 

80! 

II 

I 

RICHARD  E.  MILLER 

BARRY 

0*4' 

PIKE 

39  41 

91  03 

641 

It 

GEORGE  fc»  GRIOER 

BEAROSTOWN 

ot 

CASS 

90  26 

7. 

THOMAS  Ei  PHELPS 

BELLEVILLE  SO   ILL  UN  1 V 

0 

St  CLAIR 

41 

BEL V1DE3E  SEWAGE  PLANT 

o; 

BOONE 

CITY  OF  bELVIOERE 

8ENTLCT 

HANCOCK 

LEWIS  E.  THURMAH 

dLNlON  FOREST  SERVICE 

0 

FRANKLIN 

OL^jMll&TON  WATERWORKS 

01 

MCLEAN 

BLOOM 1 NGTON  WATER WO Hii 

b LOOMING! ON  NORMAL 

0. 

MCLEAN 

BLUFFS 

SCOTT 

VERNON  A.  NORTRUP 

BRCOKPORT  OAM  62 

099 

01 

MASSAC 

■ 

37  06 

68  19 

331 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKIA 

lib'. 

OB 

ST.  CLAIR 

34  34 

90  13 

40  0 

m 

CAHOKIA    IRLAlHENT  PLT. 

CAIRO  WB  CITY 

ja 

ALEXANDER 

CANTON  1  ESE 

OJ 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

01 

JACKSON 

CARL1NVILLE 

MACOUPIN 

61 

CARLTLE  reservoir 

CLINTON 

•A 

CARMI  6  NW 

a< 

WHITE 

CENTRALI A  2  SW 

01 

CLINTON 

CHANNAHON  DRESDEN  1SL 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHE  No"'  °H 

1411 

8' 

COLES 

19  29 

88  11 

71( 

?] 

EASTERN   ILL.  UNIV. 

147! 

04 

MCLEAN 

J 

40  44 

88  44 

Tl< 

91 

01 

RANDOLPH 

HUBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET   TR  WKS 

0> 

COOK 

CHICAGO  MATFR  PHP  SI A 

01 

COOK 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

02 

COOK 

MIO 

Chicago  roseland  pmpg 

0< 

COOK 

Chicago  Racine  pump 

COOK 

Chicago  san  oist  off 

o: 

Chicago  s  filter  plant 

COOK 

CITY  ENGR  WATER  PUR  1 F 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1941 

0. 

COOK 

41  33 

87  44 

63C 

CITY  ENGR  WATER  PUR1F 

CHICAGO  UNIVERSITY 

19T; 

COOK 

41  47 

BT  36 

994 

MID 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

0] 

COOK 

■CHICAGO  WB  CITY  NO  2 

COOK 

Mil 

CH1LL1C0THE 

04 

PEORIA 

C1SNE  2  E5E 

09 

WAYNE 

04 

OE  MITT 

COBDEN  2  S 

COULTERVILLE  1    ■  ■- 

01 

RANDOLPH 

310 

C  WARREN  BlRCHLER 

CRETE 

VILLAGE  OF  CRETE 

OANVILLE 

21*0 

09 

VERMILION 

7 

40  08 

87  39 

556 

5P 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2143 

UN 

VERMILION 

7 

40  06 

87  36 

527 

DECATUR 

V 

DE  KALB 

DE  KALB 

9P 

DIMM 

01 

LEE 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

09 

POPE 

4P 

DOWNS  2  NE 

MCLEAN 

~DJ  OUOIN  2  S 

PERRY 

E0ELSTE1N 

:  ■■ 

EOWARDSVI LLE 

* 

7A 

MRS.  DEVERA  M.  GEdMART 

£FF INGHAM 

24BT 

EFF INGHAM 

39  07 

68  33 

595 

7A 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

ELGIN 

ziit 

02 

KANE 

1 

42  02 

86  lb 

756 

FAIRQURY  WATERWORKS 

03 

LIVINGSTON 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

WAYNE 

FARMER  CITY 

04 

OE  WITT 

NuWAm  y£AGLE 

flora  2  nw 

07 

t.P 

free port 

01 

STEPHENSON 

FBEEPORT  SEWAGE  PLANT 

01 

STEPHENSON 

FULTON  OAM  13 

01 

WHITESIDE 

GALENA 

KRAFT  FOODS  COMPANY 

GAlESBURG 

mo 

J  >. 

KNOX 

40  97 

90  23 

771 

MID 

CITY  WATERWORKS 

GALVA 

J  JJS 

01 

HENRY 

1 

41  10 

90  02 

646 

CA 

M 

GENESEO 

01 

HENRY 

GIBSON  CITY 

FORD 

GLADSTONE  OAM  IS 

03 

HENDERSON 

GOLCONDA  OAM  41 

09 

POPE 

GULDEN  I  NW 

03 

ADAMS 

91  02 

725 

6P 

GRAFTON 

06 

JERSEY 

GRAND  TOWER  2  N 

JACKSON 

GREENFIELD  1  S 

39  20 

90  12 

550 

WILLIAM  C.  MENG 

GREENUP 

161  i 

J7 

CUMBERLAND 

39  13 

SS  10 

525 

'.P 

JOHN  W.  WYLOE 

GREENVILLE  1  E 

3493 

BOND 

IS  33 

89  24 

560 

7A 

GRIGGS VI LLE 

04 

PIKE 

90  44 

700 

1 P 

7A 

HOWAflO  L.  STAFFY 

HARD IN 

CALHOUN 

93  37 

SP 

hAMR 1 SBURG 

0  / 

SALINE 

86  32 

9P 

5P 

HARRl SBURG  OISPOSAL  PL 

0  < 

SALINE 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

MASON 

6P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

01 

PUTNAM 

41  IB 

464 

■SP 

HILLSBORO 

04 

MONTGOMERY 

MOOPESTON 

!>*■ 

VERMILION 

40  24 

87  40 

710 

TA 

JOHN  F.  MuShRUSH 

HUTS0MV1LLE  POWER  PL 

19  OB 

87  40 

455 

7A 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4959 

ROCK  ISLAND 

JACKSONVILLE 

06 

MORGAN 

19  44 

90  12 

620 

JERSEY V1LLE  2  Sw 

4469 

01 

JERSEY 

39  06 

90  21 

630 

BA 

J0L1ET  BRANDON  RD  DAM 

-SJJ 

02 

41  10 

66  06 

943 

JOL 1 E  T 

i  1 ) 

U 

41  32 

86  09 

520 

KANKAKEE    3  SW 

(.-..») 

09 

KANKAKEE 

41  03 

87  94 

6P 

7A 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

4403 

OS 

KANKAKEE 

41  06 

67  53 

642 

Kt  1  ThSBURG  1  NW 

4699 

01 

MERCER 

41  06 

90  37 

540 

rtA 

KEwANEE 

4T10 

B  . 

41  19 

S9  53 

820 

SP 

SP 

STAR  COURIER 

KEWANEE  BAKER  PARK 

4T15 

01 

HENRY 

41  19 

69  59 

KEWANEE  8AKER  PAR*. 

LACON  2  E 

4609 

04 

MARSHALL 

41  01 

69  21 

614 

SP 

9P 

MRS.  O.b.PACE.  JR. 

LA  HARPE 

4929 

09 

HANCOCK 

40  39 

90  96 

710 

7P 

7A 

JACK  H.   S HARPE 

LANARK 

4*74 

01 

CARROLL 

42  06 

629 

THOMAS  Dl  PAOLO 

LA  SALLE  1  S 

4423 

02 

LA  SALLE 

41  19 

69  06 

920 

ILL  DIV  UF  WATERWAYS 

LAWRENCEVI LLE 

4947 

07 

LAWRENCE 

38  43 

87  41 

:a 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

LINCOLN 

30  n 

04 

LUG  AN 

40  09 

89  22 

590 

VERNON  P.  GEHL8ACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  Pi. 

MM 

a  i 

COLES 

19  22 

88  12 

453 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

3134 

01 

WILL 

41  34 

86  09 

56* 

CHICAGO  SANITARY  01  ST 

STATION 


LOUISVILLE 

MACKINAW 

MACOMB 

MAKANOA  I  N> 

MARENGO 

MARIETTA 

MARION  4  NNI 


MASON  CITY  3  S 
MAT TOON 

MCHENRY  LUCK  AND  I 
MCLEAN SBORO 
HE DORA 
MILLBROOK 
Ml MONK 

MOLINE  wU  AIRPORT 
MONMOUlM 
NUNTlCtLLO  NO  2 


HOUR  I  SUN V | LLE 
HORR  1  iUNV  I  LLE  4 
MT.  CARMEL  1  NNw 
MOUNT  CARRULL 
MOUNT  OLIVE  I  E 
MUUNI  PULASKI 


MOUNT  VERNON 
MUWEAUUA 
MURPHYS8URU  Wi 


NEhlON 
OLNEY  2  S 
OREGON 
OTTAWA 

PALESTINE 
PAN  A 
PARIS 

PARIS  WATERWORKS 
FOREST 


PAW  I 
PAYSON 

PEORIA  WB  AIRPORT 
PEOTONE 

PERU   SEWAGE  PLANT 


PLEA 


MIL 


V  ANOAL 1 1 


LIA  1 


A|R 


VIRGINIA 
WALNUT 

WASHINGTON   1  ' 


WAUKEGAN  2  WN 
WAYNE  CITY 
WENONA 

WHEATON  1  SE 


PONT  |  A< 
PRA1H1L  DU  ROCHER  , 
PR  I NCEV1LLE  1  N 
PROPHCTSTOWN  1  NW 
OJ1NCY 

UINCY  FAA  AIRPORT 

UINCY  UAH  21 

UINCY   MEMORIAL   BR . 
ft AN TOOL 
RED  BUO 
ROCHELLE   1  W 
ROCKFORD  6  ENE 


SALEM 

SHABBONA  5  l 
SHAWNEE  TOWN 


RINGFIELO  WB  AIRPOi 

RlNGFlELD  4  SE 
SUCKNEY  w  SIDE  TR  wi 
STOCKTON 

STREATOR  2  ENE 
SULLIVAN  WATERWORKS 
TAVLORVILLE 

ISKILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URbANA 

HCA  STARVED  ROCK  OAM 


9021 
9029 
9040 
9090 


! 

1  COUNTY 

i 

age  : 

rruDE 

O 
P 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

DRAIN 

LATT 

o 
o 

□ 

ft 

i 

e 

SPECIAL 

OBSERVER 

t|  CLAY 

T    Hi  ** 

JOHN  D  BLAIR 

TAiEwELL 

40  12 

69  22 

47 

CARL  1 1  H  KULL 

>  MCDONOUGH 

VERNE  GEER 

69  14 

HAAVEY  B.  HARTLINE 

HAHOLO  HYDE 

90  24 

34 

JOSEPH  ACE  MCCAMCE 

41  94 

s 

91 

MRS.    AN I HQN I   Ml GNONE 

LLOVO  J.  SIMPSON 

7 

o  S  CUNPS  UF  tNGlM.tR* 

97 

SI 

ERNES!    IHOMAJ  PINE 

4j  MASON 
7J  COLES 

40  10 

41 

6f 

JAMES  M     MC  LKJNA  f 

39  26 

71 

Mil 

Nil 

GENE  FRANCIS 

7* 

0.  W.  GULLAHG 

49 

b 

41 

F.  G.  FRA21ER 

6  MACOUPIN 

42 

91 

Im.  p.  dodge 

46  33 

4F 

OLIVER  li  HOONLV 

*  WOODFORD 

49  02 

79 

71 

It- 

humCR  C.  PARKS 

1  ROCK  ISLAND 

94< 

MIL 

U  S  WEATHER  BUREAU 

7Ti 

b( 

tf 

MRS  INC2  M.  F INLEY 

44' 

7A 

CAAL  FISLER 

2  GRUNOY 

41  21 

92( 

7A 

2  GRUNDY 

41  27 

56 

1     6Pi  bF 

PHILLIP  C.  COLLINS 

91 

98 

CITY  OF  MORRISON 

19  25 

MRS  DOROTHY  A  BOLLARD 

Tl 

E.  PAUL  UEAIY 

67  46 

GOROEN  R.  GILLETTE 

69  39 

61 

1  A 

LEVI    C.    1  IN*. 

7A 

HAROLD  MARaURGER 

64! 

tf 

19  59 

9P 

HOMER  L.  RENAKER 

?!  JEFFERSON 

36  19 

90C 

tf 

TA 

HOWARD  HEANEY 

7  SHELBY 

i 

19  16 

69  02 

(.11 

61 

t,P 

KENNETH  C.  CUTLER 

420 

MURPHY SBuRO  WATER  CO 

i 

48 

4J 

DOVLi  COHLMEYER 

91  03 

541 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

69  51 

OA 

OIV.  OF  PARKS  4  NCMOR. 

66  10 

9P 

IV 

C  H 

IB  42 

(.1 

RADIO  STATION  ■ VLN 

1  OGLE 

Carnation  company 

TP 

TP 

JOHN  A.    BE CO 

7  CRAWFORD 

1 

19  00 

TP 

TP 

H     M  GADD1S 

b  CHRISTIAN 

19  23 

69< 

TA 

C.  E.  SCHUMACHER 

67  41 

CHARLES  E.  BELL 

TP 

TP 

CITY  OF  PARIS 

TIO 

MIC 

HIC 

PARK  FOREST  WATER  CO 

86  39 

W.  A.  WOODS 

91  14 

760 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HID 

Hit 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MRS  NANCY   L*  WELSH 

460 

MIO 

MIC 

PERU  SEWAGE  PLANT 

S  FORD 
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REFERENCE  NOTES 

ILLINOIS 
JULY  1969 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst, 
p.  0.  Box  2810  -  Station  "A",   Champaign,   Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS" . 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches 
and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  ti"me~i — "Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index." 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  ,R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  ar«  described  In  the  publications     MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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RUSHVILLE 

86.3 

61.7 

74.0 

-  1.6 

93 

6 

55 

22 

0 

6 

0 

0 

0 

1.75 

-  1.67 

1.25 

9 

!c 

4 

1 

1 

DIVISION 

74.0 

-  1.5 

2.40 

-  1.16 

.0 

*       •  • 

CENTRAL  04 

BLOOMINGTON  normal 

85.2 

62.2 

73.7 

-  1.3 

92 

51 

24 

2 

0 

0 

- 

2.96 

•  22 

1  •  7C 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

CHEN.  OA 

DEC  ATUR 

87.0 

62.9 

75.0 

-  .9 

92 

31  + 

53 

23  + 

0 

6 

0 

0 

0 

2.61 

-  .29 

1.09 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

FARMER  CITY 

86. 6M 

59. 9M 

73. 3M 

92 

31  + 

SI 

23  + 

0 

0 

0 

0 

4.01 

3.00 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

HAVANA   POWER  STATION 

87.0 

63.0 

75.0 

-  .6 

93 

7+ 

56 

23+ 

0 

6 

0 

0 

0 

3.55 

.24 

2.09 

9 

.0 

2 

2 

LAC  ON  2  E 

86.0 

61.2 

73.6 

93 

31 

50 

22 

0 

3 

a 

0 

0 

1.54 

.77 

9 

.0 

a 

i 

1 

0 

LINCOLN 

83.6 

62.7 

73.2 

-  2.2 

88 

30+ 

56 

23  + 

0 

0 

0 

0 

0 

2.82 

-  .30 

1.53 

9 

.0 

a 

i 

1 

MASON  CITY  3  S 

84.7 

61.4 

73.1 

89 

31  + 

52 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

3.16 

1.72 

9 

.0 

0 

- 

1 

1 

MINONK 

86.3 

60.8 

73.0 

93 

29 

52 

22 

0 

4 

0 

0 

0 

1.35 

-  1.93 

.79 

9 

.0 

0 

i 

1 

0 

PEORIA  WB  AIRPORT  119. 

83.5 

62  .6 

73.1 

-  1.2 

90 

30 

56 

23  + 

0 

1 

0 

a 

a 

2.82 

-  ,06 

1.80 

9 

.0 

0 

5 

1 

1 

PRINCEVULE  1  N 

84.0 

62.9 

73.5 

90 

31  + 

51 

23 

0 

3 

0 

0 

0 

1.10 

-  1.55 

1.10 

9 

.0 

D 

1 

1 

1 

DIVISION 

73.7 

-  1.3 

2.59 

-  .62 

.  J 

*      *  » 

EAST  05 

DANVILLE 

86.0 

60.9 

73.5 

-  .7 

91 

30  + 

51 

22 

0 

5 

0 

0 

0 

3.57 

.45 

2.63 

9 

.0 

0 

1 

1 

HDOPESTON 

85.8 

60.6 

73.2 

-  1.0 

92 

31  + 

50 

22 

0 

* 

0 

0 

0 

1.04 

-  1.73 

.54 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

KANKAKEE   3  SW 

84.5 

60.0 

72.3 

-  1.1 

92 

29 

50 

23+ 

0 

3 

0 

0 

0 

1.17 

-  2,26 

.42 

10 

.0 

0 

4 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

85.7 

58.2 

72.0 

92 

31  + 

52 

24+ 

0 

3 

0 

0 

0 

1.14 

-  1.97 

1.02 

9 

.0 

0 

1 

J 

PONTIAC 

85.0 

61.9 

73.6 

-  .7 

92 

29 

54 

22 

0 

3 

0 

0 

0 

1.50 

-  1  .5  1 

.55 

10 

.0 

0 

1 

0 

RANTOUL 

86. 3M 

62. OM 

74. 2M 

92 

31  + 

52 

22 

0 

* 

0 

0 

D 

2.37 

2.07 

9 

URBANA 

85.2 

63.3 

74.3 

-  .1 

91 

30 

54 

22 

0 

3 

0 

0 

0 

3.30 

.26 

2.92 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 

Continued   AUGUST  1969 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

.10  or  More 

• 

S 
5 

o 

1.00  or  More 

■  § 
S3 

a  k 

St 

o  k 

"« 

s  i 

WATSEKA  2  NW 

84. 5 

60.3 

72.4 

92 

30+ 

49 

22 

0 

3 

0 

0 

0 

1.56 

-  1.50 

1.43 

9 

.0 

0 

1 

1 

1 

DIVISION 

73.2 

■  8 

1.96 

_  1,12 

.  0 

*       *  * 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

87.4 

66.5 

77.0 

93 

8 

58 

22 

o 

10 

0 

0 

0 

•  46 

.28 

9 

•  0 

o 

3 

0 

o 

CARLINVILLE 

87. 0 

60.3 

73.7 

-  2.8 

92 

29  + 

51 

23  + 

0 

10 

0 

0 

0 

3.63 

.44 

1.87 

20 

.0 

0 

3 

2 

2 

GRIGGSVILLE 

85.0 

63.0 

74.0 

-  2.7 

91 

31 

53 

22 

0 

4 

0 

0 

0 

2.44 

1.85 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

HILLSBORO 

86.2 

61.9 

74.  1 

-  2.2 

91 

29 

52 

23 

0 

7 

0 

0 

0 

1.56 

-  1.90 

1.16 

21 

.0 

0 

2 

1 

1 

JACKSONVILLE 

84.4 

62.0 

73.2 

-  2.6 

90 

6 

54 

22 

0 

1 

0 

0 

0 

2.62 

-  .41 

1.20 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

JERSEYVI LLE  2  SW 

85.8 

60.5 

73.2 

91 

29 

52 

24 

o 

6 

0 

0 

0 

2,51 

1.50 

2  i 

c 

o 

4 

1 

]_ 

MORR I SONV I LL E   4  SE 

85.5 

61.6 

73.6 

-  1.7 

91 

31  + 

53 

23  + 

0 

7 

0 

0 

0 

2.57 

-  1.03 

1.62 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

PANA 

83.5 

63.0 

73.3 

-  2.7 

88 

31  + 

53 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

2.60 

-  1.47 

1.68 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

SPRINGFIELD  WB   AIRPORT  R 

84.7 

63.2 

74.0 

-  1.2 

90 

31  + 

55 

22 

0 

2 

0 

0 

0 

2.34 

-  .40 

1.01 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

SPRINGFIELD  -  SE 

85. 1M 

63. 9M 

74. 5M 

90 

31 

54 

22  + 

0 

1 

0 

o 

0 

3.22 

.80 

21 

.0 

0 

6 

4 

0 

VIRDEN  1  SSW 

85.4 

61.7 

73.6 

89 

31  + 

52 

22 

o 

0 

0 

0 

0 

3.62 

2.67 

2 1 

.  0 

c 

2 

2 

1 

WHITE   HALL   1  E 

85.4 

61.9 

73.7 

-  2.9 

90 

29 

55 

24 

0 

1 

0 

0 

0 

1.76 

-  1.35 

.90 

1 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

74.0 

-  2.3 

2.45 

-  .89 

.0 

*       «  » 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

85.1 

63.0 

74.1 

93 

30 

52 

22 

0 

4 

0 

0 

0 

1.55 

-  1.79 

.67 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

EFF INGHAM 

86.0 

62.5 

75.3 

-  .3 

95 

18 

52 

22 

0 

14 

0 

0 

0 

2.35 

-  .95 

1.62 

21 

.0 

0 

2 

2 

1 

FLORA  2  NW 

86  •  5 

62  •  1 

74.3 

-  2.4 

93 

18 

53 

22 

o 

7 

0 

0 

0 

1.68 

1.26 

2 1 

.  0 

o 

3 

1 

MARSHALL   1  E 

86.3 

60.0 

73.2 

92 

31  + 

50 

22 

0 

4 

0 

0 

0 

2.18 

.95 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

MATTOON 

85.0 

62.0 

73.5 

90 

31  + 

53 

22 

0 

4 

0 

0 

0 

3.75 

1.92 

16 

.0 

0 

4 

3 

2 

MOWEAQUA 

86. 1M 

60. 5M 

73. 3M 

52 

22 

0 

o 

0 

0 

4.36 

2.20 

16 

.0 

0 

6 

3 

2 

NEWTON 

86.9 

61.7 

74.3 

96 

30 

52 

22 

0 

6 

0 

0 

0 

2.14 

1.16 

21 

2 

2 

1 

OLNEY   2  S 

86.3 

61.5 

73.9 

-  3.0 

91 

4 

54 

22 

o 

6 

0 

0 

0 

3.78 

3.08 

21 

.  0 

0 

2 

2 

1 

PALESTINE 

86.0 

62.5 

74.3 

-  2.3 

91 

30  + 

54 

22 

0 

5 

0 

0 

0 

4.20 

1.16 

2.28 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

PARIS  WATERWORKS 

86.1 

62.5 

74.3 

-  1.2 

92 

30 

52 

22 

0 

4 

0 

0 

0 

2.28 

-  .60 

1.70 

9 

.0 

0 

2 

2 

1 

SALEM 

87.3 

62.3 

74.8 

93 

31  + 

56 

22 

0 

11 

o 

o 

0 

1.13 

-  2.12 

.60 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

TUSCOLA 

86.  1 

62.0 

74.1 

92 

30 

53 

22 

0 

4 

0 

0 

0 

4.75 

1.23 

2.76 

1 

.0 

0 

5 

2 

2 

VANDAL  I A   FAA  AIRPORT 

86.3 

62.1 

74.2 

92 

29 

56 

22 

o 

8 

0 

0 

0 

1.66 

•  63 

2 1 

•  0 

o 

3 

I 

o 

WINDSOR 

84.9 

62.5 

73.7 

-  1.5 

91 

29 

51 

22 

0 

4 

0 

0 

0 

2.33 

-  1.13 

.75 

9 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

74.1 

-  1.9 

2.74 

-  .49 

.0 

«       *  » 

SOUTHWEST  06 

ANNA   1  E 

88.2 

64.1 

76.2 

-  1.3 

98 

9 

58 

0 

1  3 

o 

o 

o 

2.13 

-  1.95 

.69 

9 

.0 

0 

* 

2 

0 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

87.7 

60.6 

74.2 

92 

30  + 

52 

23 

o 

10 

0 

0 

0 

.18 

.11 

1 

•  0 

o 

1 

0 

o 

C  AHOK I A 

88.5 

63.1 

75.8 

94 

30  + 

54 

23 

0 

13 

0 

0 

0 

.20 

.20 

9 

.0 

0 

1 

0 

CAIRO  WB  CITY  R 

87.8 

68.7 

78.3 

-  1.6 

98 

9 

64 

4 

0 

14 

0 

0 

0 

.75 

-  2.35 

.23 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

C  ARBDNDALE   SEWAGE  PL 

88.3 

63.2 

75.8 

-  2.0 

97 

9 

56 

12 

0 

11 

0 

0 

0 

1.47 

-  2.39 

1.33 

21 

.0 

0 

1 

1 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

85.7 

63.4 

74.6 

92 

20 

55 

22 

0 

7 

0 

0 

0 

1.09 

.70 

21 

.0 

0 

3 

0 

COBDEN  2  S 

62 .  9M 

75 .  3M 

97 

9 

57 

4 

13 

0 

0 

0 

1.37 

.51 

20 

■  0 

o 

o 

OU  OUOIN  2  S 

88.1 

61.9 

75.0 

-  2.6 

96 

9 

56 

25 

0 

14 

0 

0 

0 

1.27 

-  2.37 

.66 

21 

2 

0 

MAKANDA   1  NW 

87.2 

64.6 

75.9 

96 

9 

57 

23  + 

0 

11 

0 

0 

0 

.95 

.70 

20 

.0 

0 

2 

0 

MARION  4  NNE 

86.4 

62.7 

74.6 

-  2.7 

95 

9 

52 

24 

0 

7 

0 

0 

0 

2.01 

-  1.60 

1.55 

20 

.0 

0 

3 

l 

NASHVILLE  4  NE 

86.5 

63.7 

75.  i 

9 1 

31  + 

53 

22 

r> 

7 

0 

0 

0 

.07 

_  3,74 

.  04 

1  7 

.  0 

o 

o 

0 

o 

SPARTA 

87. 3M 

62.5 

74. 9M 

-  3.6 

96 

9 

53 

24 

0 

0 

0 

0 

.43 

-  3.27 

.26 

20 

.0 

0 

2 

o 

0 

WATERLOO  1  WSW 

75.9 

31  + 

57 

24+ 

0 

13 

0 

0 

0 

•  37 

-  2.98 

.  17 

3 

.  0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

75.5 

-  2.4 

.95 

-  2.85 

.0 

*       *  « 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

87.6 

64.7 

76.3 

96 

30 

57 

22 

0 

10 

0 

0 

0 

.96 

.76 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

BROOKPORT   DAM  52 

88.7 

64.3 

76.5 

97 

9 

58 

0 

1Z 

0 

0 

0 

3.16 

-  .14 

1.93 

10 

.0 

0 

3 

2 

2 

DIXON   SPRINGS   AGR  C 

87.9 

62.3 

75.1 

97 

9 

55 

12 

0 

\i 

0 

0 

2.22 

1.73 

21 

.0 

0 

2 

1 

1 

.           .       .  _      nHUlU     Br  J  B 

65.4 

61.2 

73.3 

-  4.1 

90 

31  + 

55 

4+ 

0 

4 

0 

0 

0 

1.84 

.72 

21 

.0 

0 

4 

2 

0 

HARRISBURG 

90.8 

62.9 

76.9 

-  1.3 

100 

9 

55 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

.86 

-  2.66 

.80 

20 

.0 

0 

1 

1 

0 

MCLEANSBORO 

85.6 

64.1 

75.0 

-  3.0 

90 

31  + 

57 

22 

0 

7 

0 

0 

0 

.25 

-  3.37 

.14 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

66.6 

62. 2M 

74. 4M 

92 

29 

55 

22 

0 

6 

0 

0 

0 

2.69 

2.27 

21 

.0 

0 

2 

1 

l 

MOUNT  VERNON 

87.7 

62.6 

75.2 

-  2.6 

93 

31  + 

57 

24  + 

0 

11 

0 

0 

0 

.39 

-  3.44 

.26 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROSICLARE 

89.5 

63.6 

76.6 

97 

9 

56 

12 

0 

15 

0 

0 

0 

1.60 

.97 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

75.5 

-  2.4 

1.55 

-  1.95 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
HARRISBURG 

100 

DATE 

09 

LOWEST  TEMPERATURE 
MARENGO 

43 

DATE 

22 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
KE I THS8URG  1  NW 

4.94 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
GALENA 

T 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
KE ITHSBURG   1  NW 

4.00 

DATE 

09 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Illinois 

»UCUST  1469 


Station 

1 

Day  o(  Month 

I 

'  1 

2 

3 

4 

5  |  6 

'  1 

8  |  9 

10 

11  |  12 

13  |  14  |  15 

16 

17  1 

ie 

19 

20 

21 

22  |  23  24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  30 

31 

•     •  • 

NO*  T  HUE  ST  01 

ALEOO 
DIXON 

EE POST 
F-REEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  0 AN  13 

3.34 
1.17 
2.23 
1.12 
1.23 

T 

T 

.22 
.04 

T 

.10 

.83 
.90 
.03 

2.82 

.59  .32 
.03 
.08 

.48  .30 

.06 
T 

.06 

T  .19 

.20 
1.19 

T 

T 
1 

.10 
.03 

.23 
.31 

T 

GALENA 

CALVA 

CENESEQ 

mennepin  power  plant 
illinois  city  qah  16  // 

T 

2.96 
2.73 
.99 
2.30 

T 

.05 

.78 

.03 
.07 

T 

.08  .34 
1.43 
.90 
.23  1.35 

.40 
.49 

.01 
.37 

.84 

.10 
I 

1.23 

,06 

.05 

.06 
.11 

kEITmSBURG   1  NM 
KEHANEE 

MOLINE   we   AIRPORT  R 

MORRISON 

MOUNT  CARROLL 

4.94 
1.68 

2.00 
2.90 
1.22 

T 

.08 

.01 

.40 
.62 

!70 

4.00 
.65 
.01  .35 

.10 

.06 

.22 
.46 
•  90 

.39 
.70 

.29 
.32 

T 

.12 
.20 
.25 
T 

.•o 

NEW  BOSTON  DAM  17 

PAW  PAW 

ROCHElLE    1  H 

ROCKFORO  6  ENE 

ROCKFORO  MB  AIRPORT  //ft 

4.03 
.70 
2.09 
1.39 
2.14 

.02 

T 

T 

T 
T 

.60 

T  3.20 
.26  .30 
.95 

.17 

.25 

.02 
.07 
.24 
.10 

.02 
.58 
.31 

.67 

7 

.20 

.25 
.42 

.04 
.73 

T 

7 

7 

.81 

STOCKTON 
TISKILWA 
WALNUT 

2.17 
.82 
1.58 

.88 

T 

.77 

.22  .12 
.03  .52 
.57 

.03 
.27 

7 

.91 
.09 

.01 
7 

.16 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NM 
AURORA  COLLEGE 
ftARR I NCTON 

CHANNAHON  DRESDEN   I Sl 
CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

.41 
1.53 

.54 
1.34 

.91 

.02 

.  1 1 

.17 
.74 

.09 

T 

.60 
.27  .10 
.15  .33 

.27 

.02 
.10 

.08 
.19 

.01 
.62 

.15 

.05 

7 

7 

.07 
7 

7 

.14 

.05 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 
CHICAGO  WB  AIRPORT  //R 
CHICAGO  WB  CITY  NO  2  A 
OE  KALB 
ELGIN 

.39 
1.11 

.30 
1.45 

.67 

.0*> 

.05 
.05 
.07 
.46 
T 

.33 
.14 
.22 
.29 
.28  .22 

.04 

7 

.92 
.01 

.21 
.08 

T 
T 

7 
t 

7 

.47 
.01 

7 
7 

JOLIET  BRANDON  RQ  QAM 
JOLIET 

LA  SALLE    1  S 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

1.05 
.42 
1.61 
1.58 

1.71 

T 

.01 

.10 

.36 

.12  .25 
.39 

.12  .28 
.10 

.73  .26 

.13 
.80 
.09 

.54 

.03 
1.02 

.40 

.10 

.01 
.42 

.09 

MlLLBRODK 
HOAR  I S 
MORRIS  5  N 
OTTAWA 
PARK  FOREST 

1.41 
1.57 
1.35 
3.44 
.51 

>  I* 
.06 

.15 

.11 

.33 
.96 
.04 

.46 
.50  .26 
.35 
.61 
.40 

.03 

.04 

.57 
.36 

.04 

T 

7 

1.94 
.03 

.80 
.05 
.23 
.12 

.06 

T 

PEOTONE 

PERU  SEWAGE  PLANT 
STREATOR   2  ENE 
UT  ICA  STARVEO  ROCK  DAM 
WAUKEGAN  2  WNW 

1 .00 
.40 
2.64 
1.10 
1.18 

.11 

T 

T 

T 

.03 

.20 

.03 
T 

.15 
.  19 

.50 

.37 
.95 
.22  .33 
■  01 

.14 

T 

.89 

7 

.09 

.14 
•  10 

.27 

1.94 
.07 

7 

7 
7 

WHEATON  3  SE 

1.25 

.  13 

.52 

.60 

• 

WEST  03 

A  VON  5  NE 
BENTLEY 
CANTON   1  £SE 
GALES BURG 
GLAOSTONE   DAM  18 

2.73 
2.06 
3.63 
3.87 
4.22 

T 

T 

.02 

.26 
.06 

7  2.02 
1.49 
3.65 
2.80 
2.08 

7 
7 

.67 

.04 

7 
7 

.33 

.03 

.57 
.32 

.49 
1.74 

GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

1.20 
2.05 
3.18 
3.56 
1.85 

.01 

.01 

.01 

.08  .52 
1.85 
1.81 
2.62 
■  7t 

7        .23  .07 

.08 
•  69 

.52 

.61 
■  28 

■  20 

1.37 

PAYSON 
OUINCY 

OUINCY  FA A  AIRPORT 
OUINCY  DAM  21  // 
PUINCY  MEMDRUL  BRIDGE 

1.50 
2.42 
1.95 
3.12 
3.38 

; 

T 

T  .27 
.35 

T  .43 
.21 

T  .34 

7 

.17 

.39 

7  .14 

.33 
.28 

.30 

7 

.33 

.81 
1.38 

.71 
.39 

2.26 
1  ■  96 

RUSHVtLLE 

1.79 

.10 

7  1.25 

.20 

.20 

CENTRAL  0* 

BlOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOmINGTON  NORMAL 

CHENOA 

CHILLICOTHE 

CLINTON  1  SSW 

2.80 
2.96 

.87 
3.02 

.15 
.63 

T 

.02 

1.65 
1.70 

.72 
2.02 

T 

.01 

.49 
.66 

.16 

.61 
.35 

.03 
.20 

.0! 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

L  AC  ON  2  E 

LINCOLN 

2.61 
4.01 
3.53 
1.54 
2.82 

.08 
.73 
.11 
■  03 

.15 
.07 

.08 

.31  1.09 
3.00 
2.09 
.77 
1.53 

.07 
.05 

.03 

.97 
.19 

!66 

.09 
.09 
1.20 

.31 

MACKINAW 
MASON  CITY  3  S 
HlNONK 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

2.78 
3.18 
1.35 
2.44 
3.11 

.02 
.14 

.17 

.04 
.09 

T 

.24 
T 

2.97 
1.72 
.79 
.01  1.29 
.14  1.40 

.01 
.06 

7 

.03 
.62 

.37 

.27 
.69 

7 

.01 
7 

■  17 
.66 
.03 
.39 

.77 

PEORIA  WB   AIRPORT  //R 

PR INCEV I LLE   1  N 

TOULON 

2.82 
1.10 
1.00 

T 

T 
T 

.02 

.37  1.80 
1.10 
.30 

■  17 
.04 

.  13 
.42 

.33 

T 

.04 

•       •  • 

EAST  OS 

DANVILLE 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
HOOPESTON 
KANKAKEE   3  Sw 

3.57 
3.47 
1.27 
1.04 
1.17 

.39 
.30 

T 

T 

2.69 
2.90 
1.26 
7  .54 
.10  .30 

.23 

.40 
.42 

.01 

.0) 

7 

.37 
.45 

.02 
.03 

.16 
.22 
.01 
.08 
.01 

T 
7 

T 
7 

■ 

monticello  no  2 
piper  city  3  s£ 

PONT  I  AC 
RANTOUL 
S10IU 

3.37 
1.14 
1.90 
2.37 
1.63 

1.40 
.04 
.07 
.30 

.02 
.32 

1.69 
1 .02 

.02  .27 
2.07 

.03  1.43 

.55 
.15 

T 

7 

.06 
7 

.30 

.27 
T 

7 

.02 

7 

wAT$E< A  2  NW 

US. 

.25 
.07 

2.92 
1.43 

5m  r.Mi.iK. 

MM*  (allowing  Sullen 

.13 
.06 

lutel. 

7 

-  90 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


WE  ST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 
BARRY 

BE AROSTQwN 
BLUFFS 

carl  i nv i lle 
cdhardsvillf 

GRAFTON 

GREENVILLE   1  E 
GR1GGSVILLE 
HARD  I N 

HlLLSBORO 
JACKSONVILLE 
j  ERSE YV I LLE  2  SW 
KG DOR* 

morr i sonv 1 l l e  4  se 

mdunt  olive  i  e 

pleasant  hill 
rockport 

springfield  wb  airport 

springfield  4  se 
taylorville 
v i rdem  1  ssw 
virginia 
white  hall  i  e 


EAST   SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  2  NW 
GREENUP 

HUTSONVI LLE   POWER  PL 

LAWftENCevILLE 
MARSHALL    1  E 
MAT  TOON 
MOWE  AOU A 
NEWTON 

OLNEY  2  S 

PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

SAINTE  MARIE 

SALEM 

TUSCOLA 

VANDAL  I  A  F  A A  AIRPORT 

WUCOX 

WINDSOR 


SOUTHWEST  08 
ANNA  1  E 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 
CAHOkIA 
CAIRO  WB  CITY 
CARBONDALE  SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 
CENTRALIA  2  SW 
CHESTER 
COBDEN  2  S 
DU  OijOIN  2  S 

GRAND  TOMER   2  N 
MAKANDA   1  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE   DU  ROCHER  1W5W 

RED  BUO 
SPARTA 

WATERLOO   1  WSW 


SOUTHEAST  09 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 

BP-OOKPQRT  DAM  52 

C ARM I    6  NW 

DIXON   SPRINGS  AGR  C 

f AIRF I  ELD  radio  WFIW 
GOLCONOA  DAM  51 
HARRI SBURG 

HARRIS6URG  DISPOSAL  PL 
MCLE ANSBQRO 

MT  CARMEL    I  NNH 
MOUNT  VERNON 
ROS ICL ARE 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


3.40 
3.62 
2.06 
1.76 


.b7 

1.37 
1.27 


10      11      12      13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24  25 


.15  1.22 
■  46 
.50 


.10 

.02 

.05  .10 


.10 
T 

.13 


.2*     .02  ,64 

.06 
.03  T 


.01  T 
T 

.05  .06 


.50 
.53  .77 
1.67  1.37 

.02 
T  .03 
.66 
1.85 
.49 

1.16 
1.20  .11 
1.50 
.40 
.04  1.62 

1.10 
1.6 


.04 


1.73 

.02  .72 
.17  1.01 


27     28     29     30  31 
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DAILY  TEMPERATURES 


AUGUST  1969 


Station 

Day  ol  Monih 

• 

? 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•         •  * 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

MAX 
MIN 

81 
58 

80 
57 

84 

58 

63 
59 

87 
58 

91 
67 

87 
69 

89 
61 

83 
63 

82 
60 

87 
62 

85 
6* 

64 
62 

66 

70 

c- 

65 

85 
67 

87 
61 

88 
64 

88 
66 

82 
62 

79 
50 

80 
55 

62 
52 

84 
0* 

84 
56 

86 
60 

66 
61 

89 
65 

91 
67 

91 
65 

1- 
64 

83.5 
61.8 

DIXON 

MAX 
MIN 

SO 
58 

82 
55 

85 
57 

83 

62 

86 
59 

39 
67 

85 

67 

86 
60 

85 

62 

83 
59 

86 
60 

16 
63 

85 
64 

89 
69 

84 

61 

66 
63 

86 
62 

88 
63 

86 
67 

82 
60 

80 
SB 

8? 
50 

64 
54 

87 

60 

88 
59 

88 
60 

88 
62 

89 
66 

92 
68 

93 
66 

VI 
65 

86.1 
61.8 

FREEPQRT 

MAX 
MIN 

81 

57 

80 
54 

82 
56 

81 

62 

82 
60 

86 
65 

63 
68 

83 

61 

80 
63 

79 
57 

84 
59 

12 
39 

82 
65 

87 

70 

63 
59 

84 

65 

64 
61 

83 

67 

62 
67 

77 
62 

79 
53 

80 
50 

64 
53 

3? 
08 

84 
57 

84 
58 

e ! 
6( 

84 

67 

87 
69 

88 

66 

67 

67 

82.9 
61.1 

FULTON   DAM  13 

MAX 
MIN 

81 
63 

82 
59 

86 
63 

85 
63 

85 
60 

69 
69 

68 

76 

65 
63 

83 
65 

84 

66 

67 
62 

85 
64 

85 
62 

90 
72 

68 

( e 

84 
66 

86 

62 

88 

it 

86 
69 

81 
61 

79 
56 

83 
55 

83 

55 

87 
99 

86 
62 

88 

63 

83 

08 

67 
67 

90 
64 

89 
68 

8"' 
67 

85.6 
63.8 

GALVA 

MAX 

MIN 

80 
58 

80 
56 

83 
56 

82 
59 

85 
59 

88 
67 

66 
68 

68 
63 

86 
61 

82 

60 

85 
61 

83 
63 

84 
60 

87 
68 

85 
68 

63 
66 

86 
62 

87 
66 

87 
63 

81 
62 

77 
60 

79 
49 

81 
52 

84 
57 

85 
57 

84 
59 

80 

58 

87 

63 

89 
65 

89 
64 

B9 
62 

84.4 

61.1 

GENESEO 

MAX 
MIN 

77 
59 

83 
59 

86 

59 

86 
60 

69 
60 

92 
69 

67 

67 

88 
61 

62 
65 

84 

60 

69 
62 

B8 
65 

87 
64 

92 

71 

3» 
67 

67 
66 

88 
61 

19 
66 

69 
67 

73 
63 

80 

82 
52 

87 
53 

3  8 

57 

87 
58 

87 
61 

88 
o. 

90 
0' 

95 
68 

91 
67 

»J 
66 

86.6 
62.5 

HENNEPIN  POweR  PLANT 

MAX 

Mm 

83 
58 

81 
58 

86 
59 

84 
59 

85 
60 

89 
66 

86 

73 

89 
56 

86 
67 

82 
63 

86 
61 

63 

-1 

66 
60 

88 
66 

86 

61 

85 
65 

86 
63 

88 
63 

88 
65 

82 
62 

80 
61 

82 
46 

63 
50 

86 
52 

87 
57 

86 
57 

87 
58 

89 
60 

91 
61 

91 
61 

9( 

6  i 

85.9 
60.8 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

85 
61 

84 
58 

81 
57 

85 

62 

87 
61 

91 
67 

90 
67 

88 

62 

85 

61 

82 
61 

86 

62 

B6 
65 

87 

62 

91 
69 

11 
o? 

84 
67 

86 
63 

OA 

6 1 

89 

70 

90 
63 

78 
60 

81 
52 

83 

58 

83 

61 

82 
59 

85 
65 

17 
64 

89 
65 

91 
67 

91 
66 

90 

6' 

86.0 
63.1 

MOllNE   MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
58 

79 
55 

84 
55 

84 

57 

86 
57 

91 
69 

66 
66 

67 
61 

11 

63 

82 
61 

86 
62 

19 
63 

85 
66 

89 
70 

12 
OS 

84 
66 

85 
65 

17 
66 

87 

66 

73 
65 

80 
51 

81 
53 

84 
i? 

83 
57 

86 
56 

86 
61 

86 

o I 

89 
67 

91 

7  0 

91 
70 

91 
69 

84.8 
62.6 

MORRISON 

MAX 
MIN 

81 

59 

80 
56 

86 
61 

64 
60 

88 

57 

89 
67 

88 
66 

86 
56 

8' 

64 

82 
61 

86 
59 

89 
o : 

84 
61 

90 

70 

o  o 
69 

87 
65 

85 
61 

85 
62 

67 
69 

84 

61 

80 
58 

80 
50 

84 

55 

8' 

52 

66 
60 

87 
59 

86 

0" 

86 

62 

90 
65 

88 
66 

8" 
64 

65.4 

61.0 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

79 
53 

81 
53 

85 

53 

64 
63 

84 

56 

63 
64 

65 
67 

82 
60 

79 
61 

63 
56 

65 

57 

84 
60 

84 
60 

69 
68 

65 

51 

63 
63 

86 
58 

86 
63 

64 

67 

79 

(  0 

78 
55 

81 
48 

84 
49 

85 
53 

85 
55 

86 

56 

85 
57 

B6 
63 

9C 
65 

89 
63 

67 

o; 

84.1 
59.0 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

85 
57 

76 
57 

80 
58 

63 
60 

66 
61 

85 
63 

88 

64 

83 
62 

14 

62 

77 
57 

78 
59 

85 
61 

83 
61 

64 
61 

68 
65 

85 

66 

85 
63 

85 
6! 

68 
63 

83 
61 

79 
57 

77 
49 

80 
49 

o8 
37 

65 

60 

65 
60 

67 

60 

68 
64 

88 
65 

90 
64 

90 
63 

83.9 
60.3 

ROCHELLE   1  N 

MAX 
MIN 

80 
55 

80 
54 

81 
53 

84 
60 

65 

58 

85 
64 

87 
68 

82 
57 

83 
64 

82 
58 

84 
53 

85 

62 

87 

62 

83 
66 

87 
:  7 

62 
63 

85 

62 

65 
6* 

87 
67 

82 
61 

77 
58 

79 
43 

80 
52 

84 

01 

86 
53 

85 
56 

86 

0  ' 

86 

60 

86 
69 

90 
65 

»( 
6' 

84.0 
59,9 

ROC  KFOR  D  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
59 

79 
55 

83 
57 

81 
60 

83 
58 

66 
66 

82 

66 

82 
60 

76 

62 

60 
60 

63 
59 

82 

62 

61 
62 

64 
68 

80 
66 

82 
65 

83 
62 

65 
64 

81 
65 

76 
59 

79 
57 

80 
48 

83 
53 

83 
56 

84 

57 

8' 

57 

84 
0 

85 
64 

89 
66 

90 
65 

90 
65 

B2.3 
60.8 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

77 
56 

57 

61 

81 
62 

61 
62 

85 
66 

82 
69 

82 
69 

80 

61 

79 
59 

62 

t  - 

63 

65 

59 

66 

60 

62 

67 

61 

6' 

52 

62 

58 

8 1 
59 

61 

6  1 

66 

68 

67 

O' 

81.3 
62.5 

T I SK I LWA 

MIN 

85 

78 

|1 

8  5 
54 

84 
54 

86 
64 

90 
68 

8  7 
55 

B  9 
63 

78 
56 

82 

16 

65 

65 

69 

66 

86 

67 

86 

89 

73 

SO 

82 

80 

87 

87 

81 

87 

69 

92 

9  8 

85.5 
58.4 

WALNUT 

*           •  * 

MAX 

82 
57 

81 
55 

85 

59 

84 

64 

87 

87 

86 

84 

82 

85 

61 

B2 
62 

83 
62 

86 
69 

86 
68 

66 
67 

86 
63 

86 
67 

66 
67 

81 
61 

10 
56 

80 
49 

85 
54 

83 

58 

86 

60 

67 

0  : 

85 
63 

86 
63 

90 
66 

90 
65 

90 
65 

84.9 
61.6 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 
MIN 

79 
57 

81 
55 

83 
55 

84 

56 

84 
60 

84 
63 

61 
69 

82 
59 

72 
64 

79 
54 

65 
58 

84 
56 

83 
66 

65 

70 

84 
63 

82 
65 

85 
62 

67 
66 

76 
65 

76 
57 

78 
51 

80 
46 

68 

50 

86 
53 

85 
57 

64 
56 

86 
57 

85 

62 

90 
70 

90 
69 

69 
66 

83.1 
60.0 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

78 
58 

81 
55 

84 
57 

85 
57 

64 
60 

86 
65 

83 
66 

84 
59 

73 
61 

60 
57 

64 
57 

85 
6] 

87 
63 

86 
69 

65 
66 

85 
67 

85 
67 

3  8 
66 

64 
66 

77 
63 

Bl 
59 

83 
53 

67 
53 

88 
59 

67 
62 

88 

01 

86 
6  1 

89 
66 

91 
68 

90 
66 

90 
66 

84.6 
61.9 

BARRINGTON 

MAX 
MIN 

63 

57 

78 
53 

80 
55 

83 
55 

84 
58 

84 
66 

66 

72 

62 
60 

63 
64 

74 
55 

79 
57 

84 
08 

86 
63 

63 
68 

87 
68 

86 
67 

85 
65 

66 
65 

87 

67 

78 
60 

75 
53 

77 
46 

81 
50 

87 
55 

87 

59 

85 
56 

86 
56 

86 
65 

66 
65 

90 
68 

92 
67 

83.5 
60.5 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
61 

80 
58 

62 
58 

63 
56 

84 
61 

64 
67 

81 
69 

85 
63 

7* 

62 

79 
61 

64 
59 

86 
61 

85 
66 

88 

74 

85 
71 

65 

70 

85 
69 

87 
71 

80 
68 

77 
63 

78 
58 

82 
53 

86 
53 

87 
57 

86 
63 

66 
64 

86 
61 

66 
69 

89 
71 

90 
71 

88 

72 

83.8 
63.9 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

79 
65 

78 
62 

79 
61 

61 
61 

65 
64 

87 
69 

83 
71 

86 
65 

73 

63 

78 
61 

84 

60 

87 
63 

86 
66 

87 
74 

89 

72 

86 

70 

67 

70 

•0 
69 

80 
67 

77 
66 

79 
62 

81 
60 

84 
59 

65 

61 

84 

67 

84 
66 

88 
65 

90 
69 

94 

71 

94 

71 

92 

72 

84.3 
65.9 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
64 

81 
61 

64 
63 

85 
60 

86 
65 

87 
68 

84 

72 

66 
63 

77 
62 

80 
59 

84 
59 

65 
65 

85 
68 

87 

72 

88 

72 

64 

70 

86 

70 

88 
0  9 

81 
68 

77 
68 

78 
62 

80 
58 

87 
58 

88 
63 

86 
66 

86 
67 

86 
66 

68 
68 

91 
71 

93 
70 

91 
70 

84.9 
65.7 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2 

MAX 
MIN 

80 
65 

78 
64 

79 
64 

81 
63 

85 
63 

83 
69 

82 

70 

65 
67 

74 
64 

75 
64 

81 
65 

85 
66 

85 
68 

87 
73 

87 

'2 

65 

71 

83 

70 

88 
69 

76 
66 

74 
67 

74 
6« 

78 
66 

82 
64 

62 

81 

70 

BO 

71 

67 

0  8 

87 
70 

90 
71 

91 

71 

88 

71 

82.4 
67.7 

OE  KALB 

MAX 
MIN 

80 

62 

81 
55 

83 
58 

83 

60 

82 
59 

83 
66 

85 
68 

83 
60 

83 
63 

78 

57 

66 
56 

8.' 
61 

63 

62 

84 
67 

84 
:9 

84 

67 

85 
64 

85 
66 

S3 
67 

80 
61 

56 

S3 
46 

84 
53 

86 

57 

85 
62 

86 
61 

8". 

60 

86 
64 

90 
68 

90 
67 

90 
to 

84.1 
61.5 

JOLIF.T 

MAX 
MIN 

81 
62 

83 
5B 

61 
61 

84 
63 

85 
56 

87 
65 

67 
69 

85 

61 

83 

50 

80 
63 

64 
56 

3  I 

59 

86 

61 

85 
64 

t)B 
69 

84 
68 

67 
66 

86 
69 

84 
64 

84 

62 

81 
57 

83 
53 

86 

52 

89 
53 

88 
61 

88 

60 

8' 

64 

88 
64 

90 
68 

93 
62 

9J 
6  8 

85.6 
61.8 

MARENGO 

MAX 
MIN 

79 
58 

83 
54 

85 
54 

65 
55 

66 
58 

69 
62 

64 
64 

85 
58 

85 

63 

62 
54 

67 

58 

85 
59 

65 

62 

86 
67 

86 

65 

85 

63 

87 
60 

88 
8  5 

82 
66 

80 
62 

81 
52 

83 
43 

89 
47 

69 

08 

87 
58 

89 
56 

88 

56 

88 
64 

93 
67 

98 
66 

91 
63 

86. 1 
59.2 

MORRIS  5  N 

MAX 
MIN 

77 
57 

80 
55 

83 

55 

85 
53 

83 
56 

84 
61 

63 
67 

64 
58 

BC 

6? 

BO 
54 

84 

55 

83 
3^ 

83 

60 

85 
61 

3  0 
66 

84 
64 

83 
66 

87 

63 

83 

61 

79 
62 

78 
37 

82 

52 

85 

50 

86 

01 

86 
58 

67 

57 

86 
5" 

86 

62 

90 
63 

90 
63 

90 
61 

63.9 
59.1 

OTTAWA 

MAX 

MIN 

79 
60 

83 
58 

as 

58 

85 
69 

85 
61 

tt 
66 

86 
69 

88 

61 

*. 

S ! 

85 
61 

66 
60 

B9 

64 

85 
63 

88 

70 

87 

10 

87 
69 

66 
67 

19 

67 
69 

76 
64 

BO 
t: 

83 
51 

86 
55 

87 

57 

88 
61 

88 
61 

8o 
61 

88 

67 

92 
67 

91 
67 

92 
66 

85.7 
63.5 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

78 
62 

81 
58 

34 
62 

85 
57 

85 
60 

15 
56 

84 
66 

85 
60 

72 
57 

79 
57 

86 
56 

85 

60 

65 
62 

88 

70 

19 
69 

85 
66 

65 
67 

8'. 

t  8 

82 
65 

78 

61 

Bl 
5" 

83 
51 

89 

52 

90 
56 

87 
61 

89 
59 

V- 

88 
65 

91 
66 

92 
68 

91 
66 

85. 1 
61.4 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

77 

5a 

79 
53 

63 
54 

62 
55 

84 
58 

8e 

65 

84 
69 

86 
59 

'1 

80 
5B 

64 

57 

93 
■  ~i 

63 
61 

69 
65 

11 
67 

64 

65 

85 

63 

'1 
"4 

86 

65 

73 
60 

78 
5° 

60 
48 

83 

50 

65 

52 

85 

56 

67 

62 

67 

62 

87 
65 

91 
63 

69 
64 

6  3 
61 

83.7 

60.0 

WAUKEGAN  2  WNW 

MAX 
MIN 

78 
59 

77 
59 

8C 
:  1 

81 
59 

84 
64 

Be 

63 

83 

70 

64 

61 

7S 
6! 

78 
59 

79 
59 

83 

84 

66 

66 

71 

31 

6( 

61 

70 

WHEATON  3  SE 

MAX 
MIN 

82 
57 

82 
53 

8« 

53 

85 
52 

85 

56 

se 
•  7 

86 

76 

64 
58 

83 
'  1 

80 
53 

85 
54 

8! 

5  1 

86 

60 

67 
69 

87 
67 

86 
65 

B6 
66 

81 

69 

87 

65 

79 
62 

81 
54 

84 

47 

87 
49 

8( 

53 

86 
58 

67 
58 

67 

)o 

66 
63 

92 
66 

92 
63 

69 

f 

65.7 
59.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
AUGUST 


Day  of  Month 

o 

a 

Station 

* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

•           •  » 

WEST 

03 

GALESBURG 

7  5 

80 

e  3 

6  3 

85 

8  9 

89 

8  0 

82 

85 

84 

86 

85 

Mm 

57 

39 

57 

59 

60 

67 

68 

59 

64 

58 

62 

6  5 

63 

69 

6 

66 

66 

70 

63 

63 

57 

57 

61 

59 

61 

64 

66 

69 

66 

6  6 

6s!  1 

GOLDEN  1  NW 

81 

8* 

81 

86 

90 

87 

89 

91 

6  8 

83 

6  7 

89 

89 

85 

82 

87 

89 

8  5 

8  5 

MD1 

57 

59 

54 

56 

60 

71 

72 

67 

68 

58 

59 

61 

62 

67 

63 

64 

63 

67 

64 

62 

52 

53 

54 

55 

58 

60 

63 

65 

65 

63 

6K5 

LA  HARPE 

77 

82 

8  5 

85 

87 

94 

88 

94 

82 

84 

6  5 

86 

87 

87 

85 

65 

80 

8  1 

60 

82 

8  5 

8  5 

min 

59 

56 

56 

59 

59 

65 

71 

61 

65 

61 

61 

61 

62 

68 

65 

70 

61 

65 

55 

58 

59 

58 

56 

64 

63 

63 

65 

63 

62!l 

MONMOUTH 

76 

78 

8  2 

83 

86 

84 

84 

85 

87 

82 

90 

68 

88 

MM 

68 

61 

57 

56 

57 

66 

71 

61 

6! 

58 

60 

62 

61 

68 

67 

67 

63 

6  4 

66 

61 

6  2 

52 

53 

56 

57 

59 

6  2 

62 

66 

65 

64 

61.8 

OUINCY 

MAX 

84 

81 

63 

83 

87 

89 

92 

87 

83 

85 

85 

86 

86 

87 

80 

83 

88 

90 

84 

81 

80 

81 

85 

83 

84 

85 

90 

93 

89 

91 

83.8 

Mm 

62 

60 

58 

60 

67 

69 

72 

72 

62 

63 

63 

66 

63 

73 

68 

67 

66 

67 

69 

64 

64 

57 

60 

60 

60 

61 

68 

67 

70 

71 

67 

65.1 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

MAX 

75 

80 

81 

82 

84 

90 

86 

88 

8* 

82 

84 

6} 

85 

84 

82 

81 

83 

86 

89 

72 

79 

78 

79 

82 

83 

84 

84 

87 

91 

90 

90 

83.5 

Mm 

62 

59 

58 

60 

60 

68 

72 

72 

67 

62 

63 

65 

64 

72 

68 

67 

63 

6? 

69 

67 

62 

55 

56 

56 

58 

61 

66 

65 

68 

69 

66 

64.2 

RUSHVILLE 

MAX 

83 

82 

87 

86 

86 

93 

90 

90 

81 

84 

85 

84 

86 

87 

84 

81 

83 

86 

92 

88 

82 

84 

84 

98 

86 

86 

87 

66 

90 

90 

69 

86.3 

•          *  * 

Mm 

60 

57 

50 

60 

61 

63 

65 

65 

60 

60 

60 

60 

60 

66 

67 

64 

64 

63 

61 

55 

61 

60 

58 

58 

62 

62 

64 

64 

62 

61.7 

CENTRAL 

04 

BLOOHINGTDN  NORMAL 

83 

8  2 

8  3 

8 1 

9  2 

69 

83 

89 

90 

Mm 

58 

59 

55 

53 

58 

58 

69 

63 

64 

58 

57 

64 

65 

72 

72 

67 

67 

66 

71 

63 

61 

54 

53 

51 

59 

60 

61 

66 

67 

69 

68 

62.2 

CHENOA 

MAX 

Mm 

DECATUR 

MAX 

83 

85 

9  0 

87 

83 

91 

92 

Mm 

61 

59 

55 

57 

60 

6! 

68 

68 

65 

56 

60 

60 

63 

70 

66 

67 

66 

69 

63 

64 

53 

53 

59 

60 

65 

63 

66 

66 

67 

67 

62.9 

FARMER  C I  TV 

62 

8  4 

82 

88 

88 

92 

92 

Mm 

59 

55 

55 

55 

57 

62 

63 

64 

63 

51 

55 

59 

59 

67 

6  7 

64 

61 

51 

51 

55 

58 

65 

62 

63 

65 

64 

65 

HAVANA  POWER  STATION 

83 

86 

87 

67 

86 

92 

92 

Mm 

61 

61 

58 

57 

57 

66 

71 

66 

65 

60 

62 

62 

62 

69 

66 

66 

65 

70 

62 

66 

56 

56 

57 

59 

62 

62 

65 

65 

67 

64 

63.0 

LACON  2  E 

MAX 

8 1 

80 

8* 

84 

65 

8  9 

8  7 

81 

88 

88 

86 

86 

79 

62 

84 

87 

87 

8  8 

89 

9 1 

86.0 

Mm 

57 

56 

58 

55 

57 

68 

68 

59 

64 

60 

58 

62 

60 

68 

6 

66 

64 

65 

67 

62 

58 

50 

53 

54 

58 

59 

61 

63 

67 

65 

66 

61.2 

LINCOLN 

MAX 

82 

8  3 

82 

82 

8  1 

86 

84 

81 

86 

79 

8  2 

8  2 

84 

9  5 

85 

Mm 

61 

5B 

57 

58 

59 

65 

68 

66 

65 

59 

61 

61 

60 

68 

66 

66 

65 

70 

65 

63 

56 

56 

59 

59 

63 

64 

64 

64 

65 

64 

62!' 

MASON  CITY  3  S 

81 

8  4 

84 

85 

8  8 

88 

8  5 

82 

8  3 

83 

86 

86 

83 

83 

8  6 

87 

86 

79 

78 

82 

84 

86 

87 

86 

86 

89 

89 

89 

84.7 

Mm 

59 

56 

55 

53 

57 

66 

70 

67 

65 

57 

61 

61 

60 

66 

66 

63 

65 

64 

69 

62 

61 

53 

52 

56 

57 

60 

62 

64 

63 

64 

64 

61.4 

M I NONK 

MAX 

81 

82 

87 

85 

86 

81 

86 

89 

86 

62 

86 

86 

87 

89 

90 

86 

83 

86 

69 

78 

79 

82 

64 

86 

87 

87 

89 

89 

93 

92 

92 

86.3 

Mm 

57 

53 

58 

63 

59 

62 

67 

58 

62 

59 

57 

60 

59 

65 

67 

66 

63 

64 

69 

62 

58 

52 

S3 

57 

59 

58 

62 

63 

62 

64 

62 

60.8 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

77 

80 

83 

83 

85 

88 

85 

88 

77 

82 

82 

82 

84 

85 

85 

83 

83 

85 

87 

70 

79 

80 

82 

85 

85 

85 

85 

87 

89 

90 

89 

83.5 

Mm 

59 

57 

58 

56 

59 

67 

70 

59 

62 

57 

62 

62 

62 

68 

70 

68 

67 

64 

70 

69 

63 

57 

56 

60 

60 

61 

64 

65 

64 

64 

64 

62.6 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

83 

79 

83 

82 

85 

88 

86 

88 

86 

81 

80 

82 

62 

85 

85 

83 

62 

65 

87 

80 

76 

76 

81 

85 

83 

64 

85 

88 

90 

90 

90 

84.0 

Mm 

59 

57 

59 

56 

60 

69 

70 

59 

70 

57 

65 

64 

63 

69 

69 

65 

72 

69 

63 

57 

51 

55 

33 

58 

60 

66 

67 

67 

66 

62.9 

EAST 

05 

DANVILLE 

8 1 

90 

90 

60 

89 

86 

82 

8 1 

89 

9 1 

90 

Mm 

66 

55 

54 

56 

56 

57 

66 

68 

64 

56 

54 

5  8 

56 

65 

65 

68 

67 

65 

69 

64 

61 

51 

52 

63 

58 

61 

60 

63 

63 

62 

61 

60.9 

HOOPESTON 

8  3 

80 

88 

83 

83 

6 1 

8  8 

89 

90 

Mm 

63 

55 

56 

56 

57 

59 

68 

66 

02 

56 

56 

61 

58 

65 

66 

66 

66 

66 

68 

61 

59 

50 

52 

55 

59 

59 

60 

63 

65 

64 

63 

60.6 

KANKAKEE  3  SW 

8  3 

88 

66 

85 

8  7 

87 

8  8 

87 

92 

9 1 

84.5 

Mm 

59 

56 

54 

56 

58 

61 

69 

59 

63 

53 

54 

59 

59 

65 

63 

62 

66 

63 

58 

50 

50 

55 

60 

58 

57 

62 

66 

62 

66 

60.0 

PIPER  CITY  3  SE 

82 

81 

8  2 

86 

86 

8  6 

6  8 

85 

60 

8  3 

85 

86 

88 

83 

89 

8  9 

89 

79 

7  B 

82 

86 

86 

88 

88 

89 

89 

92 

92 

92 

85.7 

Mm 

58 

52 

54 

52 

55 

60 

60 

58 

61 

55 

54 

58 

55 

65 

63 

63 

63 

64 

60 

57 

53 

53 

52 

55 

56 

56 

61 

63 

64 

61 

58.2 

PONTIAC 

81 

89 

86 

89 

82 

66 

87 

Mm 

60 

57 

59 

58 

60 

63 

69 

60 

6! 

58 

58 

6  1 

61 

68 

68 

67 

66 

64 

70 

63 

59 

54 

55 

57 

60 

61 

62 

62 

65 

65 

64 

6l!9 

RANTOUL 

MAX 

84 

81 

83 

86 

eel 

89 

90 

83 

83 

84 

66 

88 

ee 

67 

84 

67 

69 

66 

80 

82 

86 

87 

88 

89 

92 

92 

86.3 

Mm 

61 

59 

56 

57 

59 

69 

67 

63 

56 

56 

63 

62 

68 

68 

66 

63 

66 

69 

63 

61 

52 

54 

56 

60 

63 

65 

69 

62.0 

URBANA 

MAX 

81 

82 

83 

86 

86 

87 

89 

89 

7* 

82 

82 

84 

B6 

87 

88 

83 

83 

69 

88 

79 

79 

81 

84 

86 

87 

88 

88 

88 

90 

91 

90 

85.2 

Mm 

6<> 

59 

601 

61 

60 

63 

63 

70 

63 

61 

59 

63 

63 

67 

67 

67 

66 

66 

63 

63 

60 

54 

59 

60 

63 

68 

67 

66 

65 

65 

64 

63.3 

WATSEKA  2  NW 

MAX 

79 

79 

781 

83 

84 

6"< 

86 

85 

84 

80 

82 

S3 

83 

86 

67 

83 

82 

67 

B6 

61 

78 

81 

85 

86 

87 

86 

88 

88 

92 

92 

90 

64.3 

•          •  • 

Mm 

60 

55 

54| 

60 

56 

58 

66 

60 

61 

56 

53 

5? 

59 

67 

67 

6 

66 

69 

63 

60 

49 

50 

54 

60 

58 

57 

64 

67 

63 

63 

60.3 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

80 

92 

93 

9  2 

86 

89 

90 

89 

62 

86 

91 

92 

86 

86 

82 

8  5 

87 

86 

e  7 

88 

91 

92 

9  0 

87.4 

Mm 

69 

62 

61 

67 

63 

68 

72 

72 

71 

63 

64 

62 

63 

69 

7  2 

66 

70 

68 

70 

69 

68 

58 

62 

66 

63 

65 

62 

68 

67 

69 

68 

66.3 

CARLINVILIE 

8* 

82 

8  4 

9C 

90 

90 

66 

84 

e  5 

88 

91 

89 

84 

87 

9  1 

92 

91 

92 

81 

64 

8  5 

83 

87 

87 

89 

92 

91 

87.0 

Mm 

62 

5» 

5? 

54 

56 

64 

64 

68 

66 

56 

67 

55 

56 

66 

66 

63 

62 

66 

61 

61 

51 

51 

34 

56 

61 

61 

62 

61 

62 

62 

60.3 

GRIGGS VILLE 

82 

8 1 

6  5 

83 

90 

8  7 

83 

8  3 

87 

86 

66 

80 

83 

67 

88 

84 

80 

79 

80 

82 

83 

84 

8  5 

88 

90 

89 

Mm 

60 

59 

5f 

58 

60 

6< 

69 

67 

6E 

60 

61 

64 

61 

69 

7C 

63 

63 

67 

67 

64 

63! 

53 

53 

54 

59 

61 

64 

65 

67 

68 

65 

63.0 

HILLSBORO 

MAX 

83 

82 

65 

86 

86 

3S 

90 

89 

II 

83 

84 

84 

87 

90 

es 

83 

84 

90 

90 

89 

80 

80 

83 

84 

83 

86 

86 

88 

91 

90 

90 

66.2 

Mm 

66 

56 

5! 

56 

59 

6! 

67 

70 

61 

59 

61 

57 

57 

68 

66 

66 

67 

6  4. 

70 

63 

66 

54 

52 

55 

38 

61 

61 

63 

62 

63 

63 

61.9 

JACKSONVILLE 

MAX 

83 

80 

19 

83 

86 

9( 

88 

89 

61 

82 

84 

83 

85 

85 

87 

80 

84 

68 

86 

80 

79 

77 

79 

83 

84 

84 

86 

67 

89 

86 

66 

84.4 

Mm 

62 

57 

5! 

55 

58 

6! 

67 

70 

61 

58 

59 

6C 

60 

69 

rt 

66 

63 

65 

67 

62 

65 

54 

56 

56 

57 

59 

61 

64 

63 

66 

64 

62.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

a 

I 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

JERSEYVILLE  2  Sw 

MAX 
MIN 

84 
63 

81 
53 

69 

53 

83 
53 

86 
56 

89 
64 

90 
66 

90 
69 

89 
69 

83 
58 

89 

57 

84 

57 

63 
58 

87 
65 

86 

67 

69 

67 

84 

69 

H8 
6  3 

90 
68 

83 

67 

80 
62 

79 
55 

62 
54 

85 

5? 

89 
5* 

88 
58 

8  6 

6  2 

66 

59 

91 
61 

90 
60 

90 
36 

63.8 

60.3 

MORRISONVILlE  *  SE 

MAX 

Mm 

81 
63 

79 
56 

82 
54 

84 

55 

87 

56 

89 
69 

89 
64 

90 
67 

85 

66 

82 
64 

89 

59 

85 

59 

68 

63 

90 
66 

9  0 
67 

64 

66 

82 
66 

91 
64 

18 
69 

86 

61 

77 
66 

78 
53 

80 
91 

61 
55 

94 

57 

85 

61 

88 
63 

68 

64 

91 
61 

90 
64 

91 
64 

63.5 
61.6 

PANA 

MAX 
MIN 

80 
66 

79 
58 

81 
58 

81 
59 

84 

61 

89 
64 

87 
65 

86 
67 

83 

6B 

61 

60 

80 
61 

81 
59 

85 

59 

87 
68 

37 

67 

80 
66 

83 
68 

38 
6  6 

88 

69 

89 
62 

77 
69 

79 
53 

81 
56 

9? 
58 

92 

61 

84 

65 

8' 

64 

63 

63 

68 

65 

88 

69 

8  9 

64 

63.5 
63.0 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

78 
59 

81 

83 
56 

83 
57 

86 
59 

88 
68 

86 
69 

88 

67 

83 
62 

82 

83 
63 

83 

86 

88 

87 

83 

83 

67 

88 

82 

76 

79 

62 

83 
5  8 

94 
59 

85 

86 

68 

67 

89 

90 

v- 

84.7 
63.2 

SPRINGFIELD  *  SE 

MAX 

85 
65 

83 
JS 

81 
54 

83 
57 

84 
61 

86 
67 

88 

68 

69 
66 

89 

6 ! 

84 
61 

83 
61 

83 
o> 

83 
63 

86 
66 

88 

72 

87 

67 

83 
66 

6? 
5? 

88 
69 

68 

69 

82 
64 

79 
54 

99 

56 

84 

63 

69 

64 

as 

65 

87 
67 

89 

7* 

90 
6  9 

65.1 
63.9 

VIRDEN  1  SSW 

MAX 

Mm 

85 
62 

81 
53 

83 
53 

85 

62 

85 
56 

88 
69 

88 

63 

88 

67 

86 
67 

85 
57 

84 

57 

61 
60 

83 
63 

69 
65 

88 
69 

80 
67 

84 

65 

89 
69 

89 
69 

89 
64 

>■) 
69 

79 
52 

61 
55 

63 
56 

94 

57 

69 

61 

66 

6  ! 

68 

64 

69 

63 

89 
64 

69 

63 

63.4 
61.7 

WHITE  HALL   1  E 

•          •  • 

MAX 

Mm 

84 
64 

80 
56 

61 
56 

84 
58 

85 
58 

85 
63 

68 
64 

69 
68 

89 
67 

81 
59 

83 
59 

94 

60 

67 

60 

86 

66 

8  9 
6  8 

62 
66 

82 
66 

86 

55 

89 

70 

88 

69 

86 
65 

79 
56 

82 
57 

33 
55 

84 

57 

66 

60 

6  6 
63 

88 

61 

90 
63 

89 
63 

8  9 

60 

85.4 
61.9 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

Mm 

79 
66 

80 
58 

62 
58 

86 

60 

87 
64 

86 

63 

68 
66 

86 
65 

61 
69 

80 
58 

82 
59 

8/ 
60 

86 

62 

90 
69 

67 
6B 

62 
67 

84 

67 

8B 

67 

69 

70 

86 
61 

78 
63 

80 
52 

81 
56 

84 
58 

86 
61 

66 
66 

87 
63 

87 
60 

91 
5" 

93 
67 

5- 
67 

85.1 

63.0 

EFFINGHAM 

MAX 

Mm 

86 
65 

79 
58 

87 

57 

87 
60 

90 
58 

83 

60 

91 
61 

90 
70 

90 
68 

81 
59 

84 
59 

67 

58 

91 
59 

92 
66 

92 

66 

85 
66 

83 

67 

95 
69 

90 
72 

90 
72 

67 

62 

81 
52 

61 

37 
55 

84 

61 

63 
68 

3  9 
61 

90 
61 

93 
60 

93 
65 

92 
61 

86.0 
62.5 

FLORA  2  NH 

MAX 

Mm 

84 

67 

82 
60 

84 

57 

84 
58 

87 
59 

89 
59 

89 
63 

87 
69 

86 
58 

81 
58 

83 
59 

83 
60 

88 

58 

92 
64 

69 
65 

84 

66 

64 

67 

99 
67 

90 
72 

89 
63 

8: 

66 

81 
59 

59 

83 
56 

89 
68 

87 
59 

87 

62 

90 
61 

92 
63 

90 
63 

»c 

60 

86.5 
62.1 

MARSHALL   1  E 

MAX 

Mm 

84 
64 

80 
57 

62 
55 

85 
58 

86 
56 

87 
56 

86 

60 

87 

67 

86 

66 

80 
57 

82 
56 

85 

56 

67 
57 

89 
63 

89 
6? 

86 
63 

84 

66 

69 
6  5 

90 
70 

89 

60 

e3 

61 

82 

50 

11 

87 
56 

87 

57 

87 
64 

6  ) 
60 

88 

61 

92 
60 

91 
61 

92 
60 

66,3 
60.0 

MATTOON 

MAX 

Mm 

80 
63 

80 
57 

8? 
57 

83 
59 

85 
58 

87 

6? 

90 
69 

67 
65 

86 

62 

62 
59 

81 
58 

82 
58 

67 
56 

89 

71 

67 
67 

82 
67 

S3 
67 

39 
67 

87 
68 

35 
62 

78 
59 

80 
53 

n 

85 
56 

66 
56 

66 

69 

87 
63 

87 
65 

90 
67 

90 
67 

9  0 
65 

85.0 

62.0 

MOUEAOUA 

MAX 

Mm 

81 
63 

81 
5* 

81 
53 

89 

56 

86 

57 

81 

62 

89 
64 

90 
64 

68 

65 

61 
57 

83 
56 

84 
59 

67 
59 

89 

66 

90 
65 

83 

66 

84 

66 

90 
66 

86 
62 

10 
65 

80 
52 

54 

36 
56 

63 

57 

87 
62 

86 

60 

88 

63 

90 
63 

91 
62 

66. 1 
60.5 

NEWTON 

MAX 

Mm 

85 
67 

84 
58 

8? 

56 

84 

56 

87 
57 

88 
58 

90 
64 

88 
69 

88 
67 

81 
57 

63 
56 

84 
56 

69 
57 

92 
64 

85 
69 

83 
67 

63 
66 

91 
66 

91 
71 

89 
65 

38 

62 

83 
52 

85 
55 

65 

57 

88 
63 

B« 

62 

87 

62 

90 
61 

96 
62 

69 

60 

66.9 
61.7 

OLNEY  2  S 

MAX 

Mm 

85 
65 

82 
59 

67 
55 

91 
57 

88 
57 

86 

53 

88 
59 

87 

70 

87 

68 

80 
56 

81 
58 

61 
56 

88 

60 

90 
69 

68 
65 

62 
67 

81 
68 

90 
67 

90 
71 

88 
69 

92 
66 

82 
54 

s? 

85 

56 

86 
56 

88 

60 

67 

6  2 

88 

61 

90 
62 

86 

63 

90 
60 

66.3 
61.3 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

84 
65 

83 

60 

81 
57 

85 
58 

87 

58 

8 1 

59 

69 
64 

87 

71 

86 
66 

61 
5B 

84 
59 

83 
57 

88 
59 

91 
66 

88 
67 

64 
69 

82 
69 

91 
69 

89 
74 

87 
63 

77 
61 

81 
54 

55 

85 

58 

85 
59 

87 
64 

86 

62 

66 

64 

90 
65 

91 
65 

96 
62 

86.0 
62.5 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

81 
65 

80 
57 

84 

57 

85 

58 

86 
58 

87 
69 

90 
65 

86 
68 

8? 

64 

81 
57 

83 
58 

84 
58 

67 
60 

89 
68 

88 
69 

85 
66 

62 
68 

89 
67 

89 

70 

84 

61 

79 
63 

82 
52 

\l 

87 
57 

89 

60 

88 

66 

8  9 
62 

88 

67 

91 
67 

92 
68 

91 
63 

86.1 
62.5 

SALEM 

MAX 

Mm 

84 
67 

82 
57 

85 

58 

86 
59 

87 
59 

80 

61 

90 
63 

88 

71 

si 
68 

84 
59 

84 
60 

65 

5  B 

90 
59 

91 
66 

90 
6  5 

84 

67 

89 
66 

93 
67 

91 
72 

91 
69 

7? 
67 

82 
56 

86 
5  7 

86 
59 

88 

60 

89 

6  ? 

90 
61 

92 
61 

92 
63 

93 

6  1 

87.3 
62.3 

TUSCOLA 

MAX 

Mm 

84 

63 

78 
58 

84 
56 

85 
58 

66 
59 

87 

6  0 

89 
65 

89 

89 
64 

82 
58 

83 
58 

81 
60 

85 
61 

88 
66 

88 
65 

86 
66 

83 
63 

90 
66 

89 

70 

88 

61 

80 
69 

81 
53 

56 

35 
54 

86 
59 

88 
68 

8  8 
63 

88 

65 

91 
64 

92 
63 

90 
62 

86. 1 

VANDAL  1  A   FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

82 
63 

82 
57 

83 

57 

83 
58 

88 

58 

86 

65 

90 
63 

90 
69 

88 
61 

61 
58 

87 
60 

84 
59 

88 

60 

69 
67 

B9 
66 

80 
67 

83 
68 

91 
66 

91 
71 

90 
69 

76 
60 

79 
56 

57 

84 

57 

89 
59 

87 
62 

68 

63 

69 
61 

92 
63 

90 
64 

91 
61 

86.3 
62.1 

WINDSOR 

•          •  * 

MAX 

Mm 

84 
67 

80 
58 

94 

57 

84 

57 

85 
59 

36 
69 

90 
65 

87 
69 

89 

67 

81 
59 

81 
59 

81 

61 

67 
61 

66 
66 

64 
67 

82 
62 

84 

67 

68 
66 

68 

70 

89 
61 

77 
69 

79 
51 

» 

84 
56 

84 

60 

87 
63 

86 
63 

65 

66 

91 
66 

90 
67 

90 
66 

84.9 
62.5 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

MAX 

Mm 

89 
65 

80 
62 

86 
61 

86 
58 

88 
64 

90 
6? 

90 
61 

93 
74 

96 
69 

65 

60 

67 

62 

86 
59 

90 
60 

92 
66 

88 

65 

80 
66 

83 
69 

90 
59 

91 
71 

92 

70 

79 
66 

63 

60 

87 

60 

87 
51 

89 

62 

88 

63 

8  5 

62 

90 
63 

92 
64 

91 
69 

93 
63 

86.2 
64.1 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

Mm 

85 

67 

83 
57 

83 
56 

85 

55 

88 
58 

BB 
60 

90 
61 

91 
67 

92 
71 

84 

62 

85 

57 

85 

54 

88 

54 

89 

67 

89 
65 

86 
67 

83 
67 

91 
64 

91 
71 

91 
67 

96 
69 

66 
51 

84 

52 

87 
51 

87 
55 

68 

36 

89 
58 

90 
38 

92 
36 

92 
61 

91 
59 

67.7 
60.6 

CAHOKIA 

MAX 

Mm 

86 

70 

84 

59 

89 
56 

64 
59 

85 
59 

87 
63 

91 
62 

92 
69 

94 

70 

91 
61 

86 

60 

67 
58 

87 
59 

91 
65 

91 
67 

90 
67 

82 
65 

63 

66 

91 
71 

94 

70 

94 

70 

79 
57 

64 
54 

87 
57 

88 

62 

87 

60 

6  8 

61 

69 

63 

92 
59 

94 

73 

93 
59 

68.5 

63.1 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

Mm 

92 
70 

79 
68 

84 

68 

86 
64 

67 
67 

90 
68 

91 
70 

96 
74 

98 

72 

84 
66 

85 

67 

85 
65 

90 
66 

91 
70 

BB 

71 

82 

71 

84 
69 

90 
71 

90 
71 

91 
71 

86 
67 

81 
65 

86 
65 

86 
68 

87 

67 

86 
66 

86 
69 

91 
69 

91 
66 

91 
72 

91 

70 

87.8 
66.7 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

Mm 

88 
65 

81 
63 

84 

59 

86 
56 

68 
61 

89 
61 

89 
62 

92 
75 

97 
"51 

86 

60 

89 

60 

85 

56 

90 
58 

92 
66 

89 
61 

87 
69 

84 
68 

91 
69 

69 
78 

92 
68 

77 
70 

81 
56 

86 

57 

67 
57 

86 

59 

88 

59 

90 
61 

91 
61 

92 
60 

93 
64 

67 

61 

88.3 

63.2 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

84 
67 

84 
58 

62 
SI 

82 
59 

83 
62 

85 

62 

87 
66 

89 
69 

8o 

68 

91 
59 

83 

60 

81 
62 

83 
64 

89 

66 

BB 
66 

89 
68 

82 
67 

83 
68 

91 
71 

92 
69 

90 
69 

75 
53 

60 
59 

B2 
57 

84 
59 

84 

61 

86 

62 

87 
64 

90 
61 

91 
62 

9: 

66 

83.7 
63.4 

COROEN  2  S 

MAX 

Mm 

86 

62 

85 
58 

85 

60 

84 
57 

90 
62 

91 
60 

91 
66 

92 
68 

97 

71 

92 
60 

89 
58 

86 
59 

89 
60 

90 
60 

89 

62 

83 

60 

83 
62 

93 
67 

90 
70 

92 
68 

80 
67 

78 

60 

84 
56 

85 
56 

84 

61 

86 
64 

86 

67 

89 
69 

90 
64 

91 
69 

87.7 
62.9 

DU  QUOIN  2  S 

MAX 

Mm 

85 
65 

80 
60 

82 
51 

85 

57 

87 
60 

90 
63 

90 
69 

92 
70 

98 
79 

87 
59 

84 
60 

86 
59 

90 
58 

91 
67 

90 
65 

88 
67 

89 
62 

90 

68 

90 
72 

92 

70 

88 

68 

61 
57 

86 
57 

35 
57 

90 
56 

88 

57 

97 
57 

68 
56 

90 
58 

94 
58 

9: 
56 

86.  1 
61.9 

HAKANDA    1  NW 

MAX 
MIN 

86 
67 

79 
69 

83 

60 

85 

60 

86 
61 

88 
64 

89 
66 

92 
7* 

98 
74 

64 

59 

84 

61 

B  5 
58 

90 
59 

91 

70 

69 

67 

81 
67 

63 
67 

91 
69 

90 
72 

91 
70 

77 
68 

82 
57 

69 

57 

86 
59 

87 
62 

88 

62 

8  9 
62 

90 
63 

91 
67 

91 
67 

91 

64 

67.2 
64.6 

MARION  4  NNE 

MAX 

Mm 

82 
62 

80 
61 

82 
6t 

83 
58 

85 

60 

61 

6( 

86 
62 

69 

72 

9! 
7« 

67 
58 

89 
59 

94 
56 

89 

60 

91 
67 

681 
65 

65 
66 

62 
64 

91 
70 

89 
7* 

92 
68 

74 
6» 

81 
58 

69 
58 

66 
52 

83 
39 

66 
59 

86 

65 

69 

61 

91 
62 

92 
63 

90 
6; 

86.4 

62.7 

NASHVILLE  *  NE 

MAX 

Mm 

83 
67 

81 
61 

82 

6( 

84 

61 

86 

61 

86 
69 

87 
64 

89 
69 

9] 
6! 

83 

60 

64 

62 

82 
59 

88 

62 

88 

68 

1* 

61 

89 

67 

68 

69 

90 
61 

90 
72 

90 
67 

•4 

6" 

82 
51 

64 
59 

86. 

58 

86 

61 

86 

63 

61 

63 

69 

61 

91 
64 

90 
66 

91 
65 

86.3 
63.7 

SPARTA 

MAI 

Mm 

66 
68 

60 
66 

62 

60 

84 
56 

86 

59 

9( 
63 

90 
63 

94 

70 

9« 
74 

84 
56 

84 

59 

9! 
51 

90 
57 

90 
64 

vol 
66 

87 
66 

87 

66 

9> 
66 

91 
72 

94 

70 

7« 

701 

82 

56 

66 
54 

99 

59 

39 

60 

61 

60 

63 

60 

67.3 
62.5 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 

Mm 

86 
66 

8* 
58 

8! 
59 

84 

59 

87 

60 

9< 
64 

90 
65 

94 

71 

94 

73 

86 

60 

86 

59 

81 

59 

91 
60 

89 

66 

9C 
66! 

99 
66 

69 

66 

n 

68 

92 

71 

94 

70 

7q 

76 

64 

57 

66 

59 

61 
5- 

68 
58 

68 

59 

e* 

61 

91 
64 

93 
63 

92 
63 

94 
61 

66.5 
63.3 

&—  (UlWmca  Noted  Following  SuUoo  Indux 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
AUGUST 


Day  of  Month 

■ 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SHUTHFAST  09 

MAX 

97 

87 

82 

85 

85 

88 

69 

88 

90 

86 

80 

83 

89 

92 

92 

69 

65 

92 

91 

90 

89 

80 

83 

84 

86 

87 

88 

94 

93 

96 

92 

67.8 

MIN 

0? 

62 

59 

61 

63 

63 

67 

72 

78 

60 

62 

60 

62 

65 

67 

67 

69 

70 

73 

66 

65 

57 

59 

61 

61 

64 

65 

65 

65 

66 

65 

BKDUKrUKI    UAn  D£ 

MAX 

94 

83 

86 

87 

9 1 

91 

93 

95 

97 

85 

86 

86 

89 

92 

89 

84 

68 

91 

E9 

92 

80 

83 

66 

88 

89 

87 

89 

90 

9  1 

89 

90 

88.7 

MIN 

63 

64 

61 

59 

62 

61 

63 

63 

721 

62 

60 

58 

62 

68 

66 

70 

68 

71 

72 

71 

70 

62 

61 

62 

61 

63 

63 

63 

64 

65 

64 

DIXON   SPRINGS   AGR  C 

MAX 

88 

87 

83 

84 

66 

89 

89 

9  1 

97 

6  3 

84 

85 

90 

92 

92 

67 

82 

92 

93 

91 

90 

8 1 

84 

86 

86 

86 

88 

89 

90 

90 

91 

87.9 

MIN 

62 

60 

56 

56 

60 

57 

60 

72 

74 

59 

58 

55 

61 

63 

64 

67 

66 

69 

71 

66 

67 

59 

59 

59 

61 

59 

60 

60 

62 

62 

63 

FAIRFIFLD   RADIO  WFIW 

MAX 

87 

86 

85 

80 

82 

85 

89 

89 

85 

61 

90 

87 

8  8 

64 

79 

8  3 

86 

84 

66 

87 

88 

90 

90 

90 

85.4 

MIN 

66 

60 

55 

55 

59 

57 

62 

72 

66 

58 

59 

56 

57 

64 

63 

64 

65 

69 

72 

64 

65 

56 

57 

57 

59 

59 

60 

61 

61 

62 

60 

61.2 

UADDftnilDf. 

MAX 

92 

82 

87 

8  8 

90 

92 

94 

95 

100 

88 

88 

89 

94 

97 

93 

65 

88 

95 

92 

95 

75 

86 

89 

90 

90 

9  1 

92 

93 

95 

93 

96 

90.8 

MIN 

6* 

63 

53 

57 

60 

59 

61 

75 

76 

60 

60 

55 

59 

64 

66 

69 

70 

70 

72 

69 

66 

56 

57 

57 

59 

59 

59 

62 

61 

63 

61 

62.9 

HCLEANSB0R0 

MAX 

85 

80 

80 

82 

83 

86 

87 

90 

90 

66 

82 

82 

66 

90 

88 

85 

82 

89 

90 

89 

82 

80 

83 

65 

65 

86 

87 

90 

90 

89 

90 

65.8 

MIN 

65 

63 

60 

62 

63 

60 

63 

73 

71 

61 

63 

60 

60 

67 

67 

67 

68 

71 

74 

69 

64 

57 

59 

60 

61 

62 

63 

63 

63 

65 

63 

64.1 

HT  C A RMF. L   1  NNW 

MAX 

87 

81 

83 

85 

86 

88 

69 

86 

88 

63 

82 

84 

88 

91 

88 

83 

83 

91 

69 

91 

84 

83 

85 

85 

86 

87 

88 

89 

92 

90 

91 

66.6 

MIN 

64 

61 

57 

60 

59 

60 

62 

67 

58 

60 

57 

60 

61 

65 

67 

67 

69 

71 

64 

63 

55 

57 

60 

61 

62 

63 

63 

65 

64 

63 

62.2 

MOUNT  VERNON 

MAX 

85 

81 

84 

85 

87 

89 

89 

89 

92 

68 

85 

84 

90 

92 

90 

86 

85 

92 

91 

91 

76 

84 

84 

86 

87 

89 

87 

91 

93 

93 

93 

87.7 

MIN 

66 

62 

58 

58 

61 

61 

63 

70 

68 

60 

60 

58 

59 

66 

66 

62 

62 

68 

73 

67 

69 

57 

58 

57 

59 

61 

62 

62 

61 

64 

62 

62.6 

RUSICLARE 

MAX 

90 

82 

86 

87 

88 

89 

92 

93 

97 

87 

87 

89 

93 

94 

91 

62 

86 

95 

91 

92 

90 

85 

86 

88 

88 

89 

88 

90 

92 

92 

93 

89.5 

MIN 

63 

60 

59 

58 

60 

61 

62 

73 

76 

59 

59 

56 

60 

65 

66 

67 

67 

70 

72 

70 

66 

60 

61 

60 

61 

61 

61 

64 

65 

65 

63 

63.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Ol  Month 

"«  ^  6S 

Station 

.°  °.5 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

*      *  * 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

.24 

.20 

.23 

.23 

.26 

.31 

.21 

.34 

.14 

.13 

.22 

.29 

.30 

.21 

.17 

.21 

.11 

.31 

.23 

.15 

.29 

.27 

.24 

.22 

.23 

.24 

.30 

.26 

.26 

.32 

.31 

7.45 

WIND 

44 

38 

20 

18 

31 

42 

80 

53 

33 

41 

28 

46 

51 

35 

26 

35 

28 

35 

28 

49 

54 

29 

26 

29 

26 

26 

27 

40 

44 

57 

55 

1174 

MAX 

66 

90 

94 

94 

93 

93 

90 

92 

90 

MIN 

62 

62 

66 

68 

68 

68 

70 

66 

70 

*       *  • 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

.23 

.25 

.28 

.27 

.19 

.29 

.27 

.30 

.07 

.19 

.24 

.23 

.23 

.24 

.12 

.12 

.22 

.29 

.  16 

.31 

.26 

.29 

.23 

.25 

.25 

.28 

.34 

7.35B 

WIND 

35 

26 

20 

20 

10 

20 

33 

50 

31 

34 

16 

12 

12 

22 

25 

21 

34 

23 

16 

11 

12 

16 

12 

23 

28 

26 

7038 

MAX 

65 

69!  88 

87 

86 

91 

91 

87 

93 

73 

85 

89 

91 

91 

90 

95 

86 

85 

95 

92 

SO 

84 

65 

89 

90 

90 

90 

91 

66 

91 

91 

88.4 

MIN 

66 

60 

62 

63 

63 

64 

64 

66 

65 

60 

61 

63 

66 

65 

68 

69 

68 

67 

68 

64 

64 

55 

55 

62 

65 

65 

68 

68 

66 

61 

67 

64.1 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  4  SE 

EVAP 

.28 

.09 

.29 

.21 

.17 

.35 

.23 

.24 

.12 

.12 

.26 

.23 

.24 

.16 

.36 

.00 

.35 

.16 

.22 

.30 

* 

.67 

.13 

.11 

.26 

.21 

.  16 

.25 

6.608 

WIND 

59 

* 

« 

149 

27 

57 

84 

82 

73 

73 

41 

38 

62 

77 

54 

64 

56 

35 

37 

60 

62 

69 

• 

97 

53 

34 

56 

55 

52 

1628 

MAX 

95 

95 

94 

96 

90 

92 

88 

92 

87 

91 

88 

68 

90 

88 

89 

62 

67 

96 

93 

83 

66 

90 

90 

86 

87 

90 

92 

93 

90.0 

MIN 

63 

66 

74 

60 

64 

65 

67 

60 

56 

64 

65 

64 

63 

68 

67 

69 

70 

71 

66 

65 

62 

58 

66 

66 

66 

67 

59 

60 

64.8 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

.26 

.26 

.25 

.25 

.22 

.25 

.25 

.32 

.22 

.25 

.24 

.26 

.29 

.27 

.23 

.25 

.11 

.15 

.28 

.32 

.26 

.14 

.25 

.25 

.24 

.18 

.21 

.23 

.24 

.32 

.28 

7.57 

WIND 

71 

48 

33 

30 

23 

39 

86 

122 

82 

103 

33 

43 

42 

52 

61 

57 

59 

46 

76 

94 

73 

104 

62 

59 

34 

29 

23 

28 

46 

53 

47 

1780 

MAX 

86 

90 

87 

90 

91 

91 

67 

87 

66 

85 

87 

89 

91 

88 

83 

91 

80 

65 

93 

90 

90 

75 

63 

63 

91 

88 

90 

88 

68 

69 

89 

87.5 

MIN 

67 

63 

61 

61 

64 

66 

64 

64 

67 

61 

61 

64 

63 

63 

67 

67 

67 

67 

70 

65 

63 

56 

56 

58 

59 

63 

65 

66 

65 

65 

65 

63.6 

URBANA  t     WIND   IS  MEASURED   IN  NAUTICAL  MILES. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

■HINDIS 

AUGUST  1V69 


t 

a 

Day  of  month 

0) 

Station 

.§ 

E 

a 

H 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

29 

27 

28 

29 

30 

31 

!  IN) 

UR8APA 

73 

71 

71 

71 

n 

73 

7* 

75 

71 

69 

71 

72 

73 

75 

75 

76 

75 

75 

77 

7S 

73 

70 

70 

71 

72 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73.0 

wax 

78 

80 

79 

79 

78 

81 

81 

79 

84 

73 

76 

78 

60 

79 

79 

82 

80 

78 

81 

81 

76 

76 

76 

78 

79 

79 

80 

80 

79 

81 

81 

79.1 

MIN 

73 

71 

71 

70 

71 

71 

73 

7* 

71 

69 

69 

70 

72 

73 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

73 

70 

70 

70 

70 

72 

74 

74 

74 

74 

74 

72.4 

8 

7AM 

7* 

7* 

73 

73 

73 

7S 

76 

76 

73 

71 

73 

74 

75 

75 

76 

77 

76 

76 

78 

77 

74 

72 

72 

73 

74 

"5 

75 

75 

75 

75 

76 

74.5 

MAX 

76 

77 

77 

76 

76 

77 

78 

77 

SO 

73 

74 

75 

77 

78 

77 

79 

79 

77 

79 

79 

77 

73 

74 

76 

76 

76 

77 

78 

77 

78 

76 

76.8 

MIN 

7* 

74 

73 

73 

73 

73 

7S 

76 

73 

71 

71 

73 

74 

75 

75 

76 

76 

76 

77 

74 

72 

72 

72 

73 

74 

75 

75 

75 

75 

74 

74.0 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.       DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.2 

c 

• 

o> 

ion  of 
1  mile 

of 

!  mile 

Standard  of  Time 

CENTRAL 

.50.99 

o- 

a> 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Dote 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
o 

•«» 

6 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

CAIRO  W*  CITY 

33 

SW 

09 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

7 

77 

3.6 

CHICAGO  U'HARC  MRP0RT 

22 

2.0 

5.2 

22  +  + 

22 

07 

74 

76 

51 

51 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

3.4 

CHICAGO  MTDWAV  AIRPORT 

19 

3.3 

7.4 

22 

Sw 

07 

71 

77 

50 

52 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

5 

7? 

3.5 

MDLtNE   MB  AIRPORT 

19 

2.4 

6.6. 

2B 

SE 

09 

"4 

87 

53 

58 

2 

2 

4 

1 

0 

0 

9 

76 

4.1 

Pc0RIA   MB  ATRPQRT 

17 

1.4 

5.9 

22 

S 

08 

B2 

87 

56 

60 

2 

1 

4 

0 

1 

0 

8 

75 

4.6 

ftnCKFORO  MB  AIRPORT 

21 

2.9 

6.9 

24  +  + 

27 

07 

86 

89 

56 

62 

2 

0 

3 

2 

0 

0 

7 

3.8 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

15 

1.7 

7.6 

36 

NH 

82 

86 

54 

59 

0 

1 

3 

1 

1 

0 

6 

7ft 

4.1 

S*e  RolorODC*  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 
LATITUDE 

LONGITUDE 

ition  ; 

observation 
time  and 

TABLES 

OBSERVER 

ELEV  J 

TEMP. 

ft 

O 

0. 

SPECIAL ! 

00* 

J  01 

7  38  23 

86  03 

491 

4f 

M 

k.072  J 

MERCER 

M    1  3 

6F 

GENE  L  BORGESS 

ALEXIS  WATERWORKS 

0082  0 

WARREN 

-  41  03 

90  34 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  DAM  it 

OIJTj  0( 

MAD I  SON 

36  33 

90  11 

432 

Mil 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA   1  E 

cier  oe 

UNION 

89  14 

64' 

of 

Jm    BON  MARTLINL 

ANTIOCH  2  NW 

>.203.  o< 

42  30 

86  08 

752 

61 

THOMAS  G.  RoOINSUN.  JR. 

AP-CONNE  NATIONAL  LAB 

0237  0< 

OOP AGE 

41  42 

87  59 

74* 

ARGONNE    NATIONAL  LAo 

ASHLEY 

C281  oe 

WASHINGTON 

38  20 

89  12 

57C 

JAMES  W.  MILLSPAUGM 

AUGJSTA 

o))a  o 

HANCOCK 

90  56 

Tf 

REX  J.  HOLMES 

AURORA  COLLEGE 

033Bj  Oi 

41  45 

86  20 

AURORA  COL  PHYSICS  DEPT 

„>  J  0. 

FULTON 

90  22 

7A 

BARR1NGT0N 

044.;  0( 

LAKE 

4?  10 

83 

RICHARD  E.  MILLER 

BARRY 

PIKE 

39  41 

91  03 

641 

GEORGE  E.  GR1DER 

BE ASUS TOWN 

01 

CASS 

1    40  01 

90  26 

7; 

THOMAS  E.  PHELPS 

BELLE VI LLt  SO  ILL  JNlv 

031' 

01 

ST  CLAIR 

i 

38  30 

69  51 

451 

4P 

GEORGE  KAPUSTA 

BELVIOERE  S-.WAGE  PLANT 

056 

02  BOoNE 

42  16 

86  52 

765 

CITY  OF  DELVlDERE 

6ENTLEY 

059 

03 

HANCOCK 

40  20 

670 

6P 

LEWIS  E >  FHURMAN 

JLKlON  FyRLST  SERVICE 

U608:  07  FRANKLIN 

38  02 

88  55 

445 

8A 

MAX  R  CRAIN 

ULOOMINGTON  ■  ATERwuR'.: 

076 

z< 

MCLEAN 

40  30 

89  01 

775 

0LGOMI NGTON  WATERWORKS 

OLOOMINGTON  NORMAL 

07t< 

0<>;  MCLLAN 

40  31 

89  00 

785 

w 

ILL    sTAlt   NORMAL  UNI 

078] 

SCOTT 

39  45 

90  32 

511 

6P 

VERNON  A  NORTRUP 

ORCOKPORT  UAH  52 

si 

MAS  SAC 

37  oe 

6P 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEtRS 

CAkOKIA 

1 161 

ST.  CLAIR 

4j  36  34 

90  13 

4Q< 

6  A'    6  A 

CAhOKIA  treatment  plt. 

CAIRO  MB  CUT 

1166-  oe;  ALExANULR 

41  37  00 

89  10 

314 

U  S  w£  A  I HER  BUREAU 

CANTON  1  CSE 

1250;  03 

90  01 

626 

RADIO  STATION  WOTS 

QiKtQKUAlt    SEWAGE  PL 

06 

89  12 

CARLlNVlLLt 

128C 

06 

89  52 

625 

JACK  A.  CAMPoELL 

CAkLYLE  RESERVOIR 

1Z9C 

06 

CLINTON 

; 

38  38 

89  20 

501 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CAR«I  6  NW 

1296  09 

WHITE 

38  10 

88  12 

6P 

HUBERT  tJUHLEbER 

CENTRAL  1 A  2  SW 

138< 

06 

89  10 

461 

7A 

CITY  OF  CENTRAL  1 A 

02 

88  17 

505 

lmA^lESION 

1431 

EASTERN   ILL.  oNli." 

CHENOA 

147! 

i: 

86  11 

710 

C.   MERLE  PARRY 

CHESTER 

08 

460 

ROBERT  »•  GARR1S 

CHICAGO  CALUMET   TR  WKS 

t»! 

02 

87  36 

: 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

Chicago  mayfr  pmp  sta 

02 

647 

: 

CITY  ENGR  WATER  PUR1F 

CHICAGO  0  HArtE  AIRPORT 

i54' 

02 

67  54 

656 

U  S  mEAThER  ouRlAU 

CHICAGO.  RoSEland  Pmpg 

1552 

02 

COOK 

; 

*!  42 

659 

C 1 TY  ENGR  -AlER  PJR1F 

Chicago  rac ine  pump 

1557 

02 

COOK 

41  49 

64C 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGU  SAN  OIST  OFF 

1562 

02 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

156* 

02 

87  33 

611 

CHGO  SPRINGFIELD  P^PG 

1567 

02 

CITY  ENGR  WAIER  PUhlF 

CHICAGO  UN  I VtRSI TV 

1572 

02 

87  36 

594 

U  S  "t A I HE R  BUREAU 

CHICAGO  wtt  AIRPORT 

1S77  0£ 

607 

U   S   Wt A  T  HER  oUHlAo 

tcmCkaa  we  city  no  z 

1584 

U  S  WEATHER  UUREAU 

Ch I LL 1 COThl 

1627 

o<. 

89  30 

510 

don  h.  Connor 

C1SNE  2  ESE 

It 

B8  24 

454 

UNION  OIL  CO. 

Clinton  i  ssw 

1743 

OE  WITT 

40  08 

88  58 

R.  E.  PITRAT 

CO60EN  2  S 

177! 

oe 

ONION 

37  30 

B9  15 

54C 

5P 

5F 

R.  G.  ANDERSON 

COLLTERVILLE   1  SSW 

89  36 

510 

C  WARREN  BlRCHLER 

CRETE 

2011 

02 

67  38 

664 

DANVILLE 

2140 

05 

INTERSTATE  nATER  CO 

DANVILLE   St  MAGE  PLANT 

2145 

VERMIL ion 

87  36 

527 

D AN V I LLt    SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

04 

88  58 

670 

ETHELDA  L.  COONRADT 

DE  It  ALB 

222: 

02 

88  46 

NORTHERN    1LL1NIOS  UNIV 

0  I  AON 

2  348 

01 

89  29 

ROBERT  H.  NELL  1 S 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

86  40 

OIxON  SPRGS  AGR  IC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

40  25 

68  51 

ADA  A.  DE V INE 

OJ  OOOIN  2  S 

53 

PERRY 

37  59 

89  14 

430 

6P 

6P 

ILLINOIS  STATE  POLICE 

EOELSTEIN 

2642 

89  38 

800 

HAROLD  U.  PRICE 

2679 

89  57 

500 

MKS.    OEVERA  M.    GEtiMAR  T 

£  F  F 1 NjHAM 

2687 

0  7 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

ELGIN 

2736 

B8  16 

758 

MISS  MYRTLE  E.  SPltoLEfi 

F  A  I  RBuR  Y  WATERWORKS 

2923 

05 

L  I  V | NGSTON 

B6  31 

691 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFItLD  RAO 1 0  WF|W 

2931  Of 

88  19 

425 

RADIO  STATION  WF1. 

FAR 1£R  CITY 

2993 

04 

BB  39 

NOR AH  YEAGLE 

FLORA  2  Nw 

3109 

07 

B8  31 

465 

FREEPOKT 

3257 

01 

89  37 

780 

JOHN  iCHftODLR 

FSEcPORT  SEWAGE  PLANT 

3262 

01 

STLPHENSON 

42  |7 

89  36 

7J1 

3290 

CI 

WHITESIDE 

41  54 

90  09 

592 

7P 

0  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

Ql 

JO  jAVIESS 

42  25 

90  26 

610 

IP 

GAlESBuRG 

3320 

03 

l 

40  57 

MID 

CITY  -AIERwORKS 

GALVA 

3335 

OJ 

HENRY 

ui  10 

90  02 

lie 

6A 

M 

RONALD  A.  HOLT 

GENESEO 

3364 

01 

6 

41  27 

90  10 

639 

HID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

05 

FORD 

1 

40  28 

88  23 

5P 

OHLEN  F.  REIS 

GLADSTONE  DAM  IB 

3451 

03 

40  50 

91  04 

538 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEtRS 

09 

! 

37  22 

6A 

U  S  CORPS  oF  ENGINElRS 

Gulden  l  nw 

3530 

03 

1 

40  07 

6P 

EHNEST  M  [BNEN 

GRAFTON 

3572 

JERSEY 

36  58 

90  27 

470 

7A 

PAUL   E.  ARNOLD 

GRAND  TOMER  2  It 

3595 

jJ 

37  40 

89  30 

367 

LEROY  K.  HENDERSON 

GREENE 

1 

39  20 

90  12 

550 

WILLIAM  C.  MENG 

GREENUP 

361 

07 

CUMBERLAND 

39  15 

5P 

GREENVILLE  1  E 

0* 

BONO 

38  53 

89  24 

560 

GRlGGSvlLLt 

3711 

06 

PIKE 

1 

39  03 

90  44 

700 

7P 

HOWARD  E.  STAFFY 

HARDIN 

06 

39  09 

SP 

ORVILLE  H.  JOHNES 

HARR1SBURG 

09 

SALINE 

! 

37  44 

SP 

5P 

CLYDE   PI T  THAN 

HARR1  StJUflG  DISPOSAL  PL 

3881 

09 

SAL INE 

37  45 

88  32 

7A 

CITY  0ISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POwER  STATION 

] 

40  17 

90  05 

7A 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

01 

-i  lb 

B9  19 

5P 

5P 

SP 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HILLSBORO 

410( 

06 

MONTGOMERY 

. 

39  09 

89  29 

620 

7A 

HOOPESTON 

4198 

05 

VERMILION 

40  28 

67  40 

710 

6P 

7fl 

MJTiuNVlLLt    POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

B7  40 

455 

7A 

CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

435! 

ROCK  ISLAND 

41  25 

91  01 

554 

a  a 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

MORGAN 

90  12 

6<iQ 

t>p 

WLOS  RADIO 

JERSEY VlLLE  2  SW 

448! 

06 

JtRSEY 

39  06 

90  21 

630 

8  A 

JERSEYV1LLE  swg  plant 

JJLILT  BRANDON  RD  DAM 

4530 

WILL 

41  30 

66  06 

543 

0   S   CORPS  OF  ENGINEERS 

JULIET 

4533 

02 

WILL 

41  32 

ee  05 

520 

6P 

6P 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE    3  SW 

459^ 

05 

KANKAKEE 

1 

41  05 

87  55 

625 

7A 

DELBERT   w.  KOERNER 

K~KKAf.lt  SLWAGE  plant 

05 

KANKAKEE 

: 

4i  oe 

87  53 

6*2 

MUNICIPAL    SEWAGE    TR  PL 

kEIThSBURG  1  NW 

:; 

MERCER 

41  06 

90  57 

540 

ROBERT  CROSE 

KEnAHEE 

HENRY 

i 

41  15 

89  55 

820 

5P 

5P 

STAR  COURIER 

klwANEE  BAKER  PARK. 

471! 

01 

HENRY 

i 

41  15 

89  55 

800 

KEWANEE  baker  PARk 

LACON  2  E 

MARSHALL 

1 

41  01 

69  21 

614 

5P 

5P 

MRS.  0.6. PACE.  JR. 

LA  HARPE 

4623 

i 

40  35 

90  56 

710 

7A 

JACK  H.  SHARPE 

LANARK 

4879 

ci 

CARROLL 

42  06 

cl9  50 

825 

Thomas  01  PAOLO 

LA   SALLE   1  S 

4923 

J2 

LA  SALLE 

89  06 

520 

ILL  Olv  OF  WATERWAYS 

LAWRENCE v I LLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

3B  43 

67  41 

LINCOLN 

c 

LoGAN 

1 

40  09 

89  22 

590 

*P 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LU(.  CAD  I N  PK 

5081 

COLES 

39  22 

88  12 

JOSEPH  0.  SENTENEY 

ljckpokt  power  house 

5136 

WILL 

41  34 

88  05 

CHICAGO  SANITARY  OUT  J 

STATION 

;     INDEX  NO. 

DIVISION  j 

COUNTY 

U4 
O 
< 

p 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

< 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

MACKINAWLE 

52K 

88  30 

47C 

JOHN  D  BLAIR 

527! 

0< 

TA2EWELL 

il  J2 

69  22 

67C 

61- 

CARL  1 E   H  KULL 

MACOMB 

MCDONOUGH 

VERNE  GEER 

JACKSON 

HARVEY  d.  HARTLINE 

\  MARENGO 

MCHENRY 

42  15 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

FULTON 

40  30 

JOSEPH  ACE  MCCANCE 

,  MARION  4  NNE 

WILLIAMSON 

37  46 

MRS.   ANTHONY  MIGNONE 

LLOYD  J.  SIHPSON 

MARSEILLES  LOCK 

LA  SALLE 

41  20 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1  MARSHALL  1  E 

CLARK 

39  23 

ernest  Thomas  pine 

1  MASON  CITY  3  S 

5413 

89  42 

53C 

6P 

6P 

JAMES  M.  MC  DONALD 

1  MATTOON 

COLES 

39  28 

98  21 

711 

MIC 

MIC 

GENE  FRANCIS 

HCHENRV  lock  AND  DAM 

b*9 

42  17 

MCLEANSBORO 

38  05 

F .  G.  FRAZ 1 tfi 

MEDORA 

1  MI LLBROOk 

OLIVER  S.  HOONEY 

MOL INE   mb  AIRPORT 

,  MOMOOTH 

WARREN 

40  55 

MRS    INE2  M>  F1NLEY 

1  MONT 1CELLO  NO  2 

PIATT 

40  02 

EARL  FISLER 

582U 

o; 

GRUNDY 

88  26 

S20 

7A 

RAY  WEBB 

,  MORRIS  5  N 

GRUNDY 

41  27 

66  24 

580 

61 

61 

PHILLIP  C.  COLLINS 

1  MORRISON 

583. 

o: 

WHITESIDE 

41  49 

CITY  OF  MORRISON 

;  mokrisunvillE 

CHRIST  IAN 

39  25 

MRS  DOROTHY  A  DULLARD 

1  MURRISONVlLLE  4  SE 

5841 

01 

CHRISTIAN 

: 

39  23 

E.  PAUL  BEATY 

HI     CARMEL   1  NNW 

5893 

01 

MAOASH 

3B  26 

GoRDEN  H.  GILLETTE 

:  MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

42  05 

89  59 

a: 

LEVI  C.  21NK 

MOU.lT  OLIVE  1  E 

5917 

Of 

MACOUPIN 

39  04 

HAROLD  MARBURGER 

Muont  Pulaski 

5927 

LOGAN 

1 

40  01 

j  MOUNT  STERLING 

5935 

o: 

BROWN 

90  46 

7ii 

SP 

:4JMEAOOARNON 

SHELBYSt>N 

BB  55 

500 

6P 

7A 

0' 

i 

39  38 

69  02 

615 

6P 

6P 

1  MORPHYSaoRo  WATERWORKS 

598: 

JACKSON 

NASHVILLE   4  NE 

■AjMI ngiqn 

; 

36  23 

89  20 

:  NEW  BOSTON  DAM  1 7 

!  .. 

MERCtR 

41  11 

91  03 

NEW  SALEM  STATE.  PARK 

0' 

MENARD 

j 

:  NEwTUN 

6151 

JASPER 

39  00 

o: 

RICHLAND 

38  42 

OR E  GON 

OGLE 

42  00 

LA  SALLE 

41  22 

JOHN  A*  UEED 

PALEST INE 

655( 

07 

CRAWFORD 

67  37 

514 

7P 

7P 

H.  M.  GADDIS 

PANA 

(.HR  1ST  IAN 

i 

39  23 

89  05 

696 

7P 

7A 

C.  £.  SCHUMACHER 

PARIS 

6605 

01 

EDGAR 

39  36 

CHARLES  E«  BELL 

PARIS  WATERWORKS 

39  38 

CITY  JF  PARIS 

PARK  FOREST 

66K 

01 

<>1  30 

87  41 

PARK  FOREST  WATER  CO 

LEE 

AOAMS 

39  49 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PtORIA  MB  AIRPORT 

0  S  WEATHER  BUREAU 

PEOIONE 

6  72! 

41  20 

MRS  NANCY  L.  WELSH 

PtRJ  SEWAGE  PLANT 

6753 

LA  SALLE 

] 

41  20 

PERU  SEWAGE  PLANT 

6811 

05 

FORD 

86  08 

690 

6P 

6P 

MRS  DELLA  MAE  BORk 

PITTSFIELD  NO  2 

PIKE 

39  37 

90  48 

640 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

6861 

PIKE 

39  27 

PONT  I  AC 

LI  V 1NGSTON 

40  53 

ILLINOl ^  WATER  SERV  CO 

PRAIRIE  DO  ROCHER  IWSW 

RANDOLPH 

38  05 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PR  I  NCE V  I LLE  1  N 

PEORIA 

40  57 

MRS.  FRANK  STEWART 

PRCPMETSTOWN   1  NW 

7014 

WHJ  TES IDE 

( 

41  41 

COMMONwlALTH  LDISON  CO. 

OJINCY 

ADAMS 

39  57 

OU1NCY  FAA  AIRPORT 

o  s  fed  aviation  aglncy 

OU1NCY  DAM  21 

02 

ADA*S 

: 

0  S  CORPi  OF  ENGINEERS 

7082 

03 

91  25 

*7S 

7A 

PANTOUL 

CHAMPA  1 GN 

40  19 

88  10 

740 

5P 

5P 

(■  AN  1  UOL   LIGHT  DEPT 

RED  BUD 

7157 

08 

RANDOLPH 

38  13 

OLJN  F.  KETTELKAMP 

OGLE 

41  55 

CALIFORNIA   PACKING  CORP 

R0CKFOH0  6  ENE 

7377 

0  i 

WINNEBAGO 

42  18 

HARRIET    L.   RE J  D 

ROCKFOMO  Wd  AIRPORT 

WINNEBAGO 

42  12 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ROCKPOHT 

PIKE 

39  32 

ART  ATOR 

ROSI CLARE 

f ,  67 

09 

HARDIN 

5 

37  25 

BERT  F.  SHELDON 

RUSMVILLE 

SCHUYLER 

1 

GAIN  BROS  GREENHOUSE 

SAINTE  MARIE 

7603 

0  7 

JASPER 

7 

38  56 

JOOSON  E.  CAMERON 

7636 

j? 

MARION 

68  57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHABbONA   b  NNE 

7833 

0^ 

DE  KALB 

41  50 

88  51 

870 

UN|V  OF    ILL  N  tXP  FIELD 

SHAWNEE  Town  NEW  TOWN 

GALLAT IN 

JAKE  H.  STEWART 

5 1 DELL 

VERMILION 

39  55 

THELMA  LANE 

SKOK1E  N  SIDE  TR  WORxS 

COOK 

42  01 

: 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

iPARTA 

RANDOLPH 

38  06 

WILLIAM  H.  MORGAN 

SPRINGFIELO  WB  AIRPORT 

SANGAMON 

39  50 

SPRINGFIELD  4  SE 

SANGAMON 

39  46 

CITY  WTR.  LIGHl+PWft. 

STJCkNEY  w  SIDE  TR  WsS 

41  49 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

STOCKTON 

JO  DAVIESS 

42  21 

RICHARD  J.  TOWNSEND 

835] 

LA  SALLE 

4i  oe 

88  46 

650 

6P 

LARRY   G.  YUSKO 

SULLIVAN  WATERWORKS 

MOULTRIE 

68  37 

686 

CITY  OF  SOLL1VAN 

TAYLORVI LLE 

8491 

CHRIST  I  AN 

JOHN  W.  COALE 

BUREAU 

ORVILLE  L.  WEAVER 

TOULON 

BEN  C.  PARKER 

TUSCOLA 

8684 

DOUGLAS 

8B  17 

'^s 

DEKALB  AGR |  ASSN 

URBAHA 

03 

40  06 

88  14 

HID 

OH 

S  T AT  E    WAl£R  SURVEY 

OTICA  STARVED  ROCK  DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

88  59 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDAL 1A  1  SW 

8781 

38  57 

69  06 

t'.)0 

GEORGE  ENGLAND 

VANDAL  1 A  FAA  AIRPORT 

8763 

07 

FAYETTE 

36  59 

B9  10 

5)£ 

MID 

M10 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

8860 

06 

MACOUPIN 

89  46 

670 

6P 

WRAY  -Hi IENECK 

VIPilNIA 

SB7  j 

06 

CASS 

39  57 

90  13 

615 

JOHN  w  BABBS 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

41  34 

89  35 

760 

VICTOR  V.  VALT 

8990 

j- 

TAZEWELL 

40  42 

89  25 

730 

augost  i.  Rosenberg 

WATERLOO   1  WSW 

9002 

L'3 

MONROE 

38  20 

90  09 

645 

5P 

SA 

EUGENt   L.   MC   MUR TRY 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

1ROOUC1S 

67  46 

620 

RADIO  STATION  WGFA 

WAUKEGAN  ?  WNW 

9029 

j.' 

LAKE 

42  22 

67  52 

680 

6P 

6P 

WILLIAM  UPPET 

WAYNE  CITY 

9O40 

09 

WAYNE 

38  21 

88  35 

420 

7A 

PAUL  F.  NICHOLS 

9090 

MARSHALL 

41  04 

89  04 

685 

WALTER  J.  WEN2LAFF 

WHEATON  3  SE 

9221 

Ok 

DO  PAGE 

41  49 

86  04 

660 

SP 

5P 

MORTON  ARBORETUM 

WHITE  HALL   1  E 

9241 

06 

GREENE 

39  26 

90  23 

576 

5P 

5P 

WHITE  HALL  PUMPING  STA 

9274 

07 

CLAY 

3B  38 

ee  is 

7A 

E.   LOWELL  ROUTT 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39  26 

88  36 

660 

6P 

RAYMOND  R.  HALL 

YATES  CITY 

9816 

01 

40  47 

90  01 

6B0 

ORA   L.  BELL 

I     DRAINAGE  CODE:     1-ILLINOIS   2-K ASK ASKIA    3-LAKE  MICHIGAN    4-MISS1SSIPP1  5-OHJO 


-  106  - 


REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
AUGUST  1969 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  bo  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Serviced  Administration  State  Cllmatologlst 
P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,  Illinois  61820,  or  to  any  Weather  Buroau  Office  near  you.  Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  ' 
PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  nogatlve  departures  of  average  daily  tenporaturos  from  65°F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weathor  Bureau  and  FAA  stations      For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount   Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table . 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

S3      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

§    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMAT0LOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION  |\Jf)\/  1 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE       11  *  * 


CLIMATOLOGICAL  DATaV; 


ILLINOIS 

EPTEMBER  1969 
olume  74       No.  9 


Station 

Temperature 

Prof  L 

fffation 

=  1 
<2 

<  J 

i 
< 

.  | 

ll 

J 

a 

Q 

IS 
s 
2 

Q 

f, 
& 

No.  ol  Days 

a 

•3 

.1 

II 

0  C 

a 
| 

6 

S 
Q 

Snow.  Slool 

1     No.  ol  Days 

Ma*. 

Mln. 

•3 

Q  0 

1 

1 

1 .00  Of  More 

s> 

.  s 
St 

8  ft 

g  ft 

*        *  * 

NORTHWEST  01 

— 

ALEDD 

76.  4 

53.8 

65.1 

-  1.2 

85 

13 

42 

28+ 

75 

0 

0 

0 

0 

2.30 

-  ,93 

.75 

6 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIXON 

76.9 

54.0 

65.5 

.1 

89 

1 

40 

28 

74 

0 

0 

0 

0 

2.18 

-   1. 11 

.53 

6 

,  0 

0 

& 

1 

0 

PREEPORT 

73.7 

52.3 

63.0 

-  .2 

82 

3 

37 

28 

123 

0 

0 

0 

0 

2.41 

-  .97 

1.21 

5 

.  0 

0 

•> 

1 

1 

FULTON  DAH  13 

75.5 

55.3 

65.4 

84 

J, 

45 

29+ 

65 

0 

0 

0 

0 

2.59 

1,12 

4 

.0 

0 

2 

GALVA 

75 , 9 

53.4 

64 . 7 

-  1.5 

86 

40 

28 

80 

0 

0 

0 

0 

2.17 

,84 

.  80 

7 

.  0 

0 

6 

1 

0 

GENESEO 

76.3 

53.7 

65,0 

66 

13 

40 

25 

75 

0 

0 

0 

0 

1  . 84 

_  1,34 

.  37 

4 

.0 

0 

9 

0 

0 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

78.0 

53.5 

65.8 

89 

1 

37 

28 

75 

0 

0 

0 

0 

1 .36 

.46 

4 

,  0 

0 

5 

0 

0 

KEWANEE 

77.4 

53.9 

65.7 

86 

1 

38 

26 

65 

0 

0 

0 

0 

2.47 

.66 

6 

,  0 

0 

7 

1 

0 

MOLINE  MB  AIRPORT  R 

75.6 

54.2 

64.9 

.4 

84 

13* 

41 

28  + 

80 

0 

0 

0 

0 

2.90 

,  75 

.96 

6 

.  0 

0 

2 

0 

MORR I  SON 

76.4 

53.5 

65.0 

,5 

85 

1 

39 

28  + 

81 

0 

0 

0 

0 

2.46 

_  1 ,00 

,  90 

5 

,  0 

0 

7 

2 

0 

MOUNT  CARROLL 

74.6 

51.4 

63.0 

-  1.0 

83 

13 

35 

28 

114 

0 

0 

0 

0 

2.03 

_  1,35 

.  50 

6 

.0 

0 

6 

1 

0 

PAW  PAW 

71.4 

50.4 

60.9 

89 

1 

38 

28  + 

172 

0 

0 

0 

0 

1 . 56 

-  1.61 

,  0 

0 

ROCHELLE   1  W 

74.9 

51.7 

63.3 

90 

1 

38 

28 

120 

1 

0 

0 

0 

1.96 

-  1.10 

.48 

23 

,  0 

0 

5 

0 

0 

ROCKFORD  WB  AIRPORT  //R 

73.4 

52.7 

63.  1 

.7 

82 

13 

40 

28 

115 

0 

0 

0 

0 

1.87 

-  1 ,64 

,75 

5 

,  0 

0 

s 

1 

0 

STOCKTON 

71.5 

52,8 

62.2 

80 

13  + 

39 

25 

129 

0 

0 

0 

0 

1  .06 

•  3 1 

14 

.0 

0 

0 

u 

TISKILWA 

76.9 

50.5 

63.7 

92 

1 

36 

28 

119 

1 

0 

0 

0 

2,65 

•  18 

1,01 

4 

.0 

0 

6 

1 

1 

WALNUT 

76.6 

54.5 

65.6 

-  .5 

67 

1 

39 

28 

73 

0 

0 

0 

0 

2.00 

-  1.52 

.62 

4 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

64.2 

-  1.0 

2,08 

-  1.22 

.0 

•       *  « 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

72.5 

51.6 

62.1 

63 

15 

38 

26  + 

146 

0 

0 

0 

- 

1.35 

.59 

5 

.0 

0 

i 

1 

0 

AURORA  COLLEGE 

75.1 

54.2 

64.7 

.4 

84 

14  + 

40 

26 

87 

0 

0 

0 

1 

2.14 

-  1,12 

.  90 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

BARR 1 NGTON 

74.6 

53.2 

63.9 

89 

1 

38 

26 

102 

0 

0 

0 

0 

2.53 

.97 

5 

,0 

0 

5 

2 

0 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

73.9 

56,7 

65  .  3 

1.7 

83 

3 

42 

26 

75 

0 

0 

0 

J 

3.01 

.27 

1 . 32 

5 

.  0 

0 

6 

2 

1 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

74.1 

59.0 

66 . 6 

,4 

64 

15  + 

49 

28 

49 

0 

0 

0 

0 

1.74 

-  1,03 

,43 

6 

0 

0 

CHICAGO  WB   AIRPORT  //R 

74.9 

57,9 

66.4 

.3 

84 

22  + 

46 

28+ 

56 

0 

0 

0 

0 

1.31 

-  1.42 

.30 

27 

.0 

0 

: 

0 

0 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2  R 

70.9 

59.0 

65.0 

82 

15  + 

48 

24 

74 

0 

0 

0 

0 

1.40 

.29 

23 

6 

0 

0 

DE  KALB 

73.2 

53, 1M 

63 .  2M 

-  .7 

83 

3 

40 

28 

102 

0 

0 

0 

0 

2.85 

-  .45 

1.33 

5 

.0 

0 

5 

1 

JOLIET 

77.9 

54.6 

66.3 

91 

1 

41 

24 

66 

1 

0 

c 

0 

2.21 

.90 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

MARENGO 

75.9 

51.8 

63.9 

66 

3 

37 

28 

108 

0 

0 

0 

0 

2.36 

1.25 

5 

.0 

5 

1 

1 

MORRIS  5  N 

76.6 

52.4 

64.5 

-  1.4 

85 

22  + 

38 

28  + 

86 

0 

0 

0 

0 

1 .70 

-  1.10 

.73 

5 

.0 

0 

<t 

2 

0 

OTTAWA 

77.3 

56.1 

66.7 

.2 

85 

22+ 

42 

28 

49 

0 

0 

0 

0 

1.54 

-  1.47 

.43 

5 

.0 

0 

6 

0 

0 

PARK  FOREST 

74.8 

53.8 

64.3 

86 

14  + 

38 

28 

95 

0 

0 

0 

0 

1.75 

.55 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

PERU  SEWAGE  PLANT 

75.3 

52.1 

63.7 

-  3.6 

84 

13+ 

37 

28 

102 

0 

0 

0 

0 

1.10 

-  1 .90 

.28 

4 

,0 

0 

s 

0 

0 

WAUKEGAN  2  WNW 

72.0 

55.8 

63.9 

.4 

85 

1 

42 

28 

104 

0 

0 

0 

1 

2.89 

-  .12 

1.64 

5 

.0 

0 

5 

1 

1 

WHEATON  3  SE 

76.8 

52,5 

64  7 

8  8 

1 

3  8 

28 

8  8 

0 

0 

u 

0 

3.38 

1.86 

5 

.0 

0 

6 

2 

1 

DI  V I S I  ON 

64.7 

-  .7 

2.08 

-  .94 

.  0 

•       •  * 

WEST  03 

GALESBURG 

75  9 

55 

65  5 

8  5 

1 3 

43 

26 

65 

0 

0 

0 

0 

2.43 

.62 

1.03 

6 

.0 

0 

6 

1 

. 

GOLDEN  1  NW 

78^ 

54^7 

66.6 

87 

1 

39 

24 

60 

0 

0 

0 

0 

3.06 

-  .23 

1.03 

27 

.0 

0 

7 

3 

1 

LA  HARPE 

77.8 

54.6 

66.2 

-  .9 

86 

14  + 

42 

25  + 

49 

0 

0 

: 

0 

3.47 

.14 

1.48 

6 

.0 

0 

6 

2 

2 

MONMOUTH 

76.1 

53.5 

64.8 

-  1.6 

85 

13+ 

41 

25 

80 

0 

0 

0 

0 

2.13 

-  1.16 

.86 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

QUINCY 

78.1 

57.5 

67.8 

-  1.9 

67 

5  + 

41 

24 

34 

0 

0 

0 

0 

4,07 

.54 

.89 

27 

.0 

0 

7 

4 

0 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

77 . 1 

56.6 

66.9 

87 

5 

41 

24 

49 

J? 

Q 

0 

4,25 

.98 

16 

.0 

0 

9 

4 

0 

RUSHVILLE 

78.5 

55.9 

67.2 

-  .7 

65 

5+ 

41 

25 

38 

_ 

4.08 

1.03 

.80 

15 

.0 

8 

« 

0 

DIVISION 

66.4 

-  1.3 

3.36 

.10 

•  0 

*       *  * 

CENTRAL  04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

77.3 

55.6 

66.5 

-  1.1 

88 

1 

41 

25 

63 

0 

0 

0 

0 

3.49 

.42 

.94 

17 

.0 

0 

7 

3 

0 

C  HENOA 

DECATUR 

8  7 

25  + 

0 

0 

0 

0 

7.05 

3,90 

4,11 

17 

.0 

0 

6 

3 

1 

FARMER  CITY 

7?!6 

54)4 

66.0 

66 

3  + 

40 

10 

62 

0 

0 

0 

5. 10 

1.93 

17 

.0 

0 

10 

3 

1 

HAVANA  POWER  STATION 

79. 4M 

56. 7M 

68.  1M 

.  1 

89 

3  + 

41 

25 

39 

0 

0 

0 

0 

2.89 

-  .12 

.73 

17 

.0 

0 

7 

2 

0 

LACON  2  E 

79.1 

54.7 

66.9 

89 

1 

42 

28 

5 1 

0 

0 

0 

0 

3.13 

.95 

4 

.0 

0 

7 

2 

LINCOLN 

76.2 

55.8 

66.0 

-  1.7 

85 

3 

44 

25+ 

56 

0 

0 

0 

0 

S.17 

2.19 

1.90 

17 

.0 

0 

MASON  CITY  3  S 

77.2 

54.9 

66.1 

85 

13+ 

39 

25 

58 

0 

0 

0 

0 

3.9B 

.86 

16 

.0 

0 

MINONK 

76.7 

54.2 

65.5 

85 

14+ 

41 

28 

66 

0 

0 

0 

g 

2.86 

.03 

.65 

4 

.0 

0 

PEORIA  WB  AIRPORT  //R 

74.9 

54.6 

64.8 

-  1.6 

84 

3 

42 

28 

77 

0 

0 

0 

0 

3.31 

.26 

.54 

5 

.0 

0 

PR1NCEV1LLE   1  N 

76.2 

54.4 

65.3 

87 

1 

40 

28+ 

72 

0 

0 

0 

0 

2.75 

-  .29 

1  .09 

6 

.0 

0 

8 

1 

1 

DIVISION 

66.2 

-  1.2 

3.98 

.97 

.0 

•       ♦  • 

EAST  05 

DANVILLE 

77.1 

54.4 

65.8 

-  1.1 

88 

1 

41 

10 

69 

0 

0 

0 

0 

5.39 

2.15 

2.07 

17 

.0 

0 

3 

} 

3 

HOOPESTON 

76.5 

53.9 

65.2 

-  1.8 

88 

1 

42 

29+ 

79 

0 

0 

0 

0 

4.82 

1.71 

2.42 

17 

.0 

0 

7 

3 

1 

KANKAKEE  3  Sw 

76.7 

53.7 

65.2 

-  .9 

88 

1 

39 

28  + 

86 

0 

0 

0 

0 

2.16 

-  .35 

.73 

5 

.0 

0 

5 

2 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

77.8 

52.7 

65.3 

90 

1 

38 

25 

83 

1 

0 

0 

0 

1.87 

-  .85 

.70 

17 

.0 

0 

5 

1 

0 

PONTIAC 

77.1 

55.5 

66.3 

-  .6 

89 

1 

43 

28+ 

60 

0 

0 

0 

0 

2.79 

-  ,05 

.73 

9 

.0 

0 

6 

3 

0 

RANTOUL 

78. 6M 

54. 9M 

66.  8M 

92 

1 

41 

25 

61 

1 

0 

0 

0 

4,98 

URBAN* 

77.0 

56.0 

66.5 

-  .8 

88 

1 

47 

29+ 

53 

0 

0 

0 

0 

5.74 

2.70 

2.76 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

See  Reference  Notos  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ILLINOIS 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

% 
a 

Degree  Days 

No.  of  Day 

■ 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

s  i 

5  j 

Si 

WATSEKA  2  NW 

76.8 

53.3 

65.1 

87 

1 

39 

10 

89 

0 

0 

c 

0 

2.63 

.10 

1.50 

17 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

65.8 

-  .9 

3.77 

.90 

.0 

*       *  * 

UCCT     QRllTMUF^T                 ft  <L. 
W  t  3  1      jUU  1  tint  )  1  UO 

ALTDN  0AM  26 

79.1 

57.9 

68.5 

92 

47 

25  + 

30 

2 

0 

0 

0 

5.01 

3.46 

17 

.0 

0 

6 

1 

1 

CARLINVILLE 

78.8 

53.7 

66.3 

-  2.8 

91 

39 

25  + 

62 

1 

0 

0 

0 

6.33 

3.31 

2.41 

17 

.0 

0 

6 

3 

2 

GRIGGSVILLE 

77.8 

55.6 

66  •  7 

-  2.4 

89 

40 

2  4 

48 

0 

0 

0 

4,99 

1.52 

17 

.  0 

0 

6 

5 

2 

HILLSBQRQ 

78.4 

55.7 

67, 1 

-  1.9 

90 

4  1 

10 

5  1 

1 

0 

0 

0 

7,18 

4.31 

4.97 

17 

•  0 

0 

6 

1 

1 

JACK  S ON V  I L  L E 

77.5 

54.6 

66. 1 

-  2.2 

86 

39 

25 

61 

0 

0 

0 

0 

4  ■  73 

1  . 70 

1.21 

27 

.0 

0 

7 

3 

3 

JERSEYVILLE  2  SW 

79.4 

54.9 

67,2 

90 

39 

10 

49 

1 

0 

0 

0 

5.94 

2.71 

17 

.0 

0 

9 

3 

2 

MORR I SQNV I LLE  4  SE 

77.9 

55.4 

66.7 

-  1.4 

B8 

41 

25  + 

57 

0 

0 

0 

0 

7.70 

4.91 

3.07 

17 

.0 

0 

8 

3 

2 

75.5 

56,2 

65 . 9 

-  2.7 

66 

45 

25 

63 

0 

0 

0 

0 

10,25 

7.26 

5.90 

17 

.  0 

0 

7 

4 

2 

SPRINGFIELD  WB   AIRPORT  R 

77.5 

55.3 

66.4 

-  1.2 

87 

13 

41 

25 

59 

0 

0 

0 

0 

3.97 

1  *  04 

1.53 

16 

.0 

0 

7 

2 

1 

SPRINGFIELD  4  SE 

76.8 

56.2 

66.5 

91 

A 

44 

25 

65 

l 

0 

0 

0 

5,48 

3.08 

17 

.0 

0 

7 

4 

1 

VIRDEN   1  SSW 

78. 6M 

55. OM 

66. 9M 

87 

6  + 

40 

10 

49 

0 

0 

0 

0 

5,63 

2.38 

17 

.0 

0 

6 

3 

2 

WHI TE   HALL   1  E 

78.7 

55.9 

67.3 

-  1.8 

88 

6  + 

40 

25 

46 

0 

0 

0 

0 

6.91 

4.10 

3.65 

16 

.0 

0 

8 

3 

2 

D I V I S I  ON 

66.  8 

-  2.1 

6.19 

3.29 

.0 

*       *  * 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARL  E  STON 

77.7 

55.5 

66 . 6 

89 

1 

43 

20 

48 

0 

0 

0 

0 

7,63 

4.46 

4.59 

17 

.0 

0 

7 

3 

2 

Eceiuruiu 
trr  1  Ni^n  A  n 

80.4 

55.5 

68.0 

-  .2 

95 

6 

44 

10 

37 

2 

0 

0 

0 

6.61 

3.50 

2.35 

17 

.0 

0 

6 

4 

3 

FLORA   2  NW 

79.0 

55.2 

67.1 

-  2.4 

93 

6 

43 

29+ 

50 

1 

0 

0 

0 

3.6B 

1.47 

17 

.0 

0 

9 

Z 

1 

MARSHALL    1  E 

80.3 

54.0 

67.2 

91 

6 

41 

29 

51 

2 

0 

0 

0 

2.86 

1.59 

17 

.0 

0 

7 

1 

1 

MATTflflU 
M  A  1  1  U  U(N 

76.7 

55  .2 

66.0 

89 

1 

43 

25  + 

66 

0 

0 

0 

0 

9,64 

3.74 

16 

.  0 

0 

B 

4 

3 

u  n  U  C  A  ft  1  1  A 

nU W  fc  A  WU A 

78.7 

55,4 

67 . 1 

9 1 

1 

39 

10 

50 

0 

0 

0 

7,28 

3.22 

17 

.  0 

0 

5 

3 

3 

NEWTON 

80.5 

54.5 

67.5 

92 

6 

42 

29 

4  1 

1 

0 

0 

0 

3 , 45 

1 . 53 

17 

7 

1 

1 

OLNEY   2  S 

79.9 

55.2 

67.6 

-  2.4 

90 

6  + 

42 

29  + 

46 

0 

0 

0 

1  .94 

.61 

16 

.0 

0 

s 

Z 

0 

PALESTINE 

78.7 

55.4 

67.1 

-  2.1 

90 

6 

42 

29 

48 

+ 

0 

0 

0 

1.76 

-  1.66 

.58 

16 

.0 

0 

4 

Z 

0 

DADTC  UATCDUDDl/^ 
KftK  I  1    Wfl  1  CKWUKM 

77.8 

55.5 

66 , 7 

-  1,6 

90 

6 

42 

10 

52 

0 

0 

0 

6,06 

2.88 

2,  28 

17 

.  0 

0 

8 

3 

3 

SALEM 

79.7 

55.7 

67,7 

92 

6 

44 

29  + 

40 

l 

0 

0 

0 

4,47 

1.30 

1.22 

17 

.0 

0 

9 

4 

1 

TUSCOLA 

78.8 

54,9 

66,9 

90 

1 

44 

25  + 

51 

1 

0 

0 

0 

7,56 

4,31 

3.49 

17 

.0 

0 

6 

5 

3 

VANDALIA  FAA  AIRPORT 

78.0 

55.3 

66.7 

90 

6 

43 

25  + 

52 

' 

0 

0 

0 

4.61 

1 .72 

16 

.0 

0 

8 

Z 

2 

WINDSOR 

77.9 

55.5 

66.7 

-  1.4 

87 

6 

42 

16 

61 

0 

0 

0 

0 

8.  IB 

4.96 

3.97 

17 

.0 

0 

8 

4 

2 

U 1 V  I i 1 UN 

67.1 

-  1.6 

5,41 

2.25 

.0 

*         *  * 

CnilTUUCCT  AO 

3  J  1  1 MWtj 1  US 

ANNA    1  E 

81. OM 

57. 8M 

69. 4M 

-  1.3 

92 

6 

45 

25 

16 

1 

0 

0 

0 

2.21 

-  1.47 

.80 

4 

.0 

0 

6 

2 

0 

R  F  1  1  F  V  T  1  1  F             Til  llMT\/ 
DlLLC  •  1  LLC    J  U    ILL    U~ 1 V 

80.5 

54.6 

67.6 

93 

6* 

40 

25 

46 

3 

0 

0 

0 

5.84 

1.56 

3 

.0 

0 

8 

4 

2 

CAHOKIA 

80.2 

56.8 

68.5 

94 

1 

42 

25 

37 

4 

0 

0 

0 

4.73 

2.34 

17 

.0 

0 

6 

3 

1 

CAIRO  WB  CITY  R 

80 . 8 

62  .6 

71.7 

•  8 

90 

6 

53 

29+ 

2 

1 

0 

0 

0 

2.50 

-  .51 

2.00 

4 

.0 

0 

Z 

1 

1 

LAKHUNUALt  JbHAwt 

81.2 

57,0 

69  .  1 

-  1.4 

92 

6 

44 

29+ 

21 

1 

0 

0 

0 

5,42 

1.95 

1.35 

2 

.0 

0 

7 

5 

3 

CARLYLE  RESERVOIR 

77.6 

55.7 

66.7 

91 

1 

43 

25 

48 

Z 

0 

0 

0 

6.09 

2.00 

7 

.0 

0 

8 

* 

3 

COBDEN  2  S 

81.7 

56.0 

68.9 

91 

1 

<<5 

29  + 

22 

1 

0 

0 

0 

5.11 

1.99 

4 

.0 

0 

6 

4 

1 

DU  QUOIN  1NNW 

82.5 

57.1 

69.8 

-  .8 

93 

6 

41 

25 

23 

3 

0 

0 

0 

3.94 

.60 

1.00 

3 

.0 

0 

9 

3 

1 

MAKANDA   1  NW 

80 .  7M 

57 .  8M 

69 .  3M 

90 

6 

43 

25 

24 

1 

0 

0 

0 

4.41 

.99 

4 

.0 

0 

6 

4 

0 

MARION  <♦  NNE 

79.2 

56.5 

67.9 

-  2.4 

90 

6 

43 

25 

37 

1 

0 

0 

0 

2,77 

.68 

1,22 

7 

.0 

0 

6 

Z 

1 

NASHVILLE   4  NE 

79.  1 

57.5 

68.3 

92 

6 

45 

25 

32 

1 

0 

0 

0 

3.56 

.34 

1 .38 

17 

.0 

0 

6 

3 

1 

SPARTA 

79. 6M 

56,9 

68. 3M 

-  3.2 

92 

6 

42 

28  + 

3" 

0 

0 

0 

6.25 

3.02 

2.74 

4 

.0 

0 

8 

3 

2 

WA  1  bKLUU    1  VOW 

80 . 9 

5  7  4 

3 

25 

26 

2 

0 

0 

0 

1 .27 

.  0 

2 

DIVISION 

66.8 

-  1.9 

4.49 

1.07 

.0 

*       *  * 

3UU 1 nt  Ail  09 

ALBUM 

82.2 

57.6 

69.9 

96 

1 

46 

29  + 

21 

4 

0 

0 

■) 

1.56 

.94 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

BR00KP0RT   DAM  52 

83.0 

59.1 

71.1 

93 

6 

45 

29 

8 

2 

0 

0 

0 

.93 

-  2.56 

.52 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

62. 4 

57.0 

69.7 

90 

1 

42 

25 

20 

1 

c 

0 

0 

1.66 

.90 

4 

.0 

0 

3 

Z 

0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

79.8 

55.4 

67.6 

-  2.7 

91 

6 

43 

29  + 

39 

1 

0 

0 

0 

4.46 

1.42 

2 

.0 

0 

a 

3 

2 

HARRI SBURG 

83.3 

57.0 

70.2 

-  .8 

95 

6 

42 

29+ 

22 

4 

0 

0 

0 

1.67 

-  1.26 

.77 

7 

.0 

0 

2 

2 

0 

MCLEANSBORO 

79.0 

57.7 

68.4 

-  2.6 

89 

6 

45 

29 

29 

0 

0 

0 

0 

3.92 

.43 

1.29 

7 

.0 

0 

5 

3 

2 

MT  CARMEL   1  NNH 

80.0 

55.6 

67.8 

90 

6 

42 

29 

42 

1 

0 

0 

0 

4.36 

2.39 

6 

.0 

0 

4 

2 

2 

MOUNT  VERNON 

80.1 

56.6 

68.4 

-  2.1 

92 

6 

44 

25 

28 

1 

0 

0 

3.71 

.25 

1.77 

17 

.0 

0 

5 

3 

1 

ROS I C  L ARE 

83.0 

58.0 

70.5 

91 

7+ 

44 

29 

12 

3 

0 

0 

0 

2,24 

.85 

4 

.0 

0 

3 

3 

0 

DIVISION 

69.3 

-  1.5 

2.72 

-  ,59 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ALBION 

96 

DATE 

01 

LOWEST  TEMPERATURE 
MOUNT  CARROLL 

35 

DATE 

28 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PANA 

10.25 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
G0LC0NDA  DAM  51 

.41 

GREATEST   1   0AY  PRECIPITATION 
PANA 

5.90 

DATE 

17 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Illinois 
september  1469 


Day  ol  Month 


rTin  n 

,2 

1 

1  1 

3 

* 

s 

- 

6 

i  1 
7 

8  9 

 1  

10  I  11  1 

 I  L 

12 

13 

14  1 

1  L 

IS 

16 

..  1 

17 

1 

ie 

19  1  20 

 1 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

41  EDO 

2. 30 

.25 

.75 

.39 

.08 

.12 

.11 

.22 

.03 

.26 

.09 

DIXON 

2.18 

.07 

.0* 

.53 

.11 

.02 

.02 

.42 

.06 

.02 

.32 

.09 

.36 

.16 

FAEEPORT 

2.M 

.05 

1.21 

.19 

.40 

.03 

.04 

.06 

.28 

.19 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

2.33 

T 

.94 

.91 

.  15 

.04 

.21 

T 

T 

T 

T 

.02 

.31 

.13 

■ 

FULTON  DAN  13 

2.59 

1.12 

.52 

•  21 

.29 

T 

.16 

T 

T 

T 

.13 

.13 

.03 

CALENA 

1.06 

.43 

.*3 

.05 

.01 

.26 

.02 

.01 

.10 

.23 

.12 

CALVA 

2.17 

.16 

.02 

.08 

.80 

.36 

.32 

.12 

.02 

.24 

.09 

CENESEO 

l.BA 

.37 

.1* 

.30 

T 

.22 

T 

.13 

.10 

.02 

T 

.16 

.02 

.01 

.22 

.19 

hennepin  poker  plant 

1.36 

.46 

.07 

.33 

.09 

.16 

T 

.10 

.17 

.04 

T 

ILLINOIS  CITY  DAH  lb  // 

1.23 

.21 

.01 

.19 

.11 

T 

.40 

.03 

■  . 

.03 

T 

.04 

T 

T 

.12 

.07 

T 

K  E I THSBURG  1  NW 

1.A8 

.0* 

.37 

.90 

.02 

.14 

.12 

• 

.24 

KENANEE 

2.47 

•  15 

.0* 

.0* 

.66 

.06 

.31 

.41 

.01 

.12 

.  30 

.37 

H0L1NE  WB  AIRPORT  R 

2.  SO 

t 

.16 

.96 

.12  .24 

T 

.02 

.01 

T 

T 

.72 

.02 

• 

.02 

.14 

.09 

MORRISON 

2.46 

.65 

.90 

■  20 

.14 

.20 

.08 

.12 

.12 

MOUNT  CARROLL 

2.03 

.*3 

•  1* 

.50 

.*6 

.03 

.15 

.01 

T 

T 

.22 

.09 

NEW  BOSTON  DAH  17 

1.87 

T 

T 

.16 

.07 

PAW  PAW 

1.96 

ROCHE  L  LE   1  M 

1.96 

.07 

.40 

.06 

.07 

.05 

.42 

.02 

.41 

.29 

.10 

ROCKFORO  6  ENE 

2.30 

.17 

.83 

.03 

.0* 

T 

.06 

T 

.56 

.60 

ROCKFORD  WB  AIRPORT  //R 

1.87 

.  17 

.75 

.03 

.09 

T 

.07 

T 

.02 

.30 

.02 

.24 

.05 

.13 

STOCKTON 

1  06 

.09 

.06 

.07 

.01 

.28 

.  10 

.03 

T1SKILWA 

2.65 

1.01 

.3* 

.2* 

.*7 

.02 

T 

.25 

.02 

.21 

.09 

WALNUT 

2.00 

T 

.82 

.16 

.51 

.06 

T 

.23 

.07 

T 

.03 

.06 

•        •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

1.35 

.12 

.59 

.01 

T 

.05 

.25 

T 

.01 

.12 

.20 

AURORA  COLLEGE 

2.1* 

.90 

.22 

.09 

T 

.12 

.46 

T 

T 

T 

.01 

BARRINGTON 

2.53 

.97 

.73 

T 

T 

..'5 

.01 

.03 

.17 

T 

.04 

T 

CHANNAHON  DRESDEN  ISl 

1.65 

.80 

.24 

.0* 

.13 

T 

.15 

.14 

■  12 

T 

.03 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

3.01 

.78 

1.32 

.01 

T 

.01 

.14 

.49 

T 

T 

.12 

.18 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

1.7* 

.32 

.09 

.43 

■  1 

.16 

.10 

.25 

.03 

.34 

.01 

CHICAGO  WB  AIRPORT  //R 

1.31 

T 

.28 

.07 

•  12 

T 

T 

.02 

.  19 

T 

.26 

.-. 

T 

.02 

.02 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2  R 

l.«0 

.2* 

.27 

T 

T 

T 

.21 

.29 

.20 

T 

.05 

!l4 

T 

DE  KALB 

2.B5 

1.33 

.38 

■  . 

.50 

.01 

.11 

.C3 

.21 

.07 

ELGIN 

3.33 

.95 

1.63 

.01 

.22 

T 

.12 

T 

.01 

.33 

.02 

JOLIET  BRANDON  RD  DAH 

1.78 

1.02 

.12 

.02 

.14 

.11 

.11 

T 

.23 

.01 

T 

JOLIET 

2.21 

.48 

.90 

.12 

.04 

.12 

.23 

la  Salle  i  s 

.B5 

.15 

.13 

.08 

.11 

.01 

.11 

.03 

!l9 

.02 

HARENCQ 

2.36 

T 

1.25 

T 

.22 

.32 

T 

.43 

.14 

MARSEILLES  LOCK 

1.74 

.03 

.39 

.29 

.  12 

.03 

.14 

T 

.41 

.01 

.09 

.03 

HILLBROOK 

1.55 

• 

.66 

.12 

.24 

• 

• 

.31 

MORRIS 

1.27 

.91 

T 

.04 

.03 

T 

.20 

.04 

T 

T 

T 

MORRIS  5  N 

1.70 

.03 

.73 

.18 

.07 

.53 

.  13 

.03 

OTTAWA 

1.54 

.2* 

.43 

•  17 

.04 

.17 

.31 

.13 

.09 

PARK  FOREST 

.03 

.33 

PEOTONE 

1.39 

.22 

.62 

.03 

.09 

.29 

.04 

T 

PERU  SEWAGE  PLANT 

1.10 

.28 

.18 

.18 

T 

.10 

.02 

T 

T 

T 

.09 

T 

.21 

.04 

STREATOR  2  ENE 

2.03 

.27 

.88 

.20 

T 

.17 

.12 

.  14 

.24 

.01 

urICA  STARVEO  ROCK  DAM 

1.21 

.10 

.36 

.10 

.  16 

.18 

.01 

.11 

T 

.17 

.02 

T 

wAUKEGAN  2  WNW 

.19 

.14 

WH£  AT  ON  3  SE 

3.3S 

.20 

1.88 

.12 

T 

.13 

T 

.63 

T 

T 

.37 

.03 

•       •  • 

WEST  03 

AVON  5  NE 

2.25 

.1* 

T 

T 

.60 

.48 

.44 

.01 

.58 

T 

RENTLEV 

2.94 

.  ■ 

.11 

.59 

.10 

.  11 

.48 

.13 

.09 

1  •  03 

CANTON  1  ESE 

2.21 

.  1* 

.46 

.22 

.45 

.05 

.23 

.66 

GALESBURG 

2.43 

.23 

.02 

■  11 

1.03 

.06 

.33 

,26 

.03 

T 

.01 

.24 

.08 

.03 

GLADSTONE  DAH  18 

2.90 

T 

T 

1.11 

.91 

.03 

.33 

.06 

.84 

.02 

GOLDEN  1  NW 

3. OS 

•  15 

.27 

.08 

.57 

.65 

.17 

.16 

1 .03 

T 

LA  HARPE 

3.47 

T 

1.48 

.15 

.23 

.24 

.23 

.06 

.06 

HACOHB 

HONHQUTH 

2.13 

.08 

.86 

.38 

T 

.15 

.19 

.06 

T 

.38 

.0* 

MOUNT  STERLING 

.95 

1.18 

PAYSON 

4.62 

.23 

.03 

T 

.74 

.47 

•  64 

1.17 

.41 

T 

.91 

T 

OUINCV 

4.07 

.01 

.09 

.01 

.07 

.60 

.48 

.82 

.52 

.29 

.22 

.89 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

4.25 

.15 

T 

T 

.60 

■  14 

.48 

.  I  a 

.98 

T 

.37 

.37 

OUINCY  DAH  21  // 

3. 85 

.07 

■  02 

.67 

.36 

.76 

.12 

.24 

T 

.71 

OUINCV  HEH0R1AL  BRIDGE 

T 

.76 

.66 

.68 

T 

RUSHV1LLE 

4.08 

.63 

.20 

.30 

.25 

.70 

.43 

.73 

•       •  • 

CENTRAL  OA 

BlOOHINGTON  waterworks 

3.39 

.31 

.26 

.36 

.07 

.37 

.15 

1.03 

.44 

.01 

.33 

T 

BLOOHINGTON  norhal 

3.49 

.80 

.27 

.09 

.36 

T 

.13 

.9* 

.66 

.28 

T 

C  HE  NO A 

CHILLICOTHE 

3.82 

1.37 

.02 

.20 

.91 

.20 

.20 

.63 

.02 

1 

CLINTON  1  S5W 

3.91 

.13 

T 

.35 

.24 

.69 

1.67 

.38 

.43 

DECATUR 

7.05 

T 

.34 

.27 

.27 

.71 

4.11 

.  16 

.71 

.46 

.02 

FARHER  CITY 

5.10 

.10 

.38 

.37 

.18 

.25 

.46 

1.95 

.15 

.79 

.23 

HAVANA  POWER  STATION 

2.B9 

T 

.22 

.38 

.-  : 

.23 

.75 

.30 

.52 

.68 

.86 

.20 

.09 

.45 

.25 

.03 

LINCOLN 

5!l7 

'.92 

.31 

.16 

.35 

.19 

1.90 

.77 

.57 

.01 

.37 

1  13 

.34 

03 

HA  SON  CITY  3  S 

l.tl 

.*9 

T 

.03 

.32 

T 

!66 

.55 

.11 

.67 

MINDNK 

2. 88 

.69 

.45 

.63 

.03 

T 

.01 

.19 

.36 

T 

.16 

T 

.31 

.09 

MOUNT  PULASKI 

4.74 

.39 

.26 

.29 

T 

1.06 

1.36 

.71 

.66 

NEW  SALEH  STATE  PARK 

3.94 

T 

I 

.07 

.10 

.  10 

.23 

.40 

1.51 

.78 

.10 

.35 

PEORIA  WB  AIRPORT  //R 

.01 

.25 

T 

.13 

PR1NCEV1LLE    1  N 

2.75 

.29 

.26 

1.09 

!>2 

.12 

.20 

.23 

.20 

.0* 

TOULON 

•       •  • 

EAST  0) 

DANVILLE 

5.39 

T 

.07 

.09 

.02 

.02 

1.99 

2.07 

1.01 

.07 

.0) 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

3.70 

T 

T 

T 

T 

.55 

2.75 

.12 

.21 

T 

T 

GIBSON  CITY 

3.72 

•  1* 

.36 

.81 

.49 

T 

.05 

.48 

.95 

.18 

.JO 

HOOPESTON 

4.82 

.12 

.29 

.01 

.80 

2.42 

.17 

.11 

.20 

T 

KANKAKEE  3  SW 

2.16 

.73 

.51 

.01 

.08 

.06 

.40 

.31 

.01 

.22 

T 

.10 

T 

.01 

M0NT1CELL0  NO  2 

6.92 

.60 

.24 

.52 

4.3» 

.42 

.92 

.25 

PIPER  CITY  3  SE 

1.87 

T 

.0* 

.23 

.03 

.37 

.70 

.39 

T 

T 

.19 

T 

PONT  I  AC 

2.79 

.75 

.38 

.04 

.12 

.49 

.98 

T 

.20 

T 

T 

RANTOUL 

4.3B 

.37 

.03 

• 

3.41 

.6* 

.09 

.08 

SIDELl 

3. OB 

.87 

T 

.76 

.19 

.46 

.12 

.31 

.06 

URBANA 

5.7* 

.01 

.09 

.06 

- 

.02 

.22 

T 

2.76 

1.56 

.63 

.17 

WATSEKA  2  NW 

2.83 

.38 

.27 

.24 

1.50 

.2* 

.20 

H  blMtaf  SttOoo  late. 
Ill  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  DAM  26 
BARRY 

BE ARQSTOWN 
BLUFFS 
CARL  I NVI LLE 

E  DwARDSVl LLE 
CR  AFT  ON 

GREENVILLE   1  E 

GRlGGSVlLLE 

HARDIN 

HlLLSBORO 
JACKSONVILLE 
jER5E YVI LLE  2  SW 
HEDORA 

MORRISON VlLLE 


SE 


MOUNT  OLIVE    1  £ 
P  ANA 

PLEASANT  HILL 
ROCKPQRT 

SPRINGFIELD  MB   A  I RPOR1 

SPRINGFIELD  4  SE 

TAYLORVI LLE 

VlRDEN  1  SSW 

VIRGINIA 

WHITE   HALL    1  € 


7.13 
10.25 
4.99 
4.21 
3.97 


.17  4.97 

1.07  1.17 

.39  2.71 

2.00  1.51 

2.51  3.07 

.10  5.10 

.34  5.90 

1.90  .82 

.79  1.90 

1.53  .76 

.44  3.06 

.66  4.32 

2.00  2.38 


EAST   SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  2  NW 
GREENUP 

HUTSONV I L  LE   POWER  PL 

L  AfcR  ENC  E V  I  LLE 
MARSHALL    1  E 
MATTOON 
MflwEAQUA 
NEwTON 

DLNEY   2  S 

PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

SA1NTE  MARIE 

SALEM 

TUSCOLA 

VANDAL  I  A   F  A A  AIRPORT 

WILCOX 

WINDSOR 


9.64 
7.28 
3.45 


.12 

1.68 
.01  .10 


.05     .46  T 
T 

r  t 

.17  .15 
.04 

r  .16 

1.03  .09 
.08 

.60 


.24  4.59 

.03  2.35 

.38  1.47 

.20  2.00 

T  1.65  .95 


.12 
.43  1.59 
3.74  2-B9 
2.33  3.22 
.46  1.53 

.61  .53 
.58  .30 
1.10  2.28 
1.93 
.96  1.22 

1.19  3.49 
1.72  .45 
1 .75 
.93  3.97 


.  12 


.16 
.«9 
1.06 


1.67  .02 


SOUTHWEST 


98 


ANNA   1  E 

BELLEVILLE    SO    ILL  UNIV 

C AHOk I  A 

CAIRO  WB  CITY 

C ARBONO A L E  SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 
CENTRAL  I A  2  SW 
CHESTER 
COBDEN  2  S 
DU  QUOIN  1NNW 

GRANO  TOWER  2  N 
MAKANOA   1  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE  OU  R  DC  HE  ft  1W$W 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO   1  HSW 


2.77 
3.56 
6.07 

5.14 
6.25 
5.60 


1.07 
.58 

2.00 
.64 

•  12 
.18 
1.80 
1.99 


1.52 
.66 
1.05 


2.00 
1.95 
2.25 


T  .02 
.41  .86 
.89  2.34 


SOUTHEAST 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 

BRDOkPORT   DAM  52 

C  ARM  I    6  NW 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
G0LC0N0A  OAM  51 
MARR ISBURG 

HARR  I SBURG  DISPOSAL  PL 
Mf  L  E ANSBORO 

MT  CARMEL    1  NNW 
MOUNT  VERNON 
POSICLARE 

SHA WNEETOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


.85 
.  12 
1.22 


.41  T 
.0 
.04 


Sn  (•(•ranee  notes  following  Station  Index 
-  112  - 


DAILY  TEMPERATURES  hl.no.s 

 SEPTEMBER  1969 


Station 

Day  of  Month 

• 

at 
ft 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

is 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

*         *  * 

NORTHWEST  01 

AIED0 

MAX 
M1N 

84 

62 

82 
61 

84 
61 

78 
66 

62 
65 

8 

66 

80 
63 

76 
56 

67 
45 

71 
47 

73 
49 

82 
53 

65 
58 

63 
64 

6  0 
62 

69 
60 

73 
52 

69 

47 

72 
51 

73 
44 

'6 
46 

83 
55 

77 
57 

62 
44 

73 
42 

79 
46 

72 
50 

71 

42 

81 

50 

76 
49 

76.4 
53.8 

DIXON 

MAX 
MIN 

89 
65 

79 
59 

85 
61 

60 
67 

65 
66 

80 
70 

81 
65 

78 
55 

73 
44 

69 
43 

76 
46 

81 
51 

82 
54 

83 
63 

60 
6  2 

77 
61 

74 
55 

6  6 
.8 

72 
53 

73 
45 

76 
47 

82 
57 

77 
60 

56 
49 

71 
42 

75 
44 

70 
50 

69 
40 

76 
49 

76 
48 

76.9 
54.0 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

81 
62 

80 
55 

82 
56 

76 
66 

bl 
67 

80 
69 

78 
61 

73 
51 

67 
43 

67 
43 

74 
46 

79 
55 

ill 
56 

76 
64 

78 
64 

73 
62 

71 
51 

» 

44 

70 
52 

72 
42 

73 
42 

79 
51 

74 
59 

5  5 
47 

6  3 
39 

74 
41 

51 

67 
37 

70 
48 

71 
43 

73.7 
52.3 

FULTON  DAM  13 

MAX 
MIN 

84 
66 

82 
63 

62 
63 

78 
65 

81 
61 

79 
67 

79 
65 

77 
60 

76 
49 

69 
46 

75 
53 

80 
$6 

82 

56 

78 
64 

76 
63 

73 
61 

73 
53 

71 
49 

70 
53 

73 
47 

72 
48 

81 
53 

75 
61 

63 
50 

70 
45 

76 
47 

•  ) 
49 

68 
46 

76 
45 

75 
51 

75.5 
55.3 

GALVA 

MAX 
MIN 

86 
64 

80 
59 

82 
62 

78 
65 

83 
64 

80 
67 

81 
65 

77 
54 

5  8 
48 

70 
43 

74 
51 

60 
62 

84 
55 

83 
55 

78 
62 

70 
61 

72 
51 

t  a 
46 

71 
51 

72 
45 

75 

82 
54 

77 
59 

60 
43 

72 
41 

78 
47 

71 
51 

71 
40 

78 
50 

76 
49 

75.9 
53.4 

GENESEO 

MAX 
MIN 

76 
64 

81 
64 

82 
61 

77 
64 

U4 
64 

81 
67 

63 
62 

73 
56 

70 
47 

71 
45 

75 
53 

82 
53 

66 

60 

84 
64 

76 
61 

72 
60 

75 
53 

47 

73 
52 

75 
43 

77 
45 

52 

70 
50 

5  0 
45 

73 
40 

78 
48 

73 
49 

71 
41 

79 
49 

78 
51 

76.3 
53.7 

HENNEPIN   POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

89 
65 

81 
67 

66 

61 

80 
67 

85 
64 

60 
67 

61 
64 

77 
53 

68 
49 

69 
41 

76 
44 

tin 

50 

65 
52 

85 
65 

61 
6! 

73 
64 

77 
59 

72 
42 

75 

52 

75 
42 

77 

86 
50 

80 
61 

6  5 

50 

2 
38 

60 
44 

73 

52 

72 
37 

60 
50 

79 
52 

78.0 
53.5 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

68 
64 

84 
64 

63 

64 

81 
67 

84 
65 

81 
65 

82 
66 

74 
56 

72 
46 

70 
47 

72 
52 

on 
53 

65 
57 

82 
57 

78 
6  8 

74 
56 

74 
53 

71 
49 

72 
52 

74 
47 

74 
48 

83 
49 

62 
61 

64 
46 

71 
43 

79 
42 

77 
52 

75 
36 

79 
44 

76 
53 

77.4 
53.9 

HDLJNE  we  airport 

MAX 
MIN 

75 
66 

B2 
67 

84 

64 

80 
67 

83 
66 

80 
66 

82 
61 

72 
56 

66 
48 

71 
46 

74 
53 

0  1 

52 

84 

60 

81 
67 

73 
63 

71 
63 

75 
52 

71 
48 

73 
53 

74 
45 

77 
44 

83 
50 

69 
50 

57 
42 

72 
41 

77 
45 

73 
47 

6 

41 

60 
53 

76 
49 

75.6 
54.2 

MORRISON 

MAX 
MIN 

85 
65 

81 
61 

84 
63 

79 
66 

62 
67 

81 
70 

80 
65 

74 
56 

ro 

44 

68 

42 

75 
43 

60 
60 

64 

55 

80 

55 

77 

60 

74 
62 

74 
54 

73 

48 

72 
54 

72 
45 

74 
53 

83 

52 

82 
60 

64 
46 

71 
39 

75 
42 

74 

50 

70 
39 

77 
51 

76 
45 

76.4 
53.5 

mount  Carroll 

MAX 
MIN 

81 
61 

81 
55 

80 
58 

76 
64 

82 
64 

90 
o  I 

80 
62 

79 
52 

42 

66 
41 

74 
45 

7  9 
52 

63 
54 

78 
62 

77 

60 

73 
60 

72 
52 

41 

70 
51 

72 
43 

74 
46 

82 
50 

76 
59 

60 

47 

70 
37 

73 
45 

70 
48 

68 
35 

72 
47 

74 
42 

74.6 
51.4 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

89 
64 

79 
60 

80 
60 

80 
67 

80 
66 

76 

69 

76 
66 

67 
53 

66 
46 

6B 
43 

74 
44 

79 
46 

77 
53 

74 
54 

71 
55 

70 
54 

66 
49 

e  - 

-6 

68 

46 

68 
46 

72 
43 

73 
44 

64 
44 

56 
42 

58 
43 

77 
43 

5, 
38 

64 
38 

65 
42 

73 
46 

71.4 
50.4 

ROCHELLE   1  w 

MAX 
MIN 

90 
62 

75 
56 

61 
59 

83 
64 

79 
67 

84 
ii 

77 
63 

76 
53 

68 
42 

67 
41 

68 

46 

75 
49 

78 
55 

85 
60 

83 

6  6 

79 
62 

74 

53 

72 
45 

67 
51 

70 
45 

72 
42 

75 
54 

81 
58 

67 
48 

58 
41 

73 
45 

6. 
-  ) 

70 
38 

68 
41 

75 
44 

74.9 
51.7 

ROCKFORn  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
60 

B0 
58 

81 
60 

60 
66 

61 
68 

76 
69 

78 
59 

66 
53 

bt 
46 

68 
43 

73 
46 

79 
53 

62 
54 

79 
65 

80 

' 

73 
59 

72 
51 

6  8 
48 

70 
50 

72 
44 

73 
44 

60 
54 

66 
53 

58 
45 

69 
41 

75 
44 

36 

49 

66 

40 

73 
48 

72 
45 

73.4 
52.7 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

78 
60 

57 

57 

75 
65 

60 
66 

78 
66 

77 
61 

71 
50 

64 
43 

46 

49 

58 

63 

60 

44 

1  '. 

51 

47 

56 

54 

47 

39 

48 

,  5 

42 

48 

69 
45 

71.5 
52.8 

TISKILWA 

MAX 
MIN 

92 

81 

61 

85 
64 

76 
65 

85 
66 

79 
64 

83 
54 

72 
45 

69 

70 

76 

62 

85 

B4 

78 

72 

79 

70 

73 

74 

76 

83 

69 

60 
37 

72 
38 

79 
43 

73 
36 

72 

80 
42 

76.9 
50.5 

WALNUT 

*          *  * 

MAX 
MIN 

87 
64 

82 
63 

36 
62 

61 
66 

63 
66 

6  1 
68 

61 
64 

77 
55 

68 
43 

66 
44 

69 

49 

o5 
55 

84 
57 

81 
63 

74 
6  3 

73 
61 

74 
54 

71 
48 

73 
52 

75 
47 

75 
51 

82 
55 

78 
60 

62 
49 

70 
44 

79 
47 

74 
5  2 

75 
39 

78 
47 

76 
46 

76.6 
54.5 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  Nw 

MAX 
MIN 

82 
62 

73 
59 

82 
55 

79 
65 

80 
67 

- 
68 

77 
58 

66 

50 

66 
44 

69 

42 

74 
45 

62 
54 

81 
57 

79 
64 

6  3 

i  ■• 

75 
59 

71 
52 

66 
44 

66 
46 

68 
41 

5  5 

42 

79 
52 

65 

59 

61 
48 

62 
38 

74 
48 

69 
- 

64 
38 

65 
39 

70 
44 

72.5 
51.6 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

81 
64 

81 
61 

64 
63 

78 
68 

33 
68 

78 
59 

81 
59 

69 
51 

68 
45 

67 
43 

75 
49 

80 
51 

84 
57 

64 
64 

fO 
62 

74 
6? 

72 
55 

68 
48 

72 
55 

71 
48 

78 
49 

83 
55 

69 
56 

59 
49 

70 
44 

75 
46 

71 
62 

68 
40 

76 
47 

75 
47 

75.1 
94.2 

BARRINGTON 

MAX 
MIN 

89 
67 

74 
58 

78 
56 

82 
67 

76 
67 

81 

78 
63 

79 
53 

67 
49 

67 
42 

70 
47 

75 
53 

62 
54 

66 
53 

:•. 

55 

83 
60 

74 
56 

66 

44 

65 
52 

68 
46 

73 
53 

76 
52 

81 
59 

67 
48 

69 
42 

61 
47 

74 
53 

70 
38 

66 
47 

73 
46 

74.6 
93.2 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
66 

78 
61 

93 
63 

76 

73 

82 
72 

78 
71 

78 
61 

69 
53 

68 
46 

71 
46 

74 
51 

78 

60 
59 

61 
68 

8  0 
69 

73 
66 

71 
57 

66 
55 

71 
58 

71 
47 

75 
48 

81 
57 

70 
56 

62 
52 

66 
48 

74 
54 

.3 

67 
42 

74 
47 

72 
50 

73.9 
56.7 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

79 
68 

78 
65 

61 
68 

76 
70 

83 
70 

82 
70 

79 
64 

66 
55 

67 
50 

70 
50 

72 
56 

Bl 
55 

84 
60 

83 
66 

64 
67 

70 
64 

70 
62 

6  6 

99 

70 
59 

70 
55 

75 
55 

83 
59 

69 
56 

5  6 

SO 

69 
51 

76 
54 

72 
57 

64 
49 

74 
51 

69 
55 

74.1 
59.0 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
68 

77 
65 

62 
69 

78 
71 

82 
70 

62 
71 

79 
63 

70 
53 

6  8 

49 

70 
46 

75 
52 

90 

56 

84 
56 

84 
66 

83 

72 
65 

70 
61 

6  6 

59 

70 
58 

69 

50 

76 
54 

84 
58 

70 
56 

60 
51 

69 
50 

77 
52 

6? 

67 
46 

75 
49 

73 
54 

74.9 
57.9 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2 

MAX 
MIN 

76 
66 

73 
65 

76 
68 

73 
69 

78 
68 

79 

po 

73 
66 

67 
52 

63 
49 

69 
53 

70 
59 

79 
57 

62 
61 

80 
65 

82 
66 

67 
63 

65 
61 

62 
58 

65 
57 

66 
57 

vo 

56 

79 
60 

70 
53 

5  t 
48 

65 

52 

74 
56 

68 
54 

61 
SO 

72 
52 

66 
55 

70.9 
59.0 

OE  KALB 

MAX 

77 
65 

81 
57 

83 

:  0 

75 
65 

77 
63 

72 
67 

76 
61 

73 
54 

63 
42 

66 
44 

73 
50 

76 
53 

76 
55 

76 
60 

81 

74 
62 

72 
55 

67 
45 

72 
53 

69 
46 

74 
47 

82 
56 

66 
58 

62 
49 

69 
41 

74 
46 

71 
52 

68 

40 

76 
46 

73 
47 

73.2 
53.1 

JOLIET 

MAX 
MIN 

91 
65 

82 
64 

65 

80 
68 

83 
65 

•9 

t  i 

83 
66 

80 
47 

'3 
47 

74 
43 

75 
50 

62 
53 

85 
54 

86 
64 

83 
63 

80 
61 

82 
64 

•'■3 
50 

72 
58 

71 
46 

55 

47 

76 
51 

60 
60 

72 
41 

67 
50 

74 
53 

78 
44 

70 
42 

73 
43 

80 
50 

77.9 
54.6 

MARENGO 

MAX 

85 
64 

80 
57 

■ 

6 

80 
63 

82 
66 

SO 
67 

78 
63 

75 
51 

67 
44 

69 
40 

76 
45 

8  2 
6  2 

84 
56 

81 
62 

84 
60 

73 
60 

71 
53 

67 
44 

71 
51 

71 
41 

77 
41 

83 
53 

60 
57 

61 
47 

71 
38 

76 
47 

72 
53 

67 
37 

72 
42 

74 
45 

75.9 
51.6 

MDRRIS  5  N 

MAX 
MIN 

82 
60 

82 
62 

84 
61 

79 
66 

83 
66 

79 
66 

60 
63 

79 
56 

45 

68 
36 

75 
47 

81 

65 

51 

85 
60 

81 
58 

73 
62 

73 
57 

56 
46 

71 
51 

72 
43 

79 

44 

85 
48 

77 
59 

65 
49 

71 
40 

78 
45 

73 
53 

70 
38 

79 
42 

76 
47 

76.6 
52.4 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

83 
69 

82 
69 

84 
64 

78 
68 

84 
66 

79 
71 

64 
67 

74 
56 

72 
47 

70 
44 

77 
51 

e } 
;  3 

65 
56 

84 
66 

78 
64 

73 
64 

75 
58 

5  8 
48 

74 
55 

75 
47 

79 
48 

85 
56 

70 
61 

61 
51 

72 
46 

60 
49 

76 

73 
42 

60 
48 

80 
49 

77.3 
56.1 

PARK  FOREST 

MAX 

76 
63 

76 
61 

66 
66 

80 
68 

82 
68 

e- 

' 

60 
56 

70 
50 

6G 
49 

70 
43 

70 
49 

11 

50 

64 
55 

86 
62 

"  3 

62 

70 
61 

70 
54 

ii 
51 

71 
49 

70 
54 

79 
45 

83 
55 

71 
52 

56 
»T 

68 
51 

78 
58 

72 

66 
38 

74 
44 

75 
45 

74.8 
53.8 

PERL  SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

82 
62 

80 
64 

64 
63 

76 
66 

63 
65 

77 
66 

62 
61 

70 
51 

67 

43 

68 
41 

77 
46 

30 
-8 

64 
53 

82 
62 

77 
59 

71 
6  2 

74 

52 

59 
it 

72 
53 

72 

41 

77 
43 

82 
53 

68 

52 

61 
47 

70 
40 

77 
45 

72 

46 

71 
37 

77 
46 

76 
49 

73.3 
52.1 

WAUKEGA'i  2  WNM 

MAX 
MIN 

85 
64 

72 
64 

77 
59 

75 
70 

61 
68 

re 

59 

76 
63 

69 

52 

6  ■• 

46 

69 
48 

75 
51 

80 
!  ' 

60 
57 

81 
65 

83 
65 

76 
61 

67 
60 

62 
- 

65 
53 

65 
49 

56 

41 

76 
57 

71 
59 

5! 
49 

63 
44 

74 
52 

70 
52 

64 
42 

68 
48 

63 
49 

72.0 
55.8 

WHEATON  3  SE 

MAX 

B  B 
61 

80 
58 

64 

60 

80 
66 

81 
67 

SC 
67 

81 
63 

81 
54 

45 

69 

40 

76 
46 

81 
-8 

64 
51 

82 
64 

64 
64 

77 
56 

72 
58 

•2 
54 

71 
49 

70 
41 

78 
44 

83 

49 

60 
52 

5  2 
.8 

70 
42 

75 
45 

74 

5- 

68 
38 

76 
42 

75 
48 

76.8 
52.5 

Sm  Rakronc*  Nolo*  Following  Station  lad«x 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

SEPTEMBER  1969 


Day  of  Month 

a 

0) 

Station 

8 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WEST 

GALESBURG 

MAX 

79 

82 

B4 

75 

83 

81 

82 

72 

6  8 

74 

75 

81 

85 

82 

72 

69 

74 

69 

72 

73 

76 

83 

70 

60 

74 

b  1 

72 

73 

81 

76 

75.9 

MIN 

64 

67 

63 

67 

66 

66 

62 

55 

47 

44 

53 

51 

59 

65 

63 

62 

54 

49 

52 

50 

50 

57 

48 

44 

45 

46 

52 

43 

52 

54 

55.1 

GOLDEN   1  NW 

MAX 

87 

80 

80 

65 

65 

83 

73 

75 

70 

76 

84 

8  6 

86 

62 

67 

76 

70 

72 

75 

80 

84 

76 

64 

72 

83 

76 

76 

84 

82 

78,4 

MIN 

64 

62 

53 

66 

66 

70 

64 

54 

48 

42 

56 

49 

59 

65 

64 

63 

58 

45 

46 

43 

46 

57 

60 

39 

42 

46 

57 

44 

52 

50 

54.7 

LA  H  A  R  P  E 

MAX 

81 

79 

66 

76 

82 

7  3 

69 

74 

74 

83 

86 

86 

78 

67 

74 

77 

74 

74 

78 

84 

78 

6  8 

76 

84 

73 

75 

64 

79 

77.8 

Mm 

64 

64 

64 

65 

65 

67 

57 

53 

46 

45 

55 

50 

56 

63 

63 

62 

54 

50 

52 

48 

86 

56 

57 

42 

42 

45 

55 

45 

51 

54.6 

MDNMf  ITM 

MAX 

83 

83 

85 

77 

63 

79 

80 

75 

67 

74 

74 

81 

85 

84 

75 

66 

66 

70 

72 

74 

72 

81 

75 

62 

74 

80 

72 

73 

83 

76 

76 .  1 

MIN 

63 

65 

63 

66 

65 

65 

63 

53 

44 

,5 

50 

50 

57 

63 

61 

62 

5  1 

45 

51 

44 

44 

53 

58 

42 

41 

47 

52 

42 

50 

53.5 

MAX 

87 

76 

67 

6  3 

76 

70 

76 

75 

62 

65 

65 

77 

66 

76 

70 

76 

72 

78 

82 

75 

7  8 

76 

8  2 

73 

73 

66 

60 

78.1 

MIN 

65 

63 

••5 

67 

68 

72 

63 

58 

50 

48 

57 

55 

63 

67 

62 

62 

58 

50 

52 

50 

52 

60 

59 

41 

46 

52 

58 

46 

56 

55 

57.5 

QU I NC V   FAA  AIRPORT 

MAX 

84 

62 

77 

87 

83 

83 

76 

6  B 

72 

74 

81 

85 

86 

70 

67 

77 

70 

73 

74 

78 

83 

70 

64 

74 

82 

74 

73 

84 

81 

77  ■  1 

MIN 

65 

64 

64 

68 

69 

7  0 

63 

56 

51 

48 

57 

53 

63 

67 

65 

65 

55 

49 

52 

47 

47 

59 

51 

41 

44 

50 

55 

48 

57 

54 

56.6 

RUSHVILLE 

MAX 

85 

83 

84 

79 

65 

81 

80 

78 

75 

71 

75 

79 

81 

84 

84 

67 

70 

72 

77 

79 

80 

83 

80 

79 

67 

79 

74 

80 

81 

62 

76.5 

MIN 

62 

63 

62 

64 

67 

66 

61 

56 

48 

44 

48 

51 

61 

64 

63 

61 

56 

48 

52 

56 

57 

60 

61 

49 

41 

50 

46 

51 

52 

57 

55.9 

CENTRAL 

0  3 

bloomington  normal 

88 

84 

83 

8 1 

78 

8 1 

80 

70 

7  J 

72 

78 

63 

83 

63 

73 

73 

71 

7 1 

72 

77 

8  2 

8  2 

62 

79 

7  9 

70 

78 

79 

77.3 

Mm 

65 

62 

61 

67 

67 

70 

66 

55 

46 

42 

53 

52 

60 

65 

46 

53 

45 

48 

56 

62 

46 

41 

49 

55 

44 

51 

55.6 

CHENOA 

Mm 

DECATUR 

MAX 

87 

66 

B  7 

77 

85 

85 

86 

80 

69 

75 

74 

83 

86 

84 

75 

72 

76 

74 

75 

75 

78 

6  5 

75 

64 

73 

82 

73 

76 

78 

83 

78.6 

Mm 

67 

65 

65 

68 

68 

69 

69 

56 

47 

42 

50 

52 

57 

62 

62 

65 

60 

46 

51 

47 

49 

56 

59 

44 

42 

50 

58 

45 

50 

55.6 

FARMER  CITY 

MAX 

85 

86 

86 

81 

84 

62 

85 

77 

70 

73 

75 

81 

84 

83 

77 

72 

74 

70 

70 

73 

7  8 

84 

7 1 

65 

73 

8  1 

75 

74 

76 

82 

77 . 6 

Mm 

63 

63 

63 

66 

67 

68 

64 

55 

46 

40 

55 

49 

54 

62 

62 

64 

56 

45 

54 

43 

47 

55 

61 

45 

41 

49 

55 

44 

45 

50 

54.4 

HAVANA   POWER  STATIOf* 

MAX 

69 

84 

89 

86 

65 

80 

83 

63 

74 

75 

81 

85 

66 

83 

70 

74 

71 

73 

74 

78 

83 

81 

69 

72 

8 1 

78 

74 

80 

81 

79.4 

Mm 

64 

66 

66 

66 

68 

68 

66 

58 

50 

56 

49 

58 

66 

65 

64 

59 

51 

54 

46 

47 

52 

62 

45 

41 

47 

56 

44 

57 

54 

56.7 

LACON  2  E 

MAX 

89 

6  2 

86 

81 

65 

79 

84 

73 

71 

72 

76 

81 

85 

85 

85 

81 

76 

76 

74 

75 

78 

84 

83 

65 

8 1 

76 

72 

8 1 

60 

78 

79. 1 

Mm 

63 

65 

62 

65 

65 

68 

65 

55 

46 

44 

46 

46 

56 

66 

65 

63 

56 

46 

52 

46 

44 

64 

56 

55 

46 

49 

50 

42 

44 

" 

54.7 

L INCOLN 

MAX 

83 

83 

85 

76 

83 

6 1 

82 

78 

68 

72 

72 

78 

83 

8 1 

73 

70 

75 

70 

70 

73 

76 

82 

78 

63 

71 

79 

73 

70 

78 

79 

76.  2 

Mm 

65 

64 

65 

66 

68 

69 

65 

57 

41 

44 

54 

51 

56 

62 

62 

65 

59 

49 

53 

47 

50 

55 

62 

46 

44 

51 

56 

45 

48 

55.8 

MASON  CITY  3  S 

MAX 

85 

8! 

76 

64 

8  1 

82 

75 

68 

74 

75 

B  0 

85 

83 

73 

70 

75 

73 

72 

74 

77 

8  3 

75 

7J 

81 

72 

8 1 

82 

77  2 

Mm 

64 

63 

63 

67 

68 

71 

63 

56 

47 

42 

54 

49 

56 

64 

62 

65 

59 

46 

53 

45 

45 

56 

62 

88 

39 

46 

56 

43 

50 

54!9 

M 1 NONK 

MAX 

85 

82 

64 

78 

84 

77 

84 

75 

70 

7  J 

76 

82 

85 

85 

76 

70 

74 

68 

72 

7J 

83 

74 

80 

79 

77 

76  7 

Mm 

64 

64 

63 

65 

65 

69 

63 

55 

45 

44 

50 

49 

53 

63 

62 

64 

56 

47 

51 

45 

47 

52 

61 

49 

44 

48 

53 

41 

44 

50 

54^2 

PEORIA  W8  AIRPORT 

MAX 

63 

8 1 

84 

74 

82 

76 

62 

73 

67 

72 

72 

78 

83 

83 

73 

68 

73 

66 

72 

73 

75 

82 

67 

6  1 

70 

78 

71 

69 

78 

77 

74 . 9 

Mm 

63 

66 

66 

67 

68 

66 

58 

54 

46 

43 

53 

47 

58 

64 

62 

64 

54 

49 

54 

46 

52 

58 

52 

46 

43 

43 

49 

42 

51 

1 

54.6 

PRINCEVILLE  1  N 

MAX 

87 

81 

82 

73 

83 

80 

80 

72 

70 

70 

73 

80 

82 

82 

62 

68 

72 

70 

70 

72 

75 

81 

60 

64 

70 

80 

76 

70 

80 

80 

76.2 

Mm 

62 

65 

65 

66 

66 

67 

65 

55 

45 

43 

52 

50 

57 

65 

62 

62 

55 

45 

52 

44 

47 

55 

61 

47 

40 

45 

54 

40 

50 

54.4 

EAST 

Q  5 

OANV I  LIE 

MAX 

66 

85 

85 

80 

85 

86 

84 

79 

69 

74 

73 

80 

84 

84 

60 

71 

72 

70 

■ 

72 

7  8 

81 

75 

69 

69 

75 

79 

77  1 

Mm 

62 

64 

63 

67 

69 

69 

66 

56 

46 

41 

53 

49 

50 

61 

60 

46 

52 

45 

48 

52 

57 

88 

42 

49 

52 

45 

42 

49 

54.4 

HOOPESTON 

MAX 

88 

84 

65 

80 

83 

85 

84 

75 

6  8 

72 

75 

8 1 

84 

8  3 

80 

72 

73 

69 

7 1 

79 

82 

69 

60 

69 

78 

72 

68 

74 

79 

76.5 

Mm 

63 

63 

63 

67 

67 

68 

66 

53 

44 

42 

50 

52 

52 

59 

60 

57 

45 

50 

43 

50 

53 

58 

46 

42 

52 

55 

42 

42 

52 

53.9 

KANKAKEE    3  SW 

MAX 

86 

64 

65 

83 

83 

8  0 

82 

76 

6  8 

69 

73 

6  0 

83 

84 

81 

77 

71 

65 

7 1 

72 

7  8 

82 

8 1 

60 

69 

78 

70 

76 

77 

76.7 

Mm 

61 

63 

63 

67 

68 

69 

65 

54 

86 

42 

47 

48 

52 

62 

61 

59 

45 

53 

46 

44 

52 

59 

47 

39 

49 

55 

39 

43 

53.7 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

90 

80 

84 

81 

85 

78 

76 

81 

73 

74 

79 

Mm 

60 

58 

61 

67 

67 

69 

65 

52 

45 

41 

48 

88 

54 

62 

62 

63 

58 

42 

48 

40 

8  2 

49 

60 

86 

38 

51 

52 

41 

42 

52!? 

PONT  I  AC 

MAX 

89 

83 

84 

80 

82 

77 

82 

8 1 

:o 

71 

76 

8 1 

82 

82 

81 

72 

73 

69 

70 

72 

77 

83 

82 

78 

78 

77 

77.1 

Mm 

62 

65 

64 

68 

67 

69 

65 

56 

47 

43 

50 

52 

55 

63 

63 

64 

58 

48 

52 

46 

48 

54 

64 

50 

45 

50 

55 

43 

47 

55.5 

RANTOUL 

MAX 

92 

65 

97 

65 

84 

84 

85 

8  1 

12 

73 

74 

B  0 

65 

83 

81 

75 

73 

70 

72 

77 

8  2 

8 1 

63 

79 

76 

76 

77 

78.6 

Mm 

65 

63 

6  5 

67 

66 

67 

65 

53 

-5 

43 

53 

57 

56 

61 

63 

56 

87 

57 

44 

49 

56 

60 

45 

41 

50 

50 

44 

45 

57 

54.9 

URBANA 

88 

76 

85 

74 

77 

69 

74 

7 1 

82 

Mm 

67 

65 

66 

67 

68 

68 

63 

57 

,8 

47 

51 

52 

55 

61 

60 

64 

53 

50 

53 

47 

51 

57 

54 

50 

47 

53 

55 

47 

47 

56.0 

HATSEKA  2  Nw 

MAX 

87 

85 

84 

81 

84 

77 

83 

77 

61 

71 

74 

6  1 

84 

85 

B  1 

78 

73 

67 

72 

72 

78 

61 

78 

60 

69 

77 

74 

68 

76 

78 

76.8 

•          *  • 

63 

61 

64 

67 

65 

6  7 

65 

54 

If  8 

39 

48 

8  7 

50 

68 

62 

60 

49 

59 

48 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

92 

90 

B  5 

79 

79 

8  i 

88 

62 

76 

70 

73 

62 

86 

33 

76 

72 

7? 

73 

76 

79 

82 

75 

76 

61 

79.1 

Mm 

70 

67 

67 

61 

67 

71 

66 

62 

52 

48 

54 

67 

59 

63 

51 

52 

50 

50 

55 

62 

87 

47 

50 

57 

53 

54 

56 

57.9 

CARLINVILLE 

MAX 

66 

86 

g  l 

77 

88 

g  1 

64 

79 

70 

74 

76 

B  | 

86 

83 

77 

73 

76 

7  3 

75 

76 

7  8 

84 

77 

65 

83 

74 

79 

84 

78.8 

Mm 

64 

6* 

6  1 

63 

67 

66 

63 

54 

47 

39 

50 

47 

57 

60 

62 

63 

85 

50 

44 

85 

54 

60 

43 

39 

48 

58 

41 

46 

50 

53.7 

GRIGGSVILLE 

MAX 

85 

83 

32 

77 

89 

8  S 

82 

77 

69 

75 

75 

8  3 

86 

63 

69 

68 

75 

72 

76 

80 

82 

76 

65 

78 

62 

82 

77.8 

Mm 

64 

62 

6  3 

65 

67 

71 

63 

55 

48 

46 

55 

5  2 

60 

64 

6  3 

63 

58 

,7 

50 

45 

85 

56 

60 

40 

42 

52 

56 

46 

53 

54 

55.6 

HILLSBORO 

MAX 

89 

65 

62 

78 

68 

90 

84 

80 

7S 

72 

74 

79 

65 

81 

76 

74 

75 

72 

74 

73 

77 

82 

73 

65 

72 

79 

73 

60 

78 

82 

78.4 

Mm 

65 

68 

6  4 

65 

69 

70 

65 

57 

50 

41 

49 

49 

57 

61 

63 

66 

62 

49 

52 

48 

88 

57 

63 

46 

42 

45 

56 

44 

47 

53 

55.7 

JACKSONVILLE 

MAX 

84 

63 

S3 

80 

86 

38 

81 

76 

67 

72 

76 

BO 

84 

82 

70 

70 

76 

72 

72 

76 

76 

82 

73 

65 

74 

84 

82 

73 

80 

62 

77.5 

Mm 

64 

63 

62 

65 

65 

6  5 

65 

56 

-8 

40 

54 

51 

59 

64 

64 

65 

61 

46 

51 

44 

46 

54 

62 

42 

39 

46 

56 

43 

49 

45 

54.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

s 

1 

2 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ICtCCVUII 1 C     7  Cu 

JtKitTVILLt    c    3  W 

MAX 

90 

85 

B  2 

80 

67 

89 

63 

82 

75 

81 

7 1 

82 

8 1 

5  J 

72 

82 

79 

74 

60 

82 

79.4 

MIN 

63 

05 

61 

65 

66 

6B 

66 

59 

50 

39 

49 

49 

57 

60 

63 

64 

62 

49 

53 

46 

44 

56 

61 

44 

40 

45 

37 

46 

49 

52 

54.9 

MQRR I  SQNV I L I  E  **  SE 

MAX 

87 

84 

B  B 

79 

8  7 

H  | 

83 

78 

69 

?^ 

74 

8 1 

85 

62 

75 

7J 

72 

79 

72 

82 

77.9 

MIN 

69 

64 

63 

66 

69 

70 

64 

56 

49 

41 

50 

49 

56 

61 

62 

61 

61 

-<> 

53 

47 

48 

59 

63 

*5 

41 

50 

60 

46 

47 

51 

55.4 

PANA 

MAX 

86 

83 

81 

76 

65 

77 

71 

77 

62 

80 

75 

72 

7J 

71 

79 

75.5 

MIN 

67 

69 

66 

67 

69 

69 

65 

57 

,9 

46 

51 

51 

56 

61 

61 

60 

62 

47 

52 

48 

57 

57 

61 

4< 

45 

51 

58 

46 

47 

55 

56.2 

Springfield  hb  A 1 RPQR  T 

MAX 

83 

84 

65 

76 

86 

83 

83 

77 

74 

87 

7J 

74 

83 

7  5 

72 

8 1 

82 

77.5 

MIN 

66 

66 

■  ! 

66 

70 

66 

63 

55 

46 

42 

53 

51 

61 

64 

65 

66 

94 

49 

53 

47 

-8 

57 

50 

45 

41 

48 

57 

44 

53 

51 

55.3 

SPRINGFIELD  **  SE 

MAX 

91 

83 

83 

8  3 

76 

85 

84 

82 

73 

73 

80 

8  5 

8  2 

79 

76.6 

MIN 

71 

69 

64 

67 

68 

5  1 

66 

58 

49 

47 

51 

55 

57 

63 

64 

66 

60 

50 

50 

46 

49 

51 

58 

47 

44 

46 

37 

47 

50 

54 

56.2 

U  1  ft  n  C  N     1  C^k' 

85 

63 

8J 

79 

83 

79 

75 

8  7 

86 

82 

73 

71 

75 

73 

74 

77 

63 

79 

66 

74 

83 

81 

73 

76 

8 1 

78.8 

MIN 

65 

69 

•  ,  s 

65 

69 

67 

6  3 

50 

46 

40 

50 

60 

61 

42 

48 

5  6 

43 

48 

49 

55.0 

WHITE  HALL.   1  6 

MAX 

88 

83 

84 

76 

88 

B  B 

82 

82 

7S 

72 

73 

3  | 

85 

84 

6 1 

69 

74 

74 

72 

74 

j » 

8 1 

79 

67 

6 1 

78.7 

65 

64 

69 

65 

58 

6  1 

42 

53 

50 

57 

60 

62 

65 

61 

50 

52 

50 

5~ 

55 

tl 

44 

40 

47 

5? 

45 

49 

53 

55.9 

tlj*    3UUint*>31              U  < 

r  u  a  a  i  ;  thki 

.    j     - j [ un 

69 

8  3 

84 

85 

79 

71 

73 

79 

-  9 

72 

8  2 

7  3 

8  2 

77.7 

MIN 

70 

63 

66 

66 

69 

69 

67 

56 

48 

45 

54 

52 

57 

62 

6  2 

64 

60 

49 

54 

43 

53 

53 

53 

•  « 

48 

47 

49 

45 

46 

47 

55.5 

90 

89 

a  b 

8 1 

82 

7 1 

60 

8  5 

6 1 

00 

8 1 

80 

j  n 

73 

7J 

76 

85 

65 

65 

80.4 

MIN 

66 

69 

65 

70 

68 

65 

58 

50 

44 

51 

5: 

58 

63 

■  J 

60 

60 

50 

50 

48 

32 

55 

55 

46 

45 

45 

5  8 

48 

45 

45 

55.5 

c  i  no  A    3  MU 

85 

84 

87 

93 

63 

82 

7 1 

71 

74 

86 

79.0 

MIN 

67 

64 

64 

66 

67 

67 

66 

59 

50 

46 

49 

50 

46 

58 

56 

65 

64 

46 

54 

48 

30 

54 

60 

48 

43 

48 

55 

45 

43 

54 

55.2 

MADCUAII       1  C 

69 

86 

87 

84 

86 

91 

90 

87 

73 

79 

84 

8  4 

0  5 

76 

70 

74 

73 

7  7 

84 

83 

79 

80 

63 

80.3 

MIN 

62 

63 

62 

65 

68 

67 

69 

58 

47 

42 

49 

46 

46 

60 

55 

53 

6  - 

41 

54 

46 

51 

51 

56 

48 

44 

46 

5  ■ 

43 

41 

51 

54.0 

69 

84 

8  <* 

6  3 

77 

72 

7? 

5  2 

72 

7  1 

7 1 

82 

76.7 

MIN 

67 

63 

64 

67 

68 

6( 

65 

55 

48 

43 

50 

50 

56 

60 

6  | 

64 

56 

48 

53 

47 

50 

58 

55 

48 

43 

53 

55 

45 

46 

53 

55.2 

UflUC  A  f\  \  1  A 

91 

86 

87 

85 

78 

75 

8  1 

85 

8  3 

8  1 

73 

76 

74 

73 

74 

84 

1 1 

78 

84 

78.7 

MIN 

65 

63 

64 

67 

68 

u 

65 

57 

57 

39 

48 

46 

54 

61 

6  1 

69 

61 

-8 

53 

46 

45 

55 

62 

47 

42 

51 

58 

46 

47 

54 

55.4 

NEWTON 

87 

89 

86 

87 

84 

72 

1  6 

84 

62 

57 

74 

7J 

8  4 

60.5 

MIN 

66 

67 

i  S 

65 

67 

67 

67 

58 

49 

44 

47 

45 

49 

59 

58 

58 

63 

46 

54 

47 

50 

52 

59 

48 

43 

47 

54 

44 

42 

52 

54.5 

OL^EV  2  S 

90 

86 

87 

81 

86 

90 

84 

8 1 

7 1 

79 

84 

80 

8  2 

79 

75 

73 

75 

73 

79 

85 

81 

83 

79 

66 

79.9 

MIN 

66 

66 

66 

67 

68 

69 

65 

60 

49 

44 

46 

45 

51 

56 

I  8 

65 

69 

50 

55 

49 

49 

54 

62 

52 

42 

46 

5  3 

43 

42 

51 

55.2 

PALESTINE 

88 

85 

87 

82 

80 

70 

71 

74 

86 

76.7 

MIN 

69 

65 

(  5 

66 

69 

70 

67 

60 

49 

45 

46 

47 

52 

59 

60 

55 

62 

50 

55 

48 

51 

52 

60 

51 

44 

46 

56 

43 

42 

53 

55.4 

AID  It  LIATCDunfiVC 

86 

8  5 

B  B 

64 

84 

72 

7  6 

83 

82 

8  0 

74 

72 

75 

78 

7J 

63 

79 

76 

63 

77.6 

MIN 

66 

63 

64 

64 

66 

68 

65 

55 

47 

42 

53 

5  0 

57 

60 

61 

63 

62 

48 

53 

46 

52 

55 

60 

48 

46 

53 

56 

44 

46 

51 

55.5 

SALEM 

89 

85 

82 

8 1 

92 

63 

80 

73 

86 

79.7 

MIN 

67 

64 

69 

65 

67 

66 

65 

61 

50 

44 

47 

,fl 

53 

57 

6 ; 

64 

64 

50 

54 

49 

52 

56 

61 

47 

44 

47 

54 

48 

44 

54 

55.7 

r  u  j  l.  u  L  •* 

90 

85 

B  t 

85 

84 

72 

8  0 

83 

77 

74 

72 

1 ». 

79 

77 

65 

78.8 

MIN 

65 

63 

65 

67 

63 

66 

65 

55 

47 

44 

50 

54 

59 

58 

63 

61 

50 

53 

47 

50 

55 

60 

46 

44 

51 

37 

45 

45 

51 

54.9 

VANDALlA    FAA  AIRPORT 

88 

84 

5  1 

80 

64 

79 

6  q 

73 

73 

81 

85 

82 

78 

72 

74 

72 

73 

74 

77 

83 

70 

65 

76 

84 

72 

73 

78 

8  3 

78.0 

MIN 

67 

66 

69 

68 

67 

54 

49 

43 

48 

55 

61 

49 

47 

48 

53 

55.3 

WINDSOR. 

MAX 

86 

76 

85 

87 

8  3 

82 

77 

72 

72 

82 

77.9 

63 

65 

65 

55 

50 

5: 

55 

61 

6 

64 

61 

-2 

53 

49 

49 

58 

59 

46 

43 

54 

S9 

44 

46 

53 

55.5 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

MAX 

89 

8  3 

84 

78 

82 

84 

83 

8  3 

80 

76 

77 

79 

80 

81 

85 

76 

75 

63 

76 

76 

80 

86 

61.0 

MIN 

68 

67 

,  & 

66 

68 

68 

65 

64 

32 

46 

50 

51 

55 

59 

56 

64 

66 

53 

57 

52 

56 

56 

63 

45 

51 

58 

49 

46 

56 

57.8 

bellevIllE  so  III  univ 

90 

83 

83 

76 

■0 

7J 

7J 

73 

75 

79 

83 

82 

B  8 

7} 

82 

7^ 

82 

84 

80.5 

MIN 

65 

97 

■  1 

68 

68 

69 

67 

58 

48 

41 

46 

-9 

55 

58 

59 

65 

63 

46 

51 

48 

47 

54 

59 

46 

40 

46 

56 

45 

43 

52 

54.6 

CAHOk I  A 

MAX 

91 

82 

80 

83 

5  * 

70 

73 

8 1 

80.2 

MIN 

66 

67 

•  i 

64 

66 

70 

68 

65 

51 

44 

52 

5  1 

56 

56 

'  3 

66 

64 

51 

54 

51 

49 

57 

62 

50 

42 

49 

5* 

47 

49 

55 

56.6 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

87 

78 

86 

i  C 

73 

73 

76 

64 

7? 

76 

81 

86 

60.8 

MIN 

74 

71 

70 

71 

71 

69 

66 

56 

54 

55 

6  0 

62 

65 

6! 

70 

64 

56 

59 

60 

6: 

63 

65 

57 

53 

58 

61 

57 

53 

59 

62.6 

CARB0N0ALE  SEWAGE  PL 

MAX 

79 

85 

92 

79 

78 

67 

81.2 

MIN 

69 

66 

66 

67 

68 

6>- 

66 

62 

52 

45 

47 

5  7 

56 

59 

61 

67 

67 

53 

55 

50 

52 

55 

64 

48 

44 

48 

58 

46 

44 

56 

57.0 

CARLVLE  reservoir 

MAX 

91 

88 

B  9 

B  * 

90 

82 

8  " 

69 

73 

1  ^ 

80 

82 

76 

75 

7  7, 

72 

73 

73 

76 

83 

71 

67 

73 

g  - 

72 

74 

78 

77.6 

Mm 

66 

69 

67 

66 

67 

5- 

50 

59 

5"' 

46 

50 

53 

55 

60 

; 

63 

64 

50 

52 

52 

54 

56 

60 

47 

43 

50 

5, 

49 

so 

55 

55.7 

C0B0EN  2  S 

MAX 

77 

89 

8  9 

75 

70 

79 

62 

79 

88 

81.7 

MIN 

63 

60 

■ 

64 

66 

65 

64 

61 

51 

46 

48 

»5 

58 

54 

5« 

63 

63 

52 

55 

57 

55 

52 

63 

5  6 

45 

58 

50 

49 

45 

52 

56.0 

DU  QUOIN  1NNW 

MAX 

89 

80 

87 

i 7 

90 

89 

'  6 

73 

83 

65 

7J 

75 

8  5 

82 

?4 

8  7 

76 

62 

68 

62.5 

MIN 

60 

61 

5  3 

62 

67 

67 

66 

59 

54 

47 

49 

5" 

57 

55 

:  1 

60 

72 

50 

52 

56 

6  1 

57 

64 

.6 

41 

50 

80 

48 

49 

54 

57.1 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

87 

90 

83 

61 

76 

84 

82 

8  3 

82 

•  s 

77 

78 

82 

86 

1  1 

75 

84 

92 

76 

60 

66 

60.7 

Mm 

70 

66 

'-  B 

66 

68 

63 

65 

62 

51 

45 

52 

5  ! 

61 

61 

5? 

65 

69 

: 1 

54 

50 

56 

57 

43 

55 

56 

50 

51 

51 

57.8 

NAR ION   4  NNE 

MAX 

85 

9  D 

7  1 

72 

77 

7J 

83 

76 

66 

7J 

8  1 

-  . 

74 

79 

66 

79.2 

Mm 

63 

66 

•  ] 

66 

69 

67 

66 

62 

51 

46 

46 

50 

56 

59 

59 

67 

67 

54 

51 

53 

53 

57 

63 

57 

43 

48 

56 

46 

44 

54 

56.5 

NASHVILLE   4  NE 

MAX 

87 

85 

» 

78 

86 

' . 

81 

80 

75 

73 

74 

81 

86 

81 

32 

80 

74 

77 

75 

75 

8  7 

84 

80 

68 

72 

82 

7  7 

74 

79 

86 

79.  1 

Mm 

67 

64 

65 

69 

6  9 

65 

60 

51 

48 

53 

!  7 

59 

61 

62 

66 

64 

-9 

53 

49 

52 

57 

62 

4B 

45 

53 

61 

50 

49 

57 

57.5 

SPARTA 

MAX 

69 

n 

60 

86 

>2 

83 

82 

'- 

73 

76 

81 

63 

84 

5  7 

76 

74 

'3 

73 

78 

80 

84 

80 

69 

74 

84 

e; 

75 

78 

85 

79.6 

Mm 

65 

69 

64 

65 

68 

69 

67 

62 

43 

48 

52 

57 

60 

62 

67 

69 

51 

53 

50 

5' 

58 

62 

-9 

42 

49 

56 

42 

46 

55 

56.9 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 

91 

86 

B  3 

62 

89 

83 

61 

75 

76 

84 

66 

83 

74 

79 

•5 

77 

78 

82 

83 

79 

6' 

73 

84 

81 

77 

61 

66 

60.9 

Mm 

66 

66 

!  4 

65 

69 

70 

66 

61 

6  7 

46 

so 

54 

59 

60 

63 

69 

64 

51 

52 

50 

51 

59 

64 

67 

43 

52 

6  7 

47 

50 

57 

57.4 

S*«  R»l«r«DC4>  NoUa  Following  SUHon  lodca 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

SEPTEMBER  1969 


Day  of  Month 

o 

01 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

i  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*         *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

96 

92 

88 

83 

86 

90 

90 

8  3 

80 

84 

83 

80 

77 

66 

79 

70 

83 

8  1 

83 

80 

66 

82  2 

MIN 

70 

68 

69 

67 

69 

71 

66 

61 

52 

48 

51 

49 

55 

60 

61 

66 

51 

55 

49 

55 

56 

63 

54 

47 

52 

46 

48 

46 

56 

57.6 

8R00KP0RT  0AM  52 

MAX 

88 

88 

85 

8  1 

93 

65 

87 

B  2 

85 

64 

82 

76 

79 

86 

80 

79 

63 

90 

8  3.0 

Mm 

71 

70 

68 

67 

71 

72 

68 

62 

53 

46 

47 

50 

57 

60 

61 

67 

71 

57 

59 

58 

56 

58 

65 

56 

46 

50 

56 

50 

45 

5  3 

59.1 

0IX0N  SPRINGS  AGP.  C 

MAX 

90 

86 

86 

65 

67 

86 

88 

6 1 

79 

73 

63 

83 

83 

83 

86 

83 

76 

80 

88 

62  4 

MIN 

71 

67 

65 

66 

69 

69 

65 

64 

52 

46 

43 

51 

54 

58 

59 

59 

69 

53 

55 

53 

57 

57 

62 

53 

42 

45 

55 

49 

46 

5 

57!o 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

MAX 

89 

86 

87 

76 

86 

91 

B3 

81 

77 

71 

7 1 

79 

85 

83 

82 

62 

75 

73 

86 

MIN 

68 

64 

67 

67 

67 

68 

65 

60 

50 

48 

46 

46 

52 

57 

57 

65 

64 

50 

55 

48 

52 

54 

54 

50 

43 

46 

48 

54 

43 

5  3 

55^ 

HARR I SBuRG 

MAX 

90 

87 

90 

79 

90 

95 

87 

64 

77 

77 

84 

8  8 

85 

87 

86 

78 

83 

89 

83  3 

MIN 

70 

68 

65 

68 

70 

68 

67 

62 

51 

44 

45 

48 

54 

59 

59 

67 

65 

52 

55 

64 

54 

55 

64 

52 

42 

46 

56 

45 

42 

5  3 

57.0 

HCLEANSBORO 

MAX 

87 

85 

85 

85 

85 

89 

81 

80 

75 

7 1 

73 

78 

63 

83 

83 

81 

75 

73 

84 

MIN 

70 

67 

67 

67 

68 

68 

66 

61 

53 

50 

49 

50 

55 

61 

60 

65 

65 

52 

55 

50 

54 

56 

63 

53 

47 

49 

58 

51 

45 

55 

57.7 

MT   CARMEL    1  NNW 

MAX 

88 

86 

89 

80 

85 

90 

64 

82 

75 

73 

83 

83 

78 

77 

74 

79 

87 

80  0 

MIN 

68 

66 

66 

66 

68 

65 

69 

61 

49 

48 

49 

46 

52 

57 

59 

64 

66 

50 

49 

47 

53 

54 

58 

53 

43 

48 

51 

47 

42 

53 

55.6 

MOUNT  VERNON 

MAX 

88 

85 

86 

80 

67 

92 

82 

81 

76 

73 

78 

61 

65 

83 

83 

79 

75 

73 

74 

75 

76 

85 

77 

70 

74 

84 

76 

75 

80 

87 

80.1 

Mm 

67 

64 

66 

66 

68 

68 

65 

61 

51 

48 

48 

49 

54 

59 

59 

67 

64 

50 

55 

50 

53 

57 

62 

50 

44 

49 

56 

48 

45 

54 

56.6 

ROS  IC  L  ARE 

MAX 

90 

84 

87 

81 

87 

91 

91 

84 

82 

75 

76 

81 

64 

64 

82 

88 

83 

78 

60 

60 

85 

85 

82 

75 

77 

83 

82 

B0 

83 

89 

83.0 

MIN 

69 

67 

67 

68 

69 

70 

67 

64 

52 

46 

48 

50 

55 

59 

61 

59 

69 

54 

57 

55 

57 

57 

63 

55 

45 

50 

57 

50 

44 

55 

58.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Ol  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  P0WFR  PLANT 

EVAP 

.21 

.17 

.  18 

.10 

.13 

.10 

.22 

.23 

.21 

.17 

.14 

.18 

.23 

.22 

.16 

.02 

.22 

.16 

.28 

.15 

.16 

.18 

.  10 

.12 

.  14 

.14 

.37 

.23 

.14 

.18 

5.24 

WIND 

34 

37 

38 

53 

62 

54 

43 

45 

67 

44 

28 

40 

37 

63 

83 

30 

46 

39 

53 

41 

21 

59 

50 

54 

47 

37 

47 

33 

64 

31 

1380 

MAX 

66 

62 

B2 

90 

85 

82 

75 

83 

84 

84 

81 

79 

73 

82 

79 

78 

78 

79 

82 

80 

67 

68 

76 

78 

76 

76 

78 

79.4 

MIN 

73 

78 

72 

72 

62 

52 

66 

56 

57 

59 

67 

63 

65 

61 

54 

56 

52 

55 

57 

66 

53 

51 

54 

58 

49 

53 

56 

60.0 

*       *  * 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

.33 

.13 

.21 

.19 

.04 

.09 

• 

.31 

.26 

.21 

.20 

.10 

.22 

.24 

.25 

.15 

.25 

.18 

.22 

.25 

.14 

.17 

.14 

.12 

.16 

5.47B 

WIND 

20 

13 

19 

32 

25 

35 

* 

53 

47 

33 

20 

18 

27 

26 

41 

27 

24 

50 

43 

43 

31 

18 

12 

33 

20 

17 

14 

29 

5 

33 

806 

MAX 

92 

84 

88 

67 

74 

84 

87 

80 

74 

77 

74 

63 

64 

80 

72 

67 

72 

73 

72 

78 

79 

78 

70 

76 

76.5 

MIN 

65 

76 

66 

66 

67 

66 

59 

50 

49 

49 

55 

54 

62 

61 

61 

61 

50 

49 

46 

48 

56 

52 

46 

46 

56.9 

•       *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD   4  SE 

EVAP 

.19 

.10 

* 

* 

.57 

.24 

.22 

.15 

.07 

* 

• 

.66 

.  10 

.16 

.25 

.25 

.00 

.02 

.01 

.24 

.17 

.08 

WIND 

43 

31 

33 

50 

67 

82 

53 

47 

71 

62 

46 

31 

59 

66 

91 

♦ 

145 

98 

111 

72 

36 

58 

52 

68 

36 

44 

54 

55 

50 

67 

1780 

MAX 

92 

88 

86 

83 

75 

87 

82 

85 

80 

75 

79 

77 

84 

90 

83 

70 

70 

75 

74 

73 

76 

80 

82 

67 

62 

75 

80 

75 

76 

76 

78.6 

MIN 

60 

66 

68 

68 

72 

68 

66 

62 

52 

50 

50 

57 

63 

60 

63 

62 

60 

50 

49 

49 

52 

51 

51 

51 

47 

67 

50 

50 

52 

57.2 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

.25 

.21 

.15 

.11 

.07 

.  19 

.14 

.25 

.23 

.19 

.11 

.20 

.15 

.23 

.11 

.06 

.20 

.24 

.24 

.18 

.11 

.17 

.06 

.12 

.13 

.18 

.11 

.15 

.24 

4. 946 

WIND 

36 

40 

42 

44 

41 

139 

7: 

57 

79 

70 

35 

41 

39 

80 

107 

70 

73 

140 

123 

109 

65 

42 

54 

71 

39 

30 

43 

58 

44 

90 

1975 

MAX 

91 

86 

85 

77 

77 

86 

91 

85 

80 

79 

73 

82 

82 

79 

74 

71 

71 

71 

74 

79 

78 

83 

67 

71 

75 

60 

70 

75 

73 

78.1 

MIN 

65 

67 

67 

65 

65 

57 

65 

61 

52 

46 

46 

53 

54 

56 

59 

64 

63 

49 

49 

50 

50 

54 

59 

49 

47 

47 

54 

48 

51 

51 

55.6 

URBANA:      WIND   IS  MEASURED   IN  NAUTICAL  MILES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

SEPTEMBfcA  1V69 


Stat  ion 

| 

« 

Day  of  month 

4> 
0> 

it 

o 

M 

Q 

H 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

15 

16 

[7 

18 

1 9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1) 

(  IN) 

URBAN* 

4 

7AM 

75 

74 

74 

75 

72 

73 

73 

70 

67 

64 

66 

64 

66 

68 

68 

68 

67 

63 

63 

62 

63 

65 

67 

63 

61 

63 

65 

61 

61 

62 

66 . 6 

MAX 

ei 

78 

79 

78 

75 

76 

76 

76 

75 

71 

72 

70 

72 

74 

74 

70 

68 

69 

66 

65 

65 

67 

70 

67 

64 

68 

67 

65 

65 

65 

71.0 

MIN 

7* 

74 

7* 

74 

72 

72 

73 

70 

67 

64 

64 

64 

64 

66 

66 

68 

67 

63 
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MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER.  FLANAGAN 
SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1969 


information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologist, 
2810  -  Station  "A",   Champaign,    Illinois  61820,   or  to  any  Weathor  Buroau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  aro  contained  in  "HOURLY 


Additional  inf ormat ion 
P .  0 .  Box 

PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Buroau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


delayed  data  and  CORRECTIONS  win  be  carried  only  in  the  June  and  Deceabex  Lames  of  tola  bulletin, 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index." 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  sllgntly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  whore  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CL I MATOLOG I C AL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 
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Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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See  Roforenco  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 

Conlinued  OCTOBER  1969 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  um 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 

Lowest 

• 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

o 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.SO  or  More 

1.00  or  More 

u 

B  * 

WATSEKA  2  NW 

63. S 

41.9 

52.9 

83 

4  + 

24 

28  + 

391 

0 

0 

11 

0 

7.37 

4.60 

2.  14 

1 1 

.0 

0 

7 

6 

3 

DIVISION 

53.3 

-  2.5 

6.10 

3.22 

.0 

*       *  * 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON   DAM  26 

65.5 

44.8 

55.2 

B6 

4 

30 

28+ 

342 

0 

0 

5 

0 

6.14 

2.55 

12 

.0 

0 

6 

3 

2 

CARLINVILLE 

65.8 

41.7 

53.8 

-  4.4 

87 

4 

22 

28 

372 

0 

0 

9 

0 

7.81 

4.84 

4.81 

12 

•  0 

0 

8 

3 

1 

GRIGGSVILLE 

65.0 

43.1 

54,1 

-  4.1 

89 

3 

25 

28  + 

365 

0 

0 

7 

0 

8.18 

2.44 

1 1 

.0 

c 

8 

4 

3 

MlLLSBORO 

66.0 

44.0 

55.0 

-  3.3 

85 

4  + 

25 

26 

333 

o 

0 

8 

0 

6.47 

3.39 

2.75 

12 

.0 

0 

/ 

4 

3 

JACKSONVILLE 

65.8 

43.2 

54.5 

-  2.6 

87 

4  + 

23 

28 

351 

0 

0 

7 

0 

8.34 

5.34 

3.62 

12 

.0 

0 

1 

3 

2 

JERSEYVILLE  2  SW 

67.3 

43.3 

55.3 

88 

4 

24 

28 

331 

0 

0 

7 

0 

7.12 

3.74 

12 

.0 

0 

7 

2 

2 

MORRISONVILLE  4  SE 

65.3 

44.0 

54.7 

-  2.5 

87 

4 

25 

28 

344 

0 

0 

6 

0 

7.59 

4.83 

4.66 

^2 

.0 

0 

7 

4 

2 

PANA 

63.8 

44.0 

53.9 

-  3.9 

83 

4 

26 

28 

358 

0 

0 

6 

0 

7.48 

4.57 

3.80 

12 

■  0 

0 

7 

4 

2 

SPRINGFIELD  HB  AIRPORT  R 

6*. 9 

43.1 

54.0 

-  2.7 

88 

4 

24 

28 

370 

o 

0 

s 

0 

5.80 

2.89 

1.95 

10 

.0 

0 

7 

3 

2 

SPRINGFIELD  4  SE 

65.0 

43.4 

54.2 

85 

5 

27 

28 

358 

0 

0 

6 

0 

6.15 

1.86 

11 

.0 

0 

7 

4 

3 

VIRDEN  1  SSW 

65.5 

42. B 

54.2 

86 

4  + 

25 

28 

351 

0 

0 

8 

0 

6.96 

2.55 

12 

.0 

0 

7 

4 

2 

WHITE   HALL   1  E 

65.7 

43.4 

54.6 

-  3.6 

85 

4  + 

27 

28 

348 

0 

0 

6 

0 

7.24 

4.18 

3.48 

12 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

54.5 

-  3.5 

7.11 

4.17 

.0 

*       *  * 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

65.7 

45. 8M 

55. 8M 

83 

4 

300 

0 

o 

6 

o 

4.83 

1.93 

1.25 

12 

.0 

0 

6 

4 

3 

EFFINGHAM 

69.0 

41.8 

55.4 

-  1.9 

86 

4 

28 

24+ 

322 

0 

0 

9 

0 

3*24 

•  19 

1.35 

11 

.  0 

o 

o 

3 

I 

FLORA  2  NW 

67.9 

44.1 

56.0 

-  2.9 

86 

4 

24 

28 

306 

0 

0 

5 

0 

5.85 

1.64 

11 

.0 

0 

7 

4 

4 

MARSHALL   1  E 

68.5 

41.6 

55.2 

85 

4 

25 

28  + 

326 

0 

0 

7 

0 

4.93 

1.40 

11 

.0 

0 

e 

4 

2 

MATTOON 

64.8 

43.0 

53.9 

84 

4 

27 

28  + 

362 

0 

0 

8 

0 

4.8V 

1.97 

]_  2 

.0 

0 

7 

4 

1 

MOWEAOUA 

M 

M 

M 

87 

4 

24 

28 

0 

0 

0 

.0 

0 

NEWTON 

66.4 

43.4 

55.9 

64 

4  + 

25 

28 

303 

0 

0 

7 

0 

6.16 

1.60 

31 

g 

4 

3 

OLNEY  2  S 

68.3 

44.8 

56.6 

-  2.4 

86 

4 

24 

28 

300 

0 

0 

6 

0 

6.80 

3.38 

12 

.0 

0 

8 

3 

3 

PALESTINE 

67.0 

45.2 

56.1 

-  1.9 

84 

4 

27 

28 

313 

0 

0 

4 

0 

7.75 

4.82 

1  •  93 

12 

.0 

0 

8 

4 

3 

PARIS  WATERWORKS 

66.4 

43.9 

55.2 

-  2.1 

84 

4 

26 

28 

328 

0 

0 

8 

0 

4.52 

1.64 

1.25 

31 

.0 

0 

8 

3 

2 

SALEM 

66. 1 

44.4 

56.3 

88 

4 

24 

28 

308 

0 

0 

7 

0 

4.05 

1  .00 

1.42 

11 

.0 

0 

9 

4 

1 

TUSCOLA 

66.4 

43.4 

54.9 

85 

4 

27 

28 

335 

0 

0 

6 

0 

4  ■  85 

1  . 75 

2.37 

12 

•  0 

o 

6 

4 

I 

VANDAL  I  A  FAA  AIRPORT 

65.6 

42.8 

54.2 

87 

4 

25 

28 

355 

0 

0 

6 

0 

4.10 

1.40 

12 

■  0 

0 

7 

4 

1 

WINDSOR 

66.3 

44.5 

55.4 

-  1.7 

84 

4  + 

25 

29 

321 

0 

0 

6 

0 

5.63 

2.46 

3.67 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

55.5 

-  2.3 

5,35 

2.41 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

69 .  5M 

46.4M 

5  8 .  OM 

-  2,2 

89 

4  + 

24 

28 

264 

0 

0 

4 

0 

5,74 

2,47 

2.75 

11 

•  0 

o 

3 

2 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

68.0 

42.5 

55.3 

87 

4  + 

24 

jB 

327 

0 

0 

8 

0 

4.52 

1.36 

6 

.0 

0 

S 

4 

2 

CAHOKIA 

66.8 

44.4 

55.6 

89 

4 

27 

28 

329 

0 

0 

3 

0 

3.95 

.84 

7 

.0 

0 

7 

5 

0 

CAIRO  WB  CITY  R 

69.8 

51.5 

60.7 

-  1.2 

89 

3 

36 

2  B  + 

209 

0 

0 

0 

0 

4.00 

1.12 

1.60 

1 1 

.0 

0 

6 

2 

2 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

69.9 

45.9 

57.9 

-  1.7 

91 

3 

25 

28 

270 

o 

5 

o 

5.16 

2.01 

2.82 

11 

.0 

0 

6 

2 

2 

CARLYLE  RESERVOIR 

66.6 

44.0 

55.3 

86 

4 

27 

28 

334 

0 

0 

2 

0 

4,23 

1.51 

:i 

*  0 

o 

7 

3 

2 

COBDEN  2  S 

70.2 

46.3 

58.3 

89 

3 

28 

28 

252 

0 

0 

4 

0 

6.34 

2.97 

it 

.0 

0 

7 

4 

1 

DU  OUOIN  INNw 

70.6 

45.2 

57.9 

-  1.6 

90 

3 

26 

28 

268 

1 

0 

5 

0 

1.92 

-  1.23 

.47 

10 

.0 

0 

6 

0 

0 

MAKANDA   1  NW 

69.4 

47.6 

58.5 

90 

3 

29 

28 

258 

1 

0 

4 

0 

5.58 

2.15 

u 

.0 

0 

9 

4 

1 

MARION  4  NNE 

68.9 

46.4 

57.7 

-  2.0 

88 

5  + 

28 

28 

274 

0 

o 

4 

0 

4.85 

1.80 

1.75 

n 

.0 

0 

7 

3 

2 

NASHVILLE  4  NE 

69. 1M 

46.2 

57. 7M 

88 

3 

28 

28 

2j3 

0 

0 

4 

0 

6.61 

3.54 

3.85 

12 

.0 

0 

6 

3 

2 

SPARTA 

3 

29 

28 

290 

0 

0 

4 

0 

3.05 

.12 

1.12 

11 

■  0 

0 

2 

1 

WATERLOO   1  W5W 

6a!7 

45.0 

56^9 

91 

3 

25 

26 

295 

1 

0 

5 

0 

3.47 

.39 

.87 

1 1 

.0 

0 

7 

4 

0 

DIVISION 

57.4 

-  2.5 

4.37 

1.45 

.0 

*       «  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

70.5 

45.5 

58.0 

87 

^ 

27 

2  9 

260 

0 

0 

4 

0 

4.63 

1,83 

1 1 

.0 

0 

6 

3 

2 

BROOKPORT  DAM  52 

71.5 

49.3 

60.4 

92 

3 

26 

26 

215 

1 

0 

1 

0 

3.24 

.53 

1.23 

11 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

71.1 

46.9 

59.0 

89 

3 

27 

28 

245 

0 

0 

5 

0 

4.77 

1.50 

31 

.0 

0 

6 

3 

3 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

68.9 

44.6 

56.8 

-  2.7 

86 

4 

26 

29  + 

291 

0 

0 

5 

~ 

6.33 

2.04 

31 

.0 

0 

9 

4 

2 

HARR I SBURG 

70.3 

45.8 

58.1 

-  2.1 

89 

3 

26 

26 

267 

0 

0 

6 

0 

4.79 

1.94 

1.62 

31 

.0 

0 

7 

3 

2 

MCLEANSBORO 

67.4 

47.0 

57.2 

-  2.9 

83 

4  + 

30 

28  + 

288 

0 

0 

4 

0 

5.47 

2.56 

1.80 

11 

.0 

0 

9 

3 

2 

MT  CARMEL   1  NNW 

68.2 

45.4 

56.6 

85 

4 

25 

28 

298 

0 

0 

6 

c 

5.08 

1.66 

11 

.0 

0 

7 

3 

2 

MOUNT  VERNON 

68. 8M 

45. OM 

56. 9M 

-  2.4 

87 

3 

26 

28 

287 

0 

0 

4 

0 

3.64 

.35 

1.30 

7 

.0 

0 

7 

2 

2 

ROSICLARE 

72.9 

46.0 

60.5 

89 

3 

29 

28 

205 

0 

0 

1 

0 

2.99 

1.01 

11 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

58.2 

-  1.6 

4.55 

1.64 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.63 

7 

I 

.17 

.01 

.23 

.3* 

.29 

T 

1.67  1.32  .95 

.31 

.03 

.21 

.60 

.43 

.19 

.  14 

.13  2.36  2.21 

.76 

T 

.31 

' 

.37 

.17 

.30 

1.13  1.60  2.00 

1.72 

.01 

7 

.15 

.02 

.22 

07 

.01 

3.62     .08  1.26 

38 

!o« 

.10 

.76  2.14  .96 

!76 

|03 

.03 

.04 

.0- 

.20 

.3- 

T 

.96  2.36  1.42 

1.69 

.35 

.26 

7 

7  .02 

.30 

.25 

.09 

1.40 

.11     .66  4.62 

.  12 

.  16 

1.09 

.09 

.10 

1.33 

.70  2.95 

.95 

.15 

7 

.20 

.59 

.19 

.39 

.42  3.40  2.39 

1.21 

.23 

.23 

■ 

.40 

.91 

.04 

.09 

1.17 

.76  1.27 

1.01 

.22 

7 

1 

.16 

.5- 

7 

T 

.61 

.30  1.34  .45 

1.46 

.23 

T 

.50 

.43 

7 

T 

.09 

.3. 

.60 

1.52  1.55 

1.32 

.29 

.25 

.29 

.37 

•  29 

!39 

!l2 

!l6  i'.il  .49 

K04 

.20 

!l7 

.20 

.07 

.56 

.11     .97  1.87 

.73 

.23 

.10 

•  03 

1.22 

.53  3.42 

.39 

.09 

•  02 

.  .1 

.29 

.)■> 

I 

l.ol 

.10 

.  15     .46  2.1)7 

.36 

■ 

.16 

.36 

.11 

.71 

.50  2.14  1.61 

1.19 

■  02 

.97 

.64  . 

.14 

.0* 

.  1  8 

1.41  2.53 

.94 

.09 

.-5 

.02 

..; 

.06 

.60  3.76  1.33 

1.73 

.03 

■09 

I 

.  j  ? 

•  OS 

.16  . 

Sow  iHotcoc*  no«n  toLwwirtg  Su 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


oiauon 

O 

1  | 

2  [ 

3 

4  |  5  |  6 

7  |  8   |  9 

10 

11 

12 

13  j 

14  1  15 

16  1  17 

18 

19  | 

20  1 

21 

22  |  23  ]  24 

25  |  26 

27 

28  |  29  j  30 

31 

PLUFFS 

6.92 

.24 

.94 

1.47 

2.63 

1.14 

.02 

.04 

.  16 

.16 

.12  . 

lARllNVULt 

7.81 

.33 

.  10 

•  12 

.86 

4.61 

.84 

.05 

•  09 

.44 

.03 

.14 

tDhARDSVlLLE 

4.67 

. :  z 

.01 

.50 

1.58 

1.03 

.93 

.09 

•  45 

•  05 

.21 

(.RAFTON 

7.40 

T 

T 

.47  .08 

T 

.81 

4.00 

1.26 

T 

.13 

.15 

.13 

.27 

.  10 

ORE  ENV I L  L  E   1  E 

T 

.  37 

1.11 

.40 

.20 

•  19 

•  06 

T 

.05 

GRIGGSVIlLE 

8.16 

.03 

.27 

.82 

2.44 

2.16 

1.76 

.02 

.13 

•  10 

.07 

.34 

rARDIN 

8.60 

,U8 

.05 

.32 

2.00 

4.52 

1.02 

.15 

.  10 

.05 

.19 

•  12  • 

HILLSBDRO 

6.47 

1.43 

.82 

2.75 

1.00 

■  13 

.12 

.22  . 

JACKSONVILLE 

0.3- 

T 

.33 

.03 

.37 

2.22 

3.62 

.91 

T 

.02 

.41 

.04 

■  19  . 

jERSEYVILLE  2  SW 

7.12 

.46 

•  06 

.39 

3.74 

1 .76 

T 

.  03 

.  16 

•  19 

■  06 

.04 

■  23  • 

"EDORA 

7. SI 

.31 

.21 

.77 

4.60 

.96 

T 

.06 

.46 

.12 

.12  • 

►■.OR  ft 1  SONv  I LLE  *.  SE 

7.59 

.66 

.12 

.03 

1.02 

4.66 

.66 

.04 

T 

.20 

.03 

.17  . 

mount,  olive  i  e 

5.02 

.31 

.67 

2-40 

1.24 

T 

.26 

.  14 

P  ANA 

I. AS 

.99 

T 

.98 

3.60 

1 .20 

■  23 

T 

.15 

T 

.11 

PLEASANT  HILL 

•  31 

.81 

2.23 

3.58 

1 .58 

•  13 

•  06 

•  15 

•  30 

■  29 

kJCKPORT 

8.04 

T 

.03 

.70 

2.35 

2.25 

1.90 

.15 

.03 

T 

T 

•  63 

SPKlNGHfcLO  WO   AIRPORT  R 

5.80 

T  .3* 

T  .04 

1.95 

.62 

1.86 

.47 

T 

.02 

.30 

.01 

.19 

^Pk  INGF  I ELO  *•  SE 

6.15 

.56 

.08 

1.66 

1.45 

1.50 

.09 

.  IS 

.19 

T 

.26 

TAVLORVULE 

4.23 

2  .00 

1.69 

•  13 

.04 

.07 

.06 

.04  .05 

.15 

vIRDEN  i  S5W 

6.96 

■  70 

.11 

■  06 

2.30 

2.55 

.69 

.04 

•  02 

.31 

.18 

VIRGINIA 

.17 

T 

1.98 

2.49 

3.30 

.74 

.01 

.14 

T 

MHlTE  HALL   1  E 

7.24 

.06 

.02 

.33 

2.01 

3.48 

.87 

T 

.06 

.09 

.07 

.10 

.11 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

4. S3 

.02 

.01 

1.05 

.39 

.89 

1.25 

.13 

T 

■  02 

.07 

1.00 

EFFINGHAM 

3.24 

T 

.62 

1.35 

.57 

T 

.10 

T 

.12 

.48 

FLORA  2  NH 

5.S5 

.05 

.11 

1.00 

.05 

1.64 

1.06 

.12 

.07 

.27 

T 

1.46 

GREENUP 

"..22 

.10 

.90 

1.00 

.90 

.10 

.05 

.07 

1.10 

03 

1.27 

.  17 

26 

•  43 

.23 

I AwRfcNCEVlLLE 

5.65 

.31 

.46 

2.46 

1.80 

.20 

T 

■  19 

.21 

MARSHALL   1  E 

4.93 

.30 

.78 

.35 

1.40 

.70 

.21 

.  14 

T 

1.05 

^AT  TOON 

4.89 

.03 

T 

.64 

.11 

.13 

.93 

1.97 

.16 

.03 

.09 

T 

T 

.76 

nOwEAQUA 

T 

.01 

.14 

T 

.20 

nehton 

6.  16 

.40 

1.21 

.19 

1 .32 

.94 

.20 

.04 

.02 

.24 

1*60 

.02 

1 .96 

3.38 

.  32 

.01 

.03 

•  32 

.03 

1.60 

PALESTINE 

7!?5 

T 

.40 

.02 

'.-I 

'.63 

1.61 

1.93 

.44 

.01 

.34 

T 

1.91 

PARIS  WAiERWDRKS 

4.52 

T 

.17 

1.04 

.50 

.75 

.61 

.10 

T 

.  10 

T 

1.25 

^AINTE  MARIE 

-.58 

.41 

.45 

1.66 

1.05 

.  13 

.21 

,04 

.94 

.29 

SALEM 

4.05 

T 

.07 

.01 

.53 

•  12 

1.42 

.80 

.13 

.15 

.12 

.18 

T 

.52 

TUSCOLA 

4 

02 

92 

04 

.67 

2.37 

.15 

.15 

T 

.53 

VANDALIA    F  A A  AIRPORT 

4.10 

T 

.50 

.04 

!52 

.93 

1 .40 

.37 

.12 

.04 

T 

.18 

WILCOX 

7.25 

.70 

2.25 

3.10 

.25 

.50 

.45 

WINDSOR 

5.63 

T 

■  31 

.89 

3.67 

.19 

T 

.  12 

T 

•  45 

Southwest  08 

ANNA  1  E 

5.74 

.06 

.40 

.71 

.22 

2.75 

.40 

.02 

1.18 

BELLEVILLE  SO  ILL  uNIV 

4.52 

.02 

1 . 36 

.06 

.76 

1 .20 

.02 

.72 

.  10 

.  16 

.06 

C  AHOK I A 

3.95 

T 

T 

.64 

T 

.62 

.60 

.56 

.02 

.82 

T 

.07 

.13 

.29 

CAIRO  WB  CITY  R 

4.00 

.38 

.37 

.13 

.04 

1  .60 

.26 

T 

T 

1.20 

LARBONOALE  SEWAGE  PL 

5.16 

.27 

1 

T 

1.44 

2.82 

T 

.28 

.13 

.06 

T 

.  16 

LARLYLE  RESERVOIR 

4.23 

T 

T 

1.08 

.01 

1.51 

.47 

.05 

.28 

T 

.53 

.It 

.12 

CENTRALIA  2  SW 

4.59 

.25 

.03 

.53 

1 .55 

1.40 

.18 

.40 

.08 

.  17 

CHESTER 

1.72 

T 

.39 

.50 

.19 

.10 

.15 

.05 

.26 

.08 

T 

( Q6DEN  2  S 

6.34 

.19 

.28 

.84 

.77 

2.97 

.32 

.06 

.91 

OU  QUOIN  1NNW 

1.92 

.03 

.09 

.10 

.47 

.40 

.05 

.20 

.18 

.02 

T 

.36 

GRAND  TOWER  2  N 

4.01 

.11 

1.66 

1.63 

.63 

T 

T 

T 

.18 

MAKANDA   1  NW 

5.58 

.13 

.22 

.93 

.76 

2.15 

.43 

.  12 

.15 

.69 

MARION  4  NNE 

4. 65 

.21 

.25 

.59 

•  24 

1.75 

.47 

.04 

.06 

T 

1.24 

NASHVILLE  4  NE 

6.61 

.01 

.  't 

.51 

1.47 

3.85 

.23 

.39 

.02 

T 

T 

.11 

PRAIRIE  OU  ROCHER  IWSW 

4.87 

T 

T 

1.28 

1.59 

.85 

.34 

.22 

.28 

.05 

.26 

kEO  BUD 

SPARTA 

3.05 

.03 

.07 

.17  .14 

.56 

1.12 

.32 

.27 

.15 

■  02 

.03 

.16 

.01 

WATERLOO   1  WSW 

3.47 

.02 

.39 

.87 

.70 

.30 

.07 

.50 

.04 

.12 

.26 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

4.63 

.03 

.56 

.36 

1.85 

.21 

.19 

.02 

.05 

•  04 

1.32 

6ENT0N  FOREST  SERVICE 

-.31 

.32 

T 

1.34 

1.57 

.17 

.32 

.12 

■  47 

RRODKPORT  DAM  52 

3.24 

.62 

T 

.33 

1.23 

.60 

.30 

•  16 

C  ARM  1  6  NW 

4.60 

.03 

.36 

T 

.72 

.02 

1.72 

.09 

.16 

.27 

.05 

T 

T 

1.18 

UlxON  SPRINGS  AGR  C 

4.77 

.09 

.37 

1.40 

1.13 

.  16 

.12 

1.50 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

6.33 

.05 

.39 

■  01 

.58 

.40 

1.65 

.56 

.32 

.08 

■  12 

.12 

.01 

2.04 

oULCONOA  DAM  SI 

2.47 

.53 

T 

.16 

.63 

.57 

.34 

.22 

HARR I SBURG 

4.79 

.  14 

.28 

.50 

.05 

1.57 

.09 

.18 

.06 

.30 

T 

1.62 

hARRISBURG  DISPOSAL  PL 

3.09 

.42 

.52 

1.30 

.10 

.09 

.05 

.23 

.38 

mClEaNSBORO 

5.47 

.20 

.26 

T 

.55 

.40 

1.80 

.10 

.25 

.15 

.08 

1.66 

MT  CARMEL   I  NNW 

5.08 

.01 

.40 

T 

T 

.87  T 

1 .66 

.12 

.24 

T 

.04 

.15 

T 

T 

1.59 

MOUNT  VERNON 

3.64 

.16 

.01 

1.30 

1 .00 

.45 

.17 

.  16 

•  03 

T 

.34 

"OSICLARE 

2.99 

.02 

.48 

T 

.08 

.11 

1.01 

T 

.26 

T 

.11 

T 

T 

.92 

iHAWNEETOWN  NEW  TOwN 

2.98 

.60 

.39 

.61 

.39 

.2B 

.03 

.36 

.32 

wA YNE  CITY 

3.91 

.36 

T 

T 

.46 

1.66 

.77 

T 

.23 

T 

T 

T 

.41 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BROOKPORT   OAM  52 

92 

DATE 

03 

LOWEST  TEMPERATURE 
MOUNT  CARROLL 

19 

DATE 

23 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
OUINCY   FAA  AIRPORT 

10.84 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CHESTER 

1.72 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
CARLINVILLE 

4.61 

DATE 

12 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
5  STATIONS 

T 
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DAILY  TEMPERATURES 


0CTO8ER  1969 


Station 

Day  of  Month 

« 

n 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  | 

12 

13  1 

"  l 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•         *  • 

NORTHWEST  01 

al*eoo 

MAX 
M1N 

86 
62 

81 
58 

89 

36 

87 
62 

76 
62 

72 
51 

68 
44 

63 
40 

76 
45 

73 
52 

64 
46 

60 
50 

55 
41 

51 
30 

92 
34 

49 
40 

54 
30 

53 
38 

71 

44 

69 
35 

72 
37 

62 
32 

48 

23 

47 
35 

51 
33 

91 

37 

43 
23 

47 

22 

53 
26 

SO 

41 

36 
44 

62.2 
41.7 

01X0*1 

MAX 
MIN 

86 
60 

81 
60 

83 
51 

88 

62 

80 
60 

72 
55 

71 
42 

65 
39 

CO 
40 

73 
57 

67 
48 

0" 

48 

50 

44 

48 
31 

SO 
31 

47 

40 

50 
31 

54 

32 

61 
43 

63 
■,6 

t( 
34 

59 
33 

43 
26 

46 

31 

55 
35 

46 
38 

42 

2  2 

46 

22 

52 
28 

32 
39 

48 
38 

60.9 
40.7 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

83 

56 

76 
60 

80 
93 

85 
61 

76 
60 

71 
54 

65 
45 

60 
44 

17 
37 

71 
51 

35 
46 

55 
46 

52 
42 

49 
31 

47 
29 

47 

40 

33 

31 

54 
34 

36 

44 

61 
52 

63 
33 

54 

30 

45 
20 

45 
33 

52 
28 

90 
it 

42 
24 

45 
20 

51 
26 

32 
32 

49 

42 

98.9 
40.  1 

FULTON  DAM  13 

MAX 
MIN 

86 
59 

81 
61 

83 
96 

87 
62 

63 
61 

72 
59 

66 

47 

64 
44 

75 
41 

75 
36 

65 
49 

t  I 
48 

55 
47 

5l 
33 

30 
32 

49 
43 

33 
32 

sa 

38 

60 
44 

63 

52 

67 
37 

59 
36 

49 
24 

47 
30 

52 
32 

39 

43 
25 

46 
27 

52 
28 

54 
36 

33 
43 

61.3 
42.6 

(■ALVA 

MAX 
MIN 

85 

60 

80 
58 

84 
59 

66 
60 

60 
60 

74 
56 

68 

43 

62 
38 

i7 
41 

l\ 
55 

64 
48 

56 
50 

59 
41 

90 
30 

54 
31 

50 
40 

52 
28 

92 
34 

.2 

43 

66 
55 

70 

34 

63 
31 

47 

21 

46 

30 

52 
29 

49 

36 

43 
23 

46 

20 

52 
28 

92 
35 

93 
43 

61.8 
40.5 

GENESEU 

MAX 
MIN 

88 
63 

82 
59 

86 
99 

89 
6? 

;e 

59 

62 
52 

69 
44 

63 
40 

79 
42 

67 
52 

67 
49 

54 
5C 

60 
38 

91 
31 

92 
31 

47 
36 

54 
29 

94 
36 

n 

44 

66 

46 

71 
35 

48 
29 

51 
24 

48 
33 

54 
31 

90 
33 

44 
24 

46 

22 

54 
26 

32 
38 

99 
42 

61.8 
40.5 

HENNEPIN  POWER  PLAN' 

MAX 
MIN 

87 

56 

81 

56 

87 
99 

68 

58 

84 
59 

75 
58 

10 
45 

65 
43 

78 
38 

78 
49 

6? 
50 

03 
53 

56 

45 

49 
33 

93 

33 

53 

42 

52 
29 

93 
31 

72 
43 

08 
56 

69 

35 

62 
35 

45 
20 

48 
28 

50 
27 

31 
40 

43 
28 

45 
20 

52 
26 

53 

33 

93 
43 

62.6 
40.9 

KEWAMEt 

MAX 
MIN 

86 
O0 

85 
39 

84 

96 

87 
61 

82 

59 

74 
57 

69 
45 

64 

41 

79 
43 

77 
55 

68 
48 

56 
44 

56 
42 

47 
33 

53 
31 

52 
40 

53 
30 

97 
38 

63 
42 

65 
54 

75 
35 

60 
35 

47 
25 

46 
33 

48 
33 

52 
33 

44 
25 

46 
26 

52 
29 

52 
38 

92 
44 

62.3 
41.8 

liULINE    W6  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
67 

80 

59 

89 
98 

68 
64 

IS 
64 

67 
53 

69 
45 

62 
41 

80 
45 

68 

51 

67 

50 

3" 
31 

55 
37 

91 
33 

53 
33 

48 
36 

54 
32 

94 
3'- 

n 

46 

67 
45 

72 
35 

47 

30 

49 
24 

48 
35 

52 
32 

so 

33 

44 
27 

47 

22 

54 
27 

52 
41 

35 
45 

61.6 
41.6 

MORRISON 

MAX 
MIN 

87 
50 

86 
61 

8* 

54 

88 
62 

80 
61 

70 
56 

68 
46 

65 
40 

79 
35 

78 
56 

65 
50 

59 

50 

55 
44 

52 
29 

52 
29 

51 
39 

53 
33 

94 
31 

57 
45 

65 
46 

69 

33 

68 
33 

50 
21 

48 
29 

53 
26 

48 
-. 

44 
25 

48 
27 

54 
28 

3' 

37 

52 
44 

62.5 
40.8 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

8  7 

57 

79 
59 

62 
53 

66 
61 

79 
59 

71 

53 

66 
41 

61 
40 

78 
3  8 

71 
52 

66 
47 

61 
45 

52 
41 

50 
29 

49 
27 

46 
39 

54 
30 

34 

31 

57 
43 

6C 
52 

66 
3  2 

55 
30 

46 
19 

47 

30 

52 
28 

50 
36 

43 
21 

46 

20 

92 
27 

33 
35 

50 
42 

60.4 
39.3 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

72 
45 

64 
45 

77 
58 

60 

50 

84 

55 

76 
55 

65 
46 

68 
41 

61 
41 

78 
44 

58 
47 

61 
47 

58 
49 

54 
32 

46 
32 

51 
36 

47 
30 

93 
34 

36 
36 

65 

45 

61 
34 

64 
31 

40 
21 

46 
27 

45 
32 

33 
38 

48 
23 

39 
21 

46 
.  « 

48 

33 

53 
33 

59.3 
38.4 

RQCHELLE   1  r. 

MAX 
MIN 

74 
48 

85 

58 

78 

82 

60 

86 
58 

73 
59 

66 
44 

69 
38 

62 
39 

76 
52 

59 
48 

64 
50 

67 
48 

52 
31 

51 
31 

50 
35 

45 
29 

5? 
31 

53 
34 

63 
40 

60 
33 

04 

33 

43 
21 

49 
23 

45 

32 

55 
38 

49 
24 

43 
21 

48 

30 

52 
33 

99 
41 

60.4 
39.4 

RUCKFURD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
56 

75 
57 

80 
54 

66 
62 

76 
59 

65 
53 

68 
44 

60 

40 

78 

40 

64 

51 

65 

51 

54 
49 

57 
40 

49 

32 

30 
31 

47 
35 

54 
33 

99 
32 

59 

45 

61 
44 

63 

33 

43 
28 

45 
22 

46 
32 

53 
30 

49 
38 

42 
26 

47 
22 

51 
31 

35 
37 

90 

44 

59.  1 
40.4 

STOCkTJN 

MAX 
MIN 

59 

60 

53 

77 
60 

77 
60 

69 

52 

43 

43 

.6 
44 

50 

47 

44 

52 
40 

29 

29 

4  5 
39 

5 1 
28 

53 
33 

57 
44 

39 
47 

60 
35 

50 
28 

43 
20 

43 
20 

48 
31 

46 
35 

40 
2  3 

43 
21 

47 

21 

49 
31 

4  ? 

41 

57.1 
39.0 

TISK I L WA 

MAX 
MIN 

77 
50 

86 

85 
51 

89 
57 

60 
58 

66 

72 

65 

34 

80 

60 

66 

69 

53 

52 

55 

30 

50 
29 

55 

55 

75 

65 
33 

70 
33 

46 

2 1 

50 
2 1 

51 
28 

53 
29 

52 
26 

44 

20 

48 
21 

54 
30 

99 
39 

63.7 
37.5 

WALNUT 

4          *  « 

MAX 
MIN 

88 
58 

80 
59 

85 
57 

68 
6  1 

76 
58 

73 

3b 

69 
45 

65 
40 

79 
-  " 

74 
54 

63 
49 

60 
50 

52 
43 

52 
30 

33 
34 

50 
40 

53 
30 

53 
36 

70 
43 

66 
54 

99 
35 

61 
32 

52 
21 

4' 

30 

53 
34 

48 
24 

47 
22 

52 
30 

55 
37 

92 
43 

62.9 
41.5 

N0RTML4ST  02 

ANT1QCM   2  NW 

MAX 
MIN 

82 
56 

72 
5B 

76 
48 

74 
55 

75 
36 

71 
61 

71 
47 

61 
43 

34 

71 
55 

62 
48 

53 

.7 

60 
45 

50 
32 

49 
<.» 

48 
41 

54 
30 

59 
>  1 

59 

43 

61 
53 

32 

53 
29 

47 
20 

52 
33 

54 
33 

SO 
35 

42 
25 

44 
21 

49 
25 

52 
28 

39 

43 

59.5 
39.9 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

86 

57 

79 
58 

P2 

66 
61 

77 
55 

7  ] 

55 

70 
46 

62 
41 

B0 
■'.  1 

64 
52 

64 
50 

57 
51 

68 
43 

51 
31 

-  4 
32 

51 
37 

52 
29 

54 
3 

70 
43 

63 
48 

...3 
34 

51 
30 

49 

24 

50 
30 

55 
33 

5  0 
37 

44 

47 
24 

53 
31 

56 
37 

51 
42 

61.6 
40.8 

6ARRING10N 

MAX 
MIN 

73 
53 

85 
54 

75 
52 

76 
61 

62 
56 

72 
60 

75 
46 

70 
43 

62 

80 
51 

65 

49 

62 
49 

66 

48 

65 
31 

51 
29 

50 
36 

44 

30 

51 
31 

53 

41 

64 
45 

61 

32 

59 
30 

40 

21 

43 
24 

51 
31 

55 
38 

91 
26 

39 

20 

44 
23 

51 
32 

54 
41 

60.4 
39.4 

CHICAGO  0  HARE  A  I R°UR T 

MAX 
MIN 

85 

38 

76 
59 

79 
99 

80 
61 

76 
58 

73 
57 

71 
31 

62 
42 

79 
40 

65 

53 

62 
53 

61 

54 

7  0 
42 

51 
34 

54 
32 

52 
37 

53 
32 

57 
36 

64 
.6 

64 
47 

61 
37 

43 
31 

48 
25 

51 
32 

57 
33 

53 
38 

44 
28 

45 
23 

52 
31 

57 
39 

30 
47 

61.1 
42.4 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

86 
60 

79 
62 

76 
99 

77 
63 

73 
57 

74 
55 

70 
51 

65 
47 

80 
46 

66 
56 

61 
54 

65 
53 

69 
40 

51 
36 

55 
36 

54 
39 

54 
33 

54 
38 

69 
45 

65 
49 

62 
41 

43 

35 

49 
33 

52 
33 

58 
41 

S3 
39 

47 

32 

44 
33 

51 
38 

54 
41 

91 
46 

61.5 
44.9 

CHICAGO  WB  AIRPJRT 

MAX 
MIN 

86 
60 

79 
64 

83 
58 

83 
63 

81 
56 

74 
57 

71 
51 

66 
42 

81 
40 

64 
55 

63 

55 

67 
34 

70 
43 

91 
36 

56 

34 

52 
39 

54 
33 

57 
39 

71 

45 

66 
49 

03 

39 

43 
33 

46 
29 

5? 
32 

56 
39 

54 
39 

47 
30 

45 
29 

53 
33 

57 
36 

91 
46 

62.6 
43.7 

CHICAGO  W8  CITY  Nd  2 

MAX 
MIN 

83 
60 

77 
64 

73 
61 

72 
60 

70 
56 

72 
54 

68 
50 

63 
46 

77 
50 

63 
53 

57 
51 

64 
49 

67 
39 

50 
35 

34 
42 

51 
38 

52 
34 

53 
38 

67 
43 

03 
47 

oO 
39 

41 
33 

45 

32 

50 
34 

56 
43 

51 
34 

45 
31 

44 
32 

49 
38 

52 
43 

49 
49 

39.3 
44.3 

OE  KAL8 

MAX 
MIN 

85 
57 

77 
56 

80 
55 

84 
61 

76 
57 

69 
0  0 

69 

45 

61 
40 

78 
38 

59 
5! 

64 
46 

50 
48 

61 
45 

90 
32 

49 
30 

47 
42 

52 
30 

3  3 
35 

63 

43 

60 
52 

63 
34 

63 
33 

48 

22 

48 
29 

56 
31 

so 

42 

42 
26 

47 
21 

51 
28 

56 
34 

51 
42 

60.1 
41.0 

JOLIET 

MAX 
MIN 

80 

S3 

IB 
59 

84 

56 

87 
62 

80 

55 

78 
51 

71 
43 

65 
45 

81 
41 

74 
54 

66 
53 

58 
52 

69 
46 

52 
29 

58 
31 

55 

44 

55 
32 

56 
31 

73 
42 

68 

47 

63 

34 

58 

34 

50 
26 

92 
30 

53 
33 

56 
35 

47 
28 

47 
26 

50 
29 

96 
34 

95 
44 

63.9 
41.3 

MARENGO 

MAX 
MIN 

85 
53 

79 
53 

80 
48 

65 
36 

79 
53 

72 
56 

70 
44 

62 
42 

79 
34 

69 

55 

62 
47 

5B 
47 

65 
44 

50 
30 

49 

25 

45 
44 

53 
29 

57 
32 

58 

43 

60 
53 

59 

32 

52 
30 

42 
20 

52 
29 

93 
29 

so 

40 

42 
24 

43 

20 

51 
24 

52 
29 

48 

42 

60. 1 
38.9 

MORRIS  5  N 

MAX 

87 
34 

30 
35 

83 
51 

87 
53 

79 
54 

71 
57 

71 
45 

65 
39 

80 
33 

72 
55 

66 
50 

60 
51 

69 
44 

51 
J  0 

3' 

28 

54 
42 

52 
30 

59 
30 

73 

40 

<>6 
55 

65 
32 

65 

31 

46 

23 

49 
28 

55 
29 

52 
40 

45 

25 

48 
23 

53 

27 

57 
30 

3  ' 

41 

63.5 
39.7 

OTTAWA 

MAX 

86 
58 

82 
57 

87 
56 

90 
62 

62 
58 

70 
56 

72 
49 

68 
45 

60 
4  1 

68 
57 

67 
51 

57 
52 

69 
46 

56 
33 

58 
32 

52 
42 

55 
33 

35 
36 

75 

43 

67 
42 

07 
37 

59 
35 

51 
24 

51 
37 

54 
33 

52 
40 

48 

27 

51 
23 

56 
30 

57 
36 

91 
-• 

64.2 
42.4 

PARK  FOREST 

MAX 

85 

55 

79 
57 

76 
99 

82 
63 

79 
59 

74 
52 

72 
52 

66 
39 

78 
30 

66 
56 

65 
51 

65 

49 

70 
40 

50 
29 

54 

30 

50 
32 

63 
32 

53 

3  2 

72 
42 

64 
44 

64 

40 

46 
26 

50 
22 

58 
28 

56 
31 

S3 
35 

47 

i  ! 

45 
25 

56 

26 

57 
29 

3" 

44 

62.9 
40.2 

PERU  StwAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

8  5 

53 

81 
58 

83 
97 

87 
59 

79 
55 

o7 
91 

45 

39 

80 
40 

62 
48 

46 

47 

39 

33 

31 

34 

32 

30 

40 

44 

38 

26 

49 

24 

21 

28 

32 

23 

21 

31 

35 

49 

42 

61.4 
38.6 

WAUKEGAN  2  wNw 

MAX 
MIN 

83 

78 

72 

68 
63 

68 
59 

73 
59 

69 

62 

(9 
42 

72 
57 

59 
49 

54 
48 

67 
45 

91 

50 
1 2 

53 

52 

98 
35 

39 

43 

63 
55 

:  - 
35 

33 
30 

43 
24 

91 
31 

57 
34 

50 

41 

42 
26 

42 
25 

47 

30 

48 

42 

90 
45 

99.0 
42.7 

WHEATON  3  SE 

•          •  * 

MAX 
MIN 

84 
$1 

82 
36 

80 
49 

82 
57 

76 
53 

74 
I ' 

69 
45 

68 

42 

79 
34 

75 
55 

63 

90 

61 
48 

67 
47 

92 
31 

55 
28 

53 
42 

53 
30 

59 
30 

68 

42 

68 

6? 

33 

60 
30 

49 
22 

51 
27 

55 
29 

91 
42 

49 
25 

45 
20 

53 
26 

36 
29 

90 
43 

62.6 
39.2 

*EST  03 

GALESBURG 

MAX 
MIN 

84 
63 

81 
60 

86 
58 

87 
63 

76 
62 

67 
52 

69 
44 

65 
40 

78 
48 

63 

51 

63 
49 

69 
51 

69 
36 

52 
30 

94 
34 

so 

34 

53 
28 

52 
34 

74 

45 

64 
44 

?1 
35 

46 
31 

49 

27 

-•' 
35 

52 
34 

90 
32 

44 

2" 

47 
23 

53 
31 

32 
40 

35 
-5 

62.1 
41.4 

S«*  Raltrrac*  Noloi  Following  SuUon  lndt>* 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
OCTOBER 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

GOLDEN  1  NW 

MAX 
MIN 

84 
01 

80 
39 

66 

59 

89 
62 

80 
03 

75 
55 

71 
45 

70 
42 

80 
50 

71 
57 

65 
58 

60 
52 

70 
42 

54 
30 

57 
37 

53 
42 

55 

29 

51 
39 

7  5 
45 

66 
56 

70 
42 

62 
33 

54 
26 

54 
36 

56 
37 

55 
38 

49 
26 

50 
23 

55 
30 

50 
41 

37 
46 

64.8 
44.0 

Li  HARPE 

MAX 
MIN 

67 
62 

81 
5B 

67 
56 

68 
60 

77 
62 

73 
32 

70 
42 

68 
41 

76 

48 

74 
54 

64 
48 

58 
51 

68 

42 

53 
29 

58 
34 

55 
40 

56 
27 

53 
37 

78 
44 

70 
56 

73 
35 

70 
32 

52 
27 

50 
35 

55 
34 

55 
40 

47 
26 

50 
23 

55 
29 

31 
4  1 

57 

64.8 
42.2 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

85 
60 

81 
56 

64 
55 

67 
61 

79 
61 

73 
52 

70 
45 

66 

41 

78 
42 

71 
34 

62 
47 

59 

50 

67 
42 

52 
30 

56 
31 

52 
39 

55 

29 

52 
37 

73 
43 

69 
38 

72 
36 

61 
31 

49 

22 

47 

32 

53 
32 

50 
38 

47 

24 

49 
22 

55 
27 

51 
39 

56 
45 

63.3 
41.5 

SUINCY 

MAX 
MIN 

83 
65 

81 
60 

87 
59 

87 
04 

77 
65 

70 
52 

73 
48 

72 
45 

78 
35 

71 
55 

64 
48 

66 
31 

69 
41 

53 
32 

56 
38 

53 

40 

56 
32 

51 
42 

76 
44 

68 
56 

7  2 
39 

65 

37 

49 

30 

52 
38 

56 

41 

54 
40 

49 
29 

49 
26 

54 
32 

50 
43 

57 
45 

64.5 

QUINCV  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
65 

60 
01 

86 

56 

88 
61 

78 
65 

67 
51 

71 
46 

69 
44 

78 
54 

66 
58 

65 
50 

70 
54 

69 
36 

51 
32 

50 
39 

54 
36 

53 
32 

50 
43 

74 
47 

65 
45 

71 

40 

47 
34 

47 
31 

53 
36 

55 
38 

51 
34 

47 
28 

48 
27 

53 
31 

50 
44 

56 
44 

63.0 
44  .  1 

RUSHVILLE 

•          •  * 

MAX 
MIN 

82 
57 

83 
57 

86 
59 

87 

60 

78 
61 

63 

57 

70 
45 

71 
41 

69 

46 

65 

52 

64 

52 

69 
51 

63 
42 

55 
30 

57 
34 

47 
41 

52 
30 

57 
36 

75 
42 

70 
52 

70 
37 

60 
32 

47 
27 

50 
32 

53 
37 

52 
41 

50 
25 

47 

23 

48 

32 

52 
37 

57 
34 

62.9 
42.0 

CENTRAL 

0* 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 
MIN 

83 
63 

80 
56 

64 
56 

84 
58 

84 

60 

75 
60 

71 

69 
4  1 

.8 
45 

77 
56 

65 
5  2 

60 
5 1 

70 
46 

51 
3 1 

59 
3 1 

58 
42 

51 
29 

51 
3  3 

74 

74 

65 

65 
30 

47 
24 

50 
34 

56 
3 1 

56 

50 
25 

47 
24 

54 

26 

55 

54 

64.4 
42.4 

CHENOA 

MAX 
MIN 

DECATUR 

MAX 
MIN 

84 
61 

77 
56 

as 

58 

89 
63 

79 
57 

74 

56 

74 
48 

72 
42 

79 
46 

79 

57 

72 
57 

66 

52 

69 
42 

54 
32 

62 
32 

54 

43 

54 
30 

55 
35 

76 
4  5 

64 
53 

66 
35 

58 

32 

52 
25 

48 
33 

63 
34 

56 
42 

48 
28 

52 
22 

57 
32 

00 
40 

65.9 
42.9 

FARMER  C I  TV 

MAX 
MIN 

83 
59 

78 
51 

83 
55 

86 
62 

77 
56 

74 
57 

71 
50 

68 
44 

74 
45 

70 
54 

65 
52 

70 
43 

55 
32 

60 
33 

55 
43 

59 
29 

52 
33 

74 

62 
5  3 

65 

35 

60 
32 

50 
23 

49 

30 

01 

31 

62 
45 

50 
29 

50 

23 

55 
26 

57 
36 

53 

64.3 
41.7 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 
MIN 

LACON  2  E 

MAX 
MIN 

87 

55 

82 
49 

85 
55 

90 
61 

85 
58 

73 
57 

73 
46 

67 
43 

76 
41 

65 
56 

65 
49 

66 
54 

67 
44 

52 
31 

62 
29 

55 

41 

57 
34 

54 
34 

75 
4  4 

73 
56 

69 

36 

70 
31 

49 
21 

51 
33 

52 
29 

52 
37 

47 
25 

48 

21 

55 
27 

54 
35 

52 
42 

64.8 
41.1 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

83 
5' 

76 
54 

84 
56 

86 
62 

79 
57 

70 
57 

72 
48 

69 
44 

78 
45 

74 
56 

72 
52 

04 
53 

69 
44 

51 
33 

60 
33 

55 
44 

55 
31 

51 
38 

74 
45 

04 
49 

67 
37 

63 
33 

53 
27 

49 

30 

58 
35 

56 
41 

47 
26 

48 
23 

55 
30 

57 
40 

53 
46 

64.3 
42.8 

MASON  CITY   3  S 

MAX 
MIN 

85 

78 

Bl 

88 

83 

75 
57 

72 
47 

70 
41 

60 
46 

70 
57 

73 
51 

64 
53 

71 
44 

52 
31 

59 

32 

55 

43 

53 
32 

51 
36 

76 
45 

08 

57 

09 

32 

63 
25 

49 
25 

50 
31 

58 
33 

55 
46 

50 
25 

48 

22 

55 
30 

57 
41 

54 
46 

64.9 
39.5 

M1NONK 

MAX 

MIN 

78 
54 

83 
53 

86 
60 

32 
55 

73 
56 

70 
47 

64 
41 

78 
41 

73 
56 

65 
51 

62 
51 

69 
44 

50 
31 

58 

30 

54 

40 

51 
30 

52 
33 

73 
36 

62 
52 

66 

42 

58 
31 

46 
21 

50 

57 
32 

54 
39 

51 
26 

45 
22 

52 
25 

54 
32 

51 
40 

62.2 
40.4 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
60 

78 
56 

34 

57 

86 
63 

79 
61 

66 
53 

70 
45 

66 
39 

79 

45 

63 
55 

64 
50 

68 
52 

68 

41 

50 
31 

57 
32 

51 
33 

51 
30 

50 
31 

73 
45 

03 
42 

69 
33 

47 
31 

47 
26 

50 
34 

51 
32 

52 
34 

46 
24 

49 
21 

54 

32 

55 
40 

52 
40 

62.0 
40.9 

PRINCEVULE   1  N 

•          *  • 

MAX 

Mm 

84 
63 

79 
58 

64 

57 

86 
62 

66 
60 

75 
56 

70 
45 

68 

42 

78 
41 

74 
56 

64 
49 

63 
5 1 

67 
43 

51 
3 1 

55 
30 

55 
40 

5? 
29 

52 
35 

73 
44 

71 
57 

70 
33 

68 
31 

48 
24 

50 
32 

50 
29 

50 
40 

45 
25 

46 
21 

53 
28 

52 
37 

54 

63.6 
41.7 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

SO 
52 

78 
59 

82 

52 

83 
59 

79 
53 

75 
5  4 

73 
48 

70 
42 

60 
40 

73 
56 

72 
59 

69 
53 

68 
47 

53 
37 

60 
31 

54 
44 

53 
32 

54 
30 

74 

42 

69 
53 

64 
35 

61 
35 

47 
24 

50 
26 

60 
29 

67 
47 

55 
32 

49 
24 

55 
27 

60 
34 

57 
45 

65.3 
42.2 

HOOPESTON 

MAX 
MIN 

81 

57 

76 
59 

81 
54 

83 
58 

79 
52 

73 
63 

71 
48 

68 

44 

77 
41 

71 
56 

71 
57 

64 

52 

71 
4  5 

51 

35 

58 
32 

51 
43 

51 
31 

52 
35 

73 
45 

62 

54 

62 
37 

58 
32 

47 
23 

48 

26 

58 
32 

63 

46 

47 
32 

48 
23 

54 

27 

59 

33 

52 
44 

63.2 
42.5 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 
MIN 

85 

56 

78 
59 

82 
52 

64 
59 

80 
53 

75 
52 

72 
49 

69 
43 

79 
38 

74 
55 

63 
58 

60 

50 

70 
46 

51 
33 

59 
31 

56 
43 

52 
32 

54 

33 

74 
41 

73 
56 

64 
35 

64 

32 

47 
23 

48 
28 

56 
31 

56 
46 

47 
29 

48 

22 

54 
30 

57 
33 

54 
44 

64.0 
41.7 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 
MIN 

85 
56 

78 
58 

83 
51 

86 
58 

80 
49 

76 
60 

72 
48 

69 
42 

79 
39 

72 
55 

70 
54 

61 
51 

7  0 
45 

52 
32 

58 
30 

55 
43 

53 
31 

54 
33 

44 

70 
56 

63 
35 

59 
33 

46 
23 

49 
27 

57 
31 

58 
44 

49 
27 

48 
22 

54 
26 

57 
31 

51 
44 

64.  1 
41.2 

PONTIAC 

MAX 
MIN 

82 
57 

78 
56 

63 
55 

85 
59 

83 
55 

75 
62 

71 
46 

08 
43 

78 
41 

75 
55 

63 
53 

62 
50 

66 
41 

52 
33 

57 
32 

55 
42 

54 
31 

52 
35 

75 
44 

74 
57 

05 
38 

65 
33 

48 

25 

■,9 
30 

56 
31 

55 
46 

48 
26 

47 
24 

54 
28 

35 
35 

54 
44 

64.0 
42.2 

RANTOUL 

MAX 

Mm 

82 
57 

79 
59 

82 
56 

84 
61 

83 
54 

73 
63 

74 
46 

72 
42 

77 
45 

78 
55 

74 
56 

63 

52 

70 
41 

52 
33 

58 
32 

58 
43 

51 
29 

52 
34 

7  5 
46 

74 
58 

64 
37 

63 
34 

47 
24 

47 
29 

60 
35 

62 
48 

57 
40 

51 
24 

50 
28 

56 
36 

56 
44 

65.3 
43.3 

URBANA 

MAX 

Mm 

81 
59 

77 
60 

63 
57 

65 
63 

80 
55 

75 
55 

74 
49 

70 
40 

79 
47 

75 

55 

71 
56 

69 

53 

7  0 
42 

54 
36 

61 
37 

54 
37 

53 
31 

53 
35 

75 
47 

62 
46 

65 
36 

50 
32 

47 
28 

46 
31 

59 
37 

64 
36 

48 

32 

49 
28 

54 
32 

60 
38 

51 
45 

64.3 
43.3 

WATSEKA  2  NW 

*           *  • 

MAX 

Mm 

83 
58 

78 
60 

62 
54 

83 
60 

78 
53 

70 
62 

71 
47 

68 
42 

7  8 
42 

75 
56 

66 
37 

60 

51 

70 
44 

52 
35 

59 
29 

56 
41 

53 
30 

52 
30 

74 

66 
55 

64 

36 

61 
32 

48 
24 

52 
29 

57 
26 

59 
44 

48 
31 

49 
24 

55 

27 

60 
32 

50 
43 

63.8 
41.9 

WEST  SOUTHWEST 

ALTON  DAM  26 

MAX 

Mm 

83 
62 

81 
57 

78 
58 

86 

60 

85 
62 

76 
61 

75 
50 

72 
48 

73 
48 

79 
53 

62 
59 

62 
55 

72 
52 

55 
35 

55 
35 

60 
39 

57 
37 

53 
37 

52 

43 

74 

45 

66 
42 

65 
41 

53 
32 

52 
35 

53 
32 

62 
40 

62 
30 

49 
30 

51 
31 

32 
34 

54 
45 

65.5 
44.6 

CARLINVILLE 

MAX 

Mm 

62 
58 

77 
52 

86 
54 

67 

56 

79 
57 

75 
05 

74 
46 

73 
40 

79 
45 

81 
54 

74 
52 

69 
53 

70 
44 

53 
31 

61 
30 

56 
46 

54 
28 

51 
33 

75 
41 

71 
55 

66 
34 

62 
34 

51 
24 

53 
26 

54 
30 

64 
46 

50 
26 

91 
22 

55 
25 

54 
40 

52 
45 

65.6 
41.7 

CRICGSV1LLE 

MAX 

Mm 

83 
62 

80 
59 

89 

57 

87 
00 

77 
62 

68 

54 

72 
47 

72 
45 

78 
52 

71 
56 

73 
49 

68 

52 

7  1 
41 

54 
31 

59 
34 

53 
41 

54 
30 

50 
41 

76 
42 

07 
55 

71 
40 

61 

32 

51 
26 

54 
33 

58 
34 

53 
38 

49 
25 

50 
25 

55 
28 

50 
41 

59 

45 

65.0 
43.1 

HI LLSBORO 

MAX 

Mm 

81 
59 

75 
53 

85 
56 

85 
61 

60 
58 

76 
61 

73 
48 

71 
43 

73 
46 

61 
55 

76 
59 

70 
55 

71 
45 

51 
34 

60 
31 

58 
50 

52 
31 

58 
35 

73 
46 

71 
56 

67 
36 

64 
36 

49 

26 

53 
29 

61 
32 

69 
50 

53 
26 

50 
25 

32 

30 

56 
45 

53 
45 

66.0 
44.0 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

84 
63 

79 
55 

67 
55 

87 
59 

79 
59 

71 
56 

72 
47 

72 
42 

78 
48 

76 
57 

76 
52 

68 
53 

71 
44 

52 
33 

60 
32 

58 
42 

53 
32 

51 
38 

75 
43 

67 
55 

68 
37 

67 
35 

49 
27 

52 
31 

59 
33 

54 
42 

55 
27 

53 
23 

55 
28 

33 
43 

59 
47 

65.8 
43.2 

JERSEYVULE  2  Sw 

MAX 

Mm 

82 

60 

78 
55 

87 
54 

68 

54 

65 

60 

76 

57 

73 
46 

72 
42 

77 
47 

61 
57 

60 

52 

69 
55 

70 
44 

54 
34 

60 
33 

60 
44 

55 
30 

54 

34 

76 
43 

76 
58 

69 
34 

69 
37 

52 
29 

53 
30 

64 
32 

64 
45 

50 
29 

50 
24 

52 
30 

51 
44 

60 

4* 

67.3 
43.3 

MORRISONVILLE  4  SE 

MAX 

Mm 

81 

59 

77 
34 

ah 

56 

67 
60 

61 
58 

76 
58 

72 
46 

71 
44 

78 
49 

80 
58 

73 
56 

68 
54 

69 
44 

31 
34 

61 
34 

54 
43 

54 
32 

51 
36 

74 
44 

66 

55 

67 
39 

58 
35 

48 
28 

51 
29 

64 

35 

64 

49 

51 
28 

48 
25 

53 
29 

57 
42 

54 
48 

65.3 
44.0 

PANa 

MAX 

Mm 

78 
59 

74 
56 

82 
57 

83 
62 

77 
57 

74 
58 

71 
48 

69 
43 

76 
47 

78 
59 

73 
56 

69 
54 

70 
43 

49 
35 

59 
34 

53 
41 

51 
32 

52 
35 

72 
45 

64 
54 

65 

40 

60 
35 

47 
28 

50 
31 

60 
35 

65 

46 

47 
29 

48 
26 

52 
29 

57 
43 

54 

4  6 

63.8 
44.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

OCTOBER  WW 


Day  of  Month 


Station 

Averac 

1 

2  | 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  J 

14 

IS 

16  | 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SHINOf  lELCl  WB  AIRPORT 

MAX 

65 

78 

86 

88 

8  1 

70 

73 

7  2 

81 

78 

63 

72 

50 

53 

61 

48 

49 

55 

64.9 

MIN 

o2 

55 

56 

63 

60 

34 

48 

42 

48 

58 

33 

35 

42 

35 

35 

It 

31 

37 

46 

43 

37 

34 

30 

34 

36 

33 

26 

24 

30 

44 

44 

43.1 

SPRIHGFIFLP  *  SE 

MAX 

79 

54 

52 

64 

67 

49 

61 

6  1 

!> 

48 

3  5 

'j  ' 

65.0 

MIN 

36 

59 

ST 

56 

36 

5  8 

49 

45 

»6 

53 

36 

32 

55 

34 

35 

39 

31 

33 

44 

43 

39 

36 

Tt 

28 

36 

45 

27 

30 

39 

46 

43.4 

VIROEN  1  SSW 

MAX 

a  ! 

76 

86 

66 

78 

73 

73 

73 

76 

79 

73 

67 

69 

32 

60 

64 

32 

74 

63 

67 

66 

49 

52 

62 

64 

49 

50 

56 

53 

S3 

65.5 

MIN 

59 

58 

57 

47 

32 

31 

37 

35 

26 

31 

35 

46 

25 

26 

42 

-  6 

42.8 

WHITE  HALL  I  E 

MAX 

83 

78 

j < 

65 

83 

74 

72 

7  1 

76 

78 

78 

46 

65.7 

1  i  *          *          *  .  ' 

MIN 

58 

56 

57 

39 

61 

56 

44 

42 

47 

53 

32 

54 

43 

33 

34 

43 

31 

35 

42 

58 

36 

35 

29 

il 

35 

44 

11 

27 

30 

44 

46 

43.4 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

79 

75 

a  ? 

6  3 

79 

75 

73 

73 

78 

73 

72 

78 

58 

J7 

7J 

43 

65.7 

MIN 

60 

59 

59 

62 

56 

54 

48 

30 

59 

34 

55 

40 

38 

40 

32 

it 

45 

58 

38 

34 

26 

32 

36 

48 

30 

32 

44 

43 

45.6 

EFFINGHAM 

MAX 

80 

84 

66 

60 

60 

77 

76 

75 

81 

50 

69.0 

MIN 

33 

57 

51 

56 

56 

55 

48 

45 

45 

56 

61 

56 

56 

37 

34 

33 

31 

31 

30 

40 

40 

35 

28 

26 

33 

49 

3 : 

29 

34 

30 

1 

41.6 

FLORA  2  NW 

MAX 

61 

76 

64 

86 

8 1 

80 

76 

76 

81 

76 

74 

78 

7z 

63 

5 1 

67.9 

MIN 

55 

57 

55 

60 

54 

63 

47 

45 

47 

54 

60 

56 

47 

41 

33 

45 

33 

33 

42 

52 

39 

39 

28 

29 

35 

44 

32 

24 

28 

41 

47 

44.1 

MARSHALL   1  E 

MAX 

g  1 

63 

65 

84 

80 

?} 

79 

76 

79 

79 

09 

50 

68.5 

MIN 

57 

53 

53 

37 

51 

46 

45 

42 

50 

34 

57 

48 

39 

34 

34 

32 

33 

38 

46 

39 

37 

25 

25 

30 

48 

30 

25 

27 

34 

45 

41.6 

MATTOON 

MAX 

79 

75 

t)  Z 

64 

79 

76 

73 

72 

78 

74 

71 

74 

72 

52 

6 1 

53 

53 

53 

73 

65 

65 

54 

4  6 

50 

68 

5  3 

64,8 

MIN 

6  ) 

59 

57 

62 

56 

54 

49 

44 

45 

58 

56 

54 

42 

36 

35 

37 

32 

34 

46 

48 

39 

32 

27 

30 

32 

36 

3" 

27 

30 

41 

«* 

43.0 

MQHEAQUA 

MAX 

87 

52 

49 

MIN 

58 

57 

56 

32 

32 

45 

52 

33 

33 

27 

30 

32 

47 

2^ 

24 

28 

41 

47 

NEKTON 

MAX 

84 

o  2 

82 

76 

74 

/6 

75 

74 

79 

63 

59 

67 

55 

69 

68.4 

MIN 

54 

39 

53 

55 

54 

64 

47 

43 

45 

54 

59 

56 

49 

41 

34 

45 

31 

32 

42 

48 

38 

37 

34 

26 

32 

42 

31 

25 

29 

it 

»' 

43.4 

OLNEV  2  S 

MAX 

81 

86 

80 

76 

63 

57 

52 

68.3 

MIN 

55 

59 

56 

63 

56 

46 

42 

46 

56 

60 

62 

49 

43 

35 

43 

32 

31 

44 

57 

36 

40 

28 

26 

35 

43 

33 

24 

31 

42 

44.8 

PALESTINE 

MAX 

80 

75 

83 

64 

6 1 

76 

75 

74 

80 

80 

76 

81 

73 

63 

54 

76 

74 

49 

67.0 

MIN 

59 

60 

59 

62 

54 

50 

44 

46 

56 

60 

62 

47 

42 

'  35 

43 

34 

34 

45 

57 

40 

38 

28 

26 

33 

43 

33 

27 

30 

41 

45.2 

PAR  I  5  WATERWORKS 

MAX 

60 

53 

59 

63 

69 

50 

57 

66.4 

MIN 

59 

59 

56 

60 

54 

63 

47 

44 

44 

53 

59 

55 

47 

35 

44 

31 

35 

46 

57 

38 

31 

27 

26 

32 

48 

3 

26 

30 

38 

43.9 

SALEM 

MAX 

80 

88 

80 

76 

79 

7J 

5 1 

68.1 

MIN 

57 

56 

37 

61 

57 

46 

44 

45 

57 

59 

59 

45 

37 

36 

45 

32 

32 

40 

54 

38 

40 

30 

32 

34 

45 

30 

24 

31 

46 

45 

44.4 

TUSCOL* 

MAX 

81 

66.4 

MIN 

57 

60 

56 

55 

55 

46 

43 

43 

54 

58 

57 

47 

36 

36 

44 

33 

32 

45 

52 

38 

34 

28 

29 

33 

48 

31 

27 

26 

39 

43 

43.4 

VANDAL  I A    FAA  AIRPORT 

MAX 

80 

75 

86 

87 

60 

77 

75 

77 

76 

79 

65 

74 

72 

52 

61 

54 

53 

53 

73 

67 

68 

49 

49 

S3 

68 

69 

48 

50 

52 

56 

54 

65.6 

MIN 

57 

56 

55 

59 

58 

54 

47 

42 

60 

58 

56 

4  3 

34 

34 

36 

34 

43 

45 

36 

34 

2  8 

30 

34 

37 

2  9 

3 1 

47 

47 

42.6 

WINDSOR 

MAX 

76 

77 

" 

66.3 

*          •  • 

MIN 

60 

58 

58 

63 

58 

48 

46 

50 

54 

37 

34 

45 

35 

35 

44 

32 

36 

45 

34 

40 

34 

26 

31 

34 

49 

29 

25 

43 

46 

44.5 

SOUTHWEST  08 

ANNA  I  E 

MAX 

78 

77 

59 

56 

( 

69.5 

MIN 

5» 

54 

59 

61 

58 

46 

46 

48 

60 

63 

68 

49 

40 

35 

36 

33 

44 

56 

42 

45 

30 

31 

41 

46 

3' 

24 

30 

46 

i  1 

46.4 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

78 

77 

75 

68. C 

MIN 

5* 

31 

3: 

54 

59 

64 

45 

42 

42 

56 

38 

38 

45 

35 

30 

45 

29 

34 

41 

»9 

35 

40 

28 

30 

31 

42 

30 

24 

25 

45 

46 

42.5 

CAHUK 1A 

MAX 

65 

79 

89 

88 

79 

80 

79 

84 

74 

53 

49 

55 

49 

77 

03 

70 

54 

66 

66 

52 

>2 

66.6 

MIN 

56 

55 

53 

55 

60 

46 

45 

47 

55 

59 

58 

52 

39 

34 

40 

35 

37 

42 

45 

39 

43 

31 

33 

35 

41 

34 

27 

31 

39 

41 

44.4 

CAIRO  WB  CITV 

MAX 

78 

65 

77 

b2 

59 

69.8 

MIN 

62 

60 

66 

66 

62 

62 

54 

53 

55 

66 

66 

70 

47 

44 

42 

43 

42 

41 

48 

58 

47 

44 

36 

38 

3? 

50 

-•1 

36 

37 

34 

52 

31.5 

CAR60NDALE   SEWAGE  PL 

MAX 

83 

91 

68 

62 

79 

76 

80 

?7 

76 

82 

7  7 

64 

62 

56 

53 

76 

79 

70 

60 

54 

59 

67 

74 

61 

35 

55 

60 

69.9 

MIN 

56 

55 

61 

58 

56 

49 

45 

49 

62 

65 

67 

50 

41 

33 

48 

33 

3  2 

40 

53 

39 

43 

32 

31 

37 

42 

36 

25 

26 

42 

-5 

45.9 

CARLVLfc  RESERVOIR 

MAX 

60 

78 

66 

49 

66.6 

MIN 

58 

56 

53 

60 

61 

61 

48 

37 

48 

52 

60 

57 

57 

35 

34 

41 

33 

33 

42 

44 

40 

39 

36 

35 

37 

36 

3  1 

27 

33 

36 

-2 

44.0 

COBUEN  2  S 

MAX 

83 

75 

76 

74 

65 

58 

53 

79 

77 

70 

67 

57 

60 

68 

j7 

57 

38 

1 

70.2 

MIN 

56 

55 

54 

56 

56 

62 

47 

43 

46 

61 

64 

68 

48 

44 

35 

47 

36 

33 

48 

60 

40 

43 

31 

32 

36 

42 

3'. 

28 

32 

43 

49 

46.3 

DU  QUUlN  INNW 

MAX 

82 

7J 

7  3 

80 

72 

;  - 

59 

65 

?2 

39 

38 

70.6 

MIN 

57 

53 

59 

5? 

56 

56 

46 

45 

49 

58 

64 

63 

48 

38 

34 

47 

39 

32 

42 

54 

39 

44 

30 

30 

37 

36 

34 

26 

32 

43 

47 

43.2 

MAKAMDA  1  Nw 

MAX 

79 

79 

77 

66 

54 

/5 

77 

69 

65 

60 

72 

57 

59 

69.4 

MIN 

61 

54 

63 

63 

58 

65 

46 

52 

34 

62 

64 

68 

46 

40 

33 

46 

35 

37 

43 

60 

42 

43 

31 

30 

44 

30 

33 

29 

30 

43 

48 

47.6 

MARION  A  NNE 

MAX 

61 

75 

88 

79 

7J 

It 

59 

98 

66.9 

MIN 

57 

55 

61 

62 

5? 

60 

48 

44 

49 

58 

67 

66 

49 

42 

33 

47 

34 

33 

40 

55 

41 

44 

31 

31 

39 

44 

37 

28 

32 

41 

SO 

46.4 

NASHVILLE  A  NE 

MAX 

79 

75 

77 

6  1 

70 

5  2 

74 

72 

68 

60 

49 

57 

65 

70 

37 

36 

56 

69.1 

MIN 

6C 

5* 

!' 

62 

39 

41 

49 

52 

60 

59 

60 

45 

36 

35 

45 

34 

37 

43 

55 

41 

41 

29 

33 

41 

49 

32 

28 

J0 

44 

48 

46.2 

SPARTA 

MAX 

82 

76 

81 

61 

62 

80 

78 

77 

79 

84 

76 

79 

74 

54 

63 

61 

54 

S3 

75 

74 

70 

67 

52 

56 

66 

71 

5=! 

52 

51 

33 

ST 

66.8 

Mm 

52 

65 

45 

37 

46 

33 

55 

36 

43 

32 

36 

35 

29 

33 

46 

51 

43.0 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 

s  i. 

6  1 

91 

69 

85 

81 

7C 

66.7 

a          •  • 

MIN 

t 

54 

57 

59 

60 

62 

46 

45 

50 

57 

57 

57 

45 

34 

33 

46 

30 

36 

42 

56 

39 

42 

31 

33 

35 

46 

31 

25 

30 

45 

48 

43.0 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

86 

77 

84 

S3 

65 

87 

80 

80 

60 

79 

75 

64 

80 

=  6 

62 

63 

55 

56 

n 

79 

71 

68 

53 

56 

62 

71 

65 

31 

56 

62 

60 

70.3 

MIN 

59 

60 

57 

58 

52 

59 

49 

48 

51 

56 

60 

03 

50 

42 

33 

47 

34 

34 

a 

32 

39 

41 

26 

31 

40 

46 

3« 

27 

31 

43 

47 

43.5 

BROQKPORT  QAM  32 

MAX 

78 

77 

92 

68 

83 

76 

78 

81 

60 

80 

77 

84 

79 

67 

65 

59 

38 

66 

77 

81 

72 

39 

34 

60 

67 

72 

63 

57 

61 

63 

6." 

71.5 

MIN 

58 

59 

63 

39 

65 

54 

45 

48 

62 

65 

69 

50 

44 

37 

49 

37 

34 

43 

65 

42 

47 

34 

34 

50 

44 

339 

26 

35 

33 

3  i 

49.3 

So*  Rofcranc*  NoIm  Following  Sution  lnd»i 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
OCTObER 


Station 

Day  of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

oixon  springs  agr  c 

MAX 

88 

75 

89 

87 

82 

60 

76 

78 

79 

80 

77 

62 

60 

55 

05 

65 

55 

59 

75 

78 

78 

69 

55 

58 

66 

70 

66 

56 

59 

63 

59 

71.1 

MIN 

55 

56 

62 

62 

56 

64 

50 

40 

45 

61 

65 

68 

49 

42 

33 

45 

36 

30 

43 

62 

39 

45 

30 

31 

46 

43 

38 

27 

32 

31 

49 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

MAX 

85 

77 

85 

66 

62 

78 

75 

76 

79 

77 

74 

81 

76 

54 

64 

61 

54 

54 

75 

79 

68 

67 

51 

58 

64 

71 

61 

55 

55 

61 

52 

68.9 

MIN 

57 

58 

52 

61 

53 

64 

46 

41 

46 

55 

59 

64 

48 

41 

34 

45 

35 

31 

41 

54 

39 

43 

27 

31 

36 

43 

35 

26 

26 

44 

48 

HARR I SBURG 

MAX 

80 

77 

89 

88 

83 

61 

76 

80 

80 

79 

76 

84 

76 

57 

64 

60 

56 

59 

77 

79 

70 

63 

52 

59 

67 

72 

60 

54 

58 

63 

59 

70.3 

MIN 

55 

57 

57 

61 

55 

65 

51 

43 

45 

60 

66 

66 

47 

42 

32 

47 

34 

30 

39 

53 

39 

43 

31 

29 

39 

42 

36 

26 

29 

47 

51 

45.8 

MCLEANSBORO 

MAX 

81 

75 

83 

83 

80 

78 

73 

75 

77 

75 

74 

80 

76 

63 

60 

57 

52 

52 

73 

78 

66 

60 

49 

56 

64 

69 

60 

50 

54 

60 

55 

67.4 

Mm 

58 

68 

60 

63 

57 

65 

50 

45 

48 

56 

65 

67 

48 

35 

47 

36 

33 

42 

55 

40 

43 

30 

31 

38 

45 

36 

32 

4  7 

47.0 

MT  CARMEL   1  NNW 

MAX 

81 

77 

84 

85 

83 

76 

77 

76 

78 

77 

77 

82 

78 

55 

63 

57 

49 

56 

74 

78 

64 

60 

50 

56 

62 

71 

60 

51 

58 

63 

56 

68.2 

MIN 

57 

59 

59 

62 

54 

6* 

48 

45 

48 

57 

60 

67 

48 

41 

33 

45 

32 

32 

42 

55 

38 

41 

27 

29 

36 

44 

34 

25 

32 

45 

46 

45.4 

MOUNT  VERNON 

MAX 

81 

77 

87 

86 

82 

80 

76 

76 

79 

77 

75 

82 

78 

56 

63 

59 

55 

54 

76 

75 

69 

61 

50 

59 

66 

70 

56 

51 

52 

57 

68.8 

MIN 

55 

55 

56 

60 

57 

64 

48 

45 

48 

59 

60 

60 

48 

39 

34 

46 

33 

33 

40 

52 

39 

41 

29 

32 

36 

44 

34 

26 

31 

46 

45.0 

ROSICLARE 

MAX 

85 

77 

99 

88 

84 

78 

76 

60 

ei 

81 

79 

65 

84 

69 

66 

63 

57 

67 

78 

80 

78 

69 

55 

61 

66 

72 

68 

57 

61 

66 

60 

72.9 

MIN 

57 

59 

61 

62 

56 

65 

53 

44 

48 

55 

66 

67 

50 

43 

35 

49 

37 

33 

41 

58 

43 

46 

33 

34 

50 

42 

36 

29 

35 

50 

50 

48.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Oi  Month 

3  „  o) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

— 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  * 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

.25 

.22 

.22 

.24 

.12 

.06 

.24 

.20 

.15 

.22 

.06 

.11 

.07 

.09 

.06 

.09 

.09 

.09 

.16 

.15 

.  12 

WIND 

56 

55 

45 

46 

54 

47 

96 

93 

79 

65 

77 

65 

109 

88 

31 

66 

115 

46 

64 

115 

97 

98 

MAX 

78 

61 

82 

84 

84 

74 

69 

67 

69 

67 

66 

66 

61 

59 

57 

68 

64 

53 

65 

64 

62 

60 

66.4 

MIN 

52 

60 

59 

62 

5? 

58 

50 

45 

44 

57 

52 

52 

46 

36 

40 

45 

37 

39 

45 

57 

40 

39 

49.0 

*       *  * 

EAST  05 

URB  ANA 

EVAP 

.06 

.26 

.10 

.17 

.18 

.11 

.03 

.27 

.17 

.11 

.23 

.00 

.15 

.01 

.21 

.17 

.02 

.  12 

.05 

.13 

.06 

.06 

.06 

■  17 

3.858 

WIND 

12 

24 

15 

25 

25 

10 

22 

38 

24 

44 

41 

76 

57 

14 

27 

43 

29 

* 

66 

33 

54 

43 

31 

20 

30 

74 

46 

37 

40 

38 

1040 

MAX 

81 

75 

76 

83 

64 

76 

70 

72 

70 

73 

66 

66 

61 

62 

51 

57 

69 

59 

64 

62 

54 

44 

52 

61 

53 

52 

52 

52 

64.3 

MIN 

55 

62 

57 

57 

58 

57 

52 

47 

44 

45 

53 

38 

36 

36 

35 

32 

37 

41 

41 

35 

30 

32 

36 

36 

33 

28 

36 

35 

42.4 

*       *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  4  SE 

EVAP 

.22 

.18 

.16 

.00 

.15 

.32 

.15 

.19 

.17 

.24 

.09 

.08 

.29 

.04 

• 

.23 

.04 

.12 

.13 

.16 

.04 

.25 

.11 

.05 

.07 

4.32B 

WIND 

59 

81 

77 

79 

71 

57 

66 

66 

66 

127 

105 

113 

110 

151 

40 

104 

294 

* 

» 

72 

65 

lie 

66 

77 

64 

33 

108 

49 

70 

79 

112 

2601 

MAX 

61 

78 

76 

83 

84 

76 

70 

71 

70 

72 

68 

68 

66 

63 

60 

61 

48 

56 

55 

70 

61 

65 

54 

54 

49 

55 

55 

50 

51 

52 

52 

63.7 

MIN 

52 

60 

52 

63 

60 

59 

50 

45 

45 

50 

58 

55 

54 

37 

36 

38 

35 

35 

41 

40 

38 

34 

34 

36 

40 

26 

27 

31 

36 

42 

43.6 

•       «  » 

SOUTHWEST  08 

CARLUE  RESERVOIR 

EVAP 

.14 

.12 

.09 

.15 

.16 

.11 

.06 

.23 

.10 

.27 

.19 

.05 

.04 

.13 

.11 

.11 

.08 

.09 

.07 

.18 

.02 

.  17 

.13 

.14 

.06 

.06 

.12 

.11 

.09 

.06 

.02 

3.46 

WIND 

55 

44 

49 

30 

39 

36 

71 

64 

26 

119 

157 

101 

96 

130 

67 

82 

74 

45 

53 

118 

61 

99 

114 

90 

24 

30 

91 

51 

90 

70 

46 

2244 

MAX 

64 

72 

72 

84 

85 

75 

75 

72 

74 

72 

73 

61 

66 

65 

38 

57 

47 

58 

55 

67 

61 

64 

52 

54 

59 

57 

64 

53 

52 

45 

53 

63.5 

MIN 

55 

57 

56 

58 

60 

59 

50 

47 

46 

51 

53 

56 

56|  35 

39 

45 

35 

35 

39 

40 

43 

40 

35 

35 

35 

36 

36 

34 

33 

34 

42 

44.3 

URBANA:      WIND   IS  MEASURED   IN  NAUTICAL  MILES. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*  *  • 

NORTHEAST  02 

ANTI0CH  2  NW 

•  *  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

See  Reference  Noles  following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

ILLINOIS 

□CT0«t«  1969 


t 

CO 

Day  of  month 

9J 
9 

Station 

& 

.§ 

to 
M 

Q 

E-1 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

CO 

UN) 

URBAN* 

74 

64 

65 

65 

67 

67 

65 

61 

6J 

61 

63 

60 

62 

56 

55 

55 

*i 

50 

55 

53 

49 

47 

47 

51 

48 

46 

43 

46 

48 

66 

60 

eg 

70 

69 

69 

63 

62 

62 

6J 

63 

62 

62 

57 

5j 

56 

53 

55 

49 

48 

51 

54 

49 

.1 

46 

49 

50.6 

Hit 

6* 

64 

ft  5 

66 

65 

61 

60 

59 

6u 

60 

60 

56 

54 

50 

50 

53 

49 

47 

46 

47 

46 

45 

44 

43 

49 

53.3 

E 

7Af 

63 

66 

66 

67 

67 

66 

64 

62 

6i 

64 

62 

63 

60 

58 

58 

55 

53 

56 

56 

56 

53 

51 

50 

52 

51 

50 

49 

49 

so 

56.3 

HA» 

65 

67 

67 

69 

69 

6b 

66 

6* 

64 

64 

63 

63 

60 

53 

SI 

57 

56 

53 

51 

52 

53 

52 

50 

49 

50 

59.8 

nn 

6* 

69 

65 

66 

6T 

67 

66 

62 

63 

62 

62 

62 

60 

50 

53 

52 

56 

53 

51 

50 

50 

51 

50 

49 

48 

49 

50.0 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER.  FLANAGAN 
SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOO.     DEGREE  OF  SLOPE,  5  PERCENT  TO  SE. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.2 

c 

• 

CO 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CbNTRAL 

o. 

CS 

o- 

a 
o> 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

© 
o 

o 

o. 
o 

1.00- 

Total 

CAIRO  WB  CITY 

25 

S 

L1  + 

2 

1 

4 

0 

2 

0 

9 

54 

5.4 

CHICAGO  0 1  HARE  AIRPORT 

22 

2.6 

8.2 

it,** 

12 

39 

70 

79 

55 

61 

5 

4 

6 

1 

0 

1 

17 

6.2 

CHICAGO  MIDWAY  AIRPORT 

21 

4.0 

10,6 

30 

S 

39 

69 

78 

55 

59 

4 

4 

5 

2 

1 

0 

16 

46 

6.2 

M0LINE  WB  AIRPORT 

22 

2.4 

10.6 

36 

SW 

J9 

73 

81 

55 

63 

3 

2 

7 

0 

1 

1 

14 

50 

6.0 

PEORIA  WB  AIRPORT 

19 

2.5 

9.6 

30 

H 

20  + 

73 

83 

59 

61 

7 

4 

2 

0 

1 

1 

15 

<»9 

6.0 

RDCKF0RD  WB  AIRPORT 

22 

2.1 

10.2 

30  +  + 

22 

39 

75 

82 

57 

62 

5 

3 

4 

0 

3 

1 

16 

6.0 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

19 

3.1 

10,9 

36 

Nw 

10 

77 

85 

58 

65 

3 

3 

4 

1 

Z 

0 

13 

38 

5.9 

S««  Rcteronc*  Note*  Following  Sutlon  Index 


-   129  - 


STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE  | 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ORSFRVFR 

PRECIP. 

ALBION 

00» 

09|  EDWARDS 

30  23 

66  03 

490 

*P 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

007i 

41  13 

90  45 

720 

6F 

GENE  L  t) URGE  S3 

ALEXIS  WATERWORKS 

Oil  WARREN 

41  03 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  DAM  26 

06]  MADISON 

*i  ii  S3 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ce 

UNION 

37  2S 

J.   BON  HARTL1NE 

1 

6P 

H 

Thomas  g>  Robinson*  jh 

ARGONNE  NATIONAL  LAS 

o; 

DUPAGE 

; 

41  *2 

ARGONNE    NATIONAL  LAB 

WASHINGTON 

JAMES  W.  MILLSPAUGH 

HANCOCK 

40  14 

REX  J.  HOLMES 

»_--■  COLLtGE 

0, 

AANE 

41  45 

aurora  col  Physics  dept 

AVON  3  Hi 

0356 

FULTON 

1 

40  44 

90  22 

6S0 

It 

JAMES  R  MITCHELL 

oaa; 

o; 

LAKE 

1 

42  10 

ee  09 

606 

Ot 

PIKE 

K 

39  41 

(1EARDST0WN 

0  6 

CASS 

1 

40  01 

THOMAS  £•  PHELPS 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIv 

oa 

ST  CLAIR 

i 

38  30 

BELVIDERE   be WAGE  PLANT 

0! 

BOONE 

42  16 

CITY  OF  OELvlDERE 

8ENTCE v  1  E 

?; 

HANCOCK 

40  20 

HOWARD  W.  C OFF MAN 

OLNTJN  FOREST  SERVICE 

ULuJMINGTON   WAtERWOR*.  S 

MCLEAN 

] 

40  30 

SLOOMINGTON  WATERWORKS 

ULOOM1NGTON  NORMAL 

04 

MCLEAN 

l 

40  31 

ILL   SlATt   NORMAL  UNI 

BLUFFS 

0781 

ot 

SCOTT 

l 

90  32 

317 

6P 

VERNON  A.  NOR  TftUP 

BROOkPORT  DAM  52 

0992 

MASSAC 

! 

37  OB 

88  39 

310 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ST.  CLAIR 

36  34 

CAhO* 1 A  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  we  CITY 

OB 

ALEXANDER 

37  00 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CANTON  1  ESE 

FULTON 

I 

40  33 

C ARBQKDALE  SEWAGE  PL 

oa 

JACKSON 

6P 

HUGH  d.  OOYD 

CARL  1  NV  RLE 

01 

] 

39  17 

6P 

H 

JACK  A.  CAMPBELL 

CarlylE  RESERVOIR 

clinton" 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

WMJTE 

36  10 

01 

CLINTON 

i 

CITY  OF  CENTRAL  1  A 

CnANNAMON  DRESDEN  1SL 

1420 

GRuNDY 

1 

41  24 

86  17 

SOS 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1*36 

V' 

COLES 

7 

39  29 

88  U 

710 

7A 

04 

MCLEAN 

1 

C.  MERLE  parry 

RANDOLPH 

4 

37  54 

ROBERT  w*  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

01 

COOK 

3 

41  40 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

COOK 

3 

41  56 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

ifi^AGu  0  HARE  AIRPORT 

COOK 

41  S9 

Ml[ 

:  HJ 

CHICAGO  RujElano  pmpg 

oa 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

Chicago  Racine  pump 

01 

COOK 

41  49 

CHI C AGO  SAN I T ART  DIST 

CHICAGO  SAN  OIST  OFF 

02 

'l 

41  54 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  FILTER  PLANT 

lit* 

COOK 

: 

41  45 

87  33 

611 

CITY  ENGR  WATER  PURlF 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

oi 

: 

41  55 

CITY  EN OH  WATER  PURIF 

Chicago  university 

02 

41  47 

87  31 

S9° 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

02 

COOK 

3 

41  47 

U  S  WEATHER  BUREAU 

0CM1CAGU  WB  CITY  NO  2 

Oi 

COOK 

3 

41  53 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PEORIA 

1 

40  55 

09 

WAYNE 

' 

Clinton  i  ssw 

40  08 

COB DEN  2  S 

C ! 

UNION 

4 

37  30 

R.  G.  ANDERSON 

COULTERVILLE   1  SSw 

oa 

RANDOLPH 

38  11 

C  wARREN  B1RCHLER 

CRETE 

ion 

02 

WILL 

41  27 

87  38 

664 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

2140 

OS 

VERMILION 

40  oa 

67  39 

558 

5P 

INTERSTATE  WATER  CO 
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40  06 
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DE  KALB 

41  56 

01 
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H 
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«p 

DIXON  SPRGS  AGR1C  CN7R 
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7A 
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39  07 
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7* 

02 

KANE 
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09 
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7P 
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6P 

FREEPORT 

01 
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01 
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4;  17 
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01 

WHITESIDE 

41  54 
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3312 

01 
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42  25 

90  26 
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IP 
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03 
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40  57 

90  23 
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0] 
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OS 
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o? 

37  22 
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06 

JERSEY 
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JACKSON 

37  40 
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GREENE 

39  20 

90  12 
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WILLIAM  C.  m£NG 

GREENUP 

3663 

CUMBERLAND 

39  15 

68  10 
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if 

GREENVILLE  1  E 

06 

BOND 

38  53 

GRIGGSV ILLt 

01 

PIKE 

39  09 

Oi 

SALINE 

5P 

H 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

0- 

SALINE 

37  46 

HAVANA  POWER  STATION 

MASON 

40  17 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HlLLSBORO 

01 

MONTGOMERY 

39  09 

HOOPESTON 

- 1  i 

OS 

VERMILION 

40  28 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

HJTSONV1LLE  POWER  PL 

0  7 

CRAWFORD 

67  40 
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Ti 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

ROCK  ISLAND 
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8A 
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01 
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6P 
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SA 

JERSEYVILLE    SwG  PLANT 
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86  06 
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OS 

KANKAKEE 

41  05 

87  55 

623 

6P 

7A 

OELBERT  W.  KOERNER 

KANKAKEE   SEWAGE  PLANT 

o- 

4i  oe 

642 

KEllHSBURG  1  NW 

463! 

MERCER 

41  06 

90  57 

640 

KEWANEE 

4710 

01 

HENRY 

41  15 

69  55 

820 

5P 

SP 

STAR  COURIER 

KEWANEE  BAKER  PARK 

4715 

01 

HENRY 

41  15 

800 

KEWANEE  BAKER  PARK 

LAC ON  2  E 

0- 

MARSHALL 

41  01 

69  21 

614 

5P 

it- 

MRS.  O.B.PACt.  JR. 

LA  HARPE 

-623 

HANCOCK 

40  35 

90  58 
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If 

7A 

JACK  H.  SHARPE 

48T1 

CARROLL 

42  06 

89  60 

THOMAS  E.  SM 1 A  LE  K 

LA  SALLE  1  S 

LA  SALLE 

41  19 

89  06 

620 

ILL  D1V  OF  WATERWAYS 

LAwRENCEVI LLE 

49S" 

LAWRENCE 

36  43 

67  41 

7A 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

LINCOLN 

3079 

0' 

LOGAN 

40  09 

89  22 

7A 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  PA 

.  J8> 

COLES 

39  22 

88  12 

655 

JOSEPH  B.   SENTENE Y 

LOCKPOKT  POWER  HOUSE 

313* 

41  3* 

88  05 
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CHICAGO  SANITARY  Di  ST 
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LOUISVILLE 

J216 

07 

CLAY 

38  46 

66  30 

4T( 

JOHN  0  BLAIR 

MACK  I NAW 

527i 

0' 

TAZEWELL 

40  32 

89  22 

6P 

MACOMS 

MCDONOUGH 

MAKANDA   1  NW 

JACKSON 

MARENGO 

MARIETTA 

SP 

MAROA   1  W 

MASON  CITY  3  S 

3413 

04 

40  10 

89  42 

330 

6P 

JAMES  M.  MC  DONALD 

i  .1  r 1  )  i_  r. 

■-■.30 

0] 

COLES 

39  28 

86  21 

MID 

MID 

MCnENRY   LOCK   AND  DAM 

MCLEANSBORO 

M1LLBROOK 

n 

homER  C>  PARkS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

monhouTh 

WARREN 

MORRIS 

3820 

02 

GRUNDY 

41  21 

68  26 

520 

7* 

RAY  WEBu 

MORRIS  5  N 

562S 

Oi 

41  27 

88  24 

MORRISONV1LLE 

MORA  1  SON VI LLE  4  SE 

W 

MOUNT  CARROLL 

CARROLL 

6P 

MOUNT  OLIVE  1  E 

MACOUP IN 

MOUNT  STERLING 

BROWN 

HOMER  L.  RENAKER 

MOUNT  VERNON 

5943 

JEFFERSON 

38  19 

88  55 

600 

7A 

H 

HOWARD  HEANEY 

MOWEAOUA 

3930 

SHELBY 

39  38 

89  02 

bP 

KENNETH  C.  CUTLER 

MURPHYSSORO  WATERWORKS 

JACKSON 

NEW  BOSTON  DAM  17 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

MENARD 

NEKTON 

SP 

OLNEY  2  S 

RICHLAND 

OREGON 

PALESTINE 

6SS6 

07 

CRAWFORD 

39  00 

87  37 

314 

TP 

Hi    M.  GADDIS 

6579 

Oi 

39  23 

69  OS 

7A 

PARIS 

EDGAR 

PARIS  WATERWORKS 

PAW  PAW 

7* 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PEOTONE 

PERU  SEWAGE  PLANT 

PIPER  CITY  3  SE 

-_.tr.  1  ■ 

OS 

FORD 

40  48 

88  06 
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•P 

C  H 

MRS  DELLA  MAE  BORk 
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96 

39  17 

90  48 
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LI  V  1  NO,  ST  ON 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

6P 

PftOPHETSTOUN  l  NW 

UUINCY   FAA  AIRPORT 

OU1NCY  DAM  21 

UUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

rOB2 

03 

ADAMS 

39  56 

91  25 
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7A 

MR.    VIRGIL  C.  N1EWAHNER 

7130 

OS 
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5P 
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MIL- 
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STOCKTON 

JO  DAVIESS 

6P 

* 

STREATOR  2  ENE 

6331 

Oi 

41  06 

66  48 

650 

*P 

LARRY  G.  YUSKO 

•389 

07 

MOULTRIE 

39  34 

88  37 

0  7 

39  46 

66  17 

S' 

67*0 

0<> 

40  06 

88  14 

MID 

7A 

UlICA  STARvEC  ROCK  DAM 

Oi 

41  19 

88  69 

7A 

8781 

0  7 

38  57 

89  06 

VANUAL1A   FAA  AIRPORT 

8783 

0  7 

38  59 

89  10 

MID 

V                        N  T 

VIRDEN  1  SSW 

06 

MACOUPIN 

39  29 

89  46 

6  70 

6P 

6P 

wftAY  whI TENECK 

VIRGINIA 

6916 

01 

BUREAU 

41  34 

69  35 

6P 

6P 

WASHINGTON  1  WSw 

TA2EWELL 

40  42 

89  25 

WATERLOO  1  WSW 

9002 

.  * 

MONROE 

38  20 

90  09 

■,<..■ 

SP 

8A 

EUGENE  L.  MC  MURTRY 

WATSEKA  2  NW 

'joii 

1 ROOUO I S 

87  46 

SP 

6P 

RADIO  STATION  wGFA 

WAUKEGAN   i  WNW 

Oi 

LAKE 

42  22 

87  52 

f,90 

WILLI AM  TIPPET 

WAYNE  CITY 

3  1 

WAYNE 

38  21 

B8  35 
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PAUL  F.  NICHOLS 

wEnona 

MARSHALL 

41  04 

69  04 

WALTER   J.  WEN2LAFF 

WHEATON  3  SE 

9221 

0, 

OU  PAGE 

88  04 

SP 

SP 

MORTON  ARBORETUM 

WHITE  HALL   1  C 

9241 

06 

GREENE 

39  26 

90  23 

SP 

WHI IE   HALL  PUMPING  STA 

WILCOX 

9274 

38  38 

88  18 

440 

E.  LOWELL  ROUTT 

WINDSOR 

9334 

SHELBY 

39  26 

88  36 
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6P 

6P 

RAYMOND  R.  HALL 

YATES  CITY 

9616 

0  3 

KNOX 

40  47 

90  01 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
OCTOBER  1969 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  bo  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst, 
P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",   Champaign,    Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA   ILLINOIS" . 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  eF,   precipitation  and  evaporation  In  Inches 
and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temporaturos  from  6S°F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  dogroes.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  numbor  of 
observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  tho  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches  above  the  pan. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  tho  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Juno  data  will  be  carried  in  tho  July 
issue  of  this  bulletin. 


DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  tabic  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  bo  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  arc  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  tho  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

§    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  howover,   this  roferenco  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Goneral  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  bo  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yoarly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Chocks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  bo  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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38 

6 

-  1.1 
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13 
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1.56 
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2 
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9" 
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12 

20 
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19 

7 
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.9 
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15 
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FREEPORT 

45.9 

26.8 

36 

* 
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7+ 
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- 

1.54 
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3 
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HOLINE  W6  AIRPORT  r 

48.3 

27.5 

37 

9 

-  1.3 

67 

6 

15 

28* 

805 

.53 

- 

1.42 

.40 

3 

1.5 

1 

19 

2 

0 

0 

MORRISON 

48.8 

28.0 

38 

4 

-  .6 

65 

7 

14 

28* 

790 

- 

1 

7 

.76 

- 

1.47 

.36 

3 

3.0 

1 

IS 

3 

0 

0 

MOUNT  CARROLL 

46.3 

26.0 

36 

2 

-  1.6 

64 

6 

10 

20 

859 

J 

2 

2  2 

7 

.88 

- 

1.58 

.51 

4 

1.5 

T 

13* 

4 

1 

0 

PAW  PAW 

42.4 

25.9 

34 

2 

59 

7 

10 

21  + 

919 

0 

5 

2  0 

7 

1.58 

•  57 

A 

.7 

1 

1  5. 

3 

2 

0 

ROCHELLE  1  W 

45.2 

26.8 

36 

0 

63 

7 

12 

20 

862 

0 

2 

2  J 

7 

1.22 

.62 

.57 

4 

4 

1 

0 

ROCKFORD  WB  AIRPORT  //R 

45.7 

27.6 

36 

7 

.4 

61 

6 

12 

20 

<K5 

Q 

I 

b  1 

o 

1.45 

: 

.92 

1.02 

3 

.6 

T 

28* 

2 

1 

1 

STOCKTON 

44.8 

26.7 

35 

8 

60 

7+ 

10 

20 

870 

0 

3 

22 

7 

1.07 

.62 

3 

2.2 

2 

14 

2 

1 

0 

TISKILWA 

46.9 

26.3 

36 

65 

7 

13 

28 

845 

0 

4 

72 

7 

.73 

.43 

4 

1.0 

1 

15 

2 

c 

0 

WALNUT 

47. OM 

28. 5M 

37 

6* 

-  1.8 

63 

7+ 

1 1 

20 

811 

0 

1 

19 

0 

.81 

_ 

1 !  19 

•  35 

3 

1 5 

t, 

DIVISION 

37 

1 

-  1.6 

.65 

- 

1.38 

1.4 

*       *  * 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

44.7 

27.6 

36 

2 

60 

6 

12 

20 

859 

0 

3 

2  1 

7 

1.08 

.46 

3 

.8 

3 

0 

0 

AURORA  COLLEGE 

45.2 

28.5 

36 

9 

-  1.5 

62 

6 

13 

20 

837 

0 

4 

19 

7 

1.42 

.  8 1 

.60 

17 

.6 

T 

16- 

3 

1 

0 

BARR I NCTON 

44.3 

26.8 

35 

6 

60 

7 

12 

20* 

17, 

o 

3 

21 

o 

1 .33 

.38 

4 

1.1 

T 

21* 

5 

0 

0 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

45.9 

30.7 

38 

3 

.2 

60 

6 

15 

20 

794 

J 

4 

.9 

0 

1.11 

1 .06 

.  35 

18 

2.0 

T 

21* 

3 

0 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

45.3 

32.8 

39 

1 

-  1.7 

55 

18* 

17 

20 

771 

J 

3 

- 

1.62 

.46 

.65 

17 

A 

I 

o 

CHICAGO  WB  AIRPORT  11% 

46.0 

31.6 

-  1.1 

61 

6 

16 

20 

777 

0 

4 

.  6 

0 

1.55 

.62 

17 

3.6 

1 

21  + 

3 

1 

0 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2  R 

44.3 

31.9 

38 

1 

55 

7 

16 

20 

799 

0 

4 

0 

1.20 

.50 

17 

4 

1 

o 

DE  KALB 

45.7 

28.1 

36 

9 

-  .6 

61 

6 

12 

20 

831 

J 

3 

0 

1.32 

- 

.93 

.61 

3 

.5 

T 

20+ 

3 

1 

0 

JOLIET 

48.  8M 

31  .OM 

39 

9H 

64 

6 

747 

0 

16 

0 

1.30 

.79 

17 

T 

T 

19+ 

4 

1 

0 

MARENGO 

45.0 

27.2 

36 

1 

61 

6 

10 

20 

860 

7 

2  I 

o 

1.16 

.60 

3 

1.0 

2 

1 

0 

MORRIS  5  N 

45.8 

27.4 

36 

-  3.5 

61 

6 

12 

20 

843 

0 

2 

2  1 

0 

1.41 

61 

.61 

17 

14  + 

4 

I 

Q 

OTTAWA 

47.7 

30.0 

38 

9 

-  1.7 

65 

6 

15 

20 

777 

0 

1 

16 

7 

1.17 

.77 

.45 

17 

.8 

T 

18+ 

3 

0 

0 

PARK  FOREST 

45.0 

26.3 

35 

7 

62 

6 

9 

20 

0 

3 

2  2 

0 

1 .63 

.  70 

17 

1 

20  + 

3 

1 

0 

PERU  SEWAGE  PLANT 

45.2 

25.8 

35 

5 

-  5.3 

63 

6 

13 

20 

878 

0 

2 

2  3 

0 

1 .02 

- 

.86 

.50 

3 

2.0 

1 

14 

3 

1 

0 

WAUKEGAN  2  WNW 

44. 6M 

28.6 

36 

6M 

-  2.3 

55 

5 

13 

20 

839 

3 

7  0 

o 

.86 

- 

1.31 

.35 

19 

T 

T 

20 

3 

0 

0 

WHEATON  3  SE 

45.6 

27.4 

61 

6 

12 

20 

846 

-J 

3 

20 

7 

1.32 

.47 

17 

3.0 

20+ 
* 

0 1  V I S I  ON 

-  2.2 

1 .31 

1.2 

*       *  * 

WEST  03 

GALESBURG 

48.4 

28.0 

6b 

6 

14 

20 

793 

2 

21 

7 

.64 

1  i'o 

.22 

3 

.7 

1 

14 

3 

0 

0 

GOLDEN  1  NW 

51.7 

30 . 5 

41 

1 

72 

6 

16 

14 

710 

0 

1 

18 

0 

.39 

_ 

.  34 

17 

o 

I 

o 

LA  HARPE 

50.8 

29.0 

39 

9 

-  1.0 

6  9 

7 

14 

14 

745 

0 

1 

19 

7 

.23 

- 

1.62 

.11 

18 

T 

T 

14 

1 

0 

0 

MONMOUTH 

49.9 

28,0 

39 

0 

.9 

67 

7+ 

13 

20 

776 

0 

1 

22 

7 

.48 

- 

1.66 

.15 

3 

.5 

0 

3 

0 

0 

OUINCY 

53.1 

32.2 

42 

7 

-  .3 

70 

6 

15 

14 

662 

I  5 

.48 

• 

1.59 

.36 

17 

T 

0 

2 

7 

0 

OUINCY  F A A  AIRPORT 

50.2 

31.4 

40 

9 

68 

6 

16 

14 

718 

0 

I 

16 

0 

.60 

.26 

16 

RUSHVILLE 

51.4 

28.7 

40 

1 

-  1.5 

73 

6 

16 

20* 

741 

0 

0 

1  9 

0 

.62 

1.77 

.32 

17 

T 

3 

0 

0 

DIVISION 

40 

3 

-  .9 

.49 

- 

1.71 

.2 

*       *  * 

CENTRAL  04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

47.8 

29.2 

38 

5 

-  2.7 

64 

6 

13 

20 

788 

0 

1 

19 

0 

1.44 

1.17 

.  73 

17 

.8 

T 

20+ 

4 

1 

0 

CHENOA 

DECATUR 

50.1 

30.0 

40 

1 

-  2.4 

69 

6 

15 

28+ 

741 

0 

1 

17 

0 

1.94 

.72 

.87 

17 

2.0 

2 

19 

3 

2 

0 

FARMER  CITY 

48.1 

28.7 

36 

4 

65 

7 

u 

20 

786 

0 

1 

21 

0 

2.03 

.75 

17 

.5 

1 

20+ 

5 

2 

0 

HAVANA  POWER  STATION 

51.3 

30.0 

40. 

7 

-  .7 

68 

6 

17 

20+ 

725 

0 

0 

18 

0 

.61 

1.72 

.33 

17 

T 

0 

2 

0 

0 

LACON  2  E 

48.1 

28.2 

38. 

2 

67 

6 

13 

20 

798 

0 

1 

20 

7 

1.07 

.60 

17 

.5 

7 

18+ 

3 

1 

0 

LINCOLN 

48.9 

30.2 

39. 

6 

-  2.0 

66 

6 

16 

20 

756 

0 

1 

18 

0 

1.09 

1.30 

.43 

17 

T 

T 

19 

4 

- 

0 

MASON  CITY  3  S 

49.8 

29.5 

39. 

7 

67 

6 

16 

20 

751 

0 

1 

19 

0 

.89 

.47 

T 

0 

3 

0 

0 

MINONK 

45.7 

28.5 

37. 

1 

62 

7* 

14 

20 

831 

0 

3 

22 

0 

.95 

1.16 

.45 

17 

1.3 

T 

16. 

4 

0 

0 

PEORIA  WB  AIRPORT  //R 

46.8 

28.1 

37. 

5 

-  2.2 

64 

6 

14 

20 

818 

0 

2 

19 

0 

.79 

1.35 

.28 

17 

.6 

1 

13 

4 

0 

0 

PRINCEVILLE   1  N 

47.9 

28.1 

38 

0 

65 

6 

13 

20 

801 

0 

2 

21 

0 

.72 

1.20 

.30 

17 

1.0 

3 

0 

0 

DIVISION 

38. 

8 

-  2.2 

1.15 

1.16 

.7 

•       •  • 

EAST  05 

DANVILLE 

48.9 

30.3 

39. 

6 

-  2.0 

63 

7* 

14 

20 

755 

0 

0 

18 

0 

2.30 

.43 

.72 

18 

6 

3 

0 

HOOPESTflN 

45.9 

30.3 

38. 

1 

-  2.8 

61 

6 

13 

20 

800 

0 

3 

18 

0 

2.72 

.02 

.83 

19 

2.0 

2 

20+ 

3 

2 

0 

KANKAKEE    3  SW 

45.7 

29.8 

37. 

B 

-  2.5 

61 

6 

13 

20 

809 

0 

3 

19 

0 

1.94 

.15 

.73 

17 

1.3 

1 

21  + 

4 

2 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

45.7 

29.7 

37. 

7 

60 

7* 

13 

20 

813 

0 

2 

16 

7 

1.32 

.57 

.60 

17 

1.0 

1 

19 

4 

1 

0 

PONTIAC 

46.5 

30.0 

38. 

3 

-  2.7 

63 

7 

15 

20 

795 

0 

3 

18 

0 

1.71 

.36 

.53 

17 

2.0 

1 

19+ 

4 

1 

0 

RANTOUL 

47.7 

30.7 

39. 

2 

62 

7+ 

13 

20 

768 

0 

0 

16 

0 

1.58 

.85 

18 

21  + 

2 

2 

0 

URBANA 

46.9 

31.3 

39. 

1 

-  2.2 

65 

6 

16 

20 

771 

0 

2 

li 

0 

1.88 

.74 

.92 

18 

2.7 

T 

2 

? 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ILLINOIS 


Continued  NOVEMBER  1969 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S! 
•0| 

°  o 

St 

8  k 

hi 

s,a 

WATSEKA  2  NW 

46.4 

29.6 

38.0 

63 

7+ 

14 

20  + 

805 

0 

2 

19 

0 

3.09 

.76 

1  .50 

17 

1  ,o 

1 

21  + 

4 

4 

1 

DIVISION 

38 . 5 

-  2.3 

2.12 

.32 

1.7 

«       *  « 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

CARL INVILLE 

51.2 

29.3 

40.3 

-  3.0 

69 

7+ 

14 

14 

734 

0 

0 

16 

0 

i  .oo 

-  1.89 

.62 

16 

T 

T 

IB 

2 

1 

0 

GRICGSVILLE 

52.1 

30.3 

41.2 

-  1.7 

71 

6 

14 

14 

706 

0 

1 

17 

0 

.55 

.25 

IB 

T 

T 

19+ 

2 

0 

0 

HILLSBORO 

JACKSONVILLE 

51.6 

30.5 

41.1 

-  1.6 

69 

6 

15 

14 

712 

0 

0 

16 

0 

1 .12 

-   1  .40 

.89 

18 

.  5 

T 

18  + 

2 

1 

0 

JERSEYVILLE   2  SW 

53.0 

29,6 

41.3 

69 

6 

14 

14 

705 

0 

0 

19 

0 

.52 

.28 

19 

T 

T 

19  + 

2 

0 

0 

MORR I SONV I LLE  4  SE 

49.2 

31.2 

40.2 

-  2.2 

69 

6 

12 

14 

738 

0 

1 

18 

0 

1.32 

-  1.23 

.69 

18 

1 .  3 

T 

21  + 

2 

1 

0 

PANA 

48.9 

31.5 

40.2 

-  2.5 

66 

6 

16 

14 

735 

0 

2 

16 

0 

1.94 

-  .81 

.76 

18 

2.0 

2 

19 

3 

2 

0 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

R 

49.0 

30.4 

39.7 

-  2.1 

68 

6 

16 

14 

748 

0 

2 

19 

0 

1.13 

-  1.23 

.72 

18 

.  5 

T 

19  + 

2 

1 

0 

SPRINGFIELD  4  SE 

49. OM 

30. 4M 

39. 7M 

67 

7 

17 

15  + 

754 

0 

2 

1  1 

0 

1.39 

.45 

17 

4 

0 

0 

VIROEN  1  SSW 

51  .3M 

32 .  OM 

41 .  7M 

68 

7 

15 

14 

694 

0 

0 

17 

0 

1  .01 

.51 

18 

T 

0 

2 

1 

0 

WHITE   HALL    1  E 

51.9 

30.0 

41.0 

-  2.6 

70 

6 

14 

14 

716 

0 

0 

19 

0 

.95 

-  1.54 

.78 

18 

.  0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

40.6 

-  2.5 

1.09 

-  1.56 

.  5 

*       *  * 

EAST  SOUTHEAST 

CHARLESTON 

48.7 

31.4 

40.  1 

64 

6 

15 

20 

740 

0 

0 

16 

0 

2.43 

-  .71 

.70 

1 

5 

3 

0 

EFFINGHAM 

52.4 

31. OM 

41. 7M 

-  1.0 

70 

7 

18 

14 

689 

0 

2.07 

-  1.31 

.54 

17 

4.0 

4 

19 

5 

2 

0 

FLDRA  2  NW 

51.6 

32.2 

41.9 

-  2*8 

69 

7 

19 

1 5+ 

687 

0 

0 

15 

0 

1.95 

•  84 

17 

2.0 

1 

1 9+ 

3 

2 

0 

MARSHALL   1  E 

50.6 

30.8 

40.7 

66 

7 

17 

20 

721 

0 

1 

16 

0 

1.80 

.77 

IB 

6 

1 

0 

MATTOON 

48.0 

30.5 

39.3 

65 

7 

16 

20 

764 

0 

2 

17 

0 

1.64 

.94 

18 

1.3 

1 

20+ 

2 

2 

0 

MOWEAQUA 

49.6 

31.1 

40.5 

68 

6 

17 

14 

731 

0 

15 

1 .66 

.77 

17 

1.5 

0 

3 

2 

0 

NEWTON 

51.5 

32.1 

41.8 

65 

8+ 

18 

20  + 

688 

0 

0 

14 

0 

1.68 

.75 

17 

T 

0 

3 

2 

0 

OLNEY  2  S 

51.1 

32  .  5 

41.8 

—  3.2 

68 

6 

20 

20+ 

687 

0 

1 

14 

0 

1.28 

1 7 

2.0 

1 

1 9 

1 

PALESTINE 

50.1 

31.7 

40.9 

-  3.0 

66 

7 

17 

20 

716 

0 

1 

15 

0 

3^16 

-  .31 

1.12 

17 

4.4 

3 

19 

5 

3 

1 

PARIS  WATERWORKS 

48.4 

31.2 

39.8 

-  2.5 

66 

10 

20 

750 

0 

2 

15 

0 

2.11 

-  .97 

.76 

18 

4.0 

2 

20+ 

6 

2 

0 

SALEM 

51.8 

30.8 

41.3 

71 

6 

18 

14 

703 

0 

0 

1.11 

-  2.20 

.39 

17 

1 

19 

3 

0 

0 

TUSCOLA 

49.9 

31.3 

40.6 

65 

7+ 

16 

20 

727 

0 

0 

15 

0 

1.44 

-  1.51 

.71 

17 

1.5 

1 

20+ 

4 

1 

0 

VANDALIA  FAA  AIRPORT 

50.0 

30  •  4 

40.2 

68 

6 

1 9 

14 

738 

0 

1 

20 

0 

1.31 

.80 

18 

2 . 0 

1 

20  + 

2 

1 

0 

WINDSOR 

50.0 

31.1 

40.6 

-  1.7 

67 

6 

15 

20 

728 

0 

1 

15 

0 

1.31 

-  1.70 

.65 

18 

2.0 

2 

19 

3 

1 

0 

DIVISION 

40.8 

-  2.5 

1  .90 

-  1.37 

2.2 

»       *  » 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

53.8 

33.1 

43.5 

-  2.9 

71 

7 

20 

15  + 

637 

0 

0 

1 1 

0 

2.64 

-  1.33 

1.07 

18  + 

2.0 

4 

2 

2 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

53.7 

31 .5 

42.6 

70 

7+ 

20 

19 

665 

0 

0 

18 

0 

•  94 

.42 

18  + 

2 

0 

0 

CAHOKIA 

54.3 

31.7 

43.0 

72 

7 

19 

15  + 

654 

0 

1 

17 

0 

.89 

.47 

17 

.  3 

T 

20  + 

3 

0 

0 

CAIRO  WB  CITY 

R 

54.4 

37.2 

45.8 

-  2.1 

72 

7 

23 

14 

567 

0 

1 

10 

0 

3.74 

-  .13 

1.90 

16 

2.5 

2 

19 

3 

3 

2 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

55.2 

32.7 

44.0 

-  2.0 

73 

6 

18 

14 

625 

0 

0 

15 

0 

1.56 

-  2.06 

.71 

19 

2.5 

3 

19 

4 

1 

0 

CARLYLE  RESERVOIR 

51.4 

32.1 

41.8 

67 

8  + 

18 

15  + 

691 

0 

2 

16 

0 

1.13 

.38 

18 

2.2 

2 

19 

3 

0 

0 

COBDEN  2  S 

55.0 

33.3 

44.  2 

68 

8 

19 

14 

620 

0 

0 

14 

0 

2  .56 

.96 

IS 

1.0 

0 

5 

2 

0 

DU  QUOIN  1NNW 

54.5 

31.3 

42.9 

-  3.1 

70 

7+ 

18 

14 

653 

0 

0 

17 

0 

2.26 

-  1.23 

1.27 

18 

.3 

0 

4 

1 

1 

MAKANDA   1  NW 

54.2 

34.6 

44.4 

72 

7+ 

17 

14 

609 

0 

0 

11 

0 

2.17 

.85 

18 

1  .0 

T 

20  + 

6 

2 

0 

MARION  4  NNE 

54.0 

33.4 

43.7 

-  2.4 

71 

7 

20 

15+ 

633 

0 

0 

15 

0 

1.64 

-  2.20 

.52 

19 

3.0 

2 

19 

5 

1 

0 

NASHVILLE   4  NE 

52 .  1M 

33. OM 

42. 6M 

69 

7+ 

18 

14 

60S 

0 

0 

13 

0 

1.54 

-  1.61 

.58 

19 

2.3 

2 

19 

4 

1 

0 

SPARTA 

54.2 

32.7 

43.5 

-  2.7 

72 

6 

18 

14 

640 

0 

0 

14 

0 

1.03 

-  2.21 

.38 

17 

2.5 

T 

20  + 

3 

0 

0 

uiTcoi nn   1  ucu 
WAItKLUU    1  Hln 

32.1 

72 

7+ 

1 9 

1 4 

64 1 

0 

0 

ia 

0 

•  95 

-  2.33 

.37 

17 

•  9 

1 

1 9 

3 

0 

DIVISION 

43.5 

-  2.4 

1.77 

-  1.75 

1.7 

*      *  » 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

53.7 

32.8 

43.3 

68 

7+ 

18 

15 

645 

0 

0 

14 

0 

3.09 

1.16 

17 

3 

19 

5 

3 

1 

BROOKPORT   DAM  52 

55.6 

34.3 

45.0 

71 

19 

14 

594 

0 

0 

15 

0 

4.15 

.22 

1.46 

19 

1.5 

2 

19 

6 

4 

1 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

55.5 

34.0 

44.8 

72 

7 

19 

30  + 

599 

0 

0 

13 

0 

3.25 

1.19 

17 

1 

19 

3 

3 

1 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

52.8 

32.8 

42.8 

-  2.7 

70 

7 

20 

21  + 

657 

0 

0 

14 

0 

2.52 

1.10 

17 

2.0 

2 

19 

5 

2 

1 

HARR I S  BURG 

53.8 

33.1 

43.5 

-  3.4 

71 

7 

21 

15 

639 

0 

0 

14 

0 

2.27 

-  1.05 

.60 

IB 

3.5 

3 

19 

S 

3 

0 

MCLEANSBORO 

51.9 

33.1 

42.5 

-  3.6 

68 

7 

19 

15  + 

668 

0 

0 

13 

0 

2.49 

-  1.02 

.98 

17 

2.0 

2 

19 

5 

3 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

51.3 

32.0 

41.7 

67 

7 

18 

15+ 

694 

0 

1 

15 

0 

3.1* 

1.00 

17 

4.1 

2 

19 

5 

3 

1 

MOUNT  VERNON 

52.6 

31.9 

42.3 

-  2.5 

70 

6 

16 

14 

675 

0 

0 

lb 

0 

2.46 

-   1  .09 

.75 

19 

1.5 

1 

19 

5 

3 

0 

ROSICLARE 

55.9 

34.6 

45.3 

73 

7 

20 

14 

584 

0 

0 

12 

0 

3.10 

1.08 

19 

3.0 

1 

19 

5 

3 

1 

DIVISION 

43.5 

-  2.4 

2.94 

-  .68 

2.5 

see  neierence  Notes  Following  Station  Index 

-  134  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


auun 

O 
l- 

1  1 

1 

2 

3 

4  1 

5  6 

7      8  9 

10  | 

11  | 

12 

13  1 

14  | 

IS 

16  | 

17  | 

18 

19  1 

1 

20 

1 

21 

22 

23  |  24 

25  1  26  1  27 

29  1  30 

31 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

ALEOD 

.22 

.06 

.040 

•  10 

OlXON 

.BO 

.09 

.59 

T 

T 

.  s 

: 

FREEPORT 

■  ST 

T 

.71 

.02 

•  02 

T 

.04 

T 

.05 

T 

.03 

T 

FREE PORT  SEWAGE  PLANT 

.9T 

.02 

.45 

.28 

T 

.03 

T 

•  07 

.12 

T 

T 

T 

FULTON  DAM  13 

.58 

T 

■  OB 

.40 

T 

T 

■  06 

■  04 

T 

GALENA 

.69 

.05 

.40 

.10 

T 

.05 

.09 

GALVA 

1  .T6 

.06 

.01 

T 

.31 

.03D 

.20 

.15 

T 

GENESEO 

.43 

T 

.35 

T 

.04 

.03 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

•  80 

T 

.25 

.20 

T 

T 

T 

.33 

ILLINOIS  CITY  DAM   16  // 

.23 

T 

T 

.21 

T 

T 

T 

•  02 

T 

K  E  1 THSBURG  1  NW 

.21 

.02 

.16 

.03 

T 

KEWANEE 

1  .72 

.22 

T  D 

.30 

MOLlNE  WS  AIRPORT  R 

.53 

T 

.40 

T 

T 

T 

.10 

T 

.03 

T 

T 

m Oft ft  I  SON 

■  76 

.03 

.38 

.11 

.03 

.  04 

.12 

.03 

KOUNT  CARROLL 

.88 

.10 

.  1  0 

.51 

.10 

.OT 

NEW  BOSTON  DAN  17 

.32 

•  04 

■  02 

x 

.24 

T 

T 

T 

,  : 

PAW  PAW 

1.58 

.35 

.06 

.57 

T 

.03 

T 

.30 

.09 

.02 

T 

ROCHELLE    1  W 

1.22 

.26 

.17 

.57 

T 

.22 

ROCKFORn  6  ENE 

.92 

.11 

• 

.74 

T 

T 

.01 

T 

.06 

ROCKFORD  WB  AIRPORT  //R 

1.45 

T 

T 

1.02 

T 

.03 

T 

.04 

T 

.20 

.OT 

.07 

.02 

T 

T 

T 

07 

62 

03 

02 

06 

T 

TISKILWA 

!73 

.08 

.43 

T 

!o6 

.16 

WALNUT 

.81 

T 

T 

.35 

.20 

T 

T 

.  . 

.15 

.10 

•       •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

1.08 

.46 

.11 

.03  .01 

.02 

T 

.03 

.04 

T 

T 

.32 

.03 

T 

.03 

AURORA  COLLEGE 

1.42 

.01 

T 

.41 

.04 

.03 

T  T 

T 

T 

.01 

T 

.03 

.  . 

.60 

,20 

T 

B ARR I NG  TON 

1.33 

.22 

.17 

.36 

.01 

.03 

.01 

.  12 

T 

.35 

.01 

.10 

.01 

T 

CHANNAHON  ORE  SOEN  1SL 

2.26 

.45 

.02 

.41 

T 

T 

.03 

.03 

.76 

.15 

.41 

T 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

1.11 

.34 

.01 

T 

.01 

T 

.02 

.02 

•  03 

T 

.31 

.33 

.02 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

1.62 

T 

.34 

.14 

T 

T 

T 

.02 

.01 

.03 

.63 

.34 

.09 

CHICAGO  MB  AIRPORT  //R 

1.55 

T 

.36 

.12 

T 

T 

.05 

.02 

.  . 

T 

.62 

.23 

.13 

.01 

CHICAGO  MB  CITY  NO  2  R 

1.20 

.29 

.03 

T 

T 

.02 

.01 

T 

.5"' 

.23 

.  10 

T 

DE  KALB 

1.32 

.02 

T 

.61 

.  12 

T 

.02 

T 

.02 

T 

.01 

.43 

.  04 

.02 

.01 

ELGIN 

1.39 

.28 

.05 

.46 

T 

.01 

.02 

T 

.42 

.06 

.06 

.  . 

T 

JOLIET  BRANDON  ftQ  DAM 

2.04 

.34 

.45 

T 

T 

.01 

T 

T 

.70 

.09 

.40 

T 

JOLIET 

1.50 

.28 

T 

.79 

.23 

.20 

LA  SALLE    1  S 

1.0k 

.30 

T 

.30 

T 

T 

.os 

.32 

.04 

MARENGO 

1.16 

.60 

.-' 

T 

.08 

.42 

T 

T 

MARSEILLES  LOCK 

1.80 

.54 

T 

T 

.54 

T 

.01 

T 

.46 

.07 

.18 

T 

M  I  L  L  BROOK 

1.29 

.31 

.22 

.01 

.50 

.29 

MORRIS 

1.90 

.43 

.02 

.43 

T 

T 

T 

T 

.  6 

.64 

.04 

.28 

MORRIS  5  N 

1 .41 

.32 

.19 

T 

.61 

.29 

T 

T 

T 

OTTAWA 

1.17 

.40 

.15 

T 

T 

T 

.04 

•  04 

.45 

.09 

PARK  FOREST 

■  33 

.05 

PEQTGNE 

PERU  SEWAGE  PLANT 

1.02 

.30 

T 

T 

.09 

T 

.  12 

.31 

T 

T 

STREATOR  2  ENE 

1.24 

.01 

.22 

.27 

T 

.01 

T 

T 

.15 

.40 

.13 

.05 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

1.51 

.38 

.01 

• 

.45 

T 

T 

.08 

.35 

. :  • 

.06 

T 

MAUKEGAN  2  WNW 

03 

.03 

T 

T 

WHEATON  3  SE 

1.52 

.34 

.17 

.05 

T 

.04 

.47 

.20 

.24 

.01 

*       •  • 

WEST  03 

AVON  5  NE 

.47 

T 

.05 

T 

.14 

T 

T 

T 

•  03 

.23 

BEnTlEY  1  E 

.33 

T 

.03 

T 

T 

T 

.27 

.  3  1 

CANTON  1  ESE 

.75 

.03 

.01 

.12 

T 

T 

.39 

.1* 

galesburg 

.64 

.02 

T 

.22 

T 

.10 

T 

T 

.07 

.  12 

.08 

.03 

GLADSTONE   DAM  18 

.21 

.05 

T 

.12 

T 

T 

T 

.02 

.02 

T 

GOLDEN  1  NW 

.39 

T 

T 

.34 

.03 

X 

.08 

•  11 

MACOMB 

.43 

T 

.07 

T 

.36 

MONMOUTH 

.48 

T 

.04 

.15 

.10 

T 

T 

•  09 

.12 

.02 

MOUNT  STERLING 

PAY50N 

.42 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

.32 

.  99 

T 

T 

OUINCY 

.48 

T 

T 

.36 

.12 

OUINCY  F A A  AIRPORT 

.60 

T 

T 

T 

.26 

.23 

.  i  1 

T 

OUINCY  DAH  21  // 

.46 

T 

T 

.31 

. ;  5 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

.33 

RUSHVILLE 

.62 

.05 

T 

.13 

.32 

.10 

•       •  • 

CENTRAL  0* 

BLOOHlNGTON  waterworks 

1.56 

.43 

.03 

.28 

T 

T 

T 

.04 

.40 

.33 

.02 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

I  .44 

T 

T 

.09 

.22 

.01 

T 

T 

T 

.  - 

.73 

.12 

•27 

T 

CHENOA 

CHILLICOTME 

.78 

.05 

.02 

.24 

T 

.02 

.38 

.03 

.04 

CLINTON  1  SSW 

1.95 

T 

.08 

.11 

T 

.  . 

.83 

.72 

.19 

DECATUR 

1.94 

.06 

.02 

."8 

.05 

.02 

.  - 

.87 

.23 

.57 

FARMER  CITY 

2.03 

.10 

.18 

.75 

.43 

.50 

HAVANA  POWER  STATION 

.61 

.04 

T 

.04 

T 

.33 

.20 

T 

LACON  2  E 

1.07 

.02 

.02 

.13 

.17 

T 

.07 

T 

.60 

.06 

LINCOLN 

1.09 

■  01 

•  01 

•  10 

T 

.43 

.12 

.40 

MAC  K I  NAM 

.02 

.10 

.48 

■  IS 

HASON  CITY  3  S 

.89 

.01 

111 

T 

.47 

.30 

T 

HINONK 

.95 

.19 

.20 

T 

.45 

•  15 

HOUNT  PULASKI 

1.50 

■  • 

.07 

T 

T 

T 

.60 

.70 

.10 

NEW   SALEM   STATE  PARK 

1.08 

.03 

.08 

.35 

.30 

.32 

PEORIA  MB  AIRPORT  //R 

■  01 

06 

.28 

PR INCEV1 LLE   1  N 

!t' 

T 

M 

.14 

T 

I 

T 

.  06 

.30 

!o7 

TOULON 

.45 

.19 

T 

T 

.26 

T 

T 

• 

«       •  • 

EAST  05 

DANVILLE 

2.50 

.33 

.09 

.13 

T 

.10 

.39 

.72 

.96 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

3.42 

1.00 

T 

.09 

.10 

T 

T 

T 

T 

.10 

.60 

.95 

1.02 

T 

GIBSON  CITV 

2.53 

.90 

.19 

.01 

•  10 

.93 

.54 

.30 

M00PESTC1N 

2.72 

.74 

.01 

.38 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

.29 

.66 

.83 

T 

KANKAKEE  3  SH 

1.94 

.18 

T 

.36 

T 

T 

.01 

T 

.73 

.09 

.97 

I 

T 

HONTICELLO  NO  2 

3.80 

.37 

.12 

T 

.87 

.83 

.72 

.87 

PIPER  CITV  3  SE 

1.52 

T 

.05 

.20 

T 

T 

T 

.05 

.60 

.17 

.30 

PONT  1  AC 

1.71 

.43 

.35 

T 

T 

.35 

T 

.13 

RANTOUL 

1.38 

.04 

.69 

.85 

.65 

SIOELL 

3.17 

1.02 

.06 

.OS 

.09 

.65 

.62 

UR6ANA 

1.88 

T 

T 

.09 

.06 

T 

T 

T 

.02 

.01 

.69 

.92 

.07 

T 

T 

HATSEKA  2  NM 

3.09 

.05 

■  03 

.90 

T 

1.50 

.50 

.31 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Old  1 1  Oil 

To 

1 

 L 

2 

 L 

3 

4 

 L 

5  6 

 1  

„    1  1 

7       8  9 

 1  1  

,„  1 

10 

11 

 «- 

12 

13 

 L 

14 

 1- 

15 

16  17 

 '  L 

18 

19 

 L 

20  21 

 1  

22     23  24 

 1 — . — I  

25     26  27 

 1  1  

28     29  30 

 1  1  

31 

•         *  • 

MEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

BARRY 

.5* 

.02 

T 

T 

.27 

.25 

T 

BE ARDSTDWN 

.03 

T 

T 

.32 

.  J  3 

T 

BLUFFS 

.66 

.01 

T 

.01 

.25 

.  3  * 

CARL INVI LLE 

1.00 

.01 

T 

T 

T 

.35 

.62 

.02 

EDHARDSVl LIE 

.74 

T 

.02 

T 

T 

.35 

.31 

GRAFTON 

.86 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.21 

.28 

.37 

GREENVILLE  1  E 

•  07 

•  09 

•  02 

■  02 

.32 

.47 

.33 

GR I GGSVI LLE 

.55 

.01 

T 

T 

•  01 

.02 

.21 

.25 

.05 

T 

HARDIN 

.74 

T 

.04 

T 

.22 

.48 

T 

HILLSBQRO 

JACKSONVILLE 

1.12 

T 

T 

.01 

T 

T 

.22 

.89 

T 

T 

jERSEYVI LLE  2  SW 

.52 

T 

.03 

J 

T 

.16 

.05 

.28 

HEDORA 

.67 

T 

.23 

.35 

.03 

mQRR  I  SONV  I  LLE   4  SE 

1.32 

.06 

.03 

.02 

.49 

.fv 

.03 

T 

MOUNT  OLIVE   1  E 

1  .06 

.68 

J 

.40 

T 

P  ANA 

1.94 

.07 

T 

.04 

.03 

.02 

T 

T 

T 

.02 

.42 

.  7  6 

.58 

T 

PLEASANT  HILL 

1.05 

T 

.15 

.90 

ROCKPORT 

.71 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  R 

1.13 

T 

.02 

.01 

T  .3* 

.72 

T 

T 

SPRINGFIELD  *  SE 

1.39 

.26 

.02 

.45 

.26 

.40 

T AYLORVl LLE 

1.04 

•07 

.02 

T 

T 

.49 

.46 

T 

VIROEN  1  SSW 

1.01 

.03 

T 

.45 

.51 

.02 

T 

VIRGINIA 

.78 

•  03 

T 

T 

.35 

,40 

T 

WHITE  HALL    1  E 

.95 

T 

.01 

.16 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

2.43 

.70 

T 

.05 

.  10 

.  02 

EFF INGHAM 

2.07 

.45 

•  10 

.02 

.02 

.54 

.  50 

.44 

FLORA  2  NW 

.05 

. 

.02 

T 

.05 

T 

T 

.84 

•  62 

.  32 

GREENUP 

2^56 

•  55 

.06 

.05 

T 

.  10 

.05 

T 

.57 

■  S3 

.35 

HUTSONVI LLE   POWER  PL 

3.43 

1.73 

T 

.05 

.06 

.04 

T 

.05 

.65 

.65 

L  AwRENCE V ILLE 

4.58 

1 .83 

. :  i 

.01 

.01 

T 

T 

.01 

•  08 

.39 

.91 

1.29 

.02 

MARSHALL    I  E 

1 .80 

.  15 

.  D8 

.  15 

T 

T 

•  10 

.30 

.77 

.25 

HATTOON 

1  .64 

T 

T 

.05 

.09 

•  01 

T 

.52 

.94 

.03 

MOwEAOUA 

1.66 

T 

T 

.08 

T 

T 

T 

.77 

.63 

.18 

NEWTON 

1.68 

.19 

.09 

.03 

T 

T 

.75 

.57 

.05 

OLNEY  2  S 

2.88 

.34 

.07 

.08 

.01 

.03 

T 

T 

1.28 

.72 

.33 

.02 

PALESTINE 

3.16 

.38 

.01 

.■'5 

.03 

T 

.11 

T 

T 

.04 

1.12 

.68 

.53 

.01 

PARIS  WATERWORKS 

2.11 

.25 

T 

.  i  C 

.  10 

T 

T 

T 

.  D  7 

.55 

.76 

.28 

SAINTE  MARIE 

3.39 

1.51 

.08 

.02 

T 

.08 

T 

.30 

.59 

.61 

T 

SALEM 

1.11 

.  -o 

T 

.01 

T 

T 

T 

.39 

.38 

.25 

TUSCOLA 

1.44 

.02 

T 

.04 

.  10 

T 

T 

T 

.71 

.41 

•  16 

T 

VANDAL  I  A  FAA  AIRPORT 

1.31 

T 

-'"3 

.02 

.01 

T 

T 

T 

.01 

T 

.44 

.80 

T 

WILCOX 

3.40 

1 .45 

.65 

.65 

.65 

WINDSOR 

1.31 

.  15 

■  02 

■  01 

.46 

.65 

•  02 

SOUTHWEST  00 

ANNA   1  E 

2.64 

.  14 

.04 

1.07 

1.07 

.32 

BELLEVILLE    SO    ILL  UNW 

.94 

.05 

.42 

.42 

.05 

CAHOkIA 

T 

.  C  3 

.  02 

T 

T 

.02 

T 

T 

.47 

.15 

.20 

CAIRO  WB  CITY  R 

3^74 

.04 

. "  a 

•  03 

.03 

1.02 

1 .90 

.05 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

1.56 

.25 

.06 

T 

T 

.06 

T 

T 

.25 

.23 

.71 

CARLYLE  RESERVOIR 

1.13 

•  07 

.02 

■  01 

•  01 

.29 

•  24 

C  ENTRAL I A  2  SW 

1.67 

.08 

T 

T 

T 

.  1 1 

•  05 

.47 

.34 

.58 

CHESTER 

.92 

T 

.07 

!o8 

.01 

T 

.20 

.18 

.38 

COBOEN  2  S 

.12 

.06 

.12 

.  82 

.96 

.48 

DU  QUOIN  1NNW 

2.26 

.10 

.02 

.47 

1.27 

.40 

GRAND  TOWER  2  N 

2.31 

.17 

T 

T 

.21 

.12 

.04 

T 

.56 

.58 

.63 

MAKANDA   1  NW 

2.17 

T 

.12 

.11 

.  16 

T 

.60 

.85 

.33 

MARION  4  NNE 

1.64 

.04 

.10 

T 

T 

.  10 

T 

.40 

.48 

.52 

NASHVILLE  4  NE 

.05 

.  1  0 

T 

.05 

T 

.46 

•  30 

.58 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

.80 

.04 

T 

T 

T 

.24 

.10 

.42 

PEO  BUD 

SPARTA 

1.03 

.03 

.09 

T 

.38 

.24 

.29 

WATERLOO   1  WSW 

.95 

T 

.02 

.01 

.09 

T 

.37 

•  24 

.21 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

3.09 

.36 

T 

.  10 

•  02 

1 .16 

.69 

.76 

BENTON  FOREST  SERVICE 

2.64 

.45 

.31 

.  10 

.05 

T 

.60 

.38 

.75 

BROOKPORT  DAM  52 

4.15 

.97 

.07 

.06 

.01 

T 

.10 

.59 

T 

.22 

.67 

1  .46 

T  T 

C  ARM I    6  NW 

2.50 

.17 

T 

.  55 

T 

.01 

.22 

T 

.84 

.76 

.45 

DIXON  SPRINGS   AGR  C 

3.25 

■  22 

.06 

.25 

1.19 

.88 

.65 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2.52 

.20 

.09 

.04 

.06 

.10  1.10 

.65 

.28 

GOLCONOA   DAM  51 

4.08 

.90 

T 

.10 

.03 

.02 

T 

.02 

.35 

T 

.12 

1 .06 

1.48 

HARRISBURG 

2.27 

.07 

.16 

.01 

.14 

.02 

.57 

.60 

.50 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

2.98 

1.14 

.03 

.04 

T 

.06 

.10 

.20  .66 

.75 

MCLEANSBORO 

2.49 

.13 

.10 

T 

T 

.98 

.61 

.67 

MT  CARMEL    1  NNW 

3.14 

.41 

T 

.06 

T 

T 

T 

T 

T 

.19 

T 

1.00 

.79 

.69 

MOUNT  VERNON 

2.46 

.68 

.10 

.05 

.02 

.51 

.35 

.75 

ROSICLARE 

3.10 

.25 

.07 

.02 

T 

.01 

T 

.26 

T 

.77 

.64 

1.08 

T 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

3.58 

.97 

.06 

T 

.32 

T 

.26 

T 

.08 

.47 

1.42 

WAYNE  CITY 

2.99 

1.26 

.04 

.06 

T 

T 

.02 

.03 

T 

.60 

.45 

.53 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

73 

DATE 

07* 

LOWEST  TEMPERATURE 
PARK  FOREST 

9 

DATE 

20 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
LAWRENC  EVI LLE 

<t.58 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
2  STATIONS 

.21 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CAIRO  W8  CITY  R 

1  .90 

DATE 

16 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL 
CENTRALIA  2  SW 

6.3 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
2  STATIONS 

<. 

DATE 

19 

S*p  r*faiance  notes  following  Station  Indes. 
-  136  - 


DAILY  TEMPERATURES  un-oxs 

Ufiueua 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

A 

5  |  6 

•t 

8 

g 

1 

12 

13 

14 

IS 

1  6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

ALEDD 

50 

45 

42 

43 

58 

66 

64 

57 

55 

51 

56 

52 

41 

26 

39 

52 

59 

56 

38 

38 

40 

53 

49 

54 

50 

5 1 

45 

37 

36 

51 

48.6 

MIN 

41 

40 

38 

37 

31 

38 

36 

32 

29 

35 

39 

26 

25 

14 

20 

35 

45 

28 

15 

13 

20 

2' 

30 

29 

33 

24 

21 

17 

23 

23 

26.6 

DIXQN 

46 

45 

44 

40 

54 

63 

68 

59 

4B 

46 

48 

49 

41 

28 

34 

47 

57 

46 

35 

27 

40 

54 

50 

49 

46 

44 

36 

39 

52 

46.2 

M1N 

35 

39 

38 

34 

28 

3  3 

37 

33 

36 

37 

36 

29 

26 

16 

19 

18 

45 

30 

16 

12 

23 

25 

32 

23 

20 

19 

14 

21 

22 

27.3 

FRE  E  PORT 

48 

45 

43 

41 

55 

53 

63 

55 

50 

47 

56 

49 

i  | 

23 

33 

47 

54 

54 

3  2 

26 

38 

55 

49 

53 

49 

42 

40 

36 

40 

53 

45.0 

MIN 

41 

40 

38 

35 

27 

3C 

32 

29 

31 

34 

41 

28 

23 

13 

16 

17 

44 

29 

IS 

12 

22 

27 

28 

20 

34 

18 

22 

13 

22 

22 

26.8 

FULTON  OAH  13 

50 

46 

49 

44 

57 

65 

64 

57 

52 

S  J 

56 

52 

45 

29 

36 

48 

58 

56 

37 

40 

53 

49 

55 

51 

49 

45 

45 

36 

52 

48.4 

MIN 

43 

40 

38 

38 

28 

33 

40 

34 

32 

36 

40 

29 

27 

17 

21 

16 

44 

30 

17 

14 

20 

20 

34 

22 

29 

20 

29 

17 

26 

24 

28.6 

GALVA 

46 

43 

43 

41 

58 

65 

62 

56 

51 

45 

56 

50 

4  1 

25 

35 

56 

55 

35 

37 

39 

g  3 

5j 

5  5 

5 1 

5 1 

44 

30 

39 

51 

47.3 

MIN 

40 

40 

36 

36 

30 

34 

37 

30 

29 

36 

38 

28 

24 

14 

19 

3  3 

44 

28 

IS 

12 

18 

26 

30 

28 

33 

29 

26 

15 

22 

29 

28.3 

GENESEO 

45 

44 

42 

42 

60 

67 

63 

58 

47 

52 

58 

50 

37 

26 

36 

52 

59 

56 

;■  s 

26 

4 1 

54 

51 

56 

52 

51 

38 

38 

40 

52 

47.7 

MIN 

41 

40 

38 

32 

28 

31 

36 

31 

29 

36 

37 

28 

19 

15 

16 

46 

24 

16 

13 

18 

27 

31 

27 

30 

21 

20 

11 

23 

23 

26.9 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

49 

42 

42 

40 

56 

S3 

63 

56 

54 

47 

5 1 

50 

45 

29 

34 

49 

54 

52 

35 

34 

36 

50 

50 

5  1 

47 

39 

j} 

39 

50 

46.4 

MIN 

42 

41 

38 

38 

26 

30 

3r 

30 

32 

39 

39 

32 

20 

21 

19 

45 

31 

15 

14 

19 

2  1 

34 

21 

24 

20 

30 

L6 

22 

23 

27.9 

KEWANEE 

MAX 

51 

51 

44 

41 

54 

64 

62 

63 

58 

54 

58 

56 

45 

28 

32 

56 

56 

5  \ 

35 

34 

4 1 

56 

51 

52 

49 

50 

49 

4  5 

47 

51 

49.3 

MIN 

42 

40 

35 

33 

36 

36 

42 

29 

28 

15 

17 

36 

30 

.0 

13 

18 

33 

24 

28 

21 

23 

33 

16 

24 

23 

27.9 

MOLINE    WB  AIRPORT 

MAX 

46 

44 

42 

43 

59 

67 

65 

58 

5 1 

52 

58 

49 

3  B 

27 

39 

53 

60 

57 

40 

27 

42 

54 

51 

56 

52 

52 

37 

38 

40 

53 

48.3 

MIN 

43 

39 

38 

31 

28 

3  3 

37 

31 

30 

37 

39 

30 

20 

17 

22 

48 

23 

18 

15 

21 

27 

27 

23 

28 

19 

19 

15 

22 

25 

27.5 

MORRISUN 

MAX 

51 

45 

42 

42 

59 

o» 

65 

64 

52 

50 

56 

52 

48 

29 

40 

45 

58 

57 

36 

35 

4  1 

o  g 

52 

55 

46 

48 

45 

38 

39 

53 

48.6 

MIN 

40 

42 

38 

37 

26 

3  3 

41 

30 

32 

34 

37 

29 

24 

14 

21 

22 

39 

32 

16 

14 

21 

26 

31 

21 

34 

18 

28 

14 

22 

24 

28.0 

mount  Carroll 

MAX 

47 

44 

42 

39 

57 

5- 

62 

56 

53 

48 

56 

49 

40 

3  5 

35 

45 

55 

54 

34 

32 

39 

54 

49 

53 

48 

44 

40 

35 

38 

31 

46.3 

MIN 

40 

39 

37 

35 

25 

3  1 

36 

30 

31 

35 

40 

25 

22 

13 

18 

14 

44 

29 

14 

10 

21 

25 

29 

20 

28 

17 

21 

13 

20 

19 

26.0 

PAH  PAW 

MAX 

46 

45 

43 

38 

38 

52 

59 

57 

54 

44 

44 

49 

47 

36 

23 

30 

45 

51 

44 

30 

24 

34 

52 

45 

49 

47 

43 

33 

32 

35 

42.4 

MIN 

40 

38 

38 

36 

28 

29 

33 

33 

33 

35 

37 

28 

24 

14 

14 

20 

21 

43 

15 

10 

10 

22 

26 

28 

25 

22 

25 

13 

15 

2 1 

25.9 

ROCHELLE  l  w 

MAX 

49 

45 

45 

42 

39 

57 

63 

60 

55 

44 

45 

53 

49 

39 

35 

33 

51 

53 

44 

32 

28 

34 

49 

51 

52 

50 

46 

37 

36 

40 

45.2 

MIN 

41 

39 

39 

37 

30 

32 

35 

33 

34 

35 

37 

28 

24 

28 

14 

19 

19 

38 

18 

12 

13 

22 

25 

22 

29 

21 

24 

14 

20 

20 

26.8 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

47 

46 

43 

41 

55 

01 

60 

55 

49 

46 

54 

48 

36 

27 

33 

47 

53 

54 

34 

28 

38 

56 

49 

52 

50 

43 

36 

37 

40 

52 

45.7 

MIN 

42 

42 

41 

30 

28 

3  1 

36 

33 

33 

37 

40 

30 

33 

17 

17 

19 

45 

27 

16 

12 

29 

29 

31 

23 

30 

20 

18 

15 

20 

23 

27.6 

STOCKTUN 

MAX 

46 

43 

40 

39 

53 

OC 

60 

57 

53 

45 

54 

48 

36 

22 

33 

45 

54 

53 

31 

28 

36 

52 

47 

50 

47 

46 

42 

36 

37 

50 

44.6 

MIN 

40 

39 

36 

33 

31 

33 

35 

31 

31 

34 

41 

26 

21 

11 

16 

19 

43 

26 

13 

10 

21 

26 

28 

23 

32 

23 

22 

13 

23 

2 1 

26.7 

T 1 Sk I LWA 

MAX 

53 

47 

44 

43 

41 

59 

65 

64 

58 

45 

49 

57 

53 

40 

27 

32 

52 

56 

44 

38 

29 

39 

54 

51 

57 

52 

50 

37 

32 

40 

46.9 

MIN 

41 

41 

39 

39 

25 

28 

31 

28 

30 

35 

39 

31 

26 

17 

17 

20 

25 

43 

17 

1* 

16 

22 

33 

20 

21 

19 

20 

13 

16 

23 

26.3 

WALNUT 

MAX 

48 

43 

41 

39 

57 

63 

63 

57 

46 

46 

57 

50 

40 

27 

35 

47 

55 

53 

35 

34 

55 

51 

54 

53 

48 

43 

36 

35 

51 

47.0 

*          *  * 

MIN 

41 

40 

38 

3b 

30 

36 

41 

35 

32 

37 

40 

28 

25 

15 

19 

3  3 

43 

29 

15 

11 

25 

29 

25 

33 

21 

27 

14 

19 

2 1 

28.5 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  Nw 

MAX 

50 

46 

47 

42 

56 

00 

56 

51 

51 

45 

49 

49 

40 

29 

32 

46 

49 

50 

34 

?8 

33 

54 

48 

46 

49 

40 

39 

34 

37 

50 

44.7 

MIN 

43 

40 

40 

36 

28 

25 

30 

29 

34 

34 

41 

30 

23 

15 

17 

18 

41 

33 

17 

12 

17 

26 

29 

30 

30 

21 

29 

17 

20 

20 

27.6 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

49 

49 

44 

40 

56 

62 

60 

55 

45 

49 

49 

49 

40 

24 

32 

49 

51 

52 

31 

28 

36 

51 

50 

53 

50 

46 

38 

33 

40 

46 

45.2 

MIN 

41 

40 

39 

36 

28 

31 

37 

34 

40 

39 

40 

30 

24 

16 

18 

19 

42 

31 

18 

13 

22 

26 

33 

23 

32 

22 

22 

16 

22 

20 

26.5 

BARRINGTON 

MAX 

50 

49 

45 

42 

40 

55 

0  3 

52 

53 

49 

44 

49 

46 

40 

25 

35 

50 

52 

52 

32 

27 

34 

54 

48 

48 

49 

43 

33 

33 

37 

44,3 

MIN 

43 

40 

40 

37 

27 

27 

33 

28 

36 

35 

38 

30 

23 

17 

16 

12 

18 

45 

.7 

12 

18 

24 

32 

27 

30 

19 

23 

17 

20 

19 

26.8 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

MAX 

50 

44 

56 

60 

5  3 

55 

46 

46 

49 

50 

26 

32 

s : 

51 

55 

3  ? 

28 

35 

56 

48 

51 

52 

45 

42 

33 

40 

30 

45.9 

MIN 

44 

44 

41 

36 

30 

30 

39 

32 

41 

41 

43 

33 

26 

20 

20 

20 

46 

31 

19 

15 

24 

3" 

34 

30 

32 

23 

27 

20 

24 

26 

30.7 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

g  2 

47 

43 

4  1 

55 

55 

54 

49 

49 

47 

51 

49 

^  2 

29 

32 

52 

53 

55 

33 

29 

34 

53 

45 

52 

52 

46 

41 

33 

38 

49 

45.3 

MIN 

44 

43 

39 

38 

35 

36 

40 

39 

42 

41 

41 

35 

2" 

22 

21 

26 

45 

30 

20 

17 

24 

2'- 

36 

33 

37 

31 

32 

24 

28 

28 

32.6 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

5  l 

47 

44 

42 

54 

61 

59 

52 

50 

47 

51 

49 

42 

27 

32 

52 

52 

55 

32 

27 

34 

55 

49 

53 

54 

46 

41 

33 

40 

91 

46.0 

MIN 

44 

44 

39 

38 

31 

33 

36 

35 

43 

41 

41 

34 

26 

21 

20 

22 

45 

32 

16 

25 

3  - 

36 

31 

35 

29 

31 

20 

26 

25 

31.6 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2 

MAX 

49 

46 

42 

4 1 

54 

54 

55 

47 

50 

4  9 

47 

49 

41 

29 

31 

52 

52 

53 

I  3 

27 

34 

51 

45 

50 

51 

43 

41 

33 

36 

49 

44.3 

MIN 

43 

42 

37 

36 

35 

45 

44 

41 

40 

39 

40 

34 

25 

19 

19 

26 

41 

28 

16 

23 

29 

33 

31 

36 

33 

29 

23 

25 

26 

31.9 

DE  KALB 

MAX 

46 

43 

43 

56 

61 

o  C 

57 

52 

44 

52 

48 

44 

30 

31 

44 

52 

52 

33 

31 

35 

54 

49 

51 

49 

45 

40 

36 

39 

50 

45.7 

MIN 

41 

4C 

39 

37 

27 

33 

3^ 

34 

35 

37 

40 

29 

14 

16 

19 

41 

33 

.» 

12 

22 

25 

32 

22 

34 

20 

27 

13 

21 

21 

28 . 1 

JOLIET 

MAX 

5  ; 

41 

49 

42 

56 

64 

o  i 

63 

55 

47 

50 

5 1 

44 

31 

36 

46 

5 1 

55 

■- 

55 

54 

53 

50 

43 

36 

40 

49 

46.8 

MIN 

43 

41 

39 

37 

31 

42 

39 

33 

29 

40 

41 

32 

29 

18 

20 

44 

36 

19 

25 

26 

35 

24 

29 

19 

23 

23 

31.0 

MARENGO 

MAX 

49 

4! 

44 

„  , 

55 

61 

53 

48 

44 

50 

46 

27 

30 

51 

52 

39 

30 

35 

54 

48 

48 

50 

48 

38 

34 

37 

50 

45.0 

MIN 

- 

40 

40 

3' 

26 

26 

3: 

29 

35 

32 

40 

29 

,  3 

12 

15 

17 

42 

34 

16 

10 

21 

27 

32 

24 

33 

20 

25 

16 

20 

22 

27.2 

MORRIS  5  N 

MAX 

5] 

46 

42 

*  ■ 

56 

61 

oo 

55 

47 

49 

50 

29 

33 

47 

52 

54 

35 

34 

49 

50 

52 

51 

45 

40 

32 

40 

46 

45.8 

MIN 

36 

39 

37 

36 

27 

26 

j 

30 

35 

jo 

40 

29 

i  o 

16 

20 

17 

42 

32 

.- 

12 

20 

25 

34 

22 

32 

20 

24 

16 

20 

20 

27.4 

OTTAWA 

MAX 

.  ^ 

44 

„  \ 

60 

o  5 

64 

58 

46 

53 

54 

44 

29 

35 

A  0 

53 

54 

>  • 

35 

36 

3  1 

54 

56 

53 

49 

39 

33 

43 

51 

47.7 

MIN 

41 

38 

3  = 

29 

32 

35 

34 

36 

30 

41 

31 

3° 

18 

21 

22 

44 

32 

.  B 

15 

23 

i' 

35 

25 

35 

24 

29 

19 

24 

25 

30.0 

PARK  FDREST 

MAX 

5  1 

46 

43 

SI 

62 

o  - 

52 

50 

49 

49 

44 

«  3 

28 

35 

53 

56 

52 

24 

33 

5- 

47 

52 

52 

45 

35 

33 

35 

46 

49.0 

MIN 

3« 

35 

34 

3. 

28 

26 

32 

34 

32 

37 

34 

27 

3  1 

12 

18 

19 

42 

27 

9 

19 

25 

33 

32 

27 

20 

25 

16 

22 

19 

26.3 

PERU  SEwAGE  PLANT 

MAX 

45 

43 

40 

40 

58 

63 

62 

56 

41 

45 

50 

49 

36 

25 

33 

46 

52 

53 

3' 

31 

37 

52 

50 

52 

49 

49 

37 

34 

39 

49 

49.2 

MIN 

r 

37 

34 

21 

28 

29 

39 

28 

32 

35 

38 

31 

1 1 

19 

17 

15 

40 

26 

.« 

13 

20 

23 

25 

21 

26 

22 

20 

17 

19 

21 

25.8 

WAUKEGAN  2  WNW 

MAX 

50 

47 

44 

41 

55 

54 

54 

49 

50 

,4 

49 

48 

41 

29 

30 

50 

52 

52 

38 

26 

35 

53 

47 

46 

50 

47 

36 

35 

38 

44.6 

MIN 

43 

4C 

40 

V. 

30 

1' 

35 

36 

37 

39 

40 

32 

24 

18 

18 

1» 

21 

43 

20 

13 

15 

23 

30 

31 

31 

24 

23 

20 

23 

26 

28.6 

WHEATON  3  SE 

MAX 

50  44 

43 

42 

56 

61 

60 

55 

48 

4? 

48 

49 

y  \ 

30 

33 

-* 

50 

52 

j  * 

30 

33 

52 

50 

52 

30 

46 

40 

32 

39 

49 

45.6 

MIN 

41 

4C 

37 

37 

26 

26 

32 

28 

41 

36 

40 

30 

24 

17 

14 

IS 

42 

36 

12 

21 

2- 

33 

21 

30 

18 

25 

13 

21 

20 

27.4 

Sm  R«[«r«BC«  Not**  following  Sutioo  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

NOVEMBER  1969 


Sutton 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

5 

g 

g 

9 

10 

1 2 

13 

14 

1 5 

16 

17 

19 

20 

22 

23 

24 

26 

7 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

*        *  * 

WEST 

03 

GALESBURG 

MAX 

47 

45 

42 

42 

59 

65 

64 

57 

56 

47 

59 

49 

41 

26 

40 

59 

58 

56 

38 

30 

41 

55 

52 

55 

52 

52 

36 

37 

41 

52 

48.4 

MIN 

42 

39 

37 

32 

30 

38 

44 

36 

32 

37 

38 

28 

20 

15 

15 

26 

46 

21 

15 

14 

23 

30 

31 

26 

27 

22 

19 

15 

22 

2 1 

28.0 

GOLOFN  1  NW 

MAX 

50 

44 

43 

44 

61 

72 

67 

59 

61 

54 

60 

55 

43 

27 

44 

60 

62 

58 

39 

40 

50 

60 

52 

57 

55 

54 

42 

39 

40 

56 

51.7 

MIN 

42 

40 

36 

38 

31 

37 

40 

34 

31 

36 

36 

29 

27 

16 

20 

27 

48 

31 

18 

17 

29 

33 

33 

29 

32 

26 

3  0 

21 

25 

22 

30.3 

LA  HARPE 

MAX 

52 

45 

44 

43 

64 

62 

69 

57 

58 

59 

61 

52 

43 

29 

42 

56 

59 

57 

40 

39 

43 

59 

51 

57 

53 

54 

42 

36 

41 

54 

50.8 

MIN 

41 

41 

37 

37 

37 

37 

39 

31 

36 

34 

36 

27 

26 

14 

15 

24 

47 

26 

17 

15 

22 

29 

29 

26 

31 

22 

29 

IB 

24 

2 1 

29.0 

HONMOUTH 

MAX 

49 

45 

42 

42 

59 

67 

67 

58 

57 

49 

61 

53 

42 

30 

41 

54 

58 

56 

40 

38 

41 

56 

53 

56 

55 

53 

43 

38 

41 

54 

49.9 

MIN 

40 

40 

32 

32 

31 

35 

37 

32 

31 

35 

37 

29 

30 

15 

16 

22 

44 

22 

15 

13 

21 

30 

31 

26 

33 

22 

22 

17 

22 

24 

28.0 

QUINCY 

MAX 

48 

45 

47 

46 

65 

70 

68 

61 

63 

54 

61 

51 

45 

25 

50 

62 

65 

58 

42 

42 

47 

62 

55 

56 

57 

57 

48 

41 

42 

59 

53.1 

MIN 

42 

38 

38 

39 

35 

42 

45 

40 

36 

36 

40 

31 

25 

15 

21 

30 

48 

30 

17 

19 

25 

36 

33 

30 

36 

28 

30 

25 

29 

28 

32.2 

OUINCY  F  A  A  AIRPORT 

MAX 

46 

44 

47 

45 

61 

68 

67 

59 

60 

53 

58 

46 

43 

27 

44 

60 

61 

58 

41 

32 

43 

60 

51 

55 

54 

54 

35 

38 

40 

56 

50.2 

MIN 

43 

40 

39 

33 

32 

39 

42 

37 

36 

35 

39 

32 

22 

16 

22 

29 

50 

24 

19 

21 

26 

36 

35 

30 

35 

29 

29 

23 

25 

24 

31.4 

RUSHV1LLE 

MAX 

46 

44 

44 

41 

69 

73 

67 

58 

58 

53 

60 

51 

46 

34 

47 

56 

58 

56 

40 

38 

52 

63 

57 

56 

53 

43 

38 

43 

41 

55 

51.4 

*           *  * 

MIN 

43 

39 

37 

37 

28 

35 

36 

37 

34 

37 

36 

29 

20 

18 

16 

26 

44 

26 

16 

16 

26 

32 

24 

27 

26 

24 

24 

22 

22 

2 1 

28,7 

CENTRAL 

04 

BLOOHINGTON  NORMAL 

MAX 

50 

43 

42 

41 

57 

64 

63 

57 

55 

49 

55 

55 

46 

32 

35 

53 

52 

54 

34 

33 

37 

52 

52 

53 

52 

49 

46 

34 

38 

50 

47.8 

MIN 

40 

40 

36 

38 

30 

30 

32 

34 

33 

40 

40 

30 

29 

16 

19 

24 

44 

34 

16 

13 

22 

31 

38 

23 

32 

20 

28 

16 

22 

21 

29.2 

CHENOA 

MAX 

MIN 

DECATUR 

MAX 

50 

44 

47 

45 

60 

69 

68 

60 

50 

56 

60 

53 

45 

30 

39 

57 

54 

55 

34 

36 

41 

57 

54 

57 

55 

53 

42 

37 

43 

53 

50.1 

MIN 

38 

41 

38 

38 

30 

33 

43 

36 

33 

40 

40 

31 

29 

16 

19 

26 

44 

30 

17 

15 

23 

32 

37 

24 

36 

23 

30 

15 

21 

23 

30.0 

FARMER  CITY 

MAX 

52 

45 

43 

43 

60 

64 

65 

58 

46 

47 

60 

52 

46 

31 

36 

54 

52 

55 

33 

33 

37 

52 

50 

54 

52 

52 

44 

36 

41 

49 

48.1 

MIN 

37 

40 

38 

37 

28 

32 

36 

32 

35 

40 

39 

31 

29 

15 

19 

25 

43 

32 

16 

11 

20 

28 

31 

27 

31 

23 

29 

16 

22 

20 

28.7 

HAVANA  POWEP  STATION 

MAX 

54 

46 

47 

44 

60 

66 

67 

57 

54 

48 

58 

57 

46 

33 

42 

57 

58 

56 

39 

40 

44 

60 

53 

56 

55 

54 

49 

37 

43 

54 

51.3 

MIN 

42 

41 

39 

40 

27 

32 

40 

34 

24 

37 

34 

32 

30 

17 

21 

23 

46 

30 

19 

17 

22 

28 

35 

26 

35 

21 

34 

22 

27 

26 

30.0 

LACON  2  E 

MAX 

50 

44 

43 

40 

58 

67 

65 

58 

50 

50 

54 

51 

44 

29 

35 

53 

55 

54 

35 

35 

39 

54 

51 

56 

52 

50 

45 

34 

40 

52 

48.1 

MIN 

41 

40 

37 

37 

30 

31 

36 

30 

34 

38 

38 

30 

29 

21 

19 

22 

44 

29 

17 

13 

21 

27 

33 

27 

24 

22 

20 

13 

21 

2 1 

28.2 

LINCDLN 

MAX 

48 

44 

46 

44 

58 

66 

65 

51 

52 

49 

59 

52 

45 

30 

39 

57 

54 

54 

35 

36 

40 

57 

52 

55 

54 

52 

42 

36 

41 

53 

48.9 

MIN 

41 

41 

39 

38 

30 

33 

40 

34 

33 

40 

40 

32 

29 

17 

20 

22 

44 

30 

18 

16 

24 

30 

38 

26 

32 

24 

30 

17 

25 

23 

30,  2 

MASON  CITY  3  S 

MAX 

50 

44 

46 

44 

59 

67 

65 

65 

49 

48 

57 

52 

46 

32 

40 

57 

55 

55 

37 

38 

41 

58 

51 

55 

54 

53 

45 

37 

42 

53 

49.8 

MIN 

37 

41 

39 

39 

32 

33 

33 

30 

30 

39 

38 

32 

31 

17 

20 

22 

45 

31 

IB 

16 

22 

28 

3J 

25 

33 

24 

31 

17 

25 

22 

29,5 

MINONK 

MAX 

47 

44 

49 

40 

55 

62 

62 

55 

46 

46 

50 

48 

42 

28 

29 

52 

53 

54 

34 

27 

36 

51 

50 

52 

52 

48 

36 

33 

39 

48 

45.7 

MIN 

38 

38 

33 

36 

30 

32 

37 

31 

32 

37 

37 

30 

27 

17 

19 

20 

43 

30 

16 

14 

19 

25 

27 

31 

32 

31 

29 

18 

23 

22 

28.3 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

44 

44 

43 

41 

56 

64 

63 

58 

50 

45 

53 

49 

41 

25 

37 

54 

54 

54 

36 

28 

40 

55 

51 

54 

52 

50 

36 

34 

40 

52 

46.8 

MIN 

36 

39 

38 

30 

27 

33 

40 

33 

33 

38 

38 

31 

20 

16 

22 

22 

45 

26 

17 

14 

24 

30 

33 

24 

30 

23 

22 

16 

21 

2 1 

26.1 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

51 

45 

42 

40 

57 

65 

63 

57 

53 

46 

55 

55 

45 

29 

36 

53 

55 

55 

35 

35 

28 

49 

54 

51 

54 

52 

30 

44 

34 

50 

47.9 

MIN 

40 

40 

37 

37 

30 

34 

39 

31 

31 

38 

35 

30 

28 

15 

H 

23 

44 

30 

16 

13 

24 

24 

31 

24 

30 

23 

24 

16 

16 

21 

28. 1 

EAST 

0  5 

DANVILLE 

MAX 

55 

53 

47 

45 

55 

63 

63 

56 

54 

50 

58 

55 

45 

34 

34 

52 

54 

55 

40 

33 

36 

53 

52 

54 

53 

49 

40 

36 

41 

49 

48.9 

MIN 

45 

42 

41 

38 

30 

29 

31 

30 

38 

40 

41 

32 

33 

19 

20 

17 

45 

40 

20 

14 

20 

29 

42 

23 

33 

22 

30 

1« 

25 

22 

30 . 3 

HOOPESTON 

MAX 

50 

46 

44 

41 

54 

61 

60 

54 

46 

45 

56 

49 

44 

30 

32 

50 

52 

54 

37 

32 

34 

49 

50 

52 

50 

47 

39 

34 

40 

44 

45.9 

MIN 

43 

41 

40 

37 

32 

32 

36 

31 

39 

40 

38 

32 

29 

18 

20 

21 

44 

36 

18 

13 

17 

25 

39 

27 

34 

27 

29 

20 

26 

25 

30.  3 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 

50 

46 

44 

41 

55 

61 

60 

54 

46 

46 

54 

49 

45 

30 

31 

48 

50 

55 

37 

30 

34 

46 

50 

52 

51 

45 

39 

34 

40 

47 

45.7 

MIN 

39 

41 

40 

38 

30 

30 

31 

29 

43 

42 

39 

32 

27 

19 

21 

18 

44 

37 

19 

13 

19 

26 

37 

27 

36 

23 

26 

19 

23 

23 

29.8 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

50 

46 

45 

41 

55 

60 

60 

55 

50 

45 

57 

47 

44 

28 

32 

50 

50 

55 

35 

33 

33 

47 

49 

51 

50 

46 

38 

33 

39 

46 

45.7 

MIN 

39 

40 

39 

37 

30 

3C 

33 

39 

37 

41 

36 

31 

27 

16 

20 

22 

43 

32 

18 

13 

17 

26 

39 

29 

35 

26 

29 

19 

24 

24 

29.7 

PONTIAC 

MAX 

50 

44 

43 

40 

56 

62 

63 

57 

52 

4? 

54 

49 

45 

31 

32 

50 

51 

54 

33 

32 

35 

48 

51 

53 

52 

48 

40 

34 

42 

49 

46.5 

MIN 

40 

40 

39 

38 

31 

32 

36 

34 

36 

40 

39 

31 

30 

IB 

20 

19 

44 

32 

18 

15 

20 

28 

34 

27 

34 

26 

30 

20 

24 

24 

30  ■  0 

RANTOUL 

MAX 

50 

51 

45 

42 

53 

62 

62 

58 

5  7 

46 

57 

55 

45 

33 

34 

50 

52 

56 

37 

33 

35 

52 

50 

53 

51 

47 

45 

34 

39 

4B 

47.7 

MIN 

40 

39 

39 

37 

30 

35 

40 

42 

33 

39 

39 

3: 

32 

17 

17 

21 

44 

36 

18 

13 

21 

28 

42 

29 

35 

27 

29 

19 

24 

23 

30.7 

URBANA 

MAX 

50 

46 

45 

43 

58 

65 

64 

58 

-.6 

44 

58 

50 

45 

27 

35 

54 

49 

5' 

34 

27 

37 

52 

49 

54 

52 

50 

37 

34 

40 

50 

46.9 

MIN 

42 

41 

39 

39 

34 

35 

42 

36 

37 

40 

42 

3- 

24 

17 

20 

22 

43 

c8 

19 

16 

2  3 

30 

36 

32 

34 

29 

28 

23 

26 

26 

31.3 

WATSEKA  2  NW 

MAX 

50 

52 

-■> 

40 

55 

63 

63 

54 

48 

45 

55 

51 

44 

32 

34 

51 

51 

54 

37 

26 

35 

47 

50 

51 

50 

46 

38 

35 

40 

47 

46.4 

*           *  * 

MIN 

42 

40 

39 

36 

28 

27 

30 

29 

40 

37 

27 

32 

17 

14 

20 

42 

36 

17 

14 

23 

30 

41 

26 

34 

26 

28 

21 

23 

25 

29,6 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

MIN 

CARLINVILLE 

MAX 

50 

46 

50 

47 

61 

65 

69 

60 

5? 

48 

62 

53 

46 

33 

40 

60 

55 

56 

37 

37 

45 

59 

53 

55 

55 

54 

44 

40 

41 

57 

51.2 

Mm 

35 

40 

37 

34 

29 

34 

37 

29 

2° 

36 

39 

3 ; 

33 

14 

19 

20 

43 

3: 

18 

18 

2  3 

30 

43 

22 

35 

20 

29 

25 

24 

22 

29.3 

GRIGGSVILLE 

MAX 

49 

46 

-7 

45 

63 

71 

69 

59 

50 

48 

63 

55 

45 

26 

45 

61 

60 

58 

40 

42 

44 

64 

53 

5? 

55 

55 

,8 

39 

41 

56 

52.1 

MIN 

41 

40 

37 

37 

32 

39 

38 

34 

27 

35 

36 

30 

26 

14 

20 

2B 

46 

28 

17 

18 

2  2 

33 

33 

32 

35 

30 

30 

24 

25 

23 

30.3 

HILLS80RO 

MAX 

Mm 

JACKSONVILLE 

MAX 

56 

45 

4^ 

46 

64 

69 

68 

59 

49 

49 

59 

57 

46 

35 

46 

61 

56 

53 

37 

41 

43 

60 

52 

55 

55 

55 

50 

39 

42 

55 

51.6 

Mm 

36 

39 

3» 

38 

30 

34 

40 

33 

30 

35 

35 

3? 

35 

15 

21 

28 

45 

19 

18 

22 

32 

37 

26 

34 

23 

32 

26 

26 

23 

30.5 

Seo  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

a 

m 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JERSEYVIllE  2  Sw 

MAX 

3  . 

47 

46 

47 

62 

69 

68 

64 

60 

5~ 

61 

54 

-  9 

34 

45 

63 

4 1 

57 

53.0 

MIN 

33 

42 

39 

35 

29 

32 

39 

33 

30 

37 

39 

32 

34 

14 

21 

22 

47 

32 

19 

22 

25 

32 

37 

22 

32 

20 

29 

19 

19 

29.6 

M0RRIS0NV1LLE  4  5E 

MAX 

49 

45 

46 

45 

60 

69 

68 

5: 

48 

5  - 

60 

52 

45 

30 

39 

59 

54 

56 

33 

56 

55 

39 

52 

49.2 

MIN 

3* 

42 

39 

37 

31 

34 

41 

12 

32 

•  <s 

42 

34 

3  0 

12 

21 

24 

46 

31 

19 

20 

24 

32 

39 

29 

35 

27 

31 

23 

26 

24 

31.2 

CAN* 

MAX 

52 

45 

46 

46 

57 

66 

65 

57 

46 

SO 

60 

53 

45 

29 

37 

58 

55 

55 

32 

35 

40 

5  5 

5 1 

54 

}3 

52 

48.9 

MIN 

12 

42 

39 

37 

32 

35 

43 

36 

34 

39 

42 

34 

29 

16 

20 

24 

45 

30 

19 

19 

23 

32 

42 

29 

33 

27 

31 

22 

24 

25 

31.5 

SPRINGFIELO  KB  AIRPORT 

MAX 

46 

44 

47 

44 

60 

66 

67 

r  S 

49 

48 

59 

5 1 

59 

J5 

37 

58 

37 

37 

53 

49.0 

MIN 

39 

41 

40 

33 

31 

35 

42 

34 

32 

39 

41 

32 

23 

16 

22 

25 

46 

28 

20 

20 

25 

36 

31 

27 

31 

28 

20 

24 

23 

30.4 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 

55 

49 

45 

47 

45 

59 

67 

50 

60 

g  p 

42 

32 

52 

55 

55 

36 

3 1 

59 

34 

38 

56 

49.0 

MIN 

40 

40 

39 

39 

32 

34 

39 

35 

32 

37 

33 

34 

17 

17 

2! 

32 

49 

19 

19 

19 

25 

42 

27 

29 

28 

21 

25 

29 

30.4 

VIROEN  1  SSw 

MAX 

49 

«9 

49 

46 

60 

67 

66 

59 

50 

49 

63 

54 

47 

33 

39 

59 

54 

55 

33 

35 

43 

59 

51 

55 

54 

51.3 

MIN 

37 

4 1 

38 

39 

30 

34 

40 

32 

33 

38 

40 

32 

3  3 

15 

20 

2  5 

32 

19 

1 9 

32.0 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

54 

46 

47 

45 

60 

70 

69 

62 

5  1 

53 

60 

56 

45 

33 

4 1 

56 

36 

37 

51.9 

*          *  • 

MIN 

37 

41 

36 

38 

26 

32 

43 

35 

30 

36 

40 

33 

32 

14 

19 

24 

46 

32 

18 

20 

23 

31 

37 

24 

31 

23 

23 

26 

24 

21 

30.0 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

52 

49 

46 

43 

57 

64 

63 

57 

49 

46 

61 

46 

36 

35 

54 

36 

5 1 

46.7 

Mm 

40 

39 

36 

35 

32 

33 

38 

34 

30 

42 

41 

35 

35 

18 

20 

27 

42 

35 

18 

15 

22 

32 

44 

32 

32 

30 

30 

22 

26 

26 

31.4 

EFFINGHAM 

MAX 

f>  D 

55 

70 

65 

52 

62 

65 

3J 

51 

3J 

55 

52.4 

MIN 

43 

44 

40 

ii 

32 

37 

35 

41 

33 

32 

34 

32 

35 

16 

19 

19 

42 

19 

19 

23 

35 

38 

28 

32 

30 

32 

25 

22 

22 

31.0 

FLORA  2  Nw 

MAX 

53 

46 

50 

60 

68 

69 

60 

47 

45 

66 

49 

38 

5? 

38 

)  7 

^ 

56 

51.6 

MIN 

45 

43 

40 

35 

34 

32 

41 

35 

35 

40 

42 

40 

3  8 

19 

19 

21 

46 

37 

20 

21 

25 

31 

46 

23 

28 

26 

30 

26 

23 

24 

32,2 

MARSHALL   1  E 

MAX 

54 

50 

47 

45 

57 

64 

66 

61 

5  5 

45 

62 

59 

46 

35 

J2 

55 

47 

j  \ 

-1 

58 

57 

i2 

5J 

49 

j7 

52 

50.6 

MIN 

46 

42 

40 

38 

34 

29 

33 

32 

37 

39 

41 

35 

it 

18 

19 

18 

43 

45 

19 

IT 

21 

26 

45 

25 

26 

23 

24 

22 

23 

24 

30.8 

HATTOON 

MAX 

50 

46 

45 

45 

57 

64 

65 

5f> 

44 

44 

61 

52 

44 

2  ; 

38 

54 

51 

55 

34 

32 

39 

55 

54 

56 

52 

51 

37 

37 

40 

53 

48.0 

MIN 

43 

41 

39 

39 

32 

33 

40 

34 

35 

42 

35 

25 

17 

19 

24 

45 

28 

IS 

16 

22 

34 

32 

27 

32 

25 

29 

21 

25 

24 

30.3 

moweaUUa 

MAX 

53 

46 

4  5 

45 

58 

66 

65 

58 

48 

53 

6  1 

53 

46 

36 

39 

57 

54 

56 

37 

35 

39 

57 

53 

54 

}2 

52 

49.  8 

MIN 

45 

42 

39 

39 

30 

33 

41 

33 

33 

40 

41 

33 

33 

17 

19 

23 

45 

33 

19 

19 

22 

32 

43 

2' 

32 

24 

31 

19 

25 

23 

31.1 

NEWTON 

MAX 

55 

50 

50 

58 

65 

65 

65 

57 

43 

61 

5  q 

48 

45 

45 

55 

54 

51 

42 

3* 

43 

55 

59 

55 

54 

52 

45 

39 

43 

53 

51.5 

MIN 

46 

42 

39 

37 

34 

35 

37 

43 

34 

36 

39 

36 

43 

18 

18 

19 

45 

41 

19 

18 

27 

25 

46 

26 

27 

24 

32 

27 

25 

25 

32.1 

OLNEV  2  S 

MAX 

52 

59 

68 

67 

60 

45 

64 

5J 

50 

36 

5? 

41 

45 

59 

59 

5J 

J3 

54 

51.1 

MIN 

47 

43 

40 

36 

35 

31 

36 

ii 

3? 

39 

43 

37 

41 

20 

21 

26 

45 

41 

21 

20 

25 

34 

.) 

26 

25 

22 

29 

24 

24 

22 

32  . 5 

PALESTINE 

MAX 

56 

5  i 

46 

45 

58 

65 

66 

S9 

44 

46 

63 

53 

47 

30 

37 

54 

5  3 

56 

36 

33 

41 

60 

58 

5 1 

57 

53 

45 

43 

53 

30. 1 

Mm 

47 

43 

40 

36 

35 

32 

36 

35 

35 

40 

42 

37 

30 

20 

20 

22 

44 

36 

22 

17 

26 

31 

41 

27 

27 

26 

33 

23 

24 

24 

31.7 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

52 

48 

45 

65 

66 

57 

45 

n 

62 

52 

45 

32 

5J 

53 

55 

37 

32 

40 

56 

53 

54 

50 

40 

j7 

39 

49 

48.4 

Mm 

45 

40 

40 

38 

32 

33 

37 

33 

38 

40 

42 

33 

31 

16 

19 

24 

44 

37 

20 

10 

22 

31 

41 

28 

36 

27 

28 

21 

25 

23 

31.2 

SALEM 

MAX 

53 

47 

49 

60 

7 1 

70 

60 

49 

47 

64 

54 

A  fj 

39 

40 

57 

36 

36 

4  8 

58 

60 

57 

55 

56 

38 

4  3 

57 

51.6 

Mm 

41 

42 

39 

33 

30 

32 

44 

34 

31 

IB 

42 

34 

37 

18 

19 

21 

47 

34 

20 

20 

25 

31 

45 

25 

27 

22 

28 

25 

20 

20 

30.8 

TUSCOL* 

MAX 

52 

59 

65 

56 

59 

57 

s  7 

36 

55 

37 

34 

38 

54 

43 

53 

49.9 

MIN 

42 

40 

40 

40 

31 

34 

39 

33 

37 

40 

41 

42 

3  3 

17 

20 

22 

44 

37 

18 

16 

23 

29 

40 

27 

32 

27 

30 

20 

21 

23 

31.3 

VANDAL  I  A    FAA  AIRPORT 

MAX 

50 

45 

49 

46 

61 

68 

67 

56 

52 

46 

63 

51 

46 

26 

38 

59 

55 

57 

37 

33 

43 

56 

55 

57 

54 

54 

36 

39 

41 

56 

50.0 

Mm 

42 

37 

3  - 

30 

32 

43 

35 

32 

42 

37 

28 

19 

20 

48 

29 

21 

2 1 

26 

32 

30 

25 

28 

22 

27 

2  5 

24 

23 

30.4 

WINDSOR 

MAX 

53 

48 

48 

45 

59 

67 

62 

59 

50 

46 

62 

53 

49 

27 

39 

55 

53 

63 

38 

35 

43 

56 

54 

57 

53 

53 

43 

38 

40 

52 

50.0 

*            •  • 

Mm 

41 

42 

39 

38 

31 

35 

43 

31 

33 

40 

41 

34 

25 

17 

19 

25 

45 

33 

17 

15 

22 

32 

43 

37 

33 

25 

29 

20 

25 

23 

31.1 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

71 

65 

37 

39 

5J 

38 

59 

46 

53 

53.8 

Mm 

44 

42 

38 

34 

33 

35 

46 

37 

36 

36 

45 

39 

20 

20 

25 

44 

36 

21 

22 

24 

37 

36 

33 

30 

32 

33 

21 

25 

25 

33.1 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

MAX 

55 

70 

70 

65 

61 

59 

66 

6 1 

g  2 

42 

43 

58 

54 

57 

40 

36 

49 

57 

57 

56 

56 

56 

45 

40 

44 

60 

33.7 

Mm 

39 

•.2 

36 

32 

28 

30 

36 

33 

31 

36 

41 

32 

40 

23 

21 

22 

47 

36 

20 

28 

23 

30 

43 

25 

37 

21 

31 

30 

23 

24 

31.5 

CAHOKIA 

MAX 

72 

70 

5  5 

27 

48 

61 

58 

4  1 

37 

5 1 

6 1 

56 

58 

5  g 

58 

43 

45 

34.3 

Mm 

38 

42 

39 

35 

32 

32 

40 

34 

31 

38 

39 

37 

41 

19 

19 

23 

34 

53 

21 

2* 

25 

29 

40 

27 

30 

26 

31 

27 

24 

21 

31.7 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

49 

58 

69 

72 

64 

62 

1  c 

68 

57 

5  2 

30 

47 

62 

56 

59 

38 

4,1 

57 

59 

64 

57 

59 

57 

42 

4 1 

46 

52 

54.4 

Mm 

lb 

44 

41 

35 

41 

54 

45 

41 

39 

49 

45 

30 

23 

24 

37 

47 

31 

26 

33 

30 

45 

45 

36 

36 

32 

36 

30 

27 

27 

37.2 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

57 

47 

72 

J4 

6  9 

59 

46 

61 

57 

58 

38 

39 

55 

6 1 

65 

59 

58 

58 

4 1 

49 

56 

35.2 

Mm 

42 

43 

39 

33 

30 

35 

47 

33 

30 

38 

47 

37 

42 

18 

20 

28 

45 

37 

22 

2B 

25 

34 

46 

26 

28 

23 

28 

31 

23 

22 

32.7 

CARLYLE  reservoir 

MAX 

47 

45 

59 

67 

67 

58 

50 

50 

64 

49 

26 

4 1 

60 

57 

56 

36 

32 

46 

57 

58 

53 

55 

56 

40 

44 

58 

51.4 

Mm 

43 

42 

38 

34 

32 

37 

44 

40 

35 

36 

39 

34 

16 

18 

23 

30 

50 

20 

20 

20 

28 

41 

32 

31 

29 

31 

23 

24 

29 

32.1 

COBOEN  2  S 

MAX 

49 

55 

58 

62 

66 

;  1 

60 

55 

63 

56 

45 

51 

58 

56 

55 

43 

40 

55 

57 

66 

65 

57 

55 

46 

44 

47 

54 

55.0 

Mm 

•  - 

42 

37 

34 

28 

42 

44 

37 

39 

33 

45 

39 

40 

19 

22 

24 

46 

43 

21 

28 

26 

31 

34 

33 

30 

25 

32 

30 

29 

21 

33.3 

OU  OUOIN  1NF.W 

MAX 

70 

63 

54 

67 

60 

42 

5J 

49 

38 

50 

44 

57 

62 

55 

5 1 

56 

50 

45 

52 

54.5 

Mm 

42 

41 

38 

31 

36 

»; 

37 

37 

37 

46 

33 

4  1 

18 

19 

26 

27 

36 

20 

23 

25 

25 

38 

23 

30 

25 

29 

29 

22 

32 

31.3 

MAKANO*   1  NN 

MAX 

72 

64 

63 

59 

46 

5  5 

5  7 

40 

37 

55 

60 

62 

60 

56 

56 

45 

43 

47 

34 

54.2 

Mm 

43 

41 

37 

1  ' 

3« 

41 

52 

36 

34 

37 

46 

39 

42 

17 

19 

29 

46 

39 

21 

26 

23 

41 

45 

31 

39 

35 

33 

29 

24 

23 

34.6 

MARION  A  NNE 

MAX 

70 

71 

6  3 

ti 

63 

60 

5  ; 

43 

60 

56 

58 

41 

36 

54 

60 

64 

58 

56 

56 

47 

40 

46 

54 

54.0 

Mm 

4! 

42 

40 

3' 

3C 

35 

46 

37 

31 

40 

46 

38 

20 

20 

28 

46 

40 

22 

26 

24 

35 

50 

28 

31 

22 

30 

30 

22 

21 

33.4 

NASHVILLE   A  NE 

MAX 

54 

48 

48 

46 

59 

69 

69 

60 

55 

5'. 

65 

49 

37 

41 

60 

56 

57 

37 

35 

47 

57 

59 

55 

54 

57 

44 

40 

43 

59 

52.1 

Mm 

43 

41 

40 

33 

32 

37 

44 

37 

35 

,= 

35 

3^ 

18 

20 

28 

46 

35 

20 

22 

25 

37 

48 

30 

34 

32 

31 

29 

24 

25 

33.0 

SPARTA 

MAX 

53 

49 

48 

62 

72 

70 

61 

5* 

66 

57 

5. 

44 

43 

60 

56 

57 

39 

36 

50 

36 

59 

38 

57 

37 

43 

40 

46 

63 

54.2 

Mm 

40 

41 

36 

33 

32 

37 

44 

37 

3? 

39 

47 

35 

IS 

19 

24 

46 

36 

21 

25 

25 

36 

47 

25 

30 

23 

33 

31 

23 

23 

32.7 

WATERLOO  1  NSW 

MAX 

51 

47 

46 

49 

65 

72 

72 

64 

64 

68 

58 

37 

49 

62 

58 

56 

41 

AC 

52 

61 

57 

59 

56 

57 

42 

42 

44 

62 

54.6 

Mm 

36 

41 

37 

32 

30 

36 

46 

36 

32 

3  9 

44 

35 

3  0 

19 

20 

27 

46 

30 

20 

26 

23 

36 

44 

28 

32 

26 

32 

29 

25 

22 

32.1 

S—  R«(«r«nc«  Nolsw  following  SuUoo  ladov 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

N0VEM1ER  1969 


Day  of  Month 

• 

<<J 

Station 

1 

1 

2 

3 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*         *  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

56 

52 

49 

47 

56 

68 

66 

65 

59 

44 

65 

62 

52 

46 

38 

60 

58 

56 

56 

33 

45 

60 

60 

57 

55 

55 

50 

40 

45 

51 

53.7 

MIN 

45 

42 

40 

32 

35 

35 

42 

36 

3 

38 

37 

18 

26 

40 

48 

27 

2  8 

22 

32  •  8 

6R00KP0RT  DAH  52 

MAX 

61 

53 

54 

51 

58 

71 

71 

66 

64 

53 

70 

63 

53 

44 

46 

61 

57 

59 

45 

40 

56 

60 

63 

54 

59 

55 

46 

39 

45 

52 

55.6 

MIN 

48 

43 

* 

36 

30 

46 

22 

27 

46 

25 

3 1 

2  g 

35 

50 

24 

32 

24 

28 

24 

22 

34.3 

OIXDN  SPRINCS  ACR  C 

MAX 

55 

50 

51 

48 

56 

69 

72 

71 

61 

51 

65 

62 

54 

47 

44 

59 

59 

59 

57 

37 

55 

58 

62 

58 

58 

56 

93 

42 

45 

50 

55.5 

MIN 

43 

42 

33 

28 

19 

32 

46 

23 

28 

25 

50 

33 

29 

23 

30 

21 

19 

34.0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIH 

MAX 

55 

50 

50 

45 

59 

67 

70 

61 

57 

43 

66 

60 

49 

41 

39 

59 

56 

57 

42 

37 

45 

61 

61 

53 

55 

54 

47 

47 

45 

54 

52.8 

MIN 

47 

43 

41 

32 

35 

3 

36 

33 

20 

26 

47 

2 1 

24 

20 

35 

49 

30 

27 

24 

22 

27 

23 

23 

32 . 8 

HARR I SBURG 

MAX 

56 

53 

52 

47 

56 

70 

71 

61 

52 

53 

65 

58 

51 

42 

44 

63 

57 

59 

39 

36 

51 

62 

65 

54 

57 

57 

39 

40 

46 

55 

53.8 

Mm 

47 

44 

40 

34 

33 

33 

41 

45 

39 

21 

27 

47 

37 

23 

27 

26 

3  3 

47 

29 

27 

24 

28 

27 

24 

23 

33 ,  i 

MCLEANSBORO 

MAX 

53 

50 

49 

44 

57 

65 

68 

59 

51 

45 

66 

56 

49 

40 

41 

60 

55 

56 

40 

35 

46 

64 

62 

53 

55 

58 

40 

39 

45 

54 

51.9 

MIN 

45 

44 

33 

35 

33 

43 

37 

36 

19 

19 

26 

47 

25 

45 

29 

28 

25 

30 

26 

21 

23 

33.1 

MT   CARMEl    1  NNW 

MAX 

5B 

51 

48 

45 

58 

66 

67 

59 

49 

46 

65 

55 

47 

42 

38 

57 

53 

56 

42 

32 

46 

60 

60 

52 

55 

52 

43 

39 

44 

53 

51.3 

MIN 

47 

42 

40 

32 

34 

32 

18 

25 

43 

19 

27 

27 

23 

21 

32.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 

54 

49 

50 

44 

59 

70 

68 

59 

51 

48 

66 

58 

49 

41 

40 

62 

57 

58 

38 

36 

46 

59 

60 

58 

56 

57 

39 

41 

45 

60 

52.6 

MIN 

44 

42 

39 

32 

31 

32 

42 

37 

34 

39 

42 

35 

40 

16 

19 

24 

42 

36 

21 

22 

26 

34 

48 

25 

27 

24 

31 

26 

23 

24 

31.9 

R0SICL4RE 

MAX 

60 

51 

53 

50 

58 

70 

73 

64 

58 

50 

70 

62 

54 

47 

44 

61 

56 

58 

59 

39 

55 

63 

63 

58 

58 

56 

48 

41 

43 

54 

55.9 

MIN 

48 

43 

41 

35 

33 

33 

44 

36 

35 

36 

44 

41 

42 

20 

21 

31 

45 

46 

24 

29 

26 

36 

50 

33 

32 

26 

29 

32 

22 

24 

34.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Ol  Month 

g 

•i 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 

SOUTHWEST  08 

CARLVLE  RESERVOIR 

EVAP 

.01 

.05 

.05 

.01 

.02 

.09 

.08 

.12 

.05 

.04 

.00 

.07 

.09 

WIND 

60 

34 

36 

75 

73 

59 

26 

78 

38 

41 

44 

68 

64 

MAX 

50 

50 

44 

46 

40 

54 

60 

62 

55 

50 

45 

56 

52 

52 

MIN 

43 

41 

40 

35 

34 

33 

37 

38 

36 

39 

39 

37 

37 

37 

"I  " 

SUPPLEMENTAL  DATA 


i 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

II 

ant 

<u 
en 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

CK 

CN 

.50-. 99 

o> 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
5 

o 

1.00- 

Total 

CAIRO  WB  CITY 

24 

S 

17  + 

1 

5 

0 

1 

2 

0 

9 

52 

6.1 

CHICAGO  QiHARE  AIRPORT 

25 

4.4 

8.3 

35  +  + 

32 

19 

78 

83 

62 

70 

4 

6 

3 

0 

0 

0 

13 

6.8 

CHICAGQ  MIDWAY  AIRPORT 

24 

5.6 

10.7 

30 

NW 

19 

77 

83 

65 

69 

4 

4 

4 

1 

0 

0 

13 

40 

6.8 

M0LINE  MB  AIRPORT 

26 

4.2 

9.8 

29 

NW 

19 

78 

82 

60 

69 

7 

1 

2 

0 

0 

0 

10 

48 

6.5 

PEORIA  WB  AIRPORT 

25 

3.9 

10.0 

29 

NW 

19 

76 

83 

61 

66 

6 

3 

4 

0 

0 

0 

13 

47 

6.7 

R0CKFORD  WB  AIRPORT 

27 

3.9 

10.0 

25  +  + 

27 

12 

78 

82 

61 

68 

8 

5 

1 

0 

1 

0 

15 

6.9 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

24 

4.3 

11.4 

30 

S 

16 

76 

85 

61 

67 

5 

3 

1 

1 

0 

0 

10 

51 

6.4 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Illinois 

N0VEH8ER  1S69 


Day  ol  month 


1      2      3      4  5 


10     11     12     13     14     IS    16     17     18     19     20     21     22     23     24     2  5     26     27     28     29     30  31 


«      •  • 

NORTHWEST  01 

01X0N 

FREEPORT 

GUVA 

HOL I NE    WB  AIRPORT 
MORRISON 

R0CKF0RQ  HB  AIRPORT 

•  «  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NM 
AURORA  COLLEGE 
CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

CHICAGO  MB  AIRPORT 

OE  KALB 
OTTAWA 
PARK  FOREST 

•  *  * 

WEST  03 

LA  HARPE 
MONMOUTH 

OUINCY   F A A  AIRPORT 

•  •  * 

CENTRAL  0« 

BLODMINGTON  NORMAL 

DECATUR 

LINCOLN 

PEORIA   MB  AIRPORT 

•  •  • 

EAST  05 

HOOPESTON 
KANKAKEE   3  SW 
PIPER  CITY   3  SE 
PONTIAC 
URBANA 

•  •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

CARLINVILLE 
MORRISONVILLE  *  SE 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

•  •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

NEWTON 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  Relerenc*  Notes  Following  SUtion  Index 
-  141  - 


Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1969 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VANDALlA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1.0 
1 

1 

W I NQSOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

1 

«      *  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

1.5 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

2.0 
2 

1 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.5 

T 

T 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

3 

COLCONDA  0AM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

2.0 
T 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

3.0 
3 

T 

T 

mount  vernon 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1.5 
1 

T 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

a 
.§ 

Day  of  month 

• 

Station 

IB 
M 

Q 

E- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

(IN) 

URBANA 

4 

7AM 

50 

49 

49 

48 

46 

47 

47 

46 

48 

48 

48 

48 

47 

41 

39 

37 

43 

47 

43 

40 

38 

37 

42 

40 

40 

39 

39 

30 

36 

35 

43.2 

MAX 

50 

50 

49 

51 

49 

49 

48 

48 

48 

48 

49 

50 

48 

47 

41 

42 

43 

47 

47 

43 

40 

36 

42 

43 

42 

42 

41 

39 

39 

37 

45.0 

MIN 

<.e 

49 

49 

48 

46 

46 

46 

46 

46 

48 

48 

48 

47 

41 

39 

37 

37 

42 

42 

40 

38 

37 

37 

40 

40 

39 

39 

38 

36 

34 

42.4 

e 

7AM 

51 

51 

51 

50 

48 

49 

49 

48 

49 

49 

50 

50 

48 

44 

42 

40 

43 

46 

45 

42 

41 

40 

43 

43 

42 

42 

42 

41 

38 

38 

45.2 

MAX 

51 

51 

51 

51 

51 

53 

49 

49 

49 

49 

50 

51 

50 

48 

44 

42 

43 

46 

47 

45 

42 

41 

43 

43 

43 

43 

42 

43 

42 

38 

46.3 

MIN 

51 

51 

51 

45 

48 

48 

47 

48 

48 

49 

49 

50 

48 

44 

42 

40 

40 

43 

45 

42 

41 

40 

40 

43 

42 

42 

42 

41 

38 

38 

44.5 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGRF";  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION 


STATION 
gin  1  lUli 

INDEX  NO. 

u  n  1 1 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UOoLnVLn 

£ 

SPECIAL 

ALBION 

005) 

09 

EOhaROS 

16  23 

4*0 

*P 

III.  S T a t t  PGttcf  «aoio 

ALtOO 

0071 

o: 

"E*CER 

*l  1! 

720 

GENE  L  BURGESS 

ALE* IS  wATERwORkS 

OOli 

o: 

*1  01 

*0  3* 

6*4 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

AL TON  CAM.  26 

01  11 

NAOISON 

IB  31 

»'2 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA  1  E 

0111 

61 

UNION 

17  2A 

89  1* 

645 

J,  BON  HARTLINE 

A*TI0Ch  2  NW 

J101 

*  2 

LAKF 

*2  30 

751 

6P 

6P 

THOMAS  G.  ROBINSON*  JR 

AKGJNHE  NATIONAL  LAB 

0257 

02 

OUPAGt 

744 

A4      vu    NATIONAL  LAb 

AS"lE» 

0111 

■a 

WASHINGTON 

16  20 

97( 

JAMES  w,  MIllSPAUCH 

t. :  jsta 

0350 

01 

HANCOCK 

R£>  J ■  HOLhES 

AURORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

7** 

7P 

TP 

AURURA  C"L  PHYSICS  OfPT 

AVON  S  NE 

0354 

03 

fultqn 

610 

74 

JAMES  R  MITCHELL 

6ARRINGT0N 

0**2 

02 

LAKE 

■  1  09 

809 

RICHARD  E.  MI LLE1 

04*! 

■<$ 

91  01 

6*0 

GEORGE  E,  GRIDFR 

BFaRjSTOwN 

CASS 

•  0  26 

*»9 

THOMAS  E.  PHFLPS 

I'LLEVILLE  SO  ILL  UMv 

091C 

01 

ST  CLAIR 

19  51 

*10 

*P 

41 

e  m 

GEORGE  KAPUSTA 

9'LVI0E«E  SEWAGF  »L*NT 

05B) 

0] 

BOONE 

*2  1* 

7*! 

C17Y  OF  RELVIDERE 

BFnT^EY  1  | 

0991 

03 

HANCOCK 

40  20 

*P 

HQuARD  M.  CQFFMAN 

|FNTQN  FOREST  ftRYICI 

0*0* 

01 

FRANKLIN 

68  59 

**! 

BL  QON I nGTON  WATERWORKS 

0761 

r>« 

MCLFAW 

A*  01 

77J 

78 

BLOOhIN&TON  WATERWORKS 

NORMAL 

0*6* 

MCLEAN 

B9  00 

763 

*P 

*p 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

BLUFFS 

om 

08 

SCOTT 

90  32 

917 

66 

VERNON  A,  NORTRUP 

B»OOkPQRT  DAN  51 

Of*  3 

01 

MASSAC 

88  3* 

330 

6P 

66 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C amok!  a 

*0  11 

CAHQKIA  treatment  Plt, 

CAIAO  WB  C]T» 

ItftB 

01 

ALEXANDER 

8?  10 

31* 

HIC 

MIC 

C  HJ 

U  S  WEATHER  RUR£Au 

CANTON  1  FJE 

123C 

03 

FULTON 

90  01 

626 

6P 

RADIO  STATION  WBVS 

CARIONDAlE  SEWAGE  PL 

1269 

JACKSON 

17  44 

380 

C  ARl INVtLLE 

1210 

06 

MACOUPIN 

19  17 

69  32 

623 

•  p 

6P 

JACK  a!  CAMPBELL 

CAALVLE  RESERVOIR 

12*0 

D| 

CLINTON 

IS  IB 

69  20 

901 

8A 

BA 

BA 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CASH]  6  NM 

live 

WHITE 

390 

*P 

My it R T  BOHL E6E A 

CENTRAL  1 A  2  $w 

1)11 

CLINTON 

443 

CITY  OF  CENTRAL  I A 

C"ANNAhON  oresoen  isl 

02 

GRUNDY 

86  17 

303 

TA 

U  3  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHAA  lE STON 

1*3* 

91 

B6  11 

710 

EASTERN  iLLi  UNIV. 

CmenqA 

"Clean 

96 

98 

Ci    MERLE  PARRY 

CHESTER 

1*91 

Randolph 

89  30 

*60 

TA 

ROBERT  M.  ORRRIS 

C"ICaC0  CAlUiiFT  T*  wkS 

1922 

02 

COOK 

87  36 

J9J 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

C-ICACO  NAVFR  pHp  JT A 

19*) 

0] 

LOOK 

41  38 

6*7 

CITY  ENGR  WATER  1   ' .' 

C-KaGO  0  HARE  AIRPORT 

19*9 

01 

COCK 

41  5* 

67  5* 

636 

HID 

HIO 

:  kj 

u  S  WEATHER  BUREAU 

.    .  — "■  PHPG 

1992 

01 

COOK 

87  38 

639 

CITY  ENGR  WATER  PUP-IF 

C*KaG0  RACINE  PU"P 

1991 

01 

COOK 

6*0 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN  D1ST  OFF 

19*2 

01 

CCOK 

BT  38 

610 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  S  FILTER  *LANT 

196* 

02 

COOK 

67  31 

611 

CITY  ENGR  WATER  PU«IF 

CHQQ  SPA  I  **Ge  I  ELO  PHPG 

1961 

01 

610 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

C'lCAGQ  U"IVE»SITV 

COOK 

HID 

HID 

U  9  WEATHER  BUREAU 

CHICARJ  Hi 

1971 

61 

COOK 

67  *S 

607 

HID 

:  -J 

U  S  WEATHER  RUREAU 

■  CHICAGO  Ml  C I  TV  NO  2 

196* 

62 

CPOK 

87  38 

9** 

HIO 

MIC 

U  S  WEATHER  RUREAU 

C"lLLlClT"E 

1621 

PEQR I A 

*0  59 

B9  30 

310 

dqn  h,  connqr 

CISNt  2  ESE 

166* 

01 

WAYNE 

38  31 

88  2* 

43* 

UNIUn  OIl  CO, 

CLINTON  1  SSh 

IT*  3 

04 

D(  WITT 

6*3 

R  i  E,  PITRAT 

coioen  i  s 

1779 

UNinN 

B9  15 

3*0 

56 

8P 

R,  G,  ANDERSON 

C1ULTERVILLE    1  SSW 

1*** 

61 

RAnOOLP" 

89  36 

910 

C   WARREN  BIRCMLE* 

C«ETE 

2011 

02 

■  ILL 

VILLAGE  OF  CRETE 

D4HV1 LLf 

2i*e 

VERHl L ION 

67  39 

381 

JP 

INTERSTATE  WATER  CO 

oanvillf  sewage  plant 

6* 

VERHILION 

78 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECA7UR 

2191 

NACON 

■B  36 

67Q 

76 

TA 

„ 

ETHElOA  c.  COonraqt 

Gc  < ALB 

1123 

62 

DE  KALB 

8*0 

■  p 

NORTHERN  ILLINIOS  UNIV 

DIXON 

23*B 

L  F  £ 

*1  30 

89  29 

6*6 

•  i 

7A 

ROBERT  H,  NELL  I S 

■  '.  -  .  SPRINGS  ACR  C 

2393 

POPE 

57  2* 

4*0 

*P 

41 

:--     SPRGS  AGRIC  CnTR 

OfiXNS  2  NE 

2*11 

01 

"CLEAN 

88  31 

79* 

ADA  A,  DEVlNE 

01-  Out1  IN  1NNM 

2*63 

01 

PERRY 

89  13 

410 

II 

98 

RADIO  STATION  WDQN 

EnELST£ I N 

OA 

PEORIA 

89  38 

BOO 

HAROLD  0.  PRICE 

EnWARD$VtLLE 

26?< 

0< 

"ADISON 

69  97 

MRS.    OE VERA  H,  GEBHART 

E(F INGNAN 

2617 

Bl 

EPF  1 NCMAH 

5*! 

H 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

ELGIN 

KANE 

B6  16 

TA 

MISS  MYRTLE  E.  SPIEGLER 

F A  |  RftURV  WATERWORKS 

2921 

0! 

LIVINGSTON 

68  31 

691 

OEPT  OP  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  *H* 

29  Jl 

WAYNE 

»P 

98 

RADIO  STATION  WFtw 

FARMER  CITY 

2*93 

OE  WITT 

*0  19 

IP 

76 

NQRAH  YEA&LE 

FlClRA  2  NW 

110' 

CLAY 

38  *1 

41] 

6P 

ftp 

V  A  HALE 

F'EEPORT 

1297 

0] 

STEPHENSON 

TP 

J0"N  SCHRODER 

FAEFPORT  SEWAGE  PLANT 

32  62 

0] 

STEPHENSON 

89  36 

731 

7) 

ALVlN   W,  TIMH 

FULTON  DA"  13 

32*0 

01 

WHITE! I D£ 

*0  0* 

9*1 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA 

3312 

JO  DAVIESS 

:  P 

KRAFT  FOOOS  COMPANY 

GAL  F  SlU'C 

3120 

61 

*0  21 

77| 

C  ITY  WATERWORKS 

GALVA 

3339 

HENRY 

'0  0? 

a*6 

61 

6J 

H 

RONALD  A.  HOLT 

BCNfllD 

338* 

6] 

HENRY 

*0  10 

619 

MUNICIPAL  UTILITIES 

CIBSQN  CITY 

3*13 

FOSO 

631 

"Si 

ORLEN  f,  reis 

GLADSTONE  OAN  18 

3*53 

HENOERSON 

*0  90 

U  3  CORPS  OF  ENGINEERS 

G"LC0N0«  OA"  SI 

392J 

01 

POPE 

IT  22 

61 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G"lD£N  1  Nu 

333! 

A  CANS 

6P 

66 

ERNEST  M  IBNEN 

GRAFTON 

JERSEY 

PAUL  E.  ARNOLD 

C<ANQ  TOwER  2  ft 

399! 

61 

JACKSON 

89  10 

3*1 

71 

LEROy  K.  HENDERSON 

GREENFIELD  I  S 

2686 

GREENf 

90  12 

530 

WILLIAM  C.  HENG 

GREEWP 

381; 

r 

CUMBERLAND 

86  10 

32! 

IP 

JOHN  W«  WYLDE 

GREENVILLE  1  E 

BONO 

76 

HAROLD  W.  DAVIS 

G*IGGSvULE 

3711 

-0 

PIKE 

90  44 

70t 

HOWARD  E.  STAFPY 

MAROIN 

3890 

CALHOUN 

90  37 

**( 

91 

ORVlLLE  H •  JOHNES 

HARRISBURC 

367* 

SALINE 

88  32 

5P 

CL*OE  P IT THAN 

HARR | SBUAG  DISPOSAL  PL 

368* 

61 

SALINE 

17  *9 

66  32 

36( 

7) 

city  disposal  plant 

HAVANA  POWER  STATION 

39*0 

04 

MASON 

*0  17 

*0  09 

66 

havana  power  station 

NFNNEPIN   »OW£R  PLANT 

*Pl  J 

0] 

PUTNAM 

*1  LI 

IP 

3P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

N(LLS6Q*0 

• ;  ; 

01 

MONTGOMERY 

39  09 

B*  29 

6P 

74 

WALTER  E  .    *-..:-:  8 

NlOPEST^N 

6198 

09 

VERMILION 

*0  21 

-710 

TA 

JOHN  F,  muShRUSH 

KUTSVV I LLE  POWER  PL 

*317 

01 

CR AwFORO 

39  OB 

*33 

CENTRAL  ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS   CITY   0 AW  16 

6399 

0] 

ROCK  ISLAND 

*l  25 

*l  01 

394 

81 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

MORGAN 

61 

66 

WLDS  RAOIO 

J'RSEVVILLE  2  Sw 

*4I< 

01 

JERSEY 

19  OA 

•0  21 

63C 

JERSEYVlLLE  SwG  PLANT 

J"LlET  flRANDQN  »0  OAH 

*330 

0  2 

MILL 

*1  10 

»e  06 

5*3 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLICT 

*933 

MILL 

*1  32 

88  03 

320 

6) 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

i                     ;     1  '. 

*9*3 

"i 

KANKAKEE 

*l  09 

87  39 

623 

61 

DEL8ERT  w,  KOERNER 

KtNXAKEF  SEWAGE  PLANT 

*603 

:s 

KANKAKEE 

*1  OB 

«7  51 

6*2 

MUNICIPAL  SEWAGE  TP  PL 

RMTHlBURG   1  NM 

**39 

c-1 

MERCER 

*1  0* 

«0  97 

3*0 

ROBERT  CRQ3E 

hFwANEE 

6T1G 

01 

41  19 

89  35 

820 

96 

36 

STAR  COURIER 

HFwANEE    BAKER  PARK 

ATI) 

o: 

HENRY 

*1  19 

89  55 

800 

kewanee  baker  park 

4803 

*1  01 

*9  21 

61* 

-0 

96 

L '  HAAPt 

**2: 

-3 

HANCOCK 

*0  39 

710 

>e 

JACK  Hi  SHARPS 

•LANARK 

01 

CARROLL 

*2  0* 

89  50 

823 

THOMAS  E .  SHIALEK 

LA  SALLE  1  S 

**2' 

LA  SALLE 

*1  1* 

89  16 

320 

76 

ILL  OIV  OF  WATERWAYS 

LAWRENC(VILLE 

**51 

-, 

LAhRENCE 

18  *1 

«*1 

74 

CALVIN  Li  REYNOLDS 

LINCOLN 

5079 

LCCAN 

40  09 

89  22 

9*0 

6P 

74 

VERNON  P.  CEHLBAC" 

LINCOLN  lDG  CABIN  PR 

50B4 

COLES 

19  22 

81  12 

693 

JOSERh  B.  SENTENEY 

L^COORT  PQwER  HOUSE 

513B 

■2 

HILL 

*1  3* 

*•  09 

3B3 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

5ION 

COUNTY 

age  : 

bl 

ition 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q 

s 

Q 

O 

3 

> 

□ 

i 

EVAP. 

it 
ii 

lpuisvilli 

SLAV 

91  46 

61  36 

JOHN  0  IL4IR 

MACKINAW 

3212 

TAZEWELL 

*0  32 

6*  22 

CA6LIE  H  HULL 

IfIC 

MCOONOuCH 

VlRNF  6EE6 

MAKANDA  1  HM 

JACKSON 

17  38 

69  1* 

HARVCV  1.  "RATLINE 

hrrenGO 

MCHENRY 

*2  19 

88  36 

HAROLD  "VDI 

*0  36 

*0  24 

JOSIP"  ACE  NCCANCI 

MAR1QN  *  NHE 

01 

WILLI AMSCN 

*TT 

91 

91 

MRS,    ANTHONY  NICNONE 

0* 

*0  02 

68  98 

720 

LLOYO  J.  SIMPSON 

MARIE  I LL  E  S  l'OCK 

U  1  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL  1  E 

C  LARK 

1*  23 

67  *l 

ERNEST  THOWA)  P|"E 

MASON  CITY    1  J 

"ASON 

40  10 

B*  42 

JAMES  w,  MC  OQNALD 

MATTUON 

3*10 

MCHENRY  lock  ANO  oam 

9*99 

MCHENRY 

*2  17 

86  1* 

0.  W,  CUL  LANG 

MClEANSBQRQ 

39)9 

mAMI L7QN 

96  09 

RS  91 

F  a  G.  FRAME* 

993* 

MACOUPIN 

19  10 

90  08 

m.  f,  DODGE 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1969 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst, 
P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",   Champaign,   Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  CF,   precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  D_ta"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.  for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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31.6 

16,8 

24.2 

- 

1.4 

47 

2 

2 

26  + 

1256 

0 

IB 

30 

0 

1.20 

,50 

.  50 

7 

16. C 

10 

?  u* 

0 

STOCKTON 

29.9 

16,9 

23.4 

44 

2 

4 

22 

1283 

0 

20 

31 

0 

1  1  7B 

.76 

7 

18.6 

12 

31ft 

j 

j 

0 

TISKILWA 

34,5 

13,9 

25.2 

33 

1 

o 

27 

1226 

0 

14 

31 

1 

1.15 

.59 

.  57 

7 

6 

3  ** 

2 

1 

0 

WALNUT 

31. 7M 

16, 9M 

24.  3M 

• 

4.0 

30 

2 

2 

27 

1254 

0 

18 

31 

0 

D 

.81 

.82 

.35 

7 

10.5 

3 

29ft 

4 

0 

0 

DIVISION 

24,6 

_  _ 

1  •  3* 

.42 

15.0 

»      •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

32.8 

19,4 

26.1 

45 

24 

3 

22 

1198 

? 

,  ^ 

- 

1.41 

.40 

23 

17.6 

14 

29ft 

? 

AURORA  COLLEGE 

32. a 

18.5 

25.7 

1.6 

47 

2 

5 

27 

1213 

;  i. 

0 

1.80 

• 

.11 

,80 

?3 

15.3 

11 

2d. 

3 

2 

BARRINGTON 

32.5 

17. 1 

24,8 

49 

1 

4 

24 

1240 

0 

.4 

31 

l.U 

.39 

23 

18,4 

1 1 

2  5 

J 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

34.0 

22.0 

28.0 

.6 

46 

2 

13 

12 

1138 

0 

12 

30 

0 

1.10 

m 

■  65 

,50 

7 

19.3 

10 

24 

3 

] 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

34.6 

23.0 

29,8 

,  i. 

46 

2 

15 

12 

1084 

o 

12 

30 

0 

1 .65 

•  15 

■  61 

7 

5 

2 

0 

CHICAGO  WB  AIRPORT         / /R 

34.4 

23.0 

28.7 

,4 

48 

2 

10 

24 

1118 

0 

13 

30 

0 

1.78 

- 

.12 

.72 

23 

20.2 

10 

24 

4 

2 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2  R 

33.4 

23.7 

28.6 

46 

2 

15 

12 

1124 

0 

14 

30 

0 

1.66 

.67 

7 

3 

2 

0 

DE  KALB 

31.1 

17.9 

1  .  6 

46 

2 

5 

24* 

1248 

o 

I  8 

31 

0 

1.47 

.42 

.59 

23ft 

15.4 

11 

28ft 

2 

2 

0 

JOLIET 

35.4 

21.4 

2  B .  4 

49 

10 

7 

24 

1126 

0 

11 

31 

0 

1.32 

.69 

7 

12.0 

9 

23 

2 

1 

0 

MAReNGO 

32.5 

17.4 

25.0 

47 

1 

2 

24 

1233 

0 

16 

31 

0 

1.38 

•  62 

23 

17.0 

14 

30ft 

3 

2 

0 

MORRIS  3  N 

32.9 

17.6 

25.3 

3.*. 

48 

2 

.  i 

27 

1224 

i 

1.17 

.47 

.  64 

7 

10.3 

6 

31* 

3 

1 

0 

OTTAWA 

34.5 

20.6 

27,6 

1.9 

31 

2 

9 

27* 

1151 

j* 

1ft 

1.01 

.83 

.47 

23 

10.6 

6 

29ft 

4 

0 

0 

PARK  FOREST 

34.1 

17.9 

49 

2 

4 

2ft 

1201 

j 

31 

.66 

7 

10 

23 

9 

PERU  SEWAGE  PLANT 

31.8 

17.1 

_ 

30 

2 

3 

27 

1249 

.  0 

3  1 

1  '  Aft 

.29 

.70 

7 

11.0 

4 

24* 

3 

I 

? 

WAUKEGAN  4  WSW 

33.3 

20 , 5 

26.9 

.  8 

30 

1 

12 

234 

1176 

0 

15 

30 

0 

1     A 1 
1  .81 

•  16 

•  70 

2 1 

16,3 

12 

23* 

WHEATON  3  SE 

34  ■  OM 

19 .  2M 

26. 6M 

47 

2 

7 

24 

1181 

' 

1.44 

.61 

7 

9 

25 

3 

2 

0 

DIVISION 

26.7 

1.6 

1.44 

.39 

15.3 

*       •  • 

WEST  03 

r.  A  i  E  C  R 1 1 R  r 

32.9 

18,9 

25.9 

52 

_ 

27 

1202 

0 

17 

30 

0 

D 

.93 

■  89 

.  27 

7 

12,3 

28* 

4 

0 

0 

GOLDEN  1  NW 

34  !l 

20 !  S 

27.5 

35 

2 

5 

24 

1155 

0 

15 

31 

0 

1 .00 

z 

.81 

.31 

7 

10,0 

5 

27* 

3 

0 

0 

LA  HARP6 

34.3 

19.6 

27.0 

3.0 

53 

2 

6 

27 

1174 

14 

3 1 

2.39 

.54 

1.55 

7 

13.5 

7 

25 

4 

2 

1 

MONMOUTH 

33.5 

18.7 

26,  1 

2.9 

33 

2 

7 

26 

1199 

0 

17 

31 

0 

.95 

.80 

•  50 

7 

u.e 

5 

26* 

2 

1 

0 

OUINCY 

35.8 

24.0 

29,9 

2  .  t 

36 

2 

13 

26 

1081 

0 

10 

29 

0 

1  •  46 

.36 

.53 

7 

12.5 

5 

24* 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

33.3 

21 .6 

27.5 

56 

2 

7 

26 

1156 

0 

i  5 

30 

0 

1.02 

•  30 

7 

1 1  ■  3 

5 

26* 

5 

0 

0 

RJSHVILLE 

34.6 

19.3 

27.0 

- 

4.0 

32 

1 

7 

27* 

1170 

0 

1  5 

31 

- 

1.26 

- 

.74 

.51 

7 

12.5 

5 

1 

0 

DIVISION 

27.3 

- 

3.2 

1.29 

■ 

.54 

12.0 

Lt i 1 KAL  U4 

BLOOM t  NGTON  NORMAL 

33.5 

20,0 

26.8 

3.7 

30 

2 

1 

27 

1180 

0 

17 

31 

0 

1.37 

.68 

.82 

7 

11.8 

4 

7 

, 

CHI NO A 

32. OM 

19. 7M 

25. 9M 

3 

24 

1205 

0 

31 

0 

1.  14 

.61 

7 

8.5 

4 

3 

1 

0 

nPf  ATI  JR 

L/C  I  d  1 

36  3 

21.4 

28.9 

3.5 

54 

2 

5 

27 

1114 

0 

13 

31 

0 

1  .94 

.09 

•  69 

7 

9.0 

6 

5 

1 

0 

FARMER  CITY 

3<.!a 

19.9 

27.4 

32 

2 

4 

27 

1161 

0 

12 

31 

0 

1.73 

.45 

7 

12.0 

4 

8 

0 

0 

HAVANA  POWER  STATION 

36.4 

21.2 

28.8 

2.0 

35 

2 

4 

27 

1115 

0 

13 

31 

0 

.92 

- 

1.00 

.40 

7 

8.3 

3 

29* 

4 

0 

0 

LACON  2  E 

34.2 

19.5 

26.9 

31 

2 

1 

27 

1172 

0 

13 

31 

0 

1.62 

.90 

7 

8.9 

5 

3 

2 

0 

LINCOLN 

35.3 

21.7 

28.5 

2.7 

34 

2 

6 

27 

1124 

0 

15 

31 

0 

1.45 

.69 

.64 

7 

6.3 

3 

6 

1 

0 

MASON  CITY   3  S 

34.9 

21.3 

28.1 

34 

2 

2 

27 

1135 

0 

14 

31 

0 

1.03 

.58 

7 

5 

3 

1 

0 

MINONK 

33.0 

19.1 

26.1 

30 

2 

4 

24 

1199 

0 

17 

31 

0 

0 

2.18 

.26 

.64 

23 

22.0 

12 

e> 

2 

0 

PEORIA  WB  AIRPORT           / /R 

32.1 

19.4 

23.8 

3.3 

32 

2 

2 

27 

1211 

0 

IT 

31 

0 

1.13 

.81 

•  48 

7 

11.0 

5 

4 

0 

0 

PRINCEVILLE  1  N 

33.2 

19.8 

26.5 

32 

2 

-  2 

27 

1187 

0 

17 

31 

1 

.99 

.37 

.43 

7 

12.0 

2 

e 

0 

DIVISION 

27.2 

3.2 

1.41 

.34 

11.0 

•       •  . 

EAST  03 

DANVILLE 

36.4 

22.7 

29.6 

1.9 

31 

2 

2 

24 

1091 

0 

10 

31 

1.18 

.97 

.44 

7 

3.5 

4 

0 

HOOPESTON 

34.1 

21.8 

28.0 

2.- 

♦7 

2 

4 

24 

1139 

0 

13 

31 

0 

.84 

.33 

7 

4.9 

3 

31 

2 

-> 

0 

KANKAKEE  3  Sw 

34.3 

21.0 

27.7 

1.8 

48 

2 

5 

24 

1150 

0 

12 

31 

0 

1.05 

.72 

.61 

7 

7.3 

4 

31 

3 

: 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

33.8 

20.4 

27.1 

49 

2 

3 

24 

1167 

0 

13 

31 

0 

1.14 

.60 

•  72 

7 

4.9 

3 

31 

] 

1 

0 

PONTIAC 

34.0 

20.8 

27.4 

2.8 

51 

2 

5 

24 

1161 

0 

.2 

31 

.85 

•  44 

7 

3.7 

ft 

31 

2 

0 

RANTOUL 

34.8 

21.6 

28.2 

49 

2 

7 

24 

1134 

0 

11 

31 

0 

1.22 

.70 

7 

31 

3 

1 

0 

URBANA 

34.5 

22.9 

28.7 

2.4 

31 

2 

8 

24 

1117 

0 

13 

0 

1.38 

.70 

.36 

7 

7.7 

4 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ILLINOIS 

Continued  DECEMBER  1969 
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From  Normal 
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on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S  * 

8  3 

° ! 

s3 

5  ft 

is  J 

H  ft 

WATSEKA  2  NW 

34.7 

22.0 

28  ■  4 

46 

2 

0 

24 

1  0 

0 

12 

31 

1 

1.89 

•  ,05 

8  C 

5  6 

■ 

3 1 
s  4 

2 

0 

DIVISION 

28.1 

-  2,2 

1.19 

-  .77 

6.4 

•            *  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

38.6 

24.1 

31.4 

58 

3 

15 

27+ 

1036 

3j 

Q 

1.69 

.46 

7 

8.7 

6 

31 

6 

0 

0 

CARL INV1 LLE 

36.2 

21.5 

2  8.9 

2 

7 

1114 

0 

10 

31 

0 

•  .22 

,58 

7 

9.3 

24+ 

3 

1 

0 

ORIOGSVILLE 

35.1 

21.1 

28.1 

-  4)4 

57 

2 

7 

26 

1138 

0 

13 

31 

0 

1.68 

,60 

7 

15.5 

6 

31 

5 

1 

0 

hi llsborq 

37.9 

22.5 

30.2 

-  2.5 

58 

2 

5 

24 

1072 

0 

9 

30 

0 

1.92 

-  .10 

•  53 

7 

B.5 

7 

31 

5 

1 

0 

JACKSONVILLE 

22.3 

28.7 

-  3.7 

J5 

2 

7 

27 

1123 

0 

13 

31 

0 

D 

1.13 

-  .73 

.51 

7 

11.8 

5 

23 

4 

1 

0 

1 FRS  F  VV I  I  I  E   2    S  W 

37.7 

21.4 

29,6 

56 

13  + 

7 

26 

1092 

0 

10 

31 

0 

1 

1.66 

.52 

7 

12.0 

6 

31  + 

5 

1 

0 

MORR I SONV I LLE  *  SE 

35.1 

2 

2  4 

1124 

0 

13 

31 

0 

1  37 

7 

6 .  & 

■ 

3 1 

0 

PANA 

3*. 9 

23|l 

29io 

-  3.9 

55 

2 

5 

24 

1110 

0 

15 

30 

0 

U72 

-  In 

!50 

7 

12.0 

8 

31 

6 

1 

0 

SPRINGFIELD  WB   AIRPORT  R 

34  2 

22.2 

28,2 

-  3.6 

55 

2 

4 

26 

1135 

0 

15 

31 

0 

1.39 

-  .50 

.38 

7 

10.2 

5 

31 

5 

0 

0 

SPRINGFIELD  4  SE 

35!8 

22,0 

28.9 

55 

3 

10 

27 

1112 

0 

13 

31 

0 

.99 

.50 

7 

3 

1 

0 

VIROEN  1  SSW 

36. 2M 

22. 6M 

29.  5M 

55 

2 

1091 

0 

30 

0 

1.42 

.49 

7 

0 

0 

WHITE  HALL   1  E 

36.2 

22,1 

29  2 

m     ^  ,  3 

5  7 

2 

6 

24 

1106 

0 

15 

31 

0 

1 1 66 

_               I  1 
"             •   4  1 

5  4 

7 

1 1 .  & 

31 

^ 

] 

DIVISION 

29.2 

-  4.0 

1.55 

-  .40 

10.7 

*       *  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

35.8 

23.2 

29.5 

54 

2 

6 

27+ 

1093 

0 

12 

30 

0 

.63 

-  1.36 

.35 

31 

5.2 

2 

0 

0 

EFFINGHAM 

37.5 

22.6 

30.1 

-  3.0 

58 

2 

7 

27  + 

1075 

0 

11 

29 

0 

2.13 

-  .20 

.70 

31 

15.0 

13 

31 

4 

3 

0 

FLORA  2  NW 

36.  4 

23.3 

30.9 

-  4.4 

59 

2 

2 

27 

1051 

g 

n 
flw 

2.65 

.66 

7 

16.3 

9 

31 

9 

2 

0 

MARSHALL   1  E 

37.0 

22*3 

29.7 

54 

2 

2 

24 

1090 

0 

9 

30 

0 

1*55 

.70 

7 

3 

0 

MATTOON 

35.2 

21.5 

28.4 

54 

2 

4 

24 

1130 

0 

13 

31 

0 

1.39 

.40 

7 

8.5 

9 

31 

4 

0 

0 

MOWEAQUA 

35  4 

21.9 

28.7 

55 

2 

5 

27  + 

1119 

0 

13 

30 

0 

1.35 

.56 

7 

6.3 

6 

31 

5 

1 

0 

NEWTON 

3s!o 

23.1 

30.6 

57 

2 

3 

27 

1061 

0 

7 

30 

1.88 

.69 

7 

13.0 

8 

31  + 

4 

2 

0 

OLNEY  2  S 

38.4 

23.3 

30.9 

-  4.6 

58 

2 

0 

27 

1049 

0 

7 

29 

1 

3.00 

.65 

7 

12.0 

9 

31 

9 

1 

0 

PALESTINE 

37.5 

23,2 

■  4.1 

56 

3 

27 

0 

7 

30 

0 

2.43 

■  .50 

7 

14.0 

g 

7 

PARIS  WATERWORKS 

36.2 

22.2 

29.2 

-  3.2 

53 

2 

-  1 

24 

1102 

0 

12 

30 

1 

2.15 

-  .34 

!eo 

31 

19.5 

14 

31 

4 

2 

0 

SALEM 

39.4 

22.6 

31.1 

61 

2 

8 

27+ 

1043 

0 

5 

30 

0 

2.33 

-  .37 

.73 

7 

15.2 

9 

31 

7 

1 

0 

TUSCOLA 

36.3 

22.8 

29.6 

54 

2 

4 

27 

1092 

31 

0 

1.64 

.  .57 

.60 

31  + 

12.0 

9 

31 

4 

2 

0 

VANDAL  I A   FAA  AIRPORT 

37.0 

22.3 

29.7 

60 

2 

2 

24 

1088 

0 

11 

31 

0 

2.30 

.49 

7 

12.2 

8 

3i 

8 

0 

0 

WINDSOR 

36.3 

21*0 

28  7 

-  3.8 

2 

24 

1116 

0 

12 

31 

0 

0 

1.86 

•  .58 

7 

12«5 

24  + 

g 

2 

Q 

DIVISION 

29,8 

-  3.5 

1.96 

-  .59 

12.4 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

40.3 

26.7 

33.5 

-  4.2 

57 

13 

16 

20+ 

970 

0 

5 

27 

0 

4.27 

.73 

.86 

29 

6.9 

4 

22 

10 

3 

0 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

'40.0 

24. 2M 

32. 1M 

63 

13+ 

9 

27 

1010 

0 

5 

2  8 

0 

1.73 

0 

CAHOKIA 

40.6 

24,8 

32.7 

65 

14 

1 3 

24 

993 

0 

7 

30 

0 

4.10 

2.04 

23 

9,3 

3 1 

5 

2 

2 

CAIRO  WB   CITY  R 

42.1 

29.8 

36.0 

-  3.5 

58 

13 

19 

26 

892 

0 

4 

22 

0 

4.71 

1  .04 

1.00 

29 

10.5 

6 

25 

10 

4 

1 

CARSONDALE  SEWAGE  PL 

41.1 

26,5 

33.8 

-  3.9 

59 

13 

15 

27 

960 

0 

6 

27 

0 

3.43 

.45 

.81 

7 

6 

31 

8 

3 

0 

CARLYLE  RESERVOIR 

38.5 

22.5 

30,5 

61 

14+ 

10 

27+ 

1062 

0 

10 

3  1 

2.80 

.75 

31 

16.8 

12 

31 

7 

2 

0 

COBOEN  2  S 

41.6 

26.2 

33.9 

57 

13 

IB 

27  + 

956 

0 

3 

30 

0 

3.99 

.84 

7 

12,0 

4 

30  + 

8 

4 

0 

DU  OUOIN  INNw 

39.9 

24,5 

32.2 

4.9 

62 

2 

12 

27 

1010 

0 

7 

29 

0 

3.62 

.  96 

1.00 

30 

1 

MAKANDA   1  NW 

40.9 

26.2 

33.6 

57 

13+ 

16 

21  + 

966 

0 

4 

27 

0 

3.76 

.66 

29  + 

9.5 

4 

31 

9 

3 

0 

MARION  A  NNE 

4  0.6 

25.9 

33.3 

-  4.1 

59 

13 

13 

27 

977 

0 

4 

27 

0 

3.69 

.58 

.81 

7 

16.3 

9 

31 

9 

3 

0 

NASHVILLE  4  NE 

39.1 

24.7 

31.9 

62 

2 

9 

27 

1017 

0 

2.52 

-  .02 

.51 

31 

17.1 

14 

31 

9 

2 

0 

SPARTA 

41.1 

25,5 

33.3 

■  3  •  B 

68 

13 

14 

27  + 

97<; 

0 

6 

27 

0 

3.04 

.  69 

,  59 

7 

15. 1 

1 0 

31 

9 

1 

0 

WATERLOO  I  WSW 

40. B 

25.9 

33.4 

65 

13+ 

16 

27+ 

973 

0 

6 

27 

0 

2.14 

-     .  18 

.84 

7 

8.3 

8 

31 

6 

1 

0 

DIVISION 

33.1 

-  4.0 

3.40 

.52 

12.2 

*      *  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

4*!' 

23.6 

31.8 

56 

3+ 

6 

27 

1021 

0 

5 

30 

0 

2.66 

1.02 

7 

9.0 

4 

31  + 

7 

2 

1 

BROOKPORT  DAM  52 

27.9 

35.3 

58 

13 

19 

27+ 

913 

0 

2 

25 

0 

5,76 

2.27 

1.08 

7 

3 

25 

11 

5 

1 

DIXON  SPRINGS   AGR  C 

42,2 

26.1 

34.2 

58 

13 

13 

27 

950 

0 

2 

27 

0 

4.17 

1.24 

6 

3 

21 

9 

2 

2 

FAIRFIELD  RAOIO  WFJW 

39.9 

24.3 

32.1 

-  4.3 

58 

2 

4 

27 

1014 

0 

7 

2e 

0 

2,62 

.94 

7 

8.5 

6 

31 

9 

2 

0 

HARR I SBURG 

40.8 

25,8 

33.3 

-  4.9 

60 

13 

10 

27 

973 

0 

4 

28 

0 

4.74 

1.77 

1.00 

6 

16.0 

6 

31  + 

11 

3 

1 

MCLEANSBORO 

39.6 

25,2 

32.4 

-  4.7 

58 

13 

9 

27 

1003 

0 

6 

27 

0 

3,86 

.66 

1.01 

7 

10.5 

7 

31 

11 

2 

1 

MT  CARMEL   1  NNW 

38.5 

23,1 

30.8 

54 

13 

6 

27 

1052 

0 

8 

30 

0 

3,34 

1.06 

7 

12.6 

6 

31 

8 

Z 

1 

MOUNT  VERNON 

39.4 

24.5 

32,0 

-  3.7 

63 

2 

10 

27 

1017 

0 

7 

30 

0 

3,08 

.24 

.62 

7 

11.6 

10 

15 

7 

3 

0 

ROSICLARE 

42.4 

27.4 

34,9 

60 

13 

17 

27 

926 

0 

1 

27 

0 

4,30 

1.07 

29 

7.0 

3 

21 

11 

3 

1 

DIVISION 

33.0 

-  4.0 

3,68 

.60 

10.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 

 .   0CCCH6E6  1969 


Day  of  Month 


0 

1   1  2  1  3 
 '  »  

4 

5 

6 

7  1 
 L- 

8  1 
 L- 

9 

10 

 L 

n  1 

 L- 

12 

13 

 i 

,  1 

14 

i 

15 

16 

17  1 

 L 

18 

19 

 «- 

20  1 

 L_ 

21 

22 

i 

23  1 
 1— 

24 

"  1 

25 

i 

„  T 

26 

I 

27 

„  ] 
28 

I 

„  1 

29 

1 

30 

31 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

1.21 

.40 

T 

.01 

T 

.11 

T  0 

.50 

.01 

.10 

DIXON 

1.23 

.40 

.06 

T 

.  ; 

.09 

.42 

.12 

.02 

.06 

7 

FRE6P0RT 

2.07 

T 

T 

.90 

T 

T 

•  02 

T 

T 

■  05 

.  v 

T 

.1* 

I 

.69 

.  74 

.05 

7 

.16 

.02 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

1.60 

T 

.54 

.23 

T 

T 

.03 

■  03 

.  -  ) 

T 

.09 

.42 

.06 

7 

.15 

7 

FULTON  0AM  13 

.93 

.22 

.15 

T 

T 

•  07 

T 

T 

.Ji 

I 

.30 

.01 

.10 

- 

.03 

7 

7 

GALENA 

1.49 

.50 

.10 

.01 

.0? 

x 

.59 

.04 

.16 

GALVA 

.77 

T 

.25 

T 

•09 

•  03 

T 

T 

.03 

.16 

.7<. 

.06 

.05 

.02 

GENESEO 

.82 

.03 

•  37 

. 

T 

.02 

T 

.oe 

.03 

.19 

.06 

.03 

.01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

1.20 

.60 

T 

T 

.27 

.33 

ILLINOIS  CITY   DAM  16  // 

1.23 

T 

.51 

.24 

T 

.02 

.02 

.  0  4 

■  01 

T 

I 

... 

T 

.13 

.03 

.10 

7 

- 

.06 

.01 

KE  I  THSBURG  1  NH 

1.14 

.71 

T 

T 

•  04 

T 

.04 

.16 

.06 

• 

.04 

KEHANEE 

)  2.63 

T 

1 .34 

D 

.■■:> 

0 

D 

.20 

)  .090 

.54D 

.19 

>  .10 

>  .10 

MOlINE    WB   AIRPORT  ft 

1.52 

T 

.06 

.  53 

■  01 

.01 

■  02 

.05 

T 

T 

.  . 

T 

.06 

.19 

.40 

.10 

7 

T 

.01 

.11 

7 

MORRISON 

l.*3 

.60 

.09 

.03 

.07 

.50 

.01 

.02 

.06 

MOUNT  CARROLL 

1.19 

.52 

•07 

T 

.11 

.30 

.19 

.04 

NEW  BOSTON  DAM  17 

1  .22 

.47 

.19 

T 

.02 

.07 

PAW  PAW 

1.10 

.46 

T 

T 

T 

T 

J 

T 

T 

* 

.03 

.44 

!o2 

.06 

7 

T 

!o4 

7 

ROCHELLE    1  W 

ROCXFORD  6  ENE 

.73 

.36 

T 

.24 

.03 

.01 

7 

ROCKFORD  WB  AIRPORT  //R 

1.20 

T 

T 

.50 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

.19 

.21 

.06 

7 

T 

.03 

7 

T 

.01 

STOCKTON 

1 .78 

T 

.76 

T 

T 

T 

T 

•  05 

( 

05 

.09 

7 

.  18 

7 

TISKILWA 

1.15 

.57 

I 

.03 

; 

.06 

.34 

.06 

.07 

WALNUT 

)  .81 

T 

T 

.35 

T 

T 

T 

T 

.10 

T 

.26D 

.10 

T 

7 

T 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

1.41 

T 

.35 

.02 

T 

T 

T 

.29 

.40 

.10 

.19 

.10 

.01 

AURORA  COLLEGE 

1  .80 

.65 

.  :  j 

T 

T 

T 

T 

T 

.04 

.60 

.19 

7 

.05 

7 

.01 

BARRINGTON 

1.11 

T 

.27 

.10 

.02 

T 

.  c ; 

T 

.06 

.11 

.12 

.10 

7 

.02 

7 

7 

CHANNAHON  DRESDEN  ISl 

1.71 

.62 

.20 

T 

.05 

' 

T 

T 

I 

.40 

.16 

.09 

.04 

.15 

CHICAGO  0  HARE  AJRPORT 

1.18 

T 

T 

.50 

.03 

T 

i 

.01 

.0) 

.06 

.26 

,21 

7 

7 

T 

.06 

7 

7 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

1.65 

.03  T 

T 

.61 

.08 

T 

T 

T 

.01 

.12 

.55 

.11 

7 

.03 

T 

.10 

CHICAGO  WB  AIRPORT  //R 

1.78 

T  T 

T 

.62 

T 

T 

.05 

T 

T 

•  01 

T 

... 

.10 

.72 

.07 

7 

7 

.06 

T 

.12 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2  R 

1.66 

T 

.67 

T 

r 

.05 

T 

T 

.03 

T 

.01 

.11 

.62 

.04 

7 

7 

.04 

.09 

OE  KALB 

1.47 

T 

.59 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.00 

.59 

.01 

.06 

7 

.05 

7 

ELGIN 

1.30 

T 

.26 

.08 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

.03 

.54 

.11 

.11 

.02 

7 

7 

JOLIET  BRANDON  RD  OAm 

1.11 

T 

.44 

.09 

.03 

.01 

T 

T 

.01 

T 

.29 

.04 

.06 

.01 

7 

.14 

JOLIET 

1.32 

T 

.69 

T 

.47 

.7' 

.06 

.03 

LA  SALLE    1  S 

.5* 

.20 

.04 

T 

T 

T 

T 

•  05 

T 

.03 

.12 

.03 

.07 

7 

7 

7 

MARENGO 

1.38 

T 

.50 

T 

T 

T 

T 

T 

.20 

.62 

7 

.06 

7 

7 

7 

MARSEILLES  LOCK 

1.13 

.42 

.15 

T 

.02 

T 

.  -j 

T 

T 

.01 

.27 

.07 

.05 

7 

7 

■  09 

MIL  L  BROOK 

T 

.40 

.01 

MORRIS 

1.23 

.11 

.57 

T 

T 

T 

j 

T 

.26 

.09 

.07 

7 

.15 

MORRIS  5  N 

1.17 

.6* 

X 

T 

T 

... 

.29 

.72 

.02 

7 

.01 

.21 

OTTAWA 

1.01 

T 

.14 

T 

.02 

T 

T 

.r 

.47 

.02 

.17 

7 

.11 

PARK  FQREST 

1 .36 

T 

.66 

.46 

•  02 

.  1 1 

.02 

■  04 

PEQTONE 

.97 

.  55 

T 

T 

.02 

.01 

.26 

T 

.02 

7 

.05 

.06 

PERU  SEWAGE  PLANT 

1.4* 

T 

T 

.70 

■  14 

T 

T 

T 

.06 

T 

T 

T 

T 

T 

.06 

.39 

7 

7 

7 

T 

T 

STREATOR   2  ENE 

1  .60 

T 

T 

.80 

.07 

.  - 

.69 

.02 

UTICA  STARVED  ROCK  Dam 

1.49 

.63 

.15 

•  01 

.02 

T 

•  02 

T 

7 

.05 

.35 

.07 

.09 

.09 

.02 

T 

.04 

WAUKEGAN  4  WSW 

1.81 

T 

.54 

T 

.04 

T 

T 

T 

•  13 

.  70 

.33 

.02 

7 

7 

7 

7 

7 

WHEATON  3  SE 

1  .44 

T 

.61 

T 

T 

T 

T 

.03 

.60 

.01 

.  10 

.04 

7 

.05 

*       •  • 

WEST  03 

AVON  5  NE 

.65 

.31 

T 

. :  • 

T 

T 

T 

.0. 

.07 

.14 

BENTlEY   1  E 

1.36 

.70 

T 

T 

T 

.45 

7 

.03 

•  14 

7 

CANTO*  1  ESE 

1.15 

.43 

.01 

.10 

7 

.32 

.11 

7 

.06 

7 

7 

GALESBURG 

J  .93 

.11 

.27 

T 

.01 

T 

T 

T 

.  19 

.09 

.230 

.09 

T 

.16 

7 

GLADSTONE   DAM  IB 

)  .87 

.32 

.05 

T 

T 

T 

T 

T 

.200 

.10 

.09 

7 

.07 

7 

GOLDEN  1  NH 

1.00 

f 

.31 

.09 

.25 

.06 

.20 

7 

LA  HARPE 

2.39 

1.55 

T 

T 

.11 

.53 

T 

.07 

.13 

MACOMB 

1.27 

.35 

.35 

T 

T 

T 

T 

T 

.09 

T 

.21 

.  |  3 

7 

.  14 

7 

MONMOUTH 

.95 

.50 

. :  e 

T 

T 

.09 

.22 

.05 

MOUNT  STERLING 

1.01 

T 

■  40 

T 

T 

J 

T 

T 

.  ;  e 

.40 

7 

.13 

7 

7 

PAYSON 

1.23 

.48 

T 

T 

.  '  > 

T 

T 

T 

T 

.41 

T 

7 

.26 

7 

7 

.03 

OUINC Y 

1.46 

T 

.55 

.06 

.09 

.40 

.09 

7 

.23 

7 

.03 

QUINCT  F A A  AIRPORT 

1.02 

T 

.13 

.30 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

.09 

.19 

.12 

•  03 

.17 

.04 

7 

7 

7 

QUINCT  DAM  21  // 

1.40 

.57 

.03 

T 

.  ■- 

T 

.0! 

T 

.37 

.02 

.03 

.19 

7 

.06 

.             MEMORIAL  BRIDGE 

T 

.47 

■  11 

T 

.  - 

T 

.06 

.30 

.02 

.09 

.16 

7 

7 

.04 

RUSHVlLLE 

1.26 

.51 

T 

T 

.15 

.35 

.  1  : 

.  . : 

•      «  t 

CENTRAL  0* 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

1.10 

T 

.66 

T 

T 

T 

•  04 

T 

T 

.02 

•  07 

.03 

7 

.14 

7 

.04 

.10 

BLOOM  I NGTON  normal 

1.37 

.82 

T 

.06 

•  04 

T 

T 

,09 

.06 

.09 

7 

.04 

.04 

.10 

CHENO* 

1.14 

.61 

.06 

T 

T 

T 

. 

.16 

.09 

.05 

7 

.13 

CMILLUOTHE 

1.21 

.60 

•  07 

•OL 

T 

.32 

.06 

.06 

.01 

.06 

CLINTON  1  SSW 

1.85 

1.16 

.20 

T 

.04 

.  15 

.04 

7 

.03 

.03 

.20 

DECATUR 

1.9* 

.69 

.31 

T 

T 

.02 

.11 

.32 

.06 

.06 

.02 

.33 

FARMER  CITV 

1.73 

.45 

.30 

.10 

•  05 

.16 

.10 

.09 

.19 

.06 

.If 

.10 

HAVANA  POWER  STATION 

.92 

.40 

T 

T 

T 

T 

T 

.20 

.01 

.11 

.12 

.O1- 

LACON  2  E 

1.62 

T 

T 

.90 

T 

T 

7 

.50 

T 

.20 

.02 

LINCOLN 

1.45 

.64 

.12 

.01 

.06 

.  10 

.03 

.10 

.22 

•  IS 

HACK  I NAW 

.71 

.03 

T 

.07 

T 

.  17 

T 

.  10 

.  1 1 

•  07 

MASON  C I  TV  3  $ 

1 103 

.58 

.08 

T 

.01 

.11 

.09 

.09 

.05 

.10 

NXNONK 

D  2.18 

.62 

T 

0 

.30 

.64 

.22 

.21 

MOUNT  PULASKI 

1.59 

.51 

.10 

.03 

.30 

.10 

.10 

•  05 

.20 

NEW  SALEM   STATE  PARK 

1.31 

.48 

.03 

.  !  . 

.29 

.15 

.15 

.20 

PEORIA  wB  AIRPORT  //R 

T 

•  LI 

•  48 

T 

T 

.05 

.01 

01 

•  Of 

•  01 

■  12 

•  13 

7 

7 

T 

.07 

•  01 

7 

PRINCE  V I LLE   1  N 

.99 

.45 

T 

.02 

.05 

.07 

.01 

.29 

.09 

.05 

7 

TOULON 

•       »  • 

EAST  09 

DANVILLE 

1.  IB 

.44 

.12 

T 

.06 

.29 

T 

.31 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

.96 

.40 

.05 

.03 

T 

.10 

•  02 

.21 

.12 

7 

7 

.03 

GIBSON  CITY 

1.82 

1.36 

.07 

.01 

T 

.06 

.09 

.04 

.03 

.16 

HDQPE  s  ton 

.84 

T 

.33 

.07 

.07 

T 

T 

.01 

T 

T 

.02 

.06 

T 

T 

7 

7 

.25 

KANKAKEE  3  SW 

1.05 

T 

.61 

.08 

.03 

j 

T 

T 

T 

7 

.10 

.01 

.02 

7 

7 

T 

.20 

MONTICELLO  NO  2 

1.28 

.58 

T 

.02 

.20 

.16 

.32 

PIPER  C  I  TV  3  SE 

1.14 

T 

.72 

.07 

T 

.0. 

7 

.16 

T 

7 

.13 

PONT  I  AC 

.83 

.44 

.12 

T 

T 

7 

.06 

.05 

.07 

■ 

.04 

RANTQUL 

1.22 

.70 

.03 

.01 

.02 

.02 

.14 

.30 

SI  DILL 

.87 

.32 

.11 

T 

.01 

T 

.06 

.19 

•  02 

7 

.22 

URIANA 

1.38 

.07 

.56 

.12 

T 

.02 

T 

T 

.06 

7 

.16 

7 

T 

7 

* 

7 

.30 

WATSEKA  2  NW 

1.89 

.60 

T 

T 

.10 

.24 

T 

7 

7 

.23 

Ss>«  raiMane*  not* ■  following  SutUm 
-  147  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 

Continued  December  hh 


Day  of  Month 


Diauon 

i2 

1    1    2    1  3 

 1  1  , 

4  1  5   1  6 

7    !    8  T~9 

10  I 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30 

31 

WEST  SOUTHWEST  06 





ALTON  DAM  26 

1.69 

.46 

T 

T 

.06 

7 

.09 

T 

.05 

.11 

.47 

.01 

.14 

.27 

.04 

.17 

BARRY 

1.23 

.30 

7 

T 

.49 

.21 

.23 

BEAROSTOWN 

J*?? 

•  SO 

T 

7 

.10 

'  ^0 

i 

'  ?o 

.03 

"?o 

BLUFFS 

1.61 

.03 

.55 

'  n5 

.10 

.  4  B 

T 

■ 

T 

C ARL INVl LLE 

•  56 

'  rtA 

EOWAROSVKLE 

1.50 

.44 

.08 

T 

.11 

.02 

.05 

.16 

T 

.16 

.20 

.07 

.17 

GRAFTON 

2.24 

.62 

7 

.21 

7 

T 

.06 

7 

.10 

7 

.56 

.01 

.13 

.28 

7 

.25 

GREENVILLE   1  E 

.46 

GRIGGSVILLE 

1.68 

.60 

*°i 

T 

.05 

•  03 

•  36 

.03 

'W 

T 

•  j' 

HARDIN 

1  •  72 

•  °" 

T 

.04 

•  14 

.  13 

.  3 1 

.08 

.  2  8 

•  07 

•  13 

HlLLSBORO 

1.'2 

.53 

.22 

.08 

.04 

.38 

.08 

.17 

.05 

■  37 

JACKSONVILLE 

)  1.13 

T 

.31 

7 

7 

T 

7 

,02 

T 

T 

.07 

.14 

7 

.13 

7  D 

.20 

.06 

JERSEYVILLE   2  $W 

3  1 . 66 

.52 

.  08 

' 

T 

.06 

.03 

'  1!' 

.10 

'if 

■ 

HEDORA 

.56 

*  11 

MORRISON VlLLE  *>  SE 

1 . 3? 

.51 

.08 

•  09 

•  02 

.07 

.28 

.04 

.  12 

.04 

•  12 

MOUNT  OLIVE  1  E 

1.74 

.55 

.19 

.09 

7 

.41 

7 

.30 

7 

7 

.20 

PANA 

PLEASANT  HILL 

ilei 

.02 

!63 

!o4 

!o3 

.11 

!37 

!02 

!29 

.20 

!l0 

ROCKP0RT 

3  1.60 

T 

.50 

T 

T 

7 

7 

.30 

.15 

.10 

3  .20 

.95 

SPRINGFIELD  WB   AIRPORT  R 

1.39 

.14 

.36 

T 

.01 

.10 

7 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

.09 

.04 

.17 

.07 

7 

.03 

.06 

.25 

.03 

SPRINGFIELD  *  $E 

.99 

.30 

.15 

•  06 

.16 

.02 

li 

TAYLORV1 LLE 

1.65 

.02 

T 

7 

•  12 

1  n 

• 

VIRDEN  1  SSW 

!a9 

*12 

03 

•  10 

*30 

02 

20 

VIRGINIA 

1.35 

T 

.56 

.01 

T 

7 

.11 

.32 

.10 

111 

7 

.14 

WHITE  HALL    1  E 

1.66 

T 

.54 

T 

7 

.06 

.10 

.09 

.40 

.06 

.34 

7 

.07 

*       *  i* 

EAST  SOUTHEAST  Or 

CHARLESTON 

.13 

.34 

T 

T 

.05 

T 

.04 

.01 

.02 

.01 

T 

.01 

.35 

EFFINGHAM 

2.13 

.64 

7 

T 

.06 

T 

T 

.56 

.05 

■  10 

.70 

FLORA  2  NW 

2  .65 

•  02 

.66 

*  10 

.03 

.  10 

* \ri 

•  1 1 

•  30 

•  10 

'  \  \ 

GREENUP 

1.61 

.31 

*f  n 

HUT SON VI LLE   POWER  PL 

1.06 

■  65 

.05 

•  02 

.05 

•  07 

.20 

*  14 

"  1  A 

• 

L AwRENC  E VI LLE 

3.67 

.97 

.02 

.03 

.05 

.03 

.07 

.05 

.22 

.56 

.05 

.05 

.14 

.11 

.09 

.50 

.71 

MARSHALL    1  E 

1.53 

.70 

T 

T 

T 

.25 

.05 

7 

7 

.05 

.50 

MATTQON 

1 . 39 

•  01 

.40 

*°n 

•  01 

•  02 

T 

i" 

.03 

.04 

.02 

.06 

■  16 

mohEaqua 

1 .35 

.56 

T 

'  IT 

NEWTON 

1.66 

.69 

T 

T 

.03 

.  02 

QLNEY  2  S 

3.00 

.  10 

.08 

.  16 

PALESTINE 

2.43 

T 

!eo 

.02 

7 

.07 

.12 

.07 

.27 

!l5 

7 

T 

I 

.20 

.34 

PARIS  WATERWORKS 

2.15 

.55 

.02 

T 

.05 

T 

.06 

.45 

.02 

T 

T 

.20 

.80 

SAINTE  MARIE 

2.55 

.70 

.04 

.03 

.03 

T 

T 

.44 

T 

.15 

.22 

.22 

.70 

SALEM 

2.33 

•  03 

.73 

•  OS 

•  05 

.02 

.  08 

.  36 

.27 

•  ■* 

•  26 

•  17 

•  16 

TUSCOLA 

1 .64 

60 

.02 

•  01 

.22 

VANDAL  I  A  F  A A  AIRPORT 

2.30 

.24 

.49 

7 

•  13 

.03 

.01 

T 

T 

T 

T 

.02 

.04 

MILCOX 

2.61 

.71 

.10 

.10 

.10 

.  10 

.40 

.30 

ios 

!o5 

.  30 

.40 

WINDSOR 

3  1.66 

T 

.60 

7 

T 

.02 

T 

.02 

D 

.60 

.02 

7 

)  .40 

SOUTHWEST  OB 

ANNA  1  E 

4.27 

.56 

.62 

.20 

.11 

.43 

.03 

.05 

.40 

.31 

.86 

.36 

•  14 

BELLEVILLE  SO  ILL  U"IV 

1.73 

• 

.67 

.05 

.07 

• 

• 

.24 

• 

• 

» 

.20 

.43 

.07 

C  AHOK  I  A 

4 . 10 

.  03 

.07 

.02 

7 

.05 

.04 

7 

T 

T 

.13 

2 . 04 

.20 

.27 

.01 

.08 

1.16 

CAIRO  MB  CITY  R 

4.71 

•  70 

.49 

.11 

.11 

T 

.34 

.03 

.01 

•  13 

.  99 

1 . 00 

'  4C 

.06 

CARBQNDALE   SEWAGE  PL 

3.43 

.  18 

.08 

.07 

7 

.37 

.06 

.23 

.  29 

.  23 

• 

•  52 

CARLYLE  RESERVOIR 

2.60 

.62 

.12 

.07 

.02 

T 

.04 

.48 

.26 

.22 

.20 

.75 

CENTRAL  I A  2  SW 

2.62 

.58 

.02 

.11 

7 

.10 

.03 

.12 

.38 

.24 

7 

.22 

.12 

■  3C 

.40 

.60 

T 

.33 

.13 

.53 

CuBuEN  2  S 

3 '  99 

'51 

.64 

"  27 

'08 

T 

*31 

.03 

'  38 

31 

'  ^® 

*52 

du  quoin  innw 

3.62 

.60 

.20 

!l7 

!o7 

.08 

.24 

.It 

.35 

.50 

1.00 

.45 

GRAND  TOWER  2  N 

3.67 

.33 

.75 

.30 

T 

.36 

.10 

.26 

.79 

.21 

.57 

MAKANOA   1  NH 

3.76 

.60 

.66 

.21 

.04 

.35 

7 

.05 

.35 

.38 

.66 

.28 

.18 

MARION  4  NNE 

3.69 

.24 

.81 

.12 

7 

.09 

.34 

7 

.47 

.34 

.67 

.29 

.52 

NASHV I L L E   *  NE 

.30 

.01 

*  10 

•  01 

.15 

.13 

.14 

PRAIRIE   DU  ROCHER  1WSW 

2.95 

•  03 

.90 

.  IB 

.05 

.  32 

.  15 

.30 

.10 

.20 

.40 

.30 

RED  BUD 

2.72 

■  15 

45 

SPARTA 

3.04 

.21 

.39 

.12 

.02 

•  04 

.42 

.07 

!27 

.24 

!** 

.27 

.32 

WATERLOO  I  WSW 

2.14 

T 

.64 

T 

.07 

T 

T 

T 

T 

.01 

.08 

.19 

.25 

.25 

.16 

.27 

SOUTHEAST  09 

1 

ALBION 

2.66 

T 

1.02 

.02 

T 

.03 

.20 

.02 

.23 

.22 

j 

.56 

.20 

.36 

BENTON  FOREST  SERVICE 

3.67 

1.10 

.20 

.06 

.23 

.17 

7 

.35 

.44 

.21 

.3! 

.54 

BROOKPORT  DAM  52 

1.06 

.01 

.15 

C  ARM  I   6  NN 

3.37 

•  17 

.79 

.12 

.04 

.12 

T 

.  37 

7 

.15 

•  26 

.24 

•  61 

.1" 

.35 

OIXON  SPRINGS  agr  c 

4.17 

1.24 

.16 

•  10 

.06 

.20 

.  06 

.04 

.36 

.47 

1.12 

•  22 

•  12 

FAIRFIELD  RADIO  HFIM 

2.62 

.07 

.94 

.12 

.04 

.10 

.  10 

.01 

.15 

.23 

.73 

.17 

.14 

GOlCONDA  Dam  51 

.36 

.46 

HARRISBJRG 

4!74 

1.00 

.90 

!l7 

!io 

.36 

.05 

.  10 

!33 

|j3 

.83 

.3! 

.20 

MARR I S8URG  DISPOSAL  PL 

4.21 

• 

1.64 

.12 

7 

.12 

.30 

7 

.34 

T 

.20 

.43 

.63 

.43 

MCLEANSBORO 

3.16 

.20 

1.01 

.20 

7 

.20 

.30 

.24 

.30 

.30 

.59 

.21 

.31 

MT  CARMEL   1  NNW 

3.34 

.04 

1.06 

.08 

.01 

•  03 

.26 

.02 

.28 

.20 

.15 

.61 

.16 

.42 

MOUNT  VERNON 

3.06 

.62 

.02 

.10 

.02 

.08 

.05 

.  18 

.05 

7 

.26 

.05 

.27 

.07 

.54 

.S7 

ROSICLARE 

4.30 

.24 

.93 

.14 

7 

.12 

.34 

7 

.33 

T 

.30 

7 

.SI 

1.07 

.15 

.17 

SHAMNEETOMN  NEM  TOWN 

3.56 

1.06 

.12 

.08 

.11 

.03 

.48 

.10 

7 

.16 

.10 

.08 

.31 

.53 

.38 

■AVNE  CITV 

.98 

.03 

.19 

.01 

.04 

.0* 

.  19 

.17 

.27 

.81 

.40 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
SPARTA 

68 

DATE 

13 

LOWEST  TEMPERATURE 
FULTON  DAM  13 

-  6 

DATE 

27 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BROOKPDRT   DAM  52 

5.76 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
LA  SALLE  1  S 

.5*, 

GREATEST   1   OAV  PRECIPITATION 
CAHQKIA 

2,04) 

DATE 

23 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
2  STATIONS 

22.1 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

15 

DATE 

31* 

Sm  mta»Be«  not»§  following  Sution  Index. 
-  148  - 


DAILY  TEMPERATURES 


DECEMBER  1969 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

I 

2  | 

3 

4 

5 

e 

7 

3 

g 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

1 6 

18 

1 9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•         •  • 

NORTHWEST  01 

alEoo 

MAX 

44 

50 

43 

33 

37 

37 

34 

30 

36 

3  q 

34 

29 

41 

37 

25 

29 

29 

35 

30 

26 

30 

9  3 

26 

4  •• 

29 

27 

32.2 

MIN 

28 

29 

28 

13 

21 

29 

29 

18 

IS 

32 

18 

13 

26 

23 

10 

'  s 

23 

23 

13 

7 

21 

11 

19 

9 

19 

N 

2 

23 

22 

12 

13 

18.4 

DIXON 

MAX 

41 

5 1 

38 

34 

35 

?  5 

34 

29 

39 

41 

33 

28 

36 

36 

26 

29 

29 

37 

27 

27 

26 

29 

26 

20 

27 

23 

( 

9 

29 

30 

30 

31.6 

MIN 

2? 

23 

26 

13 

26 

28 

27 

20 

13 

31 

24 

10 

23 

24 

12 

8 

25 

24 

1» 

8 

12 

9 

19 

9 

1» 

12 

-  1 

20 

24 

24 

26 

19.0 

freepoRt 

MAX 

41 

46 

38 

33 

35 

38 

35 

32 

33 

37 

34 

26 

37 

37 

27 

27 

29 

35 

29 

22 

26 

l  g 

25 

20 

j  <• 

24 

31 

2  B 

27 

29 

29 

31.1 

MIN 

2* 

22 

26 

12 

14 

28 

30 

20 

14 

33 

21 

a 

24 

24 

8 

2 

11 

24 

18 

3 

17 

1 

11 

.  3 

19 

9 

3 

23 

23 

10 

22 

16.2 

FULTON  0AM  13 

MAX 

47 

46 

38 

33 

35 

38 

36 

34 

38 

36 

35 

27 

38 

37 

27 

26 

29 

36 

35 

25 

30 

29 

25 

19 

27 

27 

26 

27 

28 

29 

32 

32.2 

MIN 

31 

24 

2  3 

19 

19 

29 

32 

23 

16 

32 

24 

12 

27 

25 

13 

7 

24 

21 

16 

7 

ia 

11 

16 

6 

16 

12 

-  6 

2i 

24 

12 

22 

16.6 

GALVA 

MAX 

44 

50 

40 

33 

38 

36 

33 

32 

39 

41 

34 

27 

41 

37 

26 

31 

33 

35 

29 

26 

30 

27 

26 

22 

2 9 

26 

26 

j  g 

29 

26 

31 

32.5 

MIN 

28 

23 

27 

12 

17 

23 

29 

17 

18 

30 

18 

11 

24 

23 

8 

7 

/3 

23 

13 

8 

19 

8 

19 

3 

18 

11 

0 

23 

22 

13 

24 

17.7 

GENESIO 

MAX 

4* 

50 

39 

35 

37 

37 

34 

31 

40 

39 

34 

29 

40 

32 

28 

31 

32 

36 

26 

28 

30 

28 

26 

28 

.  9 

22 

27 

g  g 

29 

29 

32 

32.7 

MIN 

26 

27 

21 

16 

18 

26 

28 

19 

22 

32 

16 

12 

27 

23 

12 

10 

20 

23 

13 

9 

22 

11 

a 

4 

18 

' 

0 

2  3 

22 

13 

24 

17.9 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

47 

50 

32 

36 

35 

34 

34 

40 

41 

35 

26 

40 

40 

25 

29 

29 

34 

■  3 

23 

28 

26 

26 

23 

29 

28 

25 

28 

30 

33 

32.7 

MIN 

31 

23 

14 

14 

2  6 

30 

23 

21 

29 

24 

12 

.'2 

25 

13 

8 

10 

17 

16 

11 

21 

11 

21 

4 

17 

17 

0 

24 

26 

22 

27 

19.1 

KEWANEE 

MAX 

47 

47 

45 

33 

38 

36 

37 

35 

39 

42 

39 

25 

3  1 

35 

30 

3  3 

32 

32 

36 

31 

3  2 

27 

^7 

27 

I  5 

26 

29 

27 

26 

31 

28 

33.4 

MIN 

2* 

28 

25 

16 

15 

20 

33 

19 

21 

32 

24 

13 

2  1 

21 

14 

12 

13 

24 

.6 

11 

17 

10 

19 

9 

13 

12 

7 

20 

24 

16 

19 

18.4 

MOL I NE   W8  AIRPORT 

MAX 

44 

51 

-.7 

35 

37 

38 

33 

26 

37 

37 

33 

28 

40 

30 

26 

28 

32 

35 

27 

26 

30 

27 

26 

21 

26 

24 

26 

26 

27 

27 

30 

31.9 

MIN 

26 

30 

23 

15 

16 

24 

28 

19 

23 

33 

16 

11 

28 

23 

11 

a 

19 

27 

12 

9 

22 

7 

4 

3 

22 

1 

-  3 

24 

22 

13 

19 

17.1 

MORRISON 

MAX 

48 

49 

43 

34 

37 

46 

40 

34 

40 

40 

36 

26 

38 

32 

27 

30 

3 1 

37 

34 

26 

31 

26 

28 

26 

2  7 

29 

20 

2  0 

28 

28 

30 

33.3 

MIN 

26 

23 

28 

14 

16 

30 

29 

IB 

14 

32 

22 

8 

24 

22 

12 

6 

21 

22 

16 

7 

22 

7 

22 

4 

2  5 

12 

-  4 

12 

24 

14 

13 

17.3 

mount  Carroll 

MAX 

43 

46 

35 

33 

34 

37 

34 

31 

37 

37 

34 

24 

36 

35 

26 

26 

26 

35 

29 

24 

29 

26 

24 

19 

25 

24 

26 

26 

26 

28 

3 1 

30.6 

MIN 

27 

24 

27 

13 

14 

25 

29 

18 

9 

32 

20 

6 

23 

23 

8 

3 

16 

21 

14 

4 

13 

2 

17 

5 

13 

9 

2 

2, 

23 

15 

22 

16.3 

PAH  PAX 

MAX 

47 

35 

45 

33 

30 

34 

35 

35 

30 

37 

40 

27 

29 

38 

27 

23 

30 

33 

33 

23 

23 

28 

28 

23 

20 

28 

21 

29 

26 

27 

31 

30.6 

MIN 

25 

22 

25 

11 

11 

22 

27 

19 

13 

26 

23 

9 

10 

25 

8 

9 

9 

20 

27 

7 

7 

3 

3 

8 

8 

10 

3 

13 

20 

15 

16 

14.7 

ROCHELLE   1  H 

MAX 

50 

36 

•.7 

35 

35 

38 

36 

35 

31 

36 

42 

27 

31 

37 

30 

22 

30 

36 

33 

26 

23 

2  3 

27 

23 

I  6 

22 

22 

3C 

26 

25 

26 

31.6 

MIN 

28 

21 

29 

11 

14 

29 

25 

21 

11 

27 

26 

7 

11 

25 

7 

7 

6 

22 

22 

5 

8 

6 

6 

10 

12 

2 

10 

22 

24 

13 

19 

13.5 

RQCKFJRO  wb  airport 

MAX 

39 

47 

36 

35 

38 

38 

35 

30 

36 

40 

35 

27 

3" 

37 

28 

29 

3 1 

37 

28 

24 

29 

28 

25 

1  q 

2  1 

2 1 

30 

2  8 

27 

29 

29 

31.6 

MIN 

23 

23 

20 

16 

16 

30 

30 

14 

17 

33 

16 

10 

2  3 

20 

14 

8 

15 

26 

17 

10 

17 

3 

2 

3 

18 

2 

6 

24 

23 

18 

23 

16.8 

STOCKTON 

MAX 

41 

44 

36 

34 

32 

38 

33 

31 

35 

36 

32 

25 

36 

35 

25 

26 

26 

34 

26 

2 1 

28 

24 

23 

23 

24 

23 

28 

25 

26 

26 

29 

29.9 

MIN 

28 

26 

26 

13 

12 

26 

29 

16 

15 

3  2 

18 

7 

23 

22 

10 

8 

11 

24 

16 

6 

19 

4 

13 

7 

13 

10 

10 

21 

22 

IS 

21 

16.9 

TISkILWA 

MAX 

53 

41 

52 

39 

35 

37 

3B 

35 

35 

42 

43 

29 

34 

42 

27 

32 

35 

37 

37 

26 

27 

30 

28 

30 

2' 

30 

28 

28 

29 

30 

33 

34.5 

MIN 

27 

20 

I  e 

14 

14 

20 

22 

22 

23 

29 

28 

9 

1 1 

26 

a 

10 

18 

1  8 

16 

a 

1 1 

a 

9 

2 

4 

16 

0 

24 

17 

18 

13.9 

WALNUT 

MAX 

43 

50 

37 

34 

35 

37 

33 

32 

37 

42 

33 

28 

39 

35 

24 

28 

28 

35 

25 

24 

28 

2  6 

27 

19 

28 

26 

2  B 

26 

29 

32 

31.7 

•          •  • 

MIN 

22 

24 

22 

9 

18 

27 

2« 

19 

18 

30 

22 

s 

25 

24 

5 

6 

19 

20 

13 

a 

13 

4 

18 

6 

11 

2 

22 

22 

12 

24 

16.9 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

45 

37 

35 

36 

38 

34 

34 

38 

44 

34 

30 

38 

35 

30 

33 

26 

34 

28 

29 

2 1 

27 

26 

24 

27 

27 

34 

29 

34 

32 

32.8 

MIN 

24 

18 

26 

15 

13 

29 

26 

22 

19 

29 

28 

13 

20 

25 

14 

14 

12 

24 

21 

11 

16 

21 

7 

21 

16 

18 

24 

23 

21 

23 

19.4 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

38 

47 

36 

37 

36 

37 

34 

33 

40 

44 

36 

26 

37 

35 

30 

34 

29 

36 

27 

27 

28 

31 

27 

22 

2  3 

„ 

. 

28 

}l 

36 

33 

32.8 

MIN 

22 

22 

22 

15 

12 

30 

30 

24 

22 

31 

16 

6 

24 

22 

14 

12 

16 

23 

21 

10 

21 

10 

20 

10 

18 

27 

23 

22 

20 

18.5 

9ARR1N&T0N 

MAX 

49 

35 

40 

34 

35 

37 

34 

33 

38 

45 

30 

i  9 

38 

33 

30 

32 

33 

33 

27 

25 

26 

30 

27 

i  2 

26 

28 

26 

„ 

32.5 

Mm 

26 

19 

18 

15 

14 

\l 

21 

23 

21 

27 

26 

7 

8 

27 

14 

12 

13 

12 

24 

11 

13 

10 

4 

IS 

11 

22 

22 

22 

24 

17.1 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

MAX 

42 

46 

36 

36 

37 

37 

33 

40 

45 

38 

27 

,1 

36 

33 

33 

29 

37 

26 

27 

29 

3  2 

28 

26 

28 

26 

3J 

3. 

30 

36 

34.0 

MIN 

23 

23 

23 

17 

18 

31 

33 

25 

23 

31 

21 

13 

27 

23 

20 

23 

18 

26 

20 

13 

21 

16 

24 

14 

i : 

14 

19 

;'• 

27 

27 

19 

22.0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

42 

46 

37 

36 

37 

37 

34 

42 

42 

40 

29 

41 

36 

32 

3« 

34 

37 

29 

28 

30 

3  " 

27 

25 

3  0 

27 

3, 

}2 

39 

J4 

34.6 

MIN 

29 

28 

26 

21 

27 

33 

32 

28 

28 

32 

23 

15 

26 

26 

22 

2  7 

25 

28 

2 : 

18 

22 

21 

21 

18 

21 

23 

24 

29 

30 

30 

25.0 

CHICAGO  MB  AIRPORT 

MAX 

42 

48 

37 

37 

36 

36 

34 

4  1 

46 

40 

28 

40 

37 

32 

34 

30 

38 

29 

30 

37 

27 

24 

J  1 

JT 

33 

3. 

31 

36 

3) 

34.4 

MIN 

24 

24 

23 

17 

23 

31 

33 

27 

25 

31 

22 

13 

27 

25 

21 

27 

22 

28 

2  1 

13 

22 

18 

23 

10 

2  1 

18 

IS 

24 

29 

29 

23 

23.0 

CHICAGO  wB  C I  TV  NO  2 

MAX 

4 1 

3  5 

35 

35 

34 

32 

4 1 

42 

40 

28 

3  } 

35 

33 

33 

32 

37 

9 

27 

29 

2  9 

26 

23 

2  B 

2? 

32 

10 

J5 

33.4 

MIN 

29 

26 

23 

20 

28 

31 

29 

26 

27 

34 

20 

15 

24 

23 

20 

26 

25 

27 

l» 

17 

20 

19 

20 

17 

n 

20 

23 

21 

27 

29 

28 

23.7 

DE  KALI) 

MAX 

38 

46 

35 

35 

36 

35 

33 

37 

45 

35 

23 

36 

32 

29 

30 

29 

36 

2  6 

24 

28 

27 

26 

20 

24 

2l 

28 

3 

29 

3. 

31.1 

MIN 

27 

21 

29 

12 

15 

28 

29 

22 

15 

30 

22 

6 

IB 

27 

12 

10 

16 

23 

22 

16 

20 

5 

18 

19 

20 

21 

13 

20 

17.9 

JOLIET 

MAX 

36 

39 

36 

J9 

41 

44 

40 

27 

„  ; 

3S 

33 

37 

3 1 

38 

35 

29 

31 

31 

30 

27 

I  a 

29 

30 

36 

33.4 

MIN 

30 

25 

30 

16 

19 

30 

30 

27 

26 

29 

23 

11 

<  3 

29 

17 

.e 

IS 

21 

23 

14 

19 

14 

21 

7 

.  » 

13 

10 

23 

26 

23 

26 

21.4 

MARENGO 

MAX 

41 

37 

35 

37 

3  5 

32 

37 

43 

37 

25 

I  J 

35 

27 

3  | 

29 

35 

3 ' 

23 

28 

32 

25 

20 

2  0 

2J 

33 

29 

29 

29 

J4 

32.3 

MIN 

25 

18 

27 

13 

12 

25 

30 

23 

16 

31 

23 

7 

W 

25 

11 

9 

16 

22 

21 

13 

19 

2 

.  5 

13 

7? 

22 

16 

23 

17.4 

MORRIS  3  N 

MAX 

38 

3T 

34 

34 

38 

42 

35 

26 

3  1 

35 

30 

33 

3C 

36 

3  J 

26 

29 

3  - 

28 

24 

28 

26 

M 

33 

32.9 

Mm 

21 

20 

25 

19 

15 

27 

29 

22 

20 

26 

23 

10 

2  1 

26 

14 

11 

14 

19 

20 

11 

16 

19 

3 

1 1 

-  1 

2  7 

23 

21 

16 

17.6 

OTTAWA 

MAX 

4£ 

3  fi 

38 

3  g 

jj 

34 

41 

46 

36 

30 

4  1 

31 

31 

3  7 

30 

38 

29 

28 

30 

J7 

29 

23 

31 

29 

30 

30 

30 

J5 

34.3 

Mm 

27 

23 

27 

14 

19 

30 

31 

23 

24 

31 

25 

12 

23 

27 

14 

.3 

16 

23 

11 

23 

21 

10 

20 

13 

24 

23 

22 

23 

20.6 

PARK  FOREST 

MAX 

]  9 

49 

38 

39 

37 

36 

35 

4  1 

45 

37 

31 

40 

36 

32 

3  ■ 

30 

33 

29 

29 

30 

31 

26 

23 

27 

26 

3, 

26 

j. 

,, 

„ 

34.1 

Mm 

20 

23 

27 

14 

16 

26 

28 

22 

24 

26 

16 

16 

24 

20 

13 

2  2 

16 

22 

.« 

11 

13 

14 

10 

4 

17.9 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

39 

50 

39 

36 

38 

32 

32 

37 

43 

33 

27 

33 

34 

27 

>•> 

28 

36 

2" 

24 

28 

26 

23 

21 

24 

31. a 

Mm 

20 

21 

23 

20 

18 

26 

17 

23 

31 

17 

12 

23 

20 

9 

12 

19 

25 

16 

17 

10 

9 

11 

17.1 

WAUKEGAN  <•  wSw 

MAX 

30 

36 

45 

33 

35 

38 

35 

32 

39 

45 

32 

28 

39 

34 

30 

33 

32 

33 

27 

27 

21 

24 

31 

23 

26 

30 

33.3 

Mm 

22 

22 

28 

17 

17 

34 

26 

20 

26 

31 

12 

13 

27 

16 

.6 

16 

16 

23 

13 

13 

13 

12 

19 

1* 

20.3 

WHEATON  3  SE 

MAX 

42 

47 

40 

36 

37 

37 

33 

40 

43 

39 

23 

33 

35 

31 

36 

29 

36 

33 

27 

29 

24 

23 

26 

34.0 

Mm 

28 

17 

29 

9 

13 

23 

30 

24 

20 

28 

22 

9 

20 

28 

13 

IT 

13 

21 

20 

11 

10 

20 

7 

16 

19.2 

S*a  UMH  Not*a  Following  Suuou  Index 


DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

Continued  DECEMBER  1969 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   |   8   |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•          •  • 

WEST 

03 

GALESBURG 

MAX 

44 

52 

39 

34 

37 

36 

34 

3 1 

44 

34 

29 

43 

34 

28 

31 

34 

36 

26 

28 

31 

27 

27 

22 

2B 

26 

28 

30 

29 

27 

31 

32.9 

MIN 

l~> 

29 

22 

14 

24 

30 

29 

17 

26 

33 

15 

13 

27 

23 

I* 

11 

22 

23 

13 

9 

23 

!<• 

13 

12 

2 1 

4 

3 

24 

22 

16 

l* 

18.9 

GOLDEN   1  NW 

MAX 

46 

55 

44 

37 

37 

37 

3 1 

4 1 

40 

34 

32 

47 

39 

31 

34 

36 

36 

30 

28 

31 

29 

25 

24 

29 

27 

27 

33 

31 

25 

27 

34.1 

MIN 

27 

28 

31 

17 

22 

30 

30 

17 

25 

29 

I9 

18 

28 

26 

15 

15 

27 

29 

22 

11 

24 

19 

2 1 

5 

17 

12 

6 

25 

23 

16 

9 

20.6 

LA  HARPE 

MAX 

49 

53 

46 

36 

37 

34 

42 

40 

36 

32 

43 

39 

30 

33 

36 

36 

35 

28 

26 

29 

27 

26 

29 

28 

25 

31 

31 

25 

29 

34.3 

MIN 

27 

27 

30 

16 

16 

30 

29 

19 

19 

32 

19 

14 

26 

24 

14 

12 

26 

28 

17 

1  0 

22 

19 

20 

9 

19 

7 

6 

22 

2  1 

14 

13 

19.6 

MQNHDUTH 

MAX 

45 

53 

43 

34 

36 

36 

35 

31 

39 

41 

35 

29 

44 

38 

29 

31 

33 

35 

31 

27 

30 

29 

26 

23 

28 

27 

26 

31 

32 

27 

32 

33.5 

MIN 

26 

27 

22 

12 

18 

30 

24 

19 

19 

32 

13 

15 

2  1 

23 

1 2 

10 

22 

26 

1  7 

21 

16 

22 

20 

10 

25 

24 

14 

15 

18.7 

QUZNCY 

MAX 

49 

56 

45 

38 

39 

37 

35 

34 

42 

44 

35 

34 

50 

41 

34 

36 

37 

40 

36 

29 

32 

29 

27 

26 

33 

27 

27 

34 

32 

24 

28 

35.8 

MIN 

31 

34 

32 

26 

28 

32 

31 

24 

30 

19 

22 

26 

19 

1 8 

2  8 

15 

26 

20 

22 

16 

20 

1 3 

14 

24 

23 

17 

19 

24.0 

CUlNCY   FAA  A  I RPQRT 

MAX 

46 

56 

40 

35 

38 

36 

33 

31 

39 

39 

34 

33 

48 

38 

29 

33 

36 

39 

29 

27 

31 

27 

27 

25 

27 

17 

26 

32 

30 

25 

25 

33.3 

MIN 

30 

30 

25 

20 

26 

31 

28 

21 

27 

30 

21 

21 

33 

26 

18 

14 

27 

27 

16 

13 

22 

20 

16 

10 

15 

7 

12 

24 

23 

20 

15 

21.6 

RUSHV I LLE 

52 

48 

41 

36 

38 

34 

42 

46 

46 

29 

50 

38 

31 

32 

35 

37 

31 

33 

31 

26 

27 

31 

27 

20 

28 

28 

32 

30 

28 

34,6 

*           *  • 

MIN 

22 

2 1 

20 

1  5 

19 

20 

11 

17 

25 

28 

15 

1 8 

28 

1  3 

22 

27 

22 

16 

22 

19 

22 

10 

17 

7 

22 

22 

19 

12 

19.3 

CENTRAL 

04 

blOqmingtqn  normal 

46 

50 

46 

33 

35 

35 

40 

39 

28 

41 

40 

28 

32 

31 

35 

32 

25 

30 

29 

27 

23 

29 

26 

28 

29 

29 

30 

30 

MIN 

29 

20 

29 

15 

15 

28 

30 

26 

24 

28 

21 

15 

25 

26 

1 3 

10 

1  5 

26 

20 

1  2 

22 

1 1 

20 

8 

2  3 

15 

1 

23 

25 

23 

24 

20.0 

c  henoa 

36 

42 

37 

28 

40 

36 

28 

33 

32 

36 

31 

27 

30 

28 

28 

2* 

29 

26 

29 

29 

29 

32 

32 

MIN 

26 

30 

26 

23 

26 

23 

15 

26 

25 

16 

14 

23 

2  2 

19 

1 2 

19 

11 

19 

3 

20 

14 

7 

22 

25 

24 

2  3 

19.7 

DEC  ATUR 

48 

54 

43 

39 

38 

37 

48 

36 

28 

49 

42 

34 

36 

40 

37 

32 

31 

32 

31 

29 

26 

30 

29 

26 

31 

31 

34 

32 

MIN 

23 

22 

28 

15 

19 

30 

30 

26 

29 

28 

24 

18 

26 

27 

1 6 

14 

20 

29 

22 

1 3 

21 

12 

1  8 

10 

21 

14 

5 

25 

27 

24 

24 

21.4 

FARMER  CITY 

42 

52 

40 

37 

36 

36 

43 

38 

30 

43 

39 

31 

35 

38 

33 

34 

28 

32 

28 

29 

23 

31 

2d 

28 

30 

30 

34 

37 

MIN 

30 

22 

26 

16 

1  7 

23 

30 

23 

26 

23 

24 

16 

25 

27 

12 

1 1 

1  8 

28 

20 

1 2 

19 

12 

1 9 

6 

19 

10 

23 

26 

23 

23 

19.9 

HAVANA  POWER  STATION 

46 

55 

48 

36 

40 

39 

37 

35 

45 

41 

31 

49 

44 

31 

35 

38 

38 

34 

28 

33 

31 

30 

32 

31 

29 

27 

31 

31 

29 

29 

36.4 

MIN 

29 

22 

3 1 

IB 

16 

2  8 

31 

21 

^fl 

29 

2  5 

20 

27 

27 

1 8 

1 2 

24 

27 

1 2 

23 

20 

17 

10 

20 

23 

26 

22 

17 

21.2 

LACON  2  E 

MAX 

44 

51 

42 

33 

36 

37 

35 

35 

42 

44 

37 

30 

43 

39 

27 

34 

30 

36 

33 

33 

30 

26 

26 

25 

31 

28 

26 

30 

29 

31 

34 

34 .  ?. 

MIN 

29 

24 

29 

13 

16 

27 

30 

29 

25 

29 

22 

13 

26 

26 

1 1 

9 

19 

26 

19 

9 

1  9 

9 

2 1 

5 

15 

1 1 

1 

23 

24 

20 

25 

19.5 

LINCOLN 

MAX 

43 

54 

43 

35 

38 

37 

36 

37 

41 

45 

36 

28 

46 

39 

31 

34 

36 

47 

32 

26 

32 

30 

29 

24 

30 

26 

26 

31 

31 

32 

32 

35.3 

MIN 

27 

24 

29 

18 

20 

27 

31 

25 

27 

28 

25 

19 

25 

27 

19 

15 

22 

28 

20 

13 

19 

15 

22 

10 

21 

11 

6 

24 

26 

24 

25 

21.7 

MASON  CITY  3  S 

MAX 

44 

54 

46 

34 

38 

37 

36 

36 

41 

43 

38 

29 

48 

42 

30 

33 

37 

38 

33 

28 

31 

31 

29 

22 

30 

26 

26 

31 

31 

29 

29 

34.9 

MIN 

26 

23 

29 

14 

18 

27 

31 

24 

29 

28 

27 

19 

27 

27 

16 

14 

26 

27 

20 

12 

21 

12 

22 

10 

21 

12 

2 

24 

27 

24 

22 

21.3 

NINQNK 

MAX 

41 

50 

39 

34 

34 

36 

35 

36 

40 

36 

34 

27 

38 

38 

29 

32 

32 

37 

31 

27 

31 

29 

28 

24 

32 

25 

27 

30 

29 

30 

32 

33.0 

MIN 

29 

23 

28 

14 

18 

26 

26 

22 

23 

24 

22 

14 

24 

2 1 

12 

12 

l9 

20 

19 

10 

22 

10 

16 

19 

14 

5 

25 

24 

22 

24 

19.1 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

42 

52 

39 

33 

35 

36 

33 

31 

37 

42 

33 

27 

42 

33 

26 

31 

34 

36 

24 

27 

30 

28 

26 

22 

27 

25 

27 

29 

28 

26 

29 

32.1 

MIN 

26 

25 

21 

15 

21 

29 

30 

19 

28 

30 

16 

14 

?6 

24 

12 

11 

27 

24 

14 

11 

23 

10 

10 

10 

21 

6 

2 

25 

24 

21 

26 

19.4 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

42 

52 

42 

32 

34 

36 

4 1 

41 

40 

26 

40 

37 

26 

32 

37 

35 

3l 

27 

30 

28 

27 

24 

28 

26 

26 

30 

29 

26 

30 

33.2 

MIN 

28 

25 

30 

1  7 

25 

28 

29 

20 

20 

30 

22 

12 

26 

25 

10 

9 

25 

26 

1  8 

23 

9 

20 

6 

20 

13 

-  2 

23 

25 

16 

2  5 

19.8 

EAST 

0  5 

DANy I L  LE 

44 

51 

46 

37 

36 

38 

43 

40 

29 

43 

42 

36 

35 

39 

37 

34 

30 

32 

31 

31 

25 

31 

29 

32 

32 

32 

36 

35 

Li7 

MIN 

32 

19 

3 1 

I  8 

16 

30 

32 

31 

27 

25 

27 

20 

25 

29 

20 

21 

20 

25 

25 

2  1 

2 1 

17 

22 

2 

2 1 

1 8 

1  2 

25 

29 

2  8 

16 

riuUr  t  3  1  UN 

41 

47 

40 

34 

35 

36 

40 

36 

28 

42 

39 

31 

33 

37 

36 

33 

29 

30 

31 

28 

2' 

28 

28 

31 

30 

30 

34 

32 

MIN 

28 

22 

27 

15 

17 

28 

31 

29 

28 

29 

2  5 

17 

24 

27 

1  6 

20 

20 

27 

2  3 

20 

20 

16 

16 

19 

16 

1 2 

24 

27 

27 

19 

21.8 

KANKAKtE   3  SW 

40 

48 

40 

37 

36 

36 

3  5 

42 

42 

38 

27 

41 

36 

32 

34 

33 

37 

34 

28 

30 

32 

29 

23 

29 

28 

32 

29 

30 

35 

35 

MIN 

30 

21 

28 

16 

17 

29 

31 

28 

26 

28 

26 

15 

23 

29 

17 

19 

18 

23 

20 

1  5 

16 

15 

2 1 

5 

16 

1 1 

7 

23 

27 

26 

20 

21.0 

PIPER  CITY  3  SE 

39 

49 

39 

35 

36 

36 

35 

40 

35 

27 

40 

39 

30 

34 

34 

37 

32 

28 

30 

29 

28 

28 

2? 

27 

29 

30 

30 

34 

33 

MIN 

27 

22 

28 

15 

17 

28 

30 

27 

29 

28 

25 

16 

24 

27 

15 

14 

16 

2  5 

22 

15 

19 

10 

19 

3 

19 

12 

8 

23 

26 

24 

18 

20.4 

PQNTIAC 

MAX 

45 

51 

42 

36 

35 

35 

34 

34 

38 

43 

37 

29 

39 

38 

32 

36 

34 

35 

33 

27 

30 

28 

26 

23 

30 

28 

28 

29 

28 

33 

37 

34.0 

MIN 

29 

23 

30 

15 

18 

29 

30 

26 

25 

27 

25 

15 

25 

28 

15 

14 

14 

26 

23 

12 

19 

13 

20 

5 

20 

17 

6 

23 

25 

24 

23 

20.8 

RANTOUL 

MAX 

43 

49 

45 

34 

35 

36 

37 

37 

44 

39 

36 

28 

44 

40 

30 

35 

35 

36 

34 

34 

31 

30 

29 

21 

29 

26 

30 

31 

30 

34 

33 

34.8 

MIN 

29 

23 

26 

15 

19 

28 

31 

28 

30 

29 

26 

16 

24 

28 

17 

15 

20 

27 

22 

15 

20 

13 

20 

7 

19 

20 

8 

25 

22 

25 

24 

21.6 

URB ANA 

MAX 

42 

51 

40 

37 

36 

37 

37 

38 

44 

41 

36 

29 

42 

34 

32 

36 

38 

36 

28 

27 

31 

30 

26 

24 

29 

27 

29 

31 

31 

35 

33 

34.5 

MIN 

28 

26 

24 

19 

25 

30 

32 

29 

29 

31 

22 

20 

26 

27 

21 

19 

25 

28 

20 

17 

22 

15 

15 

8 

24 

13 

11 

25 

26 

26 

26 

22.9 

WATSEKA  2  NW 

MAX 

42 

48 

41 

36 

38 

36 

36 

37 

42 

41 

34 

32 

42 

38 

32 

35 

36 

36 

35 

29 

30 

31 

27 

22 

28 

26 

31 

29 

30 

34 

40 

34  . 7 

•      *  » 

MIN 

30 

24 

27 

16 

23 

28 

31 

27 

30 

26 

17 

14 

24 

27 

17 

21 

21 

31 

23 

20 

19 

15 

21 

0 

19 

14 

17 

23 

26 

26 

26 

22.0 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  Dam  26 

MAX 

57 

48 

58 

45 

38 

39 

35 

39 

42 

44 

45 

36 

35 

57 

38 

33 

36 

42 

43 

35 

35 

32 

34 

30 

30 

34 

28 

32 

34 

33 

30 

MIN 

28 

28 

3 1 

22 

22 

29 

32 

29 

27 

29 

30 

24 

25 

29 

25 

19 

18 

25 

27 

19 

19 

24 

23 

17 

15 

19 

15 

17 

30 

25 

24 

24.1 

C  AR  L I NV I L  L  E 

MAX 

46 

57 

44 

34 

39 

36 

35 

4  1 

42 

41 

36 

33 

56 

47 

32 

34 

39 

*1 

34 

25 

32 

30 

29 

24 

33 

30 

26 

33 

33 

29 

29 

36.2 

MIN 

27 

2 1 

28 

1  5 

1  5 

27 

30 

25 

27 

24 

2  8 

20 

25 

26 

20 

12 

17 

3  1 

20 

19 

21 

2 1 

22 

8 

2  1 

10 

23 

28 

24 

23 

21  .5 

ORIGCSVULF 

MAX 

46 

57 

45 

35 

40 

36 

34 

35 

4? 

38 

36 

31 

52 

40 

33 

35 

37 

39 

31 

28 

31 

28 

28 

27 

29 

27 

26 

33 

30 

27 

31 

35.  1 

MIN 

28 

30 

29 

15 

23 

28 

30 

20 

27 

26 

22 

19 

27 

25 

17 

13 

20 

27 

21 

12 

22 

19 

22 

8 

1» 

7 

9 

26 

26 

21 

16 

21.1 

HILLSBORO 

MAX 

45 

58 

48 

40 

38 

37 

37 

40 

44 

43 

41 

32 

56 

■.9 

34 

36 

39 

42 

40 

36 

31 

31 

31 

26 

34 

32 

25 

33 

33 

31 

32 

37.9 

MIN 

30 

23 

30 

18 

18 

31 

33 

27 

30 

25 

29 

19 

25 

27 

22 

15 

20 

25 

20 

20 

21 

21 

21 

5 

21 

14 

10 

23 

28 

24 

24 

22.5 

JACKSONVILLE 

MAX 

48 

55 

42 

38 

40 

35 

33 

36 

42 

40 

38 

32 

52 

42 

32 

35 

37 

39 

36 

23 

31 

28 

27 

25 

30 

24 

25 

33 

32 

27 

28 

35.0 

MIN 

28 

26 

28 

16 

24 

29 

31 

23 

28 

29 

29 

20 

27 

26 

IB 

15 

20 

31 

20 

13 

23 

21 

25 

9 

22 

12 

7 

23 

26 

23 

20 

22.3 

Soe  R«f»r«QC«  Notes  Following  Station  InoWx 
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DAILY  TEMPERATURES 


DECEMBER  1969 


Station 

Dayol  Month 

• 

ot 
1 

> 

< 

1 

3 

« 

5  1  6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

JERSEYVIlLE  2  Sw 

MAX 

50 

5  9 

50 

36 

40 

37 

35 

42 

43 

42 

4  1 

37 

■  H 

52 

35 

36 

.  8 

30 

25 

32 

26 

37.7 

M1N 

29 

30 

22 

18 

20 

28 

32 

26 

29 

27 

29 

21 

.  ^ 

16 

21 

13 

17 

2I 

21 

17 

23 

10 

20 

10 

23 

7 

12 

23 

23 

20 

22 

21.4 

MQRRISONVILLF  4  SE 

MAX 

44 

54 

42 

33 

39 

36 

35 

40 

43 

40 

36 

29 

38 

30 

2  B 

23 

31 

29 

26 

33 

33 

29 

35.1 

MIN 

28 

26 

31 

IS 

21 

28 

32 

28 

30 

29 

27 

22 

!•> 

28 

17 

15 

21 

30 

22 

20 

20 

13 

20 

2 

13 

9 

3 

24 

27 

23 

23 

21.9 

PANa 

MAX 

42 

5  5 

43 

32 

36 

37 

37 

39 

43 

41 

37 

27 

1  0 

31 

3? 

2  7 

29 

2  8 

24 

31 

30 

26 

31 

28 

34.9 

MIN 

31 

23 

30 

16 

22 

30 

33 

28 

30 

27 

27 

21 

24 

27 

21 

17 

23 

31 

21 

20 

21 

20 

20 

5 

21 

13 

8 

24 

27 

23 

23.1 

SPRINGMELO  UB  AIRPORT 

MAX 

45 

55 

42 

34 

39 

37 

34 

38 

42 

36 

29 

48 

29 

33 

3  5 

29 

28 

3  1 

29 

27 

24 

*  9 

26 

23 

32 

30 

" 

27 

34.2 

MIN 

2& 

26 

25 

17 

22 

31 

31 

27 

32 

28 

22 

20 

2a 

28 

19 

15 

23 

27 

21 

16 

23 

17 

16 

10 

24 

4 

7 

23 

23 

23 

22.2 

SPRINGF  IE  LO  *  SE 

MAX 

53 

5  5 

42 

35 

37 

40 

3 1 

34 

32 

28 

32 

29 

26 

26 

30 

26 

27 

32 

3 1 

35.8 

MIN 

25 

28 

31 

18 

21 

31 

32 

27 

27 

26 

29 

20 

20 

26 

20 

17 

18 

24 

24 

16 

17 

17 

19 

11 

11 

14 

10 

26 

26 

24 

22.0 

V1RQEN  1  SSw 

MAX 

*5 

55 

44 

34 

39 

36 

35 

39 

41 

40 

39 

30 

52 

41 

31 

34 

37 

38 

34 

25 

30 

31 

30 

23 

32 

32 

31 

36.2 

MIN 

26 

3  1 

17 

19 

i  S 

3  3 

27 

27 

19 

1 9 

1 8 

1 9 

2 1 

1 9 

24 

22 

22.8 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

50 

57 

51 

37 

40 

37 

35 

38 

42 

39 

36 

55 

26 

2  6 

36.2 

•          •  * 

MIN 

30 

23 

30 

17 

21 

29 

31 

23 

28 

26 

26 

20 

27 

26 

22 

12 

19 

32 

22 

15 

21 

21 

24 

2 6 

21 

10 

10 

24 

26 

23 

20 

22.1 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

t,  3 

54 

45 

35 

38 

37 

40 

39 

42 

41 

40 

29 

43 

47 

32 

35 

38 

35 

28 

3 1 

33.6 

MIN 

29 

25 

30 

16 

22 

21 

29 

31 

33 

30 

27 

20 

27 

28 

22 

18 

30 

31 

22 

16 

21 

21 

18 

26 

14 

26 

23 

26 

27 

25 

23.2 

EFf INOHA- 

MAX 

48 

5  8 

50 

35 

35 

45 

40 

40 

43 

42 

40 

30 

46 

53 

33 

32 

3  * 

40 

30 

30 

32 

30 

s 

30 

32 

36 

37.5 

MIN 

30 

22 

32 

20 

20 

30 

34 

30 

34 

26 

28 

18 

.  ! 

27 

20 

H 

17 

27 

25 

IS 

20 

22 

20 

37 

19 

15 

7 

18 

23 

26 

26 

22.6 

flora  2  nw 

MAX 

49 

59 

46 

37 

39 

39 

40 

43 

47 

46 

40 

56 

48 

34 

39 

43 

36 

( 

3\ 

32 

36.4 

MIN 

31 

22 

32 

21 

20 

31 

34 

30 

28 

26 

31 

21 

.  3 

30 

25 

19 

19 

28 

23 

15 

22 

23 

25 

3 

23 

22 

23 

30 

27 

27 

23.3 

MARSHALL   1  E 

MAX 

48 

50 

37 

36 

39 

42 

45 

37 

45 

37 

39 

JB 

2' 

3 1 

37.0 

MIN 

32 

21 

30 

17 

18 

30 

33 

30 

24 

24 

31 

19 

25 

30 

22 

17 

18 

12 

24 

16 

20 

21 

18 

2 2 

15 

23 

25 

18 

29 

28 

26 

22.3 

MATTOON 

MAX 

43 

54 

40 

36 

35 

39 

39 

40 

••1 

41 

36 

29 

47 

J7 

38 

33 

25 

3 

29 

27 

34 

35.2 

MIN 

2* 

22 

22 

17 

20 

30 

32 

29 

29 

27 

22 

20 

25 

27 

20 

17 

22 

28 

18 

20 

23 

19 

11 

4 

23 

% 

*5 

24 

26 

26 

26 

21.5 

MOwEAQUA 

MAX 

45 

36 

38 

38 

39 

39 

44 

38 

3J 

J 

30 

35.4 

MIN 

28 

22 

30 

17 

19 

30 

33 

28 

29 

29 

25 

18 

25 

28 

19 

16 

22 

30 

20 

13 

20 

20 

19 

20 

11 

5 

22 

28 

25 

22 

21.9 

NEWTON 

MAX 

50 

57 

45 

37 

34 

38 

40 

41 

44 

45 

45 

28 

41 

52 

37 

35 

37 

41 

39 

29 

32 

33 

30 

30 

37 

34 

2S 

| 

33 

33 

36.0 

MIN 

30 

22 

32 

22 

19 

29 

33 

30 

30 

25 

25 

21 

24 

30 

23 

16 

27 

25 

23 

17 

21 

22 

23 

4 

18 

20 

3 

16 

28 

28 

28 

23. 1 

OLNET  2  S 

MAX 

47 

38 

39 

39 

46 

41 

32 

48 

35 

36 

30 

3J 

j3 

33 

28 

28 

27 

J3 

38. 4 

MIN 

31 

21 

33 

20 

18 

i  . 

33 

30 

25 

25 

29 

20 

24 

30 

26 

18 

18 

26 

21 

14 

22 

24 

24 

3 

23 

21 

0 

25 

30 

29 

28 

23.3 

PALESTINE 

MAX 

45 

38 

38 

41 

43 

44 

45 

38 

50 

46 

35 

41 

36 

28 

J2 

J3 

26 

3  5 

34 

37.5 

MIN 

30 

22 

26 

18 

19 

32 

34 

30 

27 

27 

28 

20 

26 

31 

23 

18 

20 

28 

23 

19 

21 

24 

18 

4 

21 

13 

3 

25 

31 

30 

27 

23.2 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

5  3 

36 

40 

38 

43 

2  8 

37 

40 

30 

3  3 

2  7 

2  8 

28 

32 

32 

36.2 

MIN 

29 

22 

30 

18 

16 

30 

33 

30 

29 

26 

27 

19 

25 

30 

20 

16 

21 

27 

21 

20 

20 

16 

15 

-  1 

19 

17 

8 

2  3 

28 

24 

25 

22.2 

SALEM 

MAX 

39 

39 

39 

46 

58 

37 

27 

33 

39.4 

Mm 

29 

21 

32 

16 

19 

30 

33 

29 

27 

27 

29 

18 

22 

28 

25 

16 

17 

31 

23 

16 

22 

23 

23 

38 

22 

12 

8 

24 

29 

25 

24 

22.8 

TUSCOLA 

MAX 

51 

47 

37 

38 

43 

36 

42 

29 

45 

33 

37 

j  7 

36 

27 

3  1 

30 

27 

2  b 

3 1 

34 

33 

36.3 

MIN 

23 

22 

30 

17 

20 

3  0 

32 

30 

28 

29 

28 

20 

26 

29 

20 

16 

22 

27 

24 

16 

22 

20 

23 

18 

19 

4 

24 

29 

26 

23 

22.6 

VANDAL  I A   FAA  AIRPORT 

MAX 

46 

60 

41 

37 

38 

37 

39 

42 

44 

45 

37 

32 

55 

40 

32 

36 

44 

41 

34 

30 

32 

31 

33 

23 

32 

27 

27 

33 

33 

32 

31 

37.0 

MIN 

25 

24 

29 

17 

23 

29 

32 

29 

30 

26 

24 

2 1 

26 

29 

20 

17 

28 

22 

2  1 

26 

2 1 

1 2 

2 

l  2 

27 

27 

26 

25 

22.3 

WINDSOR 

MAX 

46 

36 

37 

38 

38 

42 

39 

^  1 

3  q 

3 1 

28 

27 

28 

36.3 

•          •  • 

MIN 

30 

22 

28 

16 

19 

29 

32 

29 

30 

26 

19 

22 

25 

26 

20 

15 

20 

23 

17 

20 

20 

19 

17 

2 

19 

19 

4 

21 

20 

17 

24 

21.0 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

39 

44 

37 

47 

50 

45 

39 

57 

53 

36 

54 

42 

34 

3 1 

33 

36 

29 

3<> 

29 

40.3 

MIN 

34 

28 

35 

22 

24 

31 

30 

27 

29 

29 

33 

26 

28 

33 

28 

18 

22 

30 

23 

18 

26 

25 

25 

21 

27 

22 

22 

?8 

31 

27 

23 

26.7 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

41 

38 

36 

47 

47 

45 

j7 

63 

53 

33 

36 

39 

48 

4  1 

33 

3 1 

34 

35 

27 

3  5 

31, 

27 

3J 

35 

30 

32 

40.0 

MIN 

30 

21 

31 

19 

18 

29 

33 

28 

28 

24 

33 

22 

30 

30 

23 

14 

19 

33 

22 

23 

26 

26 

24 

17 

12 

9 

26 

25 

23 

24.2 

C  AHQK I  A 

MAX 

50 

64 

47 

37 

41 

44 

38 

32 

3J 

40.6 

MIN 

30 

25 

32 

23 

21 

31 

32 

29 

30 

27 

33 

25 

^ 

30 

27 

18 

21 

24 

27 

19 

22 

25 

26 

13 

16 

21 

17 

19 

30 

26 

25 

24.8 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

56 

39 

46 

43 

48 

58 

37 

56 

a,  5 

32 

36 

39 

35 

36 

34 

j7 

35 

32 

42.1 

MIN 

33 

29 

32 

27 

29 

36 

33 

31 

34 

3! 

36 

30 

36 

37 

27 

24 

26 

>• 

27 

22 

31 

29 

28 

25 

30 

19 

22 

32 

32 

29 

27 

29.8 

CARBONJALE  SEWAGE  PL 

MAX 

53 

58 

47 

39 

43 

38 

4  1 

50 

50 

59 

39 

37 

3  5 

}3 

32 

41.1 

MIN 

32 

21 

35 

20 

20 

31 

36 

27 

30 

27 

36 

25 

29 

34 

28 

19 

23 

3-' 

23 

17 

27 

26 

26 

22 

!  - 

22 

15 

26 

30 

27 

26 

26.5 

CARlvlE  RESERVOIR 

MAX 

5  9 

47 

44 

36 

19 

42 

36 

4  5 

35 

30 

30 

29 

33 

26 

33 

3 1 

38,5 

MIN 

29 

26 

28 

19 

22 

29 

31 

11 

29 

30 

31 

21 

29 

22 

17 

18 

21 

25 

17 

19 

23 

23 

10 

12 

13 

10 

14 

30 

23 

24 

22.5 

CJBDEN  2  S 

MAX 

54 

55 

5  3 

40 

45 

39 

4 1 

47 

5 1 

3' 

39 

3J 

35 

41.6 

MIN 

32 

24 

30 

20 

22 

31 

29 

22 

29 

29 

33 

23 

26 

29 

28 

19 

21 

30 

31 

27 

16 

23 

28 

26 

28 

22 

18 

28 

31 

26 

25 

26.2 

OU  QUOIN  1NNW 

MAX 

62 

41 

41 

3* 

49 

5j 

j7 

37 

37 

34 

31 

30 

32 

33 

27 

34 

31 

39.9 

MIN 

21 

29 

32 

2 1 

22 

30 

33 

28 

31 

30 

34 

23 

27 

30 

26 

17 

24 

! 

22 

16 

26 

22 

24 

15 

13 

12 

22 

24 

20 

24 

24.3 

MAKANQA    1  NM 

MAX 

5C 

57 

5  1 

38 

44 

39 

4C 

46 

46 

52 

38 

36 

29 

3„ 

30 

40.9 

MIN 

34 

26 

33 

2C 

22 

31 

34 

28 

31 

28 

34 

22 

30 

31 

26 

16 

21 

32 

24 

26 

16 

25 

27 

20 

27 

22 

17 

27 

31 

26 

25 

26.2 

MAR  ION  *  NNE 

MAX 

4? 

56 

5  1 

40 

43 

37 

4  1 

49 

37 

37 

5j 

37 

28 

34 

40.6 

MIN 

31 

21 

34 

20 

30 

37 

37 

29 

28 

36 

23 

i  i 

32 

28 

16 

19 

31 

23 

16 

25 

26 

27 

18 

26 

22 

13 

25 

32 

29 

26 

25.9 

NASHVILLE  *  ME 

MAX 

55 

62 

51 

38 

38 

38 

40 

42 

47 

47 

40 

34 

56 

53 

35 

36 

41 

46 

36 

31 

31 

31 

33 

26 

34 

32 

25 

33 

3* 

30 

39. 1 

MIN 

32 

27 

33 

24 

22 

29 

33 

29 

32 

30 

31 

22 

27 

28 

2* 

18 

22 

31 

23 

19 

23 

2<- 

23 

11 

23 

16 

9 

23 

29 

24 

24.7 

SPARTA 

MAX 

56 

65 

54 

38 

40 

31 

39 

43 

48 

49 

45 

39 

68 

56 

37 

38 

42 

50 

40 

34 

32 

32 

37 

29 

34 

33 

28 

34 

34 

32 

41.1 

MIN 

29 

22 

33 

21 

20 

30 

34 

26 

31 

27 

35 

24 

29 

31 

26 

19 

n 

33 

23 

21 

27 

23 

26 

14 

26 

16 

14 

23 

28 

24 

25.5 

WATERLOO  1  KSW 

MAX 

54 

65 

54 

39 

39 

36 

36 

44 

48 

46 

43 

41 

65 

58 

38 

38 

43 

48 

40 

31 

32 

33 

36 

29 

35 

34 

30 

33 

33 

31 

40.8 

MIN 

29 

25 

35 

20 

22 

3C 

33 

26 

31 

30 

33 

23 

31 

31 

26 

17 

22 

>'. 

25 

16 

27 

26 

27 

16 

27 

19 

16 

25 

29 

23 

25.9 

$+•  fUfaionc*  Nolai  following  SUtloa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Illinois 
december  1969 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
 L 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

91 

56 

56 

41 

38 

39 

43 

47 

46 

36 

55 

50 

38 

38 

40 

46 

40 

34 

31 

33 

35 

29 

34 

33 

27 

32 

33 

33 

32 

39.9 

MIN 

30 

2  3 

3 1 

19 

2 1 

30 

34 

29 

28 

3 1 

32 

1 9 

2  3 

2  9 

14 

23 

20 

21 

22 

28 

2  7 

23.6 

BR00KP0RT   DAm  '2 

52 

49 

51 

51 

44 

42 

46 

53 

44 

40 

58 

56 

37 

37 

42 

54 

45 

39 

34 

34 

40 

32 

37 

35 

32 

37 

38 

35 

34 

42.6 

MIN 

3 1 

3  5 

2  3 

33 

37 

28 

26 

30 

37 

2  8 

28 

2  8 

19 

19 

23 

22 

29 

29 

1 

24 

26 

1 9 

3  1 

33 

30 

28 

27.9 

o i xon  Springs  agr  c 

50 

53 

52 

45 

45 

39 

44 

52 

49 

44 

58 

55 

34 

39 

45 

54 

48 

37 

33 

34 

38 

30 

35 

33 

31 

35 

39 

33 

35 

42.2 

MIN 

35 

19 

19 

19 

27 

25 

29 

35 

27 

28 

28 

14 

1 7 

30 

23 

1 8 

26 

2  8 

2  8 

2 1 

29 

23 

13 

28 

3 1 

28 

26 

26.  1 

fairfielo  radio  ^fiw 

50 

58 

55 

39 

39 

39 

42 

48 

44 

35 

57 

52 

43 

38 

42 

46 

39 

32 

31 

33 

35 

28 

34 

32 

27 

33 

33 

32 

32 

39,9 

MIN 

2  8 

21 

19 

30 

29 

27 

1 8 

18 

1  3 

2 1 

25 

2' 

1 1 

26 

2  3 

* 

23 

3 1 

29 

28 

24,3 

HARR I S6URG 

49 

56 

48 

38 

41 

40 

43 

46 

50 

50 

43 

38 

60 

55 

36 

38 

42 

53 

41 

32 

32 

33 

37 

29 

37 

34 

29 

35 

35 

33 

33 

40,8 

MIN 

33 

23 

35 

19 

36 

29 

27 

29 

3 j 

25 

26 

1 

19 

28 

2' 

26 

i\9 

28 

1 7 

1 0 

28 

30 

27 

25.8 

n^ltflli'BLlULI 

4? 

57 

49 

38 

40 

41 

42 

^  7 

48 

42 

36 

58 

51 

35 

37 

40 

50 

39 

35 

32 

32 

36 

27 

35 

32 

27 

33 

33 

33 

31 

39,6 

MIN 

32 

2  3 

33 

20 

20 

33 

35 

28 

29 

30 

35 

2 1 

2  3 

30 

28 

19 

30 

25 

1 

24 

26 

25.2 

MT  CARMEL   1  NNW 

MAX 

46 

51 

48 

38 

38 

38 

43 

43 

46 

46 

41 

42 

54 

50 

36 

39 

41 

41 

37 

28 

31 

34 

34 

28 

35 

31 

28 

32 

33 

32 

31 

38.5 

MIN 

31 

21 

30 

16 

19 

31 

34 

27 

27 

30 

30 

22 

16 

30 

26 

16 

20 

27 

21 

13 

21 

23 

24 

8 

22 

16 

6 

23 

30 

27 

26 

23.1 

MOUNT  VERNON 

MAX 

50 

63 

50 

39 

39 

38 

40 

43 

49 

47 

43 

34 

57 

51 

39 

38 

41 

47 

38 

30 

32 

33 

39 

27 

34 

32 

26 

33 

33 

32 

32 

39.4 

MIN 

32 

23 

31 

21 

20 

31 

35 

29 

29 

28 

31 

21 

25 

30 

29 

18 

20 

32 

23 

17 

23 

23 

24 

11 

23 

17 

10 

29 

30 

26 

25 

24.5 

RQSICLARE 

MAX 

51 

54 

53 

45 

43 

41 

46 

48 

91 

52 

45 

40 

60 

57 

39 

39 

42 

54 

43 

35 

34 

36 

38 

32 

37 

34 

33 

35 

35 

34 

33 

42.4 

MIN 

35 

24 

37 

22 

20 

32 

36 

28 

27 

30 

36 

26 

26 

32 

29 

18 

19 

31 

24 

21 

26 

27 

29 

22 

29 

27 

17 

29 

32 

30 

28 

27.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

0 

Day  of  month 

• 

Station 

M 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

UN) 

URBANA 

4 

7AM 

36 

35 

36 

34 

34 

34 

35 

36 

35 

36 

37 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

31 

31 

30 

30 

31 

31 

31 

33.4 

MAX 

37 

37 

37 

36 

34 

34 

35 

36 

36 

36 

37 

37 

34 

34 

35 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

31 

32 

30 

31 

31 

31 

33.9 

MIN 

35 

39 

39 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

31 

31 

30 

30 

30 

31 

31 

33.1 

t 

7AM 

38 

38 

38 

37 

37 

36 

37 

37 

37 

37 

38 

36 

35 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

39 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

39.4 

MAX 

38 

38 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

38 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

39 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

35.6 

MIN 

38 

38 

38 

37 

37 

36 

36 

37 

37 

37 

37 

36 

35 

35 

36 

35 

39 

35 

35 

39 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

39.3 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER.  FLANAGAN  SILT 
LOAM  UNDER  8LUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


S««  Re!er«nce  Nout  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
DECEMBER  1969 


Day  ol  month 


DWBBa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

*       •  • 

NORTHWEST  01 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.6 
5 

1.3 
5 

5 

T 

4 

3 

3 

2 

2 

1.2 
3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

1.2 

1 

10.2 
10 

10 

1.8 

10 

T 

9 

1.8 
9 

T 

8 

8 

8 

FREEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

9.5 

9 

8 

T 

5 

3 

.2 
3 

T 

3 

2 

T 

2 

.5 
2 

2 

2 

2 

T 

2 

2 

1.2 
3 

T 

3 

8.5 

10 

.5 

10 

.5 

11 

T 

10 

10 

2.0 
12 

12 

11 

.2 

11 

GAL  VA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.9 
3 

3 

1.0 
3 

3 

T 

1 

1 

: 

1 

1.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5.0 

7 

.3 

7 

1.0 
8 

8 

8 

1.0 
9 

T 

9 

9 

9 

HOLINE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

4 

.<t 

4 
.5 

4 
.5 

3 
.4 

1 

T 

T 

•  7 
T 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.  7 
T 

1 . 4 
T 

4.0 
5 
.5 

1  •  0 
5 
.5 

T 

6 
.5 

T 

5 

.4 

•  1 
3 
.4 

1.1 
6 
.5 

3 
.6 

5 
.7 

•  1 
4 
.5 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  qND 

5.5 
3 

3 

2 

1 

1 

1 

l 

.3 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

.5 

2 

1 

8.0 
9 

1.0 
10 

.5 

10 

10 

10 

1.0 
10 

9 

8 

7 

ROUFJRO  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

T 

T 

4.6 

1 

5 

.4 
5 

T 

4 

T 

3 

T 

3 
.  3 

3 
.  3 

T 

2 
.  3 

T 

2 
.  3 

2 
.  3 

T 

2 

2 
.  3 

T 

2 
•  3 

2 
•  3 

1.3 
2 
.  3 

3.3 
3 
.  4 

3.9 
10 
.  8 

1.0 
9 
.8 

T 
10 
.  9 

.2 
10 
.  9 

T 

10 

1.0 
10 

T 

9 
.9 

T 

3 

.  9 

.3 
8 
.  9 

•       •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

3.5 

3 

3 

.3 

3 

3 

.2 
3 

T 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

1 

T 

1 

1 

2.5 
3 

3 

7.0 
10 

1.0 
11 

2.0 
13 

13 

13 

1.0 
14 

14 

13 

.1 
13 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 

SN  ON  gnd 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.  2 

1 

.  5 

1 

9 .  1 

10 

2  .0 

11 

11 

10 

10 

•  5 

11 

10 

9 

.  1 
8 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

2 
.2 

3 
.4 

3 
.4 

2 
.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

■  1 

T 

T 

T 

1 . 2 
T 

8 
.2 

2 . 1 
10 
.4 

9 
.6 

» 
.6 

7 
.6 

•  8 
5 
.6 

6 
.6 

T 

3 
.6 

.  1 
3 
.6 

CHICAGO  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

3.8 
2 
.  2 

T 

1 

T 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

.3 

1.7 
T 

9.6 

7 

2.2 

10 

T 

9 

T 

7 

7 

1.0 
6 

5 

T 

4 

1.6 
5 

OE  KALB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

1.0 

T 

T 

2 

T 

T 

T 

.7 

9.3 

.1 

1 1 

1.0 
1 1 

T 

1 1 

.3 

1 1 

T 

OTTamA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 
T 

.7 
T 

T 

3.5 
5 

.2 
5 

1.0 
6 

6 

6 

T 

6 

6 

5 

1.0 
5 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

1.0 
1 

10.0 
10 

2.0 
6 

4 

2 

•       •  • 

WEST  03 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

T 

T 

1.5 

6.0 

T 

1.0 

l't 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5.0 

5 

4 

.8 

2 

2 

2 

T 

T 

.5 

4.0 

.5 
4 

4 

1.0 
5 

O.UINCY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.3 

3.2 

4 

4 

T 

1 

T 

.1 

T 

T 

T 

2.3 
1 

3.8 

T 

5 

5 

.2 

.4 

3 

T 

3 

•       •  • 

CENTRAL  0* 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 
4 

2 

T 
T 

T 

.3 
T 

T 

T 

T 

.8 
T 

T 

T 

1.5 

1 

1 

1.3 
2 

2 

1.3 
3 

T 

2 

.8 

2 

2 

1.8 
3 

OECATUR 

SNQMFALL 

SN  On  gnd 

1.5 

2 

3.5 

4 

* 

.5 

4 

3 

3 

3 

3.5 

6 

LINCOLN 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1.0 
1 

1.0 
2 

.5 

2 

1.0 
3 

3 

1.0 
4 

4 

1.5 
5 

PEORIA  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  gnd 
WTR  EOUIV 

T 

1.0 

3.6 
3 
.  5 

3 

■  4 

T 

2 

T 

1 

.4 
1 

1 

1 

.1 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.8 
T 

.2 
1 

2.0 

1.6 
3 
.  2 

T 

5 

T 

7 

4 

.5 
4 

.8 

4 

T 

4 

7 

*       •  • 

EAST  05 

HOOPESTON 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

T 

.5 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.2 

1.0 
1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

7 

3.2 

KANKAKEE   3  SM 

SNOMFALL 

SN  On  GNO 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 

.2 

3.0 
3 

.2 

.5 

T 

3 

.2 
3 

T 

2 

2.1 
4 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

T 

1.0 

.2 

.1 

T 

.3 

T 

1.6 

T 

7 

| 

1.7 
3 

PONTIAC 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
1 

.7 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

1.0 

1.0 

y 

T 

3 

3 

2.0 

UR8ANA 

SNQMFALL 
SN  On  GND 

.6 
T 

.7 

T 

T 

T 

1.0 

T 

1.1 

T 

T 

T 

7 

T 

3.0 
3 

.6 

t      *  • 

mest  southwest  06 

CARlINVIllC 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 

T 

1.0 
T 

5.0 
5 

3 

.9 
4 

7 

3 

3 

.1 
3 

2.0 
4 

MORRISONVILLE  4  SE 

SNQMFALL 
SN  ON  GNO 

.6 

T 

T 

T 

.6 

1 

1 

3.1 
4 

4 

.4 
4 

4 

T 

3 

.  s 

i 

1.3 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.2 

.5 

1 

T 

.6 
T 

T 

.2 

T 
T 

T 

T 

T 

.9 
T 

.8 

1 

1.7 
3 
.3 

.7 
3 
.1 

4 
.3 

.3 
3 
.3 

.3 
3 
.3 

2.3 
3 
.3 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

T 

2.0 
1 

T 

1.0 

1 

T 

3.0 
5 

4 

1.0 
3 

4 

4 

.3 
4 

4 

7 

4 

2.3 

«       •  • 

EAST  SOUTHEAST  OT 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 
1 

5.0 
5 

T 

2.0 
6 

7 

4.0 
8 

1.0 
3 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Illinois 
december  1969 


Day  of  month 


0WUWU 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSCOLA 

SNOWFALL 

SN  ON  gnd 

T 

T 

1.0 

4.0 
4 

4 

.5 

S 

T 

5 

5 

.5 
5 

5 

4 

6 . 0 
9 

VANDAUA  FAA  AIRPORT 

snowfall 
sn  on  gnd 

T 

T 

.3 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

.5 
T 

5.0 
5 

.4 
5 

1.0 
6 

5 

4 

T 

4 

1.0 
3 

4.0 

4 

T 

8 

WINDSOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

1.0 

1 

1 

6.0 

7 

7 

6 

6 

4 

4 

1.0 
5 

j 

3 

4 . 0 

5 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i.e 

T 

3.6 

3 

.3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

2 

1.2 
3 

3 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

.5 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

i.e 

T 

1 

1 

1.4 
T 

5.5 
6 

3 

3 

2 

1 

.2 

1.4 
1 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

4.5 

5 

3 

1.0 

4 

3 

2.0 
4 

3 

3 

,  3 
3 

1.5 
5 

3 . 0 
8 

2.5 
10 

•        •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  QN  GND 

T 
T 

T 

1.3 

1 

1.3 
3 

1.3 
3 

3 

2.0 
4 

3 

2 

2 

2 

1.6 

3 

1.5 

4 

GDLCONOA  0AM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.7 
2 

.3 
1 

1.0 
1 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

2.0 
T 

T 

4.0 
4 

1.0 
5 

1.0 
5 

4 

3.0 
6 

5 

4 

T 

4 

4 

1.0 

4 

3.0 
6 

mount  Vernon 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.1 
10 

2.0 

2 

2 

T 

2 

2.0 
4 

1.0 
4 

3 

3 

T 

3 

.5 

3 

5.0 
8 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

1.2 

c 

<D 
CD 

ion  of 
t  mile 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

a 

O- 

O 

1.99 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
m  ile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
o 

o 

o 

1.00- 

2.00 

Total 

CMRD  WB  CITY 

m 

24 

N 

29  + 

4 

4 

6 

3 

1 

0 

18 

41 

6.3 

CHICAGO  D 1  HARE  AIRPORT 

29 

1.7 

8.9 

25++ 

21 

32 

75 

79 

69 

71 

9 

6 

2 

1 

0 

0 

18 

8.0 

CHICAGO  MIDWAY  AIRPORT 

28 

2.4 

11.6 

37 

NW 

18 

72 

79 

68 

69 

11 

5 

2 

2 

0 

0 

20 

21 

8.2 

MOLINE  WB  AIRPORT 

28 

2.8 

10.3 

29 

NW 

14+ 

80 

83 

73 

77 

7 

6 

4 

1 

0 

0 

20 

42 

7.8 

PEORIA  WB  AIRPORT 

30 

1.7 

10,2 

30 

NW 

14 

79 

82 

70 

74 

9 

7 

4 

0 

0 

0 

20 

39 

7.8 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

30 

1.8 

10,2 

23++ 

32 

18 

78 

81 

68 

73 

14 

5 

3 

1 

0 

0 

23 

8.0 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

30 

2.3 

11.9 

31 

NW 

14 

83 

86 

73 

78 

8 

8 

5 

0 

0 

0 

21 

31 

7.5 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  ILLINOIS 

DECEMBER  1969 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  oi  Days 

Snow.  Slocl 

No.  ol  Day* 

Starjoo 

J 

S. 
■ 

a 

Max. 

Mln. 

•3 

.  e 

h 
1 

a 

Max.  Depth 
on  Ground 

I 

s 

& 

g 

■ 

5 
i 

§ 

*  S 
<  2 

Average 
Minim  in 

Average 

Dopartui 
From  Nc 

Highest 

• 

To 

a 

! 

s 

a 

■a 

a 

1 

1 

i  • 
■  4 

•  i 

s  2 

0  > 

IS  3 

3 
,2 

?z 

1  s 
&& 

Greatest 

• 

Q 

3 
•2 

■ 

a 

E 

B 

£ 
° 

JULY  1969 

P4K<  FOREST 

B3.3 

64.0 

73.7 

96 

16 

57 

29+ 

3 

6 

0 

0 

0 

7.41 

1.96 

30 

.0 

0 

12 

3 

2 

•       »  • 

OCTOBER  1969 

HAVANA   POWER  STATION 

66.  1M 

43, 1M 

54. 6M 

-  1.9 

88 

4 

25 

28 

357 

0 

0 

7 

0 

6.81 

4.19 

3.30 

11 

.0 

0 

7 

3 

3 

APRIL  1969 
R0CKPDRT 


HAY 
HARDIN 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

'I2!3!4!5!6!7!8!9!10!11  I  12     13  I  14  I  IS  I  16  I  17  I  18  I  19  I  20  I  21  |  22  I  23  I  24  I  2S  I  28  I  27  I  26  I  29  I  30  1  31 


JULY  1969 

Park  FOREST 


.32     .15  .35 


.48     .49  .1* 


.03     .19  .95 


.02  1.96 


SEPTEMBER  1969 


.16     .24  1.34 


OCTOBER  1969 

BARRY 

BLOOMINCTON  WATERWORKS 
HAVANA  POWER  STATION 
RE0  BUD 


10.12 
5.65 
6.B1 
4.74 


.70  2.50  3.06 
.24  2.04 
.36  3.30  1.00 


.02     .55  .07 


See  Relerance  Notes  Follow 'ng  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  bBawS'SS 

  DELAYED  DATA 


Station 

Day  ol  Month 

'age 

1 

2 

3 

4 

5   1  S 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  |  17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  • 

JULY  1969 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

75 
59 

66 
57 

82 
65 

93 
68 

82 
62 

67 
59 

67 
60 

74 
58 

82 
66 

88 
66 

90 
69 

90 
67 

84 
65 

90 
61 

88 
66 

96  91 
68  73 

84 
68 

78 
69 

81 
66 

80 
63 

e: 

65 

85 
6S 

86 
68 

85 
61 

88 
66 

83 
60 

74 
59 

82 
57 

84 
62 

82 
66 

83.3 
64.0 

•          •  • 

OCTOBER  1969 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 
MIN 

85 
62 

80 
57 

87 
54 

88 

62 

85 

60 

76 
57 

73 
47 

72 
42 

81 
45 

75 
57 

68 
50 

62 
50 

53 
33 

59 
32 

57  54 
43  32 

55 
36 

75 
44 

73 
57 

70 
35 

70 
35 

50 
26 

53 
33 

5* 
32 

55 
44 

50 
27 

50 
25 

58 
28 

58 

43 

57 
44 

66. 1 
43.1 

CORRECTIONS 


APRIL  1968- 
JULY  1969 


AUGUST  1969 


TABLE 

EVAPORATION  t  WIND 
DAILY  PRECIPITATION 


DIVISION 
EAST  05 

WEST  SOUTHWEST  06 


STATION 
URBANA 


CORRECTION 

WIND  DATA  IS  IN  NAUTICAL  MILES. 

TOTAL  .90,   AMOUNT  ON  1ST  THROUGH  7TH  .00 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


icixvi  

aleoo 

ALEXIS  -*T(«»Ji*I 

ALTON  QAM  JO 

ANNA  1  £ 
.  ANTIOCH  I  NW 

AAG3NN|  NATIONAL  LAI 

ARHLEV 
I  AUGUJTA 

i  i  -  :n  college 

AVQN  3  N( 

IAARIN&TQN 

I  AMY 

•       4  ■' 

■(llcvillc  so  m  univ 
•elvioere  SEWAGE  plant 

•  ENUEV  I  E 

KNTON  FOREST  SERVICE 

* l oow i ngton  K*'(«-o«m 

BLOOmInGTON  NARmal 

ILUPPS 

-.:.=•  dim  31 
CahOKIA 

Ml  CITY 
CANTON  I  E SE 
CtMONOnC  SEwACE  PL 
CARL INVI LLE 
CAALVLE  RESERVOIR 
C  A  AN  [    |  NW 
CENTRAlIA  1  S* 

CHANNAnON  DRESDEN  ISl 

CHARLESTON 

CuENOA 

CHESTER 

CMKACO  CALUMET  Tt  HKS 
CHKAGj  ntitu  Pm»  JT» 
CHICAGO  0  MAR(  1 1  A  PORT 
CHICAGO  AOSEiAND  FmPG 
CHICAGO  RACINE  ffU"» 
CHICAGO  SAN  OIST  OF* 

Chicago  s  filter  hant 

CHGO  SPA  I  NCR  I ElO  PnPC 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  Ml  j  * 

■CHICAGO  Nl  CITV  NO  I 

'  CN[LL>COTHE 
CISNE  2  ESE 

!  CLINTON  1  SSa 
COIOEN  2  S 
COULTIRVILlE  1  SSw 

CMin 

DANVILLE 

OANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

OE  KALI 

DIXON 

DIXON  SMINCS  ACR  C 
DOMN1  2  NE 
00  QUOIN  1 NNn 
IHLSTUN 

EOwAROSV ILLE 

EffinGhah 
ELGIN 

FA1R|URY  WATERWORKS 
FAIRFIELD  RAOIO  hFIW 
FARMER  CITV 
FLORA  2  H" 

freefort 

freefort  sehage  plant 
fulTqn  dam  ii 

GALENA 
GAlISIURG 
CALVA 
GENE  SEQ 
&IISON  CITr 

Gladstone  dam  ti 

GOLCQNDA  DAM  91 
GOLDEN  1  NM 
GRAFTON 

GRAND  TOMER  2  N 

GREENF IElO  1  s 
GREENUP 

GREENVILLE  1  I 
GRICGSvlLLE 
HARDIN 
HARRISIURG 

hARR I SIURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA  PQHER  STATION 
hENNE'IN  POWER  PLANT 
HlLLSIORO 

hOO'ESTOn 

-iUTJONVILLE    POWER  FL 

Illinois  city  dan  i* 
jacksonville 

JERSE'V  I  LLE  2  Sw 
JOLIIT  IRANOON  B  0  QAM 

jatin 

KANKAKEE    I  '■- 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT  . 

kE 1 THSlURG  1  NM 

KEwANEE 

kEwANEE  IAiER  Pili 

L  A  CON  I  E 
LI  HRRPE 
LANARK 

LA  SlLlE  I  1 
LAMRINCEVlLLI 
LINCOLN 

L  INCOLN  lOC,  CAIIN  FK 
LOCKFORT  FQwEI  HOUSE 


0072  01  MERCER 
[  0012  01  WARREN 

J  OH  NAOISON 
I  OUT)  01  UNION 
020k  0£  LAKE 
01)7]  02)  DUPAGE 
Ollll  OB  WASHINGTON 
01>d  01  HANCOCK 
OSlt  02  KANE 


11 


osJ 

iisd  oi 

12651  oi 

uia  oi 
i29q  oi 

129*  09 
lllft  01 


I  01  FULTON 

Ol  LAKE 

O0|  FlKE 

Ob  CAJS 

Ot  ST  CLAIR 
I  02  I0ONE 

01  HANCOCK 

0«  FRANKLIN 
OJ  MCLEAN 

■    0*  "twii'. 


SCOTT 
MASSAC 
ST.  CLAIR 

alexander 

Fulton 

JACKSON 
MACOUPIN 

CLINTON 

WHITf 

CLINTON 


15*2.  02 


1*79  04  MCLEAN 
l*9ll  01  RANOOlFH 
1322  OJ  COOK 
COOK 
COOK 
COOK 
133*  02  COOK 


196fl 


COOK 

J  02  COOK 

1  02  COOK 

9  02  COOK 

1  02  COOK 

i  02  COOK 

'  Ofc  PEORIA 

.  D»  WAYNE 
OE  WITT 
UNION 
RANDOLPH 

MILL 

VERnI l ION 

VERM  I  l ION 

MACON 
i  OE  KALI 

LEE 
I  POPE 
J  MCLEAN 
I  PERRY 
<  PEORIA 

0«i  MADISON 

01  EFFINGHAM 

02  KANE 

09  LIVINGSTON 
091  WAYNE 
Oti  OE  WITT 
or  CLAY 

ol!  Stephenson 
01  stephenson 
01;  whiteside 


3J12  Ol  JO  DAVIESS 
9320!  01  KNOX 
9939  01  HENRY 
93l«  OU  HENRV 
3413]  ■•>  FOIO 
!  1*31  01  HENDERSON 
3922  091  POPS 
3330  01  ADAMS 
3372  Otj  JERSi* 


3991  I 


JACKSON 


3666  06i  GREENE 
3611  07  CUM1ERLAND 
3691  -•>  BOND 
Wli  Ob  FlKE 
3130  Oft  CAlhOun 
317*  0«  SALINE 
9884  09  SALINE 
3940  0*  MASON 
4011  OU  PUTNAM 
4101  Ok  MONTGOMERY 

4l»J  09  VERMILION 
431T  07>  CRAWFORD 
4331  OH  ROCK  ISLAND 
4442  06)  MORGAN 
44191  061  JERSEV 
Mill 


4919 


WILL 
i  KANKAKEE 
KANKAKEE 
I  Oh  ■'«'[> 


«'.)  CI  I 

4?19<  OL  I 
,  4«09|  0*i  I 
•ii)  :>  ■ 

: : 

:i  . 

OTI  l 


:  HENRV 
j  HENRT 

MARSHALL 
I  HANCOCK 
CABPCLL 
SALLE 
1  LAwlENCE 
907*  0*|  LOGAN 
1  COLES 
HILL 


iTimnoLici  mom 

GENE  L  IURCESS 
MUNICIPAL  WATERWORKS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  ION  HARTL INi 
THOMAS  G.  HOIINSON,  Jk 
ARGONNE  NATIONAL  LA| 
JAMES  W,  Ml L  L  SFAUGH 
HEX  J,  HOLMES 
AURORA  COL  PHYSICS  OEFT 


to 

1  430 

JAMES  R  MITCHELL 

42  10 

"5 

99 

R ICHARO  E.  MILLER 

39  41 

»l 

01 

64 

GEORGE  E.  CRIOER 

40  01 

»: 

16 

44 

TRJ 

THOMAS  E.  PhElFS 

2  91  30 

1 1 

•  3 

41 

CEORGf  KAFUSTa 

42  16 

74 

CITY  OF  BEL VIOERE 

40  20 

•  9 

61 

HOWARD   W.  CQFFNiN 

16  02 

44 

MAX  R  CRAIN 

40  30 

•l 

71 

7, 

ILOOhINGTON  WATERWORKS 

40  >1 

TIJ 

4 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

19  49 

311 

61 

VERNON  A.  NORTRUF 

37  01 

6 

U  S  COIFS  OF  ENGINEERS 

31  34 

»: 

1  ) 

40i 

I 

C AHDK 1 A  TREATMENT  PLT. 

37  00 

89 

.  D 

11* 

-I 

Fill 

U  S  WEATHER  BUREAU 

40  31 

*0 

62 

6' 

RAOIO  STATION  W|YS 

99 

3BC 

61 

7 

HUGH  1.  IOVD 

. 

39  IT 

621 

61 

61 

JACK  At  CAMPSELL 

1 

31  31 

31 

•t 

tl 

•1 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

31  10 

>• 

s» 

HUBERT  I0HLE1ER 

31  30 

19 

10 

46} 

CITY  OF  CENTRALIA 

41  24 

99 

90! 

74 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

' 

39  29 

■  I 

-i 

|  EASTERN  ILL.  UNIV. 

! 

II 

44 

711 

61 

68 

JOSEPH  w.  SQMMER 

4  37  34 

If 

30 

44C 

Ti 

ROBERT  M.  GARRIS 

1  41  40 

IT 

341 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

1 

IT 

641 

CITY  INGR  WATER  PURIF 

ins 

IT 

34 

63 

Nil 

"I  C 

:  mj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CITY  engr  WATER  fur  IF 

1  41  49 

6*. 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

1 

41  94 

IT 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

41  49 

61 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

41  39 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

41  47 

•  7 

16 

394 

Nil 

1910 

U  S  WEATHER  BUREAU 

41  47 

•  7 

43 

601 

hi; 

-13 

U  S  WEATHER  BUREAU 

■ } 

31 

S44 

MIC 

mid 

U  S  WEATHER  BUREAU 

40  93 

310 

7A 

DON  H,  CONNOR 

31  91 

II 

494 

: 

UNION  OIL  CO. 

IB 

5  1 

693 

9» 

R.   E.   F  |  THAT 

37  30 

99 

940 

IP 

■; 

R.  0.  ANOERSOn 

11  11 

910 

C  WARREN  B I RCHLE R 

41  27 

VILLAGE  OF  CRETE 

40  01 

9P 

C         |  INTERSTATE  WATER  CO 

40  06 

17 

M 

!  DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

39  31 

II 

31 

670 

TP* 

7J 

ETHElDA  c.  coohraot 

41  96 

140 

IF 

NORThErk  ILLINIOS  UNIV  i 

41  90 

696 

6P 

ROBERT  H.  NELL  I S 

97  26 

440 

4P 

«| 

DIXON  SFRGS  AGRIC  CNTR 

40  29 

744 

ADA  A,  OEVINE 

31  00 

410 

9P 

SI 

RADIO  STATION  WDQN 

40  96 

600 

HAROLO  0.  PRICE 

91  90 

300 

7R 

MRS,  OE VERA  M,  GEBHART 

39  07 

" 

7A 

CLIFFORD  *•  MANUEL 

62  02 

"8 

16 

73( 

7A 

MISS  MYRTLE  E.  SFIEGlER 

IB 

11 

691 

DEFT  OF  WATERWORKS 

91  23 

.23 

3P 

3F 

RADIO  STATION  WFIw 

40  13 

790 

-0 

NORAH  YEAGLE 

31  41 

489 

6P 

68 

V  A  HALE 

42  11 

7B0 

7P 

TP 

JOHN  SCHRODER 

42  17 

791 

ALVlN  W,   T INK 

*.  3» 

34] 

6P 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

A 

42  29 

610 

IF 

KRAFT   FUOOS  COMPANY 

40  3' 

771 

MIO 

CITY  WATERWORKS 

41  10 

la 

M 

64$ 

6P 

61 

RONALD  A.  hqlT 

41  2T 

*o 

10 

69* 

NIC 

HID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

40  21 

69T 

91 

ORLEN  F,  REI3 

40  90 

336 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

37  22 

394 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

40  07 

723 

68 

61 

r H 

ERNEST  M  1BNEN 

)0  J« 

4  70 

7A 

PAUL   fi.  ARNOLD 

37  40 

967 

TI 

LEROY  K.  HENDERSON 

39  20 

390, 

WILLIAM  Ci  MING 

39  19 

323 

i» 

JOHN  W.  WYLDE 

38  3) 

11 

i- 

360 

HAROlO  M.  OAVIS 

J.  |] 

90 

700 

TP 

HOWARD  |.   STAFF Y 

19  ,1 

90 

37 

440 

s! 

OR VI LLE  h.  jOhNES 

J'  »<. 

II 

32 

36| 

38 

,P 

Clyde  PIttman 

J' 

S8 

32 

360 

TR 

city  disposal  plant 

40  IT 

90 

09 

466 

68 

74. 

HAVANA  POWER  STATION 

41  11 

■  9 

.9 

466 

3P 

.-. 

ip 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

39  09 

•9 

i« 

620 

6P 

7A 

WALTER  E.  BELCHER 

40  21 

ST 

40 

710 

6P 

71 

JOHN  P.  HUSHRUSH 

39  01 

IT 

•  0 

433 

71 

CENTRAL    ILL  Ful  SVC  CO 

41  29 

91 

01 

334 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

90 

11 

1.20" 

6F 

61 

WLDS  RADIO 

39  01 

90 

21 

630 

3F 

•A 

JERSEYVULE  SwG  PLANT 

61  )0 

<8 

it 

343 

■>i 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

41  12 

BS 

D3 

310 

61 

61 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

41  09 

67 

1' 

623 

Tl 

DELIERT  H,  KOERNER 

41  01 

17 

5J 

6*2 

MUNICIPAL   SEWAGE  TR  PL 

41  06 

90 

IT 

940 

II 

ROIERT  CROSE 

41  19 

•  9 

19 

•  20 

?c 

STAR  COURIER 

41  19 

B9 

13 

KEwANEE  BAKER  PAR* 

*,  01 

B9 

21 

IS 

3P 

5» 

MRS.  0.1. PACE*  JR. 

40  99 

90 

;« 

710 

TI 

Tl 

JACK   H,  SHARPS 

42  06 

B9 

90 

en 

THOMAS   E .  SMIALEK 

41  I* 

69 

320 

Tl 

ILL  OIV  OF  WATERWAYS 

31  61 

•T 

41 

CALVIN  L-  REYNOLDS 

40  09 

B9 

22 

390 

61 

71 

VERNON  P.  CEHLlACH 

99  22 

IS 

12 

633 

JOSEPH  1.  SENTENEY 

41  94 

■1 

33 

919 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

STATION 

DVD  EX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

o 
z 
o 

□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

fi 

u 

i 

i 
c 

SPECIAL 

'  LOUISVILLE 

1  0 

CLAY 

|  II  46 

•  I  90 

4*C 

■  

JOHN  0  ILAIR 

«ACKINAW 

); ; 

04 

TAZEWELL 

■  40  12 

•9  22 

•Tl 

•i 

CARLII  M  RULL 

3,1 

0 

HCOONOUCH 

40  !• 

7 

v|RNE  CEER 

|  MAKANDA  1  NN 

)?* 

0 

JACKSON 

17  II 

61 

HARVEY  1.  NARTLINE 

i  MARENCQ 

532 

0 

HCHENRV 

,  42  19 

61 

6 

harOlO  nyoi 

FULTON 

*.  i 

JOSEPH  ACE 

MARION  4  NNE 

01 

WILLIAMSON 

MRSi    ANThQNY  HlCNQNE 

0*  MACON 

ILOVD  it  SIMPSON 

"ARSE  I LLES  LOCK 

LA  SALLE 

41  10 

Ti 

U  S  COIFS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL    1  E 

0 

CLARK 

99  29 

3< 

91 

ERNEST  THOMAS  PINE 

1  MASON  CITY  1  I 

94 

MASON 

40  10 

•  v 

99C 

41 

6 

JAMES  M,  NC  DONALD 

HATTOON 

) 

01 

COLES 

•  •  21 

711 

MIC 

"I 

CINt  FRANCIS 

1  hCHENRv  LOCK  AND  DAM 

»*9 

- 

MCHENRY 

*.  17 

0.  W.  CULLANG 

MClEiNSIORO 

3  5  1 

0*  HAMILTON 

91  09 

4P 

ft 

351 

*( 

MACOUPIN 

19  10 

* 

hIlLIRQOK 

itl 

0 

KENDALL 

41  16 

OL  I VER  3 •  mOOnE Y 

Ml HONK 

9711 

C* 

WOOOFORO 

40  34 

48 

MOLINE  w|  AIRPORT 

3  ?  3 

o; 

ROCK  ISLAND 

41  27 

-IC 

M|l 

:  hj 

U  J  hEATmEA  iureau 

MONMOUTH 

9T|i 

: 

WARREN 

40  33 

»» 

ftS 

"Rl   INE2  M.  P1NLEY 

mQnTICCllO  NQ  2 

9791 

: 

PIATT 

*0  02 

71 

EARL  PISlER 

MORRIS 

S62C 

Oil  GRUNDY 

41  21 

•  •26 

*2t 

71 

RAY  Will 

I  MORRIS  9  N 

02  GRUNOY 

<l  1- 

>IG 

»» 

6P 

PHILLIP  C,  COLLINS 

>bi; 

-- 

WHITESIDE 

41 

•  9  J8 

**l 

3P 

3» 

N 

CITV  OP  MORRISON 

WORK  J IQNV I LLE 

06  CHRISTIAN 

>>.  it 

S9  it 

•90 

c 

MRS  DOROTHY  A  lULL AID 

HORR  I  SQNV I LLE    4  SE 

9t4< 

S! 

CHRISTIAN 

1*  21 

•  9  24 

693 

Tl 

7P 

i.  Paul  maty 

HT  CRRmEL    1  NNW 

9191 

WABASH 

id 

•  7  46 

4»: 

11 

GORPEN  R.  GILLETTE 

990! 

o 

CARROLL 

*2  05 

•9  59 

197 

?; 

LEVI  C.  IINX 

991* 

:a 

MACOUPIN 

19  04 

•9  42 

ii: 

J' 

HAROLD  MARIURGER 

9911 

LOGAN 

*0  01 

1*3 

3' 

ALVA  IRQwN 

19J3 

01  IROwN 

39  59 

711 

SI 

HOMER  L.  RENAKlR 

1  MOUNT  VERNON 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
DECEMBER  1969 


Additional  Information  regarding  the  climate  of   Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cliraatologist, 
P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",   Champaign,    Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cliraatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Inaex. '' 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Dav  "  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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Division  averages 

In  the 

annual  Issue  Include 

delayed  and  corrected  data 

and  may  differ  slightly 

from  values 

published  In 

monthly 

Issues . 

A  SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  DESCRIBING  UNUSUAL  WEATHER  WAS  NOT  PUBLISHED  IN  ANY  1969 
ISSUES  OF  THIS  BULLETIN. 
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2.30-  l.»9 
1.22-  I.*] 

-.03 

,70-  2.90 
2.09-  1.5* 
1.56 
2.1*-  2. 


2.17 


1.83-  1.82 


lisi-  1. 

A  „ 

.5ll-  2.70 

.3*-  2.81 
1.11-  2.05 

l!*S-  2.*2 
.67-  2.71 

i.osj 
.*z 

1.611 


.51 

1.00I 

.*0-  2.63 
..5. 

1.10 
1.18-  ; 

1.29 


1.02-  2.*0 


2.73 
2.0ft 
3.63 

3.67]  .67 
*.22j 

1.20-  2.1* 
2.05-  1.7* 
3.16V  .*1 
3.3ft 
1.65 


1.50 
2.42- 
1.93 


2.*0-  1.16 


2.30- 
2.18-  1.11 
2.41- 


2.08-  1.22 


M 

2.36 
1.7* 

1.95 
1.27 
1.70-  1.10 
1.5*-  l.»7 

1.7J 


2.21 

2.43- 

2.90 


4.6i 

*.07! 
4.25 
3.85 
3.95 


!  .  1       2  .  5  » 


5.4* 
6.99 
4.63 


2.42E 

3.79 

2.69 


5.10 
6.4ft 
4.9* 
*.9J 
*.  10 

*.3& 

6..1 
».26 

5.25 

7.»a 

4.6i 
*.6* 
4.41 


6.32  3.62 

3. Ol) 
3.97} 
3.3«  ! 


5.51     2. 86 


5.09 
5.991 
4.68 
6.11 
6.33  3.8C 

*.03i  : 

3. 9S 

3.931 
6. 751  : 

9.01  ; 


3.*ll 
3.87 
».22 
6.19 
3.8* 

3.39 
3.01 
5.60 


«.*9 
2.6( 


3.22  2.57 


6.05 
9.41 
5.791 
6.B7  3.96 
E  7.26 


.23 

8.251 

3.39 

.16 

8.0^ 

3.25 

.42 

6.  601 

3.84 

1.16 

7.09 

4.35 

7.56 

9.29 

.5* 

8.54 

9.69 

10.84 

8.01 

.43 

7.73 

4.92 

1.03 

8.23 

9.5* 

8.20  5.07 

•.13  1.95 

7.44 

5  .  »  1  *  .  1  9 

5.94 

6.03  3.25 

7.05 
7.62 

5.3*  2.80 

6.*> 

7.17 

5.6T  1.1* 


.42-  1. 
.60-  1.53 
.67-  1.5* 


.69-  1 
.76V  I 
.»3-  1.63 
.60 


.23 


1 .46 


.211 

•7i 

.53-  1.42 
.76-  1.47 
.66- 

M 

1.58- 

1.22- 

.92 
l.»5- 

1.071 
.73-  1.22 
.61-  1.19E 


.69-   1.31  1.31 


1.06 
1.42- 
1.33 
2.2ft 
1.1.-  1.06 

1 

1.55- 

t:| 

1.39-  .8« 


1.90 
1.41- 
1.17V  .77 

i.«r 


1.51 
.66-  1.! 

i.sJ 

L.aiU  .1 


a 1 

.**-  1.6* 


1.66V  1.11 

.7j 
1.95-  .72 

1.9*-  .72 
2.03 

.61-  1.72 
1.07 
1.09-  1.30 


.79-  1.39 


1.21- 
1.23- 
2.07 
1.60 


1.80- 

1.  Ill 
l.TlJ 
1.16- 


1.76- 
1 .6ft 
1.47- 
1.30- 


1.2V 


1.81- 


1.00- 
2.3V 
1.27- 


1  .-o- 

1.02! 
l.«» 
1.31- 


.92-  1.00 
1.6. 
I.»5- 


SH  R.l.r.nc.  NoU-  Following  Sl.lloo  In!-. 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


DIVISION 
EAST 


DANVILLE 

3 

02 

1  .01 

1.05k 

QANVIILE    SEWAGE  PLANT 

2 

n 

1.20 

GIBSON  CITf 

3 

22 

.59, 

hoopeston 

3 

33 

1.23 

.38- 

KANKAKEE   3  SW 

2 

S . 

.15k 

KONTICELLO  NO  2 

3 

49 

1.30 

P I  PER  Clir  3  SE 

1 

68 

-  .06 

.09- 

PONT  I  AC 

2 

S3 

.80 

.35- 

RANTQUL 

4 

:  ! 

.71 

sidell 

* 

48 

1.^5 

UP  B  AN A 

3 

60 

1.4*. 

1  ,C2- 

hATSEKA  2  NW 

1 

B6 

-  .13 

.11- 

DIVISION 

2 

94 

.98 

,48- 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  UAH  26 

4 

66 

2.52 

BARRY 

3 

91 

E  2.54 

BEAP-USTOWN 

3 

i  5 

1.34 

2.60 

BLUFFS 

3 

71 

2.73 

CARLINVILLE 

3 

24 

1.07 

2.45 

EOWARDSV I L  L  E 

4 

ze 

1.90 

1,7*1- 

GRAFTON 

3 

03 

1.51 

2.40; 

GREENVILLE   1  E 

?e 

1 .79 

GRIGGSVILLE 

3 

B5 

2.59 

HARDIN 

3 

37 

2.54 

Hi LLSRQRU 

4 

21 

1  .94 

2.23- 

JACKSONVILl E 

3 

84 

2 .  06 

2.1*i 

J6RSEYVILLE   2  SW 

3 

22 

1.90 

mfqora 

3 

54 

2.23 

MORRISQNVILLE  4  SE 

3 

56 

1 .66 

2.33 

MOUNT  OLIVE   1  E 

4 

29 

2.47 

P&NA 

3 

56 

1.41 

2 .09- 

PLEASANT  HILL 

3 

30 

2.19 

ROCKPORT 

SPRINGFIELD  WB   A I  RpriRT 

R 

2 

50 

.61 

1.96 

SPRINC-FlELJ  4  SE 

,",J 

TAYLOPVILLE 

3 

1  J 

2 . 29 

VIROEN   1  SSW 

:  3 

40 

E  2.29 

VIRGINIA 

3 

68 

2.75, 

WHITE   HALL    1  E 

3 

12 

1  .-.4 

2.61 

DI VIS1UN 

3 

5o 

1.54 

2.28 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

32 

1.92 

1.22k 

£  F  F INGHAM 

G  B 

2.44 

I. OS- 

FLORA  2  NW 

6 

. 

It  40! 

GREENUP 

3 

51 

1.75 

HUTSONVILLE  POWER 

PL 

7 

11 

1.23' 

LAWRENCE  VI LLE 

6 

70 

.96 

MARSHALL    1  E 

6 

2  0 

1.37 

NATTQON 

4 

72 

1.31 

mOweaoua 

E  3 

3tl 

E  1.35 

NEWTON 

6 

41 

.96 

OLNEV  2  S 

6 

81 

1.58 

PALESTINE 

7 

57 

4.41 

1.20- 

PARIS  WATERWORKS 

r2 

1.98 

1.21k 

S A I NTE  MARIE 

.  <* 

1.27 

SALEM 

5 

22 

2.48 

1 .46- 

TUSCOLA 

3 

70 

1.45 

1,49k 

V ANOA  L I  A   F  «  A  AIRPORT 

5 

76 

2.01 

WllCOX 

5 

39 

.91; 

WINDSOR 

.:  5 

1 .49 

1 .68- 

DIVISION 

5 

33 

2.55 

1.3«j- 

SOUTHWEST 

08 

ANNA  1  E 

B 

*8 

4.58 

1.66- 

BELLEVILLE   SO  ILL 

UNIV 

93 

1.8*, 

C  AHOK I  A 

■ 

CAIRO  MB  CITY 

9 

5.45 

1.75^ 

C ARBQnq A„?  SEWAGE 

PL 

6 

47 

2.81 

1.20- 

CARLYLE  RESERVOIR 

3 

21 

l.*7 

CENTRALlA  2  SW 

5 

98 

.93 

CHESTER 

*; 

1.68 

1.32- 

C13DEN  2  S 

8 

88 

1.20 

DO   QUOIN  1  NNW 

5 

82 

2.67 

1.40- 

GRAND  T-lwER  2  N 

6 

83 

1.50 

M A<  AND A   1  NW 

B 

J7 

1.13 

MARION  *.  NNE 

6 

9  • 

2.59 

2.11- 

NASHVILLE  4  NE 

4 

73 

2.04 

PRAIRIE  DJ  ROCHER 

IWSW 

46 

1.45; 

RED  BUD 

36 

1.52; 

SPARTA 

3 

»« 

1.21 

1.30- 

WATERLOO  1  WSH 

5 

S  9 

3.36 

2.05- 

DIVISION 

6 

3.24 

1.5b-  1.19 


2.03k  .73 


1.64 

l.et- 

1.97 
2.03-  1.12 


i.e*; 

1.69-  1.02 

1. 96' 
2.23- 
2.181 
2.17 
2.00- 


1.55-  1.79 
2.49- 
2.48, 
2.10 


2.11 
2.13- 
1.75H  1.49 
2.141 
2.50- 

I.87L 
1.99 
2.90 
1.79-  1.58 


.95 
1.48 


2.5—  2.25 


2.32 
3.33 
1.86-  1. 
2.71 


2.08 
1.92. 
2.05k  1.35 
2.27k  .86 


2.34-  1.60 


April 


3.48r  .28 


6.86  3.26 


3.92 
3.84 
4.47 

4.9l| 

4.75 
4.82 
5.84 


4.83 
5.35 
4.31 


3.031  1.44 


5.35  1.76 


5.271  1.60 


6.12  2.49 


7.67  3.81 

5.56'  2.15 
5.51 

6.32  2.45 

5.17  1.54 


5.54  1.70 


5.81  2.02 


6.05  1.28 


6.20  2.13 


May 


2.2B-  1.81 


3.42 
2.94-  1. 
3.25-  . 


2.93-  1.18 


2.99 
1.69-  2 
3.37 

2.42L  1.67 

1.71-  3 
2.13-  1.95 
2.59 


2.40-  1.82 

.98-  3 
1.14 
2.46 
2.42-  1.29 


2.29-  2.01 


1.91-  2.15 


1.85-  2.29 


3.23-  1.05 


2.73 
3.24 
1.55 


2.32-  2.12 


2.22-  1.93 


3.56r  1.23 


2.87-  1.70 


1.96 

2.68-  1.25 
2.87-  1.22 


1.82-  2.72 


3.18-  1.12 


6.71  2.65 


4.50^ 

6.621 
3.68- 
6.89 


7.39  2.78 
6. 79'  2.14 


6.50  2.13 
4.28-  .69 
8.68 

7.55  3.19 


5.54  1.06 


7.31 
8.85 
7.64 


July 


5.15  1.83 


10.00  6.89 


6.64  2.91 


7.15  3.15 


8.33 
7.93 
8.22 
7.36 

8.15; 


7.72 


5.41  2.01 


7.78 
8.47 
5.28 


6.73  3.55 


8.14 
8.041 
6.00 


5.76|  2.27 


6.00  2.52 


5.36  2.14 


7.97 
13.60; 

9.60  6.65 

7.16 
12.43  9.21 


7.16  3.72 


August 


September 


1.27, 
1.04-  1.75 
1.17|-  i 

3.57^ 
1.14-  1 
1.50-  1 
2.37 
1 .63 

3.30 


1.96-   1.12  3.77 


3.63  .44 

.48-  3.03 

.33-  i 
1.75 
2.44 

.95 

;.56-  1.90 
2.62r  .41 


7)-  1.03 


2.60-  1.47 


2. IB 
3.75' 
4.36 
2.14 

3.71 
4.20  1 
2.28- 
2.70 
1.13-  2.12 

4.7S  1.23 


2.33-  1.13 


5.39     2.15|  8.25 
3.70 
3.72 
*.»2 


6.9, 
1 . 8  I- 
2.79- 
4.5b 


6.31 
6.60  3.85 
4.59  1.93 
E  4.83 
6.10 


5.94  3.06 


2.25-  .77 


7. IB 
*.7i 

5.V, 


3.97  1.04 


6.14 
10.  li 
8.06 
6.92 
7.81 

d 
3.40! 

B.  18 
8.60 


6.47 
8.34! 
7.12 
7.81 
7.59 

5.02 
7.48' 
9.45 
8.04 

5.80| 

6.15 
4.231 
6.96 
E  9.06 
7.24 


7.63 
6.61 
3.68 
3.92 
6.02 

1.65 
2.86 
9.64 
7. 28 


*.*7  1.30 


6.82  3.85 


6.07 
5.14 
5.25 
5.60! 


.95-  2.85     4.49!  1.07 


3.44     1.15-   1.16  1.41 


5.19  2.50 


5.35  .65 


84     1.00-  1.89 


3.42 


3.80 
1.52 
-.7. 
1.58 
3.17 

1.86 


1.32-  1.23 

1.08 
1.94- 
1.05 


1.09-  1.56 


"I 
1.3B- 


1.23 
1.25k 
1.61 

l.ed- 

1.5U- 

2.24 

1.931 

1.68 

1.72 


1.92k 
1.40(E  1.13- 
1.66 
1.84 
1.37k 


1.95 
2.56 
3.43 


3.16- 

2.1lk 
3.39^ 
1.11k  2.20 

I.44J-  1.51 
1.31 
3.40 
1.31U  1 


1.90-  1.37 


2.64k  1.33 


1.13 
1.67 

.92- 
2.56, 
2.26U 


I.64U  2.20 
1.54k  1.61 


.43- 

•'T 
.55! 


4.89 
5.66 

6.16, 


5.63  2.46 


5.74|  2.47 


4.001  1.12 
5.16  2.01 


1.92-   1.2  3 


4.85  1.80 
6.61,  3.54 


4.74 

3.05- 

3.47 


57     1.45     1.77-   1.75  3.34 


1.82, 
.84-  1.14 

1.0a- 

1.28 

l.l*t- 
.85L- 


41.01  3.57 

41.38 

38.23 

35. VO-  1.14 

35.06  1.55 

40.32 

29.56k  4.33 

30.69-  3.14 

35.79, 
37.37 


4.76 
11.97 


1.74 

1.72- 

1.81 

1.60 

1.39- 

.99 


46.28 
46.37 
39.74 
44.37 
.22|  49.49 

40.55- 
45.52 
41.66 
46.61 
45.94 


.  1 OE   46.56  8.46 
.7JE   46.17(  11.36 
44.67 
44. 5B 

44.04  9.26 
45.69 

50.22  12.74 
46.  B9 


39.46 
46.22 
44.60 
42.22 


44.95  8.69 


44.62 
46.40 
4B.58 
42.12 
46.  '4 


54.44 
55.  75 
44.23 
50.26 


1.96-  .59 


4.10 
4.71 
3.43 


50.48 
56.35 

49.76  2.94 
51.32!  11.60 

42.78 
:  45.66 

52.02  12.1* 
43.08  4.42 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 

Tabl*  2  — Continued 


ILLINOIS 
1969 


AL9I0N 

9ENT0N  PUREST  SERVICE 
8R0OKPORT  0AM  52 
CARMJ   6  NW 
DIXON  SPRINGS  ACR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
COlCONDA  DAI  51 
HARR I SBORC 

HARR I SBURC  DISPOSAL  PL 
HCLEANSBORO 

HT  CARHEL   1  NNM 
MOUNT  VERNON 
ROS ICLARE 

SMAWNEETQWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITV 


January 


7.15  3.75 
9.461  3.53 
6.10  2.26 


9.3*  A. 94 
6.68  2.74 

6.971 

6.68j  3.00 
6.84, 

5.95  2.68 
9. 15 

7.44  3.05 


.97 
1.67-  .H 
2.01-  1.88 

.95-  2.18 
1.25 

1.33 
1.09-  2.48 
1.63-  1 
1.20 

1.67-  1.13 

1.14 
.91. 
1.30 
1.30-  1.90 
1.34 


4 


2. 18-  1.31 
2.67-  2.17 
2.92-  1 


2.23-  1.64 

3. Ill 
2.36-  1.41 
2.41 
2.65-  1.94 


6.31 
4.30 
4.34| 
3.83 
5.82  1.78 


4.93 
3.74 
4.31 
3.62- 


4.59 
2.59-  1.38 
8.36  4.11 

7.73, 
3.20-  1 

3.25 
3.24-  1.12 
2.80 
3.61-  ,58 
3.11 


6.55 
9.00 
6.0; 
6.04 


6.18  2.47 


12.72 
5.76 


3.19 
1.91 


9.82  I 
3.70 
10.11  ( 
3.70 

12.91 
4.07 
4.63  1.34 
4.06 
9.67  6.31 

E  5.69 

9.27  6.01 
3.86 
6.62  2.66 
9.82 


.96 

.18-  3.62 
3.16-  .14 

.44-  3.03 
2.22 


.39- 
1.60 
1.07- 
1.10 


J. '6. 


1.36 

♦.91  1.51 

.93> 
1.61-  1.49 

:::: 

.41-  2.751  2.47 
1.67-  1.26 
1.64 


3.37  3.92 


3.71 
2.24 
.60- 

4.3Ti 


4.31  1.47 
3.2*  .13 
4.60  1.66 


1.94 
2.36 


2.49-  1.02 


33     2.46-  1.09 


2.66 

3.67, 
4.14 


43.93 

33. 43|  12.95 
44.23)-  2.46 
47. V4  3.92 
49.41 


37.471 
43.99 

4.74     1.779;  47.03 


3.11-  .21 


44.61 

51.44| 


9.11 


5.42 


50.32 
47. VI 
50.79 
42.99-  1.68 
91.03 


7.42j  3.63  1.36-  1.58  2.47-  1.59  5.22;  1.01  3.72k  .70  7.19,  3.27  6.341  3.02  1,35-  1.95  2.72-  .59  4.55  1.64  2.94-  .61  3.70j 
Division  averageu   In  the  annual    Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly   from  values  published    In  Monthly  Issues. 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

Q. 

OJ 
1 

age 

4) 

E 

0 
tj> 

V 

6 

0 
E 

01 

ry 

1 

en 

E 

« 

tp 

s 

E 

01 
0> 

E 

■ 

a 
E 

« 

0 

s 

01 

0) 

o> 

01 

E 
0 

tr- 
ie 

01 
E 
0 

ry 
■ 

w 
E 
0 

01 

■ 

s 
a 
0 

CO 

p 

H 

0 

> 

> 

0 

> 

O 

> 

M 

> 

0 

> 

OJ 

to 

> 

0) 

> 

0 

0 

> 

5 
> 

to 

0 
> 

s 

> 

p 

M 

0 

> 

(  IN) 

< 

< 

U 

< 

u: 

< 

Ui 

< 

w 

< 

(a] 

•< 

H 

< 

w 

< 

< 

u 

< 

UJ 

< 

U 

< 

[a] 

URBAN* 

4 

28. 7 

32 

31.6 

37 

37.6 

52 

52.1 

64 

62.0 

76 

69.9 

83 

78.7 

86 

75.8 

84 

68.6 

61 

57.0 

70 

♦3.7 

51 

33.5 

37 

53.3 

8b 

21 

30 

33 

34 

50 

56 

69 

69 

61 

44 

34 

30 

21 

8 

30.0 

33 

32.2 

36 

38.1 

48 

51.9 

62 

61.4 

72 

69.2 

79 

77.9 

83 

75.* 

SO 

69.5 

76 

59.9 

69 

45.4 

53 

35.5 

38 

53.8 

63 

26 

31 

34 

36 

53 

59 

72 

71 

64 

48 

36 

33 

26 

MONTHLY  AVERAGES  ARE  AVERAGES  OF  DAILY  MAX  AND  MIN  VALUES  ENO'NG  AT  7  A.M.  SOIL  TYPE,  FLANAGAN  SILT 
LOAM  UNDER  8LUEGRASS  SOD. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Indea 

-  165  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

Table  3  1969 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16  or  below 

20'  or  below 

24  or  below 

28°  or  below 

32 :  or  below 

Date 

Temp,  j 

Date 

j  Temp,  j 

s 

75 
Q 

Temp. 

Date 

|Temp.| 

Date 

[  Temp.  | 

Date 

jTemp. 

Date 

jTemp. 

Date 

|Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

Temp. 

*      *  * 

NORTHWEST 

01 

ALEDO 

94 

7-16  + 

-10 

1- 

4+ 

3-31 

13 

3-31 

13 

3-31 

13 

4-  6 

27 

4-29 

31 

10-14 

SO 

10-23 

23 

10-23 

23 

11-14 

14 

11-14 

14 

228 

228 

206 

200 

168 

DIXON 

97 

7-  4 

-11 

4 

3-31 

13 

3-31 

13 

3-31 

13 

4-  6 

29 

4-29 

30 

10-14 

31 

10-23 

26 

10-27 

22 

11-14 

16 

U-14 

16 

228 

228 

210 

200 

168 

FREEPORT 

91 

7-  4 

-12 

12* 

3-31 

9 

3-31 

9 

3-31 

9 

4-29 

27 

4-30 

32 

10-14 

31 

10-23 

20 

10-23 

<  l 

10-23 

20 

U-14 

13 

228 

206 

206 

177 

167 

FULTON  DAM  13 

93 

3-31 

13 

3-31 

J3 

3-31 

1 3 

4-  1 

2  9 

4-  6 

31 

32 

2  4 

17 

11-16 

16 

230 

226 

206 

205 

192 

GALVA 

94 

7-16 

-11 

4 

3-31 

9 

3-31 

9 

3-31 

9 

4-29 

27 

4-29 

27 

10-14 

30 

10-17 

28 

10-23 

21 

10-28 

20 

U-14 

14 

228 

211 

206 

171 

166 

GENESEO 

97 

7-16 

-10 

4  + 

3-31 

12 

3-31 

12 

3-31 

12 

4-  6 

28 

4-30 

32 

10-14 

31 

10-23 

24 

10-23 

24 

11-13 

19 

U-14 

15 

226 

227 

206 

200 

167 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

95 

7-  5 

-14 

}; 

1 

3-31 

10 

3-31 

10 

3-31 

10 

4-12 

28 

4-30 

30 

10-17 

29 

10-23 

20 

10-23 

20 

10-23 

20 

11-19 

15 

233 

206 

206 

194 

170 

KEWANEE 

96 

7-  4 

-12 

1 

3-31 

11 

3-31 

11 

3-31 

11 

3-31 

11 

4-19 

32 

10-15 

31 

10-23 

25 

11-14 

15 

11-14 

15 

U-14 

15 

226 

228 

228 

206 

179 

MOlINE  WB  AIRPORT 

94 

7-16+ 

-10 

i- 

4+ 

3-31 

10 

3-31 

10 

3-31 

10 

4-29 

28 

4-29 

28 

10-17 

32 

10-23 

24 

10-23 

24 

11-13 

20 

U-20 

15 

234 

227 

206 

177 

171 

MORRISON 

92 

7-12+ 

-11 

i- 

1 

3-31 

11 

3-31 

11 

3-31 

11 

4-29 

2B 

4-29 

28 

10-14 

2  ( 

10-23 

21 

10-23 

21 

11-14 

14 

U-14 

14 

228 

228 

206 

177 

168 

MOUNT  CARROLL 

92 

7-  4 

-14 

»- 

4 

3-31 

8 

3-31 

8 

4-  6 

24 

4-29 

26 

5-12 

32 

10-14 

29 

10-15 

27 

10-23 

19 

10-23 

19 

U-14 

13 

22B 

206 

200 

169 

155 

PAW  PAW 

7-17  + 

4-  1 

32 

2  2  7 

ROCHELLE   1  W 

93 

7-  5 

-11 

\~. 

4 

4-  1 

12 

4-  1 

12 

4-  1 

12 

4-24 

tb 

4-29 

30 

10-14 

31 

10-23 

\  i 

10-23 

21 

11-15 

14 

U-15 

14 

22B 

228 

2U5 

182 

168 

RDCKFORO  WB  AIRPORT 

92 

7-  4 

-10 

i— 

4+ 

3-31 

9 

3-31 

9 

4-  3 

24 

4-  6 

27 

4-30 

32 

10-14 

32 

10-22 

28 

10-23 

22 

11-14 

17 

11-19 

16 

233 

22B 

203 

199 

167 

STOCKTON 

90 

7-   5  + 

-16 

i- 

1 

3-31 

8 

3-31 

8 

3-31 

8 

4-  6 

27 

4-29 

31 

10-14 

.  ' 

10-17 

28 

10-23 

20 

10-23 

20 

U-14 

11 

226 

206 

206 

194 

168 

TXSKILHA 

96 

7-17 

-11 

i- 

1 

3-31 

1  j 

4-  1 

ie 

4-  1 

18 

4-24 

26 

4-30 

31 

10-14 

30 

10-15 

26 

10-23 

21 

10-28 

20 

U-20 

14 

234 

210 

205 

174 

167 

WALNUT 

7-15 

-11 

3-31 

27 

4-29 

32 

10-14 

30 

10-23 

21 

10-23 

21 

11-14 

15 

1  -14 

15 

228 

*       *  * 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NW 

93 

7-16 

-11 

4* 

3-31 

8 

3-31 

8 

4-  3 

21 

4-30 

28 

4-30 

28 

10-14 

32 

10-23 

20 

10-23 

20 

10-23 

20 

U-14 

15 

226 

206 

203 

176 

167 

AURORA  COLLEGE 

94 

7-16  + 

-10 

1: 

* 

3-31 

11 

3-31 

1  1 

3-31 

11 

4-  3 

26 

4-29 

32 

10-14 

31 

10-23 

24 

10-23 

24 

11-14 

16 

11-14 

16 

228 

228 

206 

203 

166 

B ARR I NGTON 

93 

7-17 

3-31 

4  -  1 

1  8 

4-  3 

2  4 

27 

4-30 

29 

10-14 

3 1 

10-23 

21 

10-23 

21 

10-28 

20 

U-15 

16 

229 

210 

2u3 

182 

167 

CHICAGO   0   HARE  AIRPORT 

96 

6-26  + 

-  e 

4 

3-31 

12 

3-31 

12 

3-31 

12 

3-31 

12 

4-30 

32 

10-15 

32 

10-23 

25 

11-14 

20 

11-14 

20 

U-20 

15 

234 

228 

228 

206 

168 

CHICAGO  UNIVERSITY 

97 

7-16 

-  8 

\: 

1 

3-31 

15 

3-31 

15 

3-31 

15 

3-31 

15 

4-  1 

32 

10-27 

32 

11-13 

27 

11-14 

22 

11-19 

20 

12-12 

15 

256 

233 

228 

227 

209 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

96 

6-26 

-10 

1 

3-31 

12 

3-31 

12 

3-31 

12 

3-31 

12 

4-24 

32 

10-23 

29 

11-13 

26 

11-14 

21 

11-15 

20 

U-20 

16 

234 

229 

228 

227 

182 

CHICAGO  WB  CITY  NO 

2 

96 

7-16 

-  9 

}: 

1 

3-31 

13 

3-31 

13 

3-31 

13 

3-31 

13 

4-  1 

32 

10-23 

3.' 

11-13 

25 

11-14 

19 

U-14 

19 

U-20 

16 

234 

228 

228 

227 

205 

DE  KALB 

91 

7-  5  + 

-11 

l  - 

4 

3-31 

10 

3-31 

10 

4-  1 

23 

4-  3 

25 

4-29 

30 

10-14 

32 

10-23 

22 

10-23 

22 

11-14 

14 

U-14 

14 

228 

228 

205 

203 

168 

JOLIET 

-97 

7-16 

-12 

l- 

* 

- 

- 

- 

4-21 

32 

10-14 

2  9 

10-23  26 

11-14 

18 

U-14  18 

- 

- 

- 

- 

- 

176 

MARENGO 

94 

8-30  + 

-12 

l- 

4 

3-31 

7 

3-31 

7 

4-  6 

21 

4-30 

27 

4-30 

27 

10-14 

3  0 

10-15 

25 

10-23  20 

10-23 

20 

U-14 

12 

228 

206 

200 

168 

167 

MORRIS  5  N 

95 

3  31 

3  31 

3-31 

26 

4-30 

31 

10-14 

10-15 

28 

10-23 

23 

11-14 

18 

1 2 

228 

195 

OTTAWA 

97 

7-16 

-l9 

i~. 

4 

3-31 

13 

3-31 

13 

3-31 

13 

4-  3 

27 

4-29 

32 

10-15 

i: 

10-23 

24 

10-23 

24 

1 1-14 

18 

U-20 

15 

234 

228 

206 

203 

169 

PARK  FOREST 

96 

7-16 

-12 

1 

3-31 

11 

3-31 

11 

3-31 

11 

4-24 

28 

4-30 

30 

10-14 

29 

10-22 

26 

10-23 

22 

11-14 

1  2 

U-14 

12 

2  28 

228 

206 

181 

167 

PERU  SEWAGE  PLANT 

94 

7-16 

-13 

1- 

4 

3-31 

9 

3-31 

9 

3-31 

9 

4-24 

28 

5-10 

32 

10-15 

31 

10-22 

28 

10-23 

24 

1 1-14 

19 

U-16 

15 

230 

228 

206 

181 

158 

WAUKEGAN  4  WSW 

93 

7-  4 

- 1 1 

3-31 

10 

3-31 

1 0 

3-31 

i  n 

4-  3 

2  5 

4-30 

29 

10-15 

)  I 

10-23 

24 

1 1-14 

18 

1 1-20 

i_3 

234 

228 

2  06 

203 

168 

WHEATON  3  SE 
«       •  » 

95 

7-16 

-12 

i- 

12 

3-31 

6 

3-31 

6 

4-  3 

23 

4-30 

27 

4-30 

27 

10-14 

31 

10-15 

28 

10-23 

22 

10-26 

20 

U-15 

14 

229 

211 

203 

168 

167 

WEST 

03 

GALESBURG 

97 

7-16 

-10 

i- 

4 

3-31 

12 

3-31 

12 

3-31 

12 

3-31 

12 

4-29 

30 

10-14 

30 

10-17 

28 

10-28 

23 

11-13 

20 

U-14 

15 

226 

227 

211 

200 

168 

GOLDEN  1  NW 

7-16 

3-31 

10-23! 28 

10-28 

23 

11-14 

16 

LA  HARPE 

98 

7-16 

-  8 

i- 

4+ 

3-31 

14 

3-31 

14 

3-31 

14 

3-31 

14 

4-29 

32 

10-14 

29 

10-17 

27 

10-28 

23 

U-14 

14 

U-14 

14 

228 

228 

211 

200 

168 

MONMOUTH 

95 

7-16 

-10 

i- 

4 

3-31 

11 

3-31 

11 

3-31 

11 

4-  6 

27 

4-29 

31 

10-14 

30 

10-23 

22 

10-23 

22 

U-14 

15 

U-14 

15 

228 

228 

206 

200 

168 

0U1NCY 

98 

7-16 

-  5 

i- 

4 

3-12 

12 

3-31 

20 

3-31 

20 

4-  1 

25 

4-  1 

25 

10-14 

32 

10-2B 

26 

11-14 

15 

U-14 

15 

U-14 

15 

247 

228 

228 

210 

196 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

94 

7-16  + 

-  4 

i- 

4 

3-12 

B 

3-30 

20 

3-31 

23 

3-31 

23 

3-31 

23 

10-14 

32 

10-27 

28 

11-13 

2.' 

1  1-14 

16 

U-14 

16 

247 

229 

227 

210 

197 

RUSHVILLE 

*       *  * 

7-16 

1 

3-31 

10-14 

30 

10-23 

27 

10-28 

23 

U-13 

20 

11-19 

16 

CENTRAL 

04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

94 

7-16 

-  7 

4 

3-31 

13 

3-31 

13 

3-31 

13 

3-31 

13 

4-29 

32 

10-14 

31 

10-23 

24 

10-23 

24 

U-14 

16 

U-14 

16 

228 

228 

206 

206 

168 

CHENOA 

94 

7-16 

-  8 

}: 

4 

3-31 

13 

3-31 

13 

4-  1 

83 

4-  1 

23 

4-30 

31 

DECATUR 

95 

7-17+ 

-  6 

i- 

4 

3-31 

13 

3-31 

13 

3-31 

13 

3-31 

13 

4-24 

31 

10-14 

32 

10-23 

25 

10-28 

22 

U-14 

16 

11-14 

16 

228 

228 

211 

206 

173 

FARMER  CITY 

97 

7-17 

-  7 

i- 

4 

3-31 

13 

3-31 

13 

3-31 

13 

3-31 

13 

4-  6 

31 

10-14 

32 

10-23 

23 

10-23 

23 

U-14 

15 

U-14 

15 

228 

228 

206 

206 

191 

HAVANA  POWER  STATION 

96 

7-16+ 

-  5 

i- 

4 

3-31 

14 

3-31 

14 

3-31 

14 

3-31 

14 

3-31 

14 

10-15 

32 

10-23 

26 

11-  9 

24 

U-14 

17 

12-  5 

16 

249 

228 

223 

206 

198 

LACON  2  i 

3-31 

4-29 

10-14 

31 

10-23 

2  1 

10-23 

21 

U-15 

IV 

11-20 

1  3 

2  34 

200 

LINCOLN 

93 

7-16 

-  6 

4 

3-31 

14 

3-31 

14 

3-31 

14 

3-31 

14 

4-24 

32 

10-17 

31 

10-23 

27 

10-26 

23 

U-14 

1  <• 

U-20 

16 

234 

228 

211 

206 

1  76 

MASON  CITY  3  S 

93 

7-16+ 

- 

- 

- 

- 

£■«  'A 

10-14 

31 

10-22 

25 

10-26 

22 

U-14 

17 

U-20 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

MlNONK 

96 

7-16 

-11 

4 

3-31 

11 

3-31 

1  1 

3-31 

11 

3-31 

11 

4-30 

32 

10-14 

31 

10-23 

21 

10-23 

21 

U-14 

17 

11-19 

16 

233 

226 

206 

206 

167 

PEORIA  WB  AIRPORT 

94 

7-16 

-  B 

j: 

4 

3-31 

13 

3-31 

13 

3-31 

13 

3-31 

13 

4-29 

32 

10-14  31 

10-23 

26 

10-27 

24 

U-13 

20 

U-14 

16 

226 

227 

210 

206 

168 

PRINCEVILLE   1  N 
*      •  * 

94 

7-16 

-  9 

i- 

4+ 

3-31 

11 

3-31 

11 

3-31 

11 

4-  6 

28 

4-29 

32 

10-14 

31 

10-23 

24 

10-23 

2h 

U-14 

15 

U-14 

15 

228 

226 

206 

200 

168 

EAST 

05 

DANVILLE 

95 

7-16+ 

-  4 

i- 

5* 

3-31 

13 

3-31 

13 

3-31 

13 

3-31 

13 

4-30 

30 

10-15 

31 

10-23 

24 

10-23 

24 

U-14 

19 

U-20 

14 

234 

226 

206 

206 

168 

HOOPESTON 

95 

7-  4 

-  6 

i- 

4 

3-31 

14 

3-31 

14 

3-31 

14 

3-31 

14 

4-30 

32 

10-15 

32 

10-23 

23 

10-23 

23 

U-14 

18 

U-20 

234 

228 

206 

206 

166 

KANKAKEE   3  SW 

12* 

3-31 

10-15 

31 

10-23 

23 

10-23 

2  3 

U-14 

19 

\l 

PIPER  CITY  3  SE 

95 

7-17  + 

-  8 

i- 

4 

3-31 

13 

3-31 

13 

4-  1 

24 

4-  1 

24 

4-30 

31 

10-14 

32 

10-23 

23 

10-23 

23 

U-14 

16 

U-14 

16 

228 

228 

205 

.  0  5 

167 

PONTIAC 

95 

7-16 

-  7 

i- 

4* 

3-31 

15 

3-31 

15 

3-31 

15 

4-  1 

28 

4-24 

32 

10-15 

32 

10-23 

25 

10-28 

24 

U-14 

18 

U-20 

15 

234 

228 

211 

205 

174 

RANTOUL 

95 

7-16+ 

-  7 

i- 

4 

3-31 

14 

3-31 

14 

3-31 

14 

3-31 

14 

4-24 

32 

10-15 

32 

10-23 

24 

10-23 

24 

U-14 

17 

U-20 

13 

234 

226 

206 

206 

174 

URBANA 

95 

6-28 

-  5 

i- 

4 

3-12 

11 

3-31 

19 

3-31 

19 

3-31 

19 

3-31 

19 

10-17 

31 

10-23 

28 

11-13 

24 

U-14 

17 

U-20 

16 

253 

228 

227 

206 

200 

WATSEKA  2  NW 
*       %  * 

94 

7-  5  + 

-  7 

i- 

12+ 

3-31 

14 

3-31 

14 

3-31 

14 

3-31 

14 

4-30 

30 

10-15 

29 

10-23 

24 

10-23 

24 

U-14 

17 

U-15 

14 

229 

228 

206 

206 

168 

WEST  SDUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

97 

7-17 

1 

4 

3-12 

14 

3-13 

17 

3-31 

23 

4-  1 

26 

4-  1 

26 

10-23 

32 

205 

CARLlNVlLLE 

95 

7-16 

-  3 

4 

3-31 

14 

3-31 

14 

3-31 

14 

3-31 

14 

4-24 

32 

10-14 

31 

10-17 

28 

10-23 

24 

U-14 

14 

U-14 

14 

226 

226 

206 

200 

173 

GRIGGSVILLE 

94 

7-17+ 

-  5 

4 

3-12 

9 

3-31 

18 

3-31 

IB 

3-31 

18 

4-29 

32 

10-14 

3  i 

10-23 

25 

11-14 

14 

U-14 

14 

U-14 

14 

247 

228 

228 

206 

168 

HILLSBORO 

95 

7-16+ 

-  2 

4 

3-31 

15 

3-31 

15 

3-31 

15 

3-31 

15 

4-  6 

32 

10-15 

31 

10-23 

26 

206 

192 

JACKSONVILLE 

94 

7-16 

-  4 

5* 

3-15 

16 

3-31 

17 

3-31 

17 

3-31 

17 

4-29 

32 

10-15 

32 

10-23 

2  7 

10-28 

23 

U-14 

15 

U-14 

15 

244 

226 

211 

206 

169 

JERSEYVILLE  2  SW 

94 

7-17+ 

-  2 

i- 

4 

3-13 

15 

3-31 

IS 

3-31 

18 

3-31 

18 

5-10 

32 

10-17 

30 

10-28 

2" 

10-28 

24 

1  1-14 

14 

U-14 

14 

246 

226 

211 

211 

160 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ILLINOIS 
1969 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

a 

O 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32  or 
below 

32"  or 
below 

28  or 
below 

24°  or 
below 

20  or 
below 

16  or 
below 

16  or  below 

20  or  below 

24  or  below 

28  or  below 

32"  or  below 

a 

|  Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

|Temp.| 

Date 

|  Temp.  | 

Date 

Temp.| 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

HORR  I  5 JNV I LL  E    4  SE 

3 

1-  6 

3-31 

2  0 

3-31 

7  0 

3-31 

20 

4-  6 

32 

10-17 

32 

10-23 

28 

11-14 

12 

11-14 

12 

11-14 

12 

246 

228 

228 

206 

194 

PAN* 

93 

7-  4 

4 

1-  4 

16 

3-31 

17 

3-31 

17 

3-31 

17 

4-  6 

31 

10-17 

32 

10-23 

26 

1 1-14 

16 

1  1-14 

1  6 

11-14 

16 

246 

226 

228 

2U6 

194 

SPRINGFIELD  HB  AIRPORT 

97 

6-  7 

• 

5 

1-  » 

3  31 
'. 

It 

3-31 

16 

3-31 

16 

3-31 

16 

4-  6 

32 

10-17 

31 

10-27 

26 

10-28 

24 

1 1-14 

18 

12-16 

15 

260 

228 

211 

210 

194 

SPRINGFIELD  *  SE 

94 

7-20* 

- 

4-  1 

23 

4-  1 

23 

4-  6 

29 

10-17 

31 

10-23 

20 

11-14 

17 

11-14 

17 

12-20 

16 

227 

205 

194 

95 

6-  6 

- 

3-30 

17 

3-31 

23 

3-31 

23 

4-  6 

32 

10-14 

32 

10-23 

26 

11-14 

15 

11-14 

1  5 

11-14 

IS 

229 

228 

206 

191 

H H I T £   HALL   1  E 

93 

7-16 

4 

1  -  4 

3-13 

1 6 

3-31 

1  7 

3-31 

1  i 

3-31 

17 

3-31 

17 

10-17 

3  1 

10-27 

28 

11-14 

14 

11-14 

1* 

11-14 

1* 

246 

226 

228 

210 

200 

EAST   SOUTHEAST  07 

C  HA R L  c STUM 

95 

7-16 

- 

4 

3-12 

14 

3-31 

17 

3-31 

3-31 

17 

4-  1 

32 

10-17 

32 

10-23 

26 

11-14 

18 

11-20 

15 

253 

226 

206 

199 

E  F F 1 NCH AM 

97 

7-17 

8 

1  4 

3-31 

11 

3-31 

i  1 

3-31 

[I 

3-31 

11 

4-30 

31 

10-17 

31 

10-23 

26 

11-14 

18 

11-14 

18 

12-16 

IS 

260 

228 

228 

206 

170 

CI  DBA     9  UU 

95 

7-16 

1 

1  4 

3-12 

13 

3-31 

19 

3-31 

3-31 

19 

3-31 

19 

10-23 

28 

10-23 

26 

10-28 

24 

11-14 

19 

12-20 

15 

283 

228 

211 

206 

206 

MARSHALL   1  E 

95 

6-12 

- 

4 

1-  4 

3-31 

15 

3-31 

15 

3-31 

3-31 

15 

4-30 

32 

10-17 

32 

10-23 

25 

11-14 

18 

11-14 

IB 

12-24 

2 

266 

228 

226 

206 

170 

MATTOON 

95 

7-16 

5 

1-  4 

3-12 

11 

3-31 

17 

3-31 

\'7 

3-31 

17 

4-  6 

32 

10-17 

32 

10-23 

27 

11-14 

17 

11-14 

17 

11-20 

16 

253 

228 

228 

206 

194 

MOMcAQUA 

96 

7-  5 

- 

5 

3-31 

15 

3-31 

15 

3-31 

15 

3-31 

13 

4-  6 

32 

10-17 

32 

10-23 

27 

10-28 

24 

11-14 

17 

12-16 

16 

260 

226 

211 

206 

194 

N  E  MTQN 

96 

8-30 

3 

1227 

3-12 

12 

3-31 

17 

3-31 

17 

3-31 

17 

3-31 

17 

10-17 

31 

10-24 

26 

11-14 

18 

11-14 

18 

12-16 

16 

279 

228 

228 

207 

200 

OLNEY  2  S 

95 

7-16 

0 

12-27 

3-31 

15 

3-31 

15 

3-31 

li 

3-31 

15 

4-30 

31 

10-17 

32 

10-23 

26 

10-28 

24 

11-14 

20 

12-20 

14 

264 

228 

211 

206 

170 

PALESTINE 

95 

7-16+ 

1 

1-  4 

3-12 

13 

3-31 

17 

3-31 

3-31 

17 

3-31 

17 

10-23 

28 

10-23 

2o 

11-14 

20 

11-14 

20 

12-2*1 

4 

287 

228 

226 

206 

206 

PARIS  WATERWORKS 

98 

7-  4 

_ 

4 

1-  4 

3-12 

1  j 

3-31 

I7 

3-31 

\] 

3-31 

17 

4-  6 

32 

io-i  r 

31 

10-23 

2  7 

11-14 

18 

11-14 

18 

11-20 

10 

253 

228 

228 

206 

194 

SALEM 

95 

7-16* 

1 

1-  4 

3-31 

16 

3-31 

16 

3-31 

16 

3-31 

16 

3-31 

16 

10-17 

32 

10-26 

24 

10-28 

24 

11-14 

18 

12-  4 

16 

246 

228 

211 

211 

200 

t  i  ic  r  n  i  a 
1  03  L  U  L  A 

95 

7-17* 

- 

6 

3-31 

15 

3-31 

15 

3-31 

■  5 

3-31 

15 

4-24 

31 

10-16 

32 

10-23 

28 

11-14 

17 

11-14 

17 

11-20 

16 

234 

226 

228 

206 

177 

VANDAL  I  A    FAA  AIRPORT 

95 

7-17* 

0 

1-  4 

3-12 

13 

3-31 

20 

3-31 

20 

3-31 

2  0 

3-31 

20 

10-17 

31 

10-23 

26 

11-14 

19 

11-14 

19 

12-23 

12 

266 

228 

228 

206 

200 

WINDSOR 

*        *  * 

103 

7-  4 

4 

1-4 

3-12 

1  0 

3-31 

17 

3-31 

17 

3-31 

17 

4-24 

32 

10-17 

32 

10-23 

20 

11-14 

17 

11-14 

17 

11-20 

1* 

253 

228 

228 

206 

1  76 

SOUTHWEST  06 

ANNA    1  e 

99 

6-30 

4 

3-12 

15 

3-15 

20 

3-31 

.'2 

3-31 

2  2 

3-31 

22 

10-23 

3  0 

10-28 

2- 

10-28 

2*. 

11-14 

20 

NUNE 

244 

211 

211 

206 

ici  i  cvti  I  C            II  l     nMT  w 
BCLLCV1LL0    ou    ILL    UN  1 V 

97 

6-  8* 

4 

i  i 

3-12 

11 

3-31 

18 

3-31 

18 

3-31 

18 

4-29 

31 

10-15 

>0 

10-23 

28 

10-28 

24 

11-19 

20 

12-16 

14 

279 

233 

211 

206 

169 

C  AHOK  I A 

95 

7-17* 

10-23 

31 

10-28 

27 

11-14 

19 

11-14 

19 

12-24 

13 

- 

CAIRO   HB  CITY 

9B 

8-  9* 

8 

1-  4 

1-10 

16 

1-25 

20 

3-11 

22 

3-31 

28 

3-31 

26 

11-13 

30 

11-14 

23 

11-14 

23 

12-26 

19 

NuNt 

335 

248 

228 

227 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

99 

6-30 

5 

1-  4 

3-12 

15 

3-16 

19 

3-31 

21 

3-31 

21 

3-31 

21 

10-18 

32 

10-28 

25 

11-14 

18 

11-14 

1  » 

12-27 

15 

290 

243 

228 

211 

201 

CARLYLE  RESERVOIR 

93 

7-17* 

1 

1  >- 

3-12 

15 

3-12 

15 

3-31 

21 

4-  1 

27 

4-  1 

27 

10-27 

30 

10-28 

27 

11-14 

16 

11-14 

18 

12-24 

LO 

287 

247 

226 

210 

209 

C080EN  2  S 

99 

6-30 

4 

1-  4 

3-12 

14 

3-14 

19 

3-31 

21 

3-31 

21 

4-30 

32 

10-23 

31 

10-28 

28 

11-14 

1  1 

11-14 

19 

NONE 

245 

226 

211 

176 

DU  QUOIN  1  NNW 

96 

8-  9  + 

3 

1-  4 

3-12 

15 

3-15 

20 

3-31 

21 

3-31 

2  1 

3-31 

21 

10-18 

3  t 

10-^8 

2o 

11-14 

L  B 

11-14 

18 

12-24 

.  5 

287 

226 

211 

201 

HAKANDA  1  NH 

96 

8-  9* 

3 

1-  4 

3-12 

14 

3-31 

19 

3-31 

19 

3-31 

19 

3-31 

19 

10-23 

31 

11-14 

17 

11-14 

17 

11-14 

17 

12-16 

16 

279 

228 

226 

228 

206 

MARION   4  NNE 

95 

8-  9 

5 

1-  i* 

3-12 

14 

3-31 

20 

3-31 

20 

3-31 

20 

3-31 

20 

10-23 

31 

10-28 

26 

11-14 

20 

11-14 

20 

12-16 

.6 

279 

228 

226 

211 

206 

NASHVILLE  4  NE 

95 

6-12 

2 

3-12 

15 

3-12 

15 

3-31 

22 

3-31 

22 

3-31 

22 

10-23 

29 

10-29 

26 

11-14 

18 

11-14 

18 

12-24 

U 

267 

247 

228 

211 

206 

SPARTA 

96 

8-  9+ 

3 

1-  4 

3-12 

1  3 

3-31 

20 

3-31 

20 

3-3 1 

20 

3-31 

20 

10-15 

32 

11-14 

18 

11-14 

1  6 

11-14 

18 

12-24 

14 

287 

228 

228 

226 

198 

WATERLOO  1  WSW 

95 

7-17* 

1 

1-4 

3-12 

14 

3-15 

20 

3-31 

2  3 

3-31 

23 

4-  1 

31 

10-17 

30 

10-28 

2  1 

11-14 

19 

11-14 

19 

12-20 

.6 

283 

244 

228 

211 

199 

*  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

96 

9-  U 

2 

f™  ? 

3-12 

13 

3-31 

18 

3-31 

18 

3-31 

18 

3-31 

18 

10-23 

28 

10-23 

28 

11-14 

19 

11-14 

19 

12-20 

16 

263 

228 

228 

206 

206 

BROOKPORT  DAM  52 

9B 

6-30 

8 

1-  6 

1-12 

15 

3-14 

18 

3-17 

24 

3-31 

25 

3-31 

25 

10-28 

2'-' 

10-28 

26 

11-14 

1'. 

11-14 

19 

NONE 

245 

242 

211 

211 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

98 

7-  1 

4 

1-  4 

3-15 

16 

3-31 

19 

3-31 

19 

3-31 

19 

4-30 

31 

10-18 

30 

10-26 

27 

11-14 

19 

11-14 

19 

12-16 

1* 

276 

22B 

226 

211 

171 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

94 

7-  6* 

2 

1-  4 

3-31 

16 

3-31 

16 

3-31 

16 

3-31 

16 

4-30 

32 

10-18 

31 

10-23 

27 

11-14 

2  0 

11-14 

20 

12-20 

13 

264 

228 

226 

206 

171 

HARR I SBURG 

100 

8-  9 

6 

1-  4 

3-13 

16 

3-16 

20 

3-31 

21 

3-31 

2: 

3-31 

21 

10-15 

32 

10-28 

26 

11-14 

22 

12-  5 

19 

12-27 

10 

269 

264 

228 

211 

196 

MCLEANSBORO 

95 

6-30 

4 

1-  4 

3-12 

14 

3-31 

20 

3-31 

20 

3-31 

20 

3-31 

20 

10-23 

30 

11-14 

19 

11-14 

19 

11-14 

19 

12-24 

12 

287 

226 

228 

228 

206 

MT  CARMEL   1  NNW 

97 

7-  6 

1 

1-  5* 

3-13 

11 

3-31 

17 

4-  1 

24 

*-  1 

2- 

4-30 

32 

10-17 

32 

10-23 

27 

11-14 

16 

11-14 

10 

12-  4 

16 

266 

226 

227 

205 

170 

MOUNT  VERNON 

95 

7-16* 

2 

1-  4 

3-12 

12 

3-31 

18 

3-31 

18 

3-31 

IB 

3-31 

18 

10-23 

29 

10-28 

26 

11-14 

16 

11-14 

16 

11-14 

16 

247 

228 

226 

211 

206 

ROS ICLARE 

97 

8-  9 

5 

1-  4 

3-12 

15 

3-16 

20 

3-31 

21 

3-31 

21 

3-31 

21 

10-28 

29 

11-14 

20 

11-14 

20 

11-14 

20 

NONE 

243 

228 

226 

211 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan 

Feb. 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept. 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

*       *  * 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

7.20B 

7.39 

6.73 

7.45 

5.24 

W1N0 

1767 

2014 

1343 

1174 

1380 

MAX 

69.8 

80.6 

84.1 

91.8 

79.4 

68.4 

MIN 

47.6 

56.9 

61.3 

69.8 

60.0 

49.0 

»       *  • 

EAST  05 

URB  ANA 

EVAP 

4.348 

6.53 

7.65 

7.77 

7.35B 

5.47B 

3.858 

OEP 

.55 

1.16 

1.33 

1.23 

1.38 

.77 

.61 

WIND 

2081B 

1693 

1984 

1008 

7038 

808 

1040 

MAX 

66.2 

76.3 

81.6 

90.8 

88.4 

78.5 

64.3 

MIN 

44.4 

51.2 

58.3 

67.5 

64.1 

56.9 

42.4 

•       *  • 

WEST   SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  4  SF 

EVAP 

8.778 

7.098 

6.60B 

4.328 

WIND 
MAX 

2729 
85.6 

1878 
90.6 

1628 
90.0 

1780 
78.6 

2601 
63.7 

HIN 

58.2 

68.6 

64.8 

57.2 

43.6 

•       •  • 

SOUTHWEST  08 

CARLYLE  RESERVUIR 

EVAP 

5. 13B 

5.91 

8.59 

7.76 

7.57 

4. 948 

3.46 

WIND 

28698 

1839 

2734 

1822 

1780 

1975 

2244 

MAX 

67.9 

77.7 

84.2 

92.2 

87.5 

78.1 

63.5 

MIN 

45.9 

55.2 

61.0 

69.1 

63.6 

55.6 

44.3 

URB ANA i      WIND   IS  MEASURED   IN  NAUTICAL  MILES. 


Sop  HHrroru*  NolM  Following  SUtlOQ  huiox 

-  167  - 


STATION  INDEX 


btation 

Index  No. 

i  No. 

uounty 

n 

C 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Op 
or  cl 
iurii 

ned 

Refer 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Divisioi 

Month 
opened 

O  o 

2-3 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

68  03 

490 

16 

57 

1  2  3 

ALEOO 

>073 

01 

MERCER 

* 

41  13 

66 

1  2  3 

ALEXIS  WATERWORKS 

)  0  B  2 

03 

WARREN 

41  03 

90  34 

694 

ALTON  DAM  26 

OUT 

36 

38  53 

90  11 

432 

19 

25 

9107 

OS 

37  26 

89  1* 

645 

05 

73 

ANTIOCh  2  NW 

0203  02 

42  30 

88  08 

752 

♦9 

*9 

ARGONNE  national  lab 

D237 

02 

41  42 

87  59 

746 

HAY 

»2«1 

08 

38  20 

89  12 

570 

AUGUSTA 

5330 

01 

40  14 

90  56 

660 

AURORA  COLLEGE 

333a 

02 

41  45 

88  20 

7** 

09 

99 

AVON  5  NE 

0396 

03 

FULTON 

1 

*0  ** 

90  22 

650 

19 

2 

BARRIN&TON 

02 

LAKE 

1 

1  2  3 

0445 

06 

39  41 

91  03 

640 

28 

BE ARDSTOWN 

)*92 

06 

*0  01 

90  26 

**5 

66 

BELLEVILLE  $0  ILL  UNIV 

0510 

06 

38  30 

89  51 

450 

*6 

BELV[D£RE  SEWAGE  PLANT 

J5B3 

02 

BOONE 

42  16 

88  52 

765 

BENTLEY  I  E 

S3  )B 

03 

HANCOCK 

40  20 

91  06 

650 

18 

BENTON  FOREST  SERVICE 

1  ;  J  B 

19 

FRANKLIN 

38  02 

88  53 

**5 

66 

BLODMlNGTON  WATERWORKS 

'61 

04 

MCLEAN 

40  30 

89  01 

775 

65 

8L00MINGT0N  NORMAL 

,  7 a 

0* 

MCLEAN 

40  31 

89  00 

7B5 

76 

78 

bluffs 

■  m 

06 

SCOTT 

1 

2 

BROOKPO»T  OAM  52 

94  j 

09 

MASSAC 

5 

37  08 

88  39 

330 

8 

43 

1  2  3 

C  AHOK I A 

.  L60 

01 

ST.  CLAIR 

38  34 

90  13 

400 

1 

1 

MAY 

CAIRO  WB  C ITV  R 

,  ;  ,rj  6 

08|  ALEXANDER 

37  00 

89  10 

314 

97 

98 

CANTON  1  ESE 

1230 

03j  FULTON 

40  33 

90  01 

626 

29 

CARBQNQalE  SEWAGE  PL 

1263 

Oft 

JACKSON 

37  44 

69  12 

380 

6* 

75 

CARL  I Nv I LLE 

:  7  a  o 

o  6 

MACOUPIN 

39  17 

89  52 

625 

76 

78 

CARLVLE  RESERVOIR 

1290  06 

CLINTON 

38  38 

89  20 

501 

7 

7 

7 

CARMI  6  NW 

1296  09 

WHITE 

38  10 

88  12 

390 

46 

CENTRAL  I  A  2  SW 

1386 

OB 

C  L  I  NTCjN 

38  30 

89  10 

463 

46 

CHANNAHON  ORESOEN  I St 

L42C 

02 

GRUNDY 

1 

41  2* 

503 

2 

charlE  ston 

1436  0?  COLES 

39  29 

88  11 

710 

79 

89 

1*78  o* 

MCLEAN 

40  44 

88  4* 

710 

19 

24 

U91 

RANDOLPH 

37  54 

89  50 

460 

78 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

1522  02 

COOK 

41  40 

87  36 

593 

CHICAGO  MA  YFR  PMP  STA 

1542  02  COOK 

41  56 

87  45 

647 

CHICAGO  N  BR  PUMP  STA 

1547  02  COOK 

41  56 

87  42 

595 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

13*9 

32 

COOK 

41  59 

B7  5* 

658 

11 

11 

CHICAGO  ROSELANO  PHPG  R 

1552 

02 

COOK 

3 

41  42 

87  38 

659 

CHICAGO  R  AC INE  PUHP  R 

1557 

o; 

COOK 

3 

41  49 

87  41 

640 

C 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF  R 

1562 

02 

Cook 

3 

41  54 

C 

CHICAGO  S  FILTER  PL ANTR 

1564 

02 

cook 

3 

41  45 

87  33 

611 

C MGO  SPRINGFIELD  PMPG  R 

L567 

02 

Cook 

3 

41  55 

87  44 

630 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

1572  02 

3 

41  47 

87  36 

59* 

54 

98 

CHICAGO  MB  A I R PORT  R 

1577  02 

COOK 

3 

41  47 

87  45 

607 

41 

41 

■CHICAGO  WB  CITY  NO  2  R 

L584. 

01 

COOK 

3 

41  53 

87  38 

59* 

6 

CHILL  1 COTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1  40  35 

89  30 

510 

29 

CISNE  2  ESE 

L664 

09 

WAYNE 

7 

38  31 

88  24 

454 

CLINTON  1  SSw 

17*3 

0* 

OE  WITT 

1 

40  08 

68  56 

693 

59 

COBOEN  2  S 

1775  08 

UNION 

37  30 

89  15 

540 

18 

10 

1  2  3 

COULTERV I LLE  1  SSW 

1944 

06 

RANDOLPH 

2 

38  11 

C 

2011 

02 

WILL 

3 

41  27 

87  38 

66* 

DANVILLE 

2 I  -  0 

05 

VERM  I L I  ON 

7 

40  08 

87  39 

558 

69 

danville  sewage  plant 

21*! 

05 

VERMILION 

40  96 

87  36 

527 

20 

OECATUR 

2193  04 

MACON 

1 

39  51 

B8  58 

670 

77 

61 

2223 

02 

HE  KALB 

41  36 

ae  46 

840 

89 

89 

i  348 

01 

LEE 

41  50 

89  29 

696 

78 

79 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37  26 

88  40 

440 

31 

DOWNS  2  NE 

2*17 

0* 

MCLEAN 

1 

40  25 

88  51 

79* 

OU  QUOIN  1  NNW 

2*63 

o8 

PERRY 

31  00 

69  15 

410 

77 

80 

1  2  3 

eoelstein 

2642  04 

PEORIA 

I 

40  56 

C 

E  DW ARDS V 1 LLE 

2679  06 

MADISON 

38  50 

89  57 

50C 

70 

£FF I NGHAM 

2687 

07 

EFFINGHAM 

7  39  07 

83  33 

595 

69 

71 

2736 

02 

KANE 

1 

42  02 

88  16 

758 

62 

FAIRBURV  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

ll  40  44 

89  31 

691 

FAIRFIELD  RADIO  WF I W 

2931 

09 

WAYNE 

7|  36  23 

86  19 

*25 

75 

79 

FARMER  CITY 

2993  04 

OE  WITT 

1 

40  15 

86  39 

750 

6 

8 

ii  8 

07 

CLAY 

7 

3B  41 

68  31 

485 

79 

95 

FREE  PORT 

J257 

01 

STEPHENSON 

42  IB 

89  37 

780 

63 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

3262  01 

STEPHENSON 

42  17 

89  36 

731 

28 

2  C 

FULTON  OAM  13 

J  290 

01 

WHITESIDE 

41  54 

90  09 

592 

27 

33 

1  2  3  C 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

42  25 

90  ll 

610 

49 

GAL  E  S«URG 

1320 

03 

KNOX 

40  57 

90  23 

771 

1  P 

7* 

33  55 

01 

HENRY 

41  10 

90  02 

84E 

76 

93 

GENESEO 

338* 

01 

HENRY 

6 

41  27 

90  10 

639 

7] 

GIBSON  CITY 

3413  05 

FORD 

] 

40  28 

88  23 

657 

3! 

GLADSTONE  OAM  IB 

3*55 

,3 

HENOERSON 

40  50 

91  0* 

536 

33 

GQLCONDA  DAM  91 

3522  09 

POPE 

5  37  ll 

88  29 

35* 

88 

GOLDEN  1  NW 

3530  03 

AOAMS 

40  07 

91  02 

723 

7 

00 

GRAFTON 

3572  06 

JERSEY 

30  58 

90  27 

470 

73 

2 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

37  40 

69  30 

367 

29 

2 

GREENFIELD  1  S 

3666  06 

GREENE 

\ 

39  20 

90  12 

350 

GREENUP 

36  S3 

07 

CUMBERLAND 

7 

39  15 

88  10 

27 

GREENVILLE  1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38  53 

89  24 

36C 

66 

GRIGGSVILLE 

3717 

06 

PIKE 

1 

39  43 

90  44 

700 

d7 

12  3 

HARDI N 

3850 

06 

CALHOUN 

1 

3-5     -19  37 

44( 

29 

HARR I S8URG 

3879  09 

SALINE 

51  37  44 

38  32 

71 

71 

a    -      DISPOSAL  PL 

388*  09 

SALINE 

5 

37  45 

88  32 

36C 

65 

HAVANA  POWER  STATION 

39*0 

0* 

MASON 

. 

40  17 

90  05 

^7 

84 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

4013  01 

PUTNAM 

1 

*1  18 

B9  19 

46* 

7 

7 

7 

1  2  34 

HI  LLSBQRD 

*10l 

Ofc 

MQNTGUMERY 

2 

39  09 

89  29 

620 

73 

-74 

1  2  3 

hOQPE  STON 

«  i?8 

05 

VERM  I L I  ON 

*0  26 

87  40 

710 

67 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

39  08 

B7  40 

455 

2* 

ILLINOIS   CITv   OAM  16 

-J55 

01 

ROCK  ISLANP 

41  25!    91  01 

35* 

33 

JACKSONVILLE 

-■.-2 

06 

MORGAN 

: 

39  44 

90  1Z 

620 

75 

'6 

JERSEYVILLE  2  SW 

448S 

06 

JERSEY 

I!  39  06 

90  21 

630 

26 

26 

JOlIET  BRANDON  RD  DAM 

453C 

02 

WILL 

. 

41  30 

88  06 

543 

78 

*.S  35 

02 

WILL 

1 

41  32 

68  05 

520 

27 

28 

KANKAKEE  3  Sw 

■.593 

05 

KANKAKEE 

1 

41  05 

87  55 

623 

55 

50 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

-603 

05 

KANKAKEE 

1  *1  06 

67  53 

642 

C 

KEITHSBURG  1  NH 

4655 

01 

MERCER 

■.1  06 

90  57 

540 

38 

2 

KEHANEE 

4710  01 

HENRY 

] 

41  15 

89  53 

820 

29 

29 

1  2  3 

KEWANEE  BAKER  PARK  R 

-715  01 

HENRY 

41  15 

89  55 

800 

C 

LACON  2  E 

480J 

04  MARSHALL 

1 

*1  01 

89  21 

61* 

16 

16 

1  2  3 

LA  HARPE 

4623 

03 

HANCOCK 

40  35 

90  56 

710 

74 

7* 

1  2  3 

LANARK 

487S 

01 

CARROLL 

*2  06 

69  50 

825 

C 

LA  SALLE  1  S 

4923  02 

LA  SALLE 

41  19 

69  06 

520 

19 

2 

LAWRENCEVILLE 

493 

07 

LAWRENCE 

■ 

3B  43 

67  41 

447 

27 

2 

LINCOLN 

5071 

LOGAN 

40  04 

69  22 

390 

11 

61 

1  2  3 

J     DRAINAGE  CODE:     1-ILLINOIS  2-KASKASKIA   3-LAKE  MICHIGAN   4-MISSISSIPPI   5-OHIO  6-ROCK  7-WABASH 


Index  No. 

Division  No.  | 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Ope 
or  cl 
duriri 

ned 
seed 
gyr. 

Refer 

to 
tables 

!  Temp. 

Precip. 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

5089 

07 

COLES 

.  7 

39  22 

86  12 

653 

c 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

o; 

WILL 

l 

41  34 

c 

louisvi l  le 

S214 

07 

CLAY 

7 

38  46 

88  30 

470 

c. 

MAC  K I NAW 

5272 

0* 

TAZEWELL 

li  40  32 

89  22 

670 

29 

2 

MACOMB 

5260 

03 

MCDONOUGH 

90  40 

702 

64 

2 

MAKANDA  1  NW 

5294 

oe 

JACKSON 

89  14 

680 

16 

10 

1  2  3 

MARENGO 

5326 

MCHENRY 

88  36 

625 

114 

114 

12  3 

MAR  I E  TT A 

5334 

l\ 

FULTON 

1 

40  30 

90  2* 

546 

c 

MARION  4  NNE 

5342 

06  WILLIAMSON 

* 

37  46 

88  54 

477 

7* 

24 

1  2  3 

MAROA   1  H 

5364 

04  MACON 

88  58 

720 

c 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

B8  45 

486 

28 

2 

MARSHALL  1  E 

07 

CLARK 

1  2  3 

MASON  CITY  3  S 

5*13 

MASON 

69  42 

530 

8 

8 

1  2  3  C 

MATTOON 

5430 

07 

COLES 

88  21 

718 

22 

22 

12  3 

MCHENRY  LOCK  AND  OAM 

5493 

02 

MCHENRY 

68  14 

742 

MCLEANSBORO 

5515 

09  HAMILTON 

5 

38  05 

88  32 

456 

83 

87 

12  3 

HE DOR a 

5539 

06 

MACOUPIN 

39  10 

90  08 

620 

27 

MI LLSROOK 

5651 

02 

KENDALL 

41  36 

88  33 

610 

MINONK 

5712 

WOODFORD 

40  54 

89  01 

750 

73 

7S 

12  3 

MOLlNE  WB  AIRPORT  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

41  27 

90  31 

582 

36 

36 

MONMOUTH 

S  761 

03 

WARREN 

* 

40  55 

90  36 

770 

76 

76 

1  2  3 

MONT IC EL LO  NO  2 

05 

PIATT 

1 

40  02 

2 

MORR  I  $ 

s  a  z  c 

02 

GRUNOY 

1 

41  21 

88  26 

520 

IE 

2 

MORRIS  5  N 

5825 

02 

GRUNDY 

1 

41  27 

66  24 

580 

57 

57 

MORR  I  iQN 

5633 

01 

WHITES10E 

4  1  49 

69  58 

603 

73 

73 

MORR I  SON V I LLE 

5641 

06 

CHRISTIAN 

1 

39  25 

89  28 

630 

MORR I  SON V  I Ll E  4  SE 

5846 

06 

CHRISTIAN 

1 

39  23 

89  24 

633 

72 

73 

5893 

09 

WABASH 

7 

38  26 

87  46 

485 

64 

66 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

42  05 

89  59 

837 

79 

79 

12  3 

MfluNT  OLIVE   1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

39  04 

89  42 

685 

39 

MOUNT  PULASKI 

5927 

LOGAN 

40  01 

69  17 

643 

39 

2 

MOUNT  STERLING 

5933 

03 

BROWN 

1 

39  59 

2 

MOUNT  VERNON 

5943 

OS 

JEFFERSON 

38  19 

86  55 

500 

73 

74 

1  2  3 

MOWE  AQUA 

f.9iu 

07 

SHELBY 

2 

39  36 

89  02 

615 

7 

7 

12  3 

MURPHYSBQRQ  WATERWORKS 

5983 

08 

JACKSON 

37  46 

89  19 

420 

c 

NASHVILLE  4  NE 

6011 

OB 

WASHINGTON 

2 

38  23 

89  20 

315 

68 

12  3 

NEW  BOSTQN  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

41  11 

91  03 

548 

33 

2 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

615* 

04 

MENARD 

1  39  58 

B9  51 

570 

29 

2 

NEWTON 

6)59 

07|  JASPER 

7 

39  00 

86  10 

490 

23 

48 

1  2  3  C 

OLNEY  2  S 

6*46 

07 

RICHLAND 

7 

3B  42 

B8  04 

480 

61 

82 

12  3 

OREGON 

6*90 

01 

OGLE 

42  00 

69  20 

690 

C 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

! 

41  22 

86  50 

12  3 

PALESTINE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39  00 

87  37 

51* 

66 

ST 

12  3 

6579 

Of 

CHRISTIAN 

2 

39  23 

89  05 

696 

79 

82 

12  3 

6605 

.■7 

EDGAR 

7 

39  36 

87  41 

700 

c 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

39  36 

87  42 

739 

77 

79 

12  3 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

41  30 

87  41 

710 

17 

17 

12  3 

PAW  PAm 

6661 

01 

LEE 

1 

41  41 

88  59 

92B 

8 

56 

12  3 

PAYSQN 

6670  03 

ADAMS 

39  49 

91  15 

760 

21 

2 

PEORIA  WB  AIRPORT  R 

6711  0* 

PEORIA 

40  40 

89  41 

652 

29 

29 

1  2  3  C 

PEOTQNE 

6725 

C  2 

WILL 

1 

41  20 

87  48 

722 

29 

2 

PERU  SEWAGE  PLANT 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

41  20 

89  08 

12  9 

PIPER  CITY  3  SE 

6819  05 

FORD 

40  46     88  08 

690 

34 

5E 

1  2  3  C 

P  ITTSF I  ELD  NO  2 

6837  06 

PIKE 

39  37 

90  48 

640 

c 

PLEASANT  HILL 

6861  06  PIKE 

39  27 

90  52 

471 

32 

2 

PONT  I  AC 

6910  05 

LIVINGSTON 

40  53 

88  37 

647 

70 

71 

12  3 

PRAIRIE  DU  RQCHER  1WSW 

6973 

oe 

RANDOLPH 

38  05 

90  07 

385 

16 

2  C 

PRINCEVILLE  1  N 

700* 

DA 

PEORIA 

40  57 

89  46 

723 

S 

40 

12  3 

P9 OP  HE T STO WN    1  NW 

70  1" 

01 

WHITESIDE 

e 

41  41 

89  57 

603 

c 

7067 

03 

AOAMS 

39  57 

91  2* 

601 

57 

63 

12  9 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

7072 

03 

AOAMS 

39  56 

91  12 

763 

16 

26 

1  2  9 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

AOAMS 

39  54 

91  26 

2  C 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7  j82 

03 

AOAMS 

39  56 

91  23 

47! 

si 

2 

R ANTOUL 

7  15. 

Champaign 

1 

40  19 

88  10 

740 

IB 

50 

1  2  9  C 

RED  BUD 

7157 

ll 

RANDOLPH 

2 

36  13 

90  00 

450 

23 

2 

ROCHELLE  1  w 

7349 

01 

OGLE 

41  55 

69  04 

798 

2* 

45 

12  3 

ROCK  FORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

e 

42  18 

86  59 

880 

89 

2 

ROCK  FORD  MB  AIRPORT  R 

7382 

01 

W INNE8 AGO 

t 

42  12 

69  06 

72* 

19 

19 

1  2  9  C 

ROCKPORT 

7*00 

06 

PIKE 

39  32 

91  01 

465 

22 

2 

ROS I C  L AR  £ 

7*67 

09 

HARDIN 

! 

37  25 

86  21 

450 

21 

27 

12  3 

RUSHV I LLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

40  07 

90  34 

660 

76 

78 

1  2  3 

SAINTE  MARIE 

7603 

07  JASPER 

38  56 

88  01 

2 

7636 

07 

MARION 

2 

38  36 

86  57 

550 

11 

54 

1  2  3 

SHABBONA  5  NNE 

7833 

021  D£  KALB 

41  50 

68  51 

870 

c 

SHAWNEETQWN  NEW  TOWN 

7859 

GALLATIN 

: 

37  43 

88  11 

4  00 

59 

2 

7952 

05  VERM  I L I  ON 

39  55 

B7  49 

683 

2* 

2 

SKDKIE  N  SIOE  TR  WORKS 

7990 

02 

COOK 

3 

42  01 

87  43 

600 

C 

8147  08 

RANDOLPH 

38  08 

89  42 

480 

02 

82 

1  2  3 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORTR 

Ot 

SANGAMON 

] 

39  50 

89  40 

588 

33 

33 

12  3  C 

SPRINGFIELD  4  SE 

B189 

0( 

SANGAMON 

l 

39  46 

89  36 

370 

1 

1 

1  APR 

12  3* 

STIC KNE Y  W  SIDE  TR  WKS 

8278  02 

COOK 

3 

41  49 

87  46 

635 

C 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  OAVlESS 

42  21 

90  0~ 

22 

12  3 

STREATOR  2  ENE 

6353 

LA  SALLE 

1 

41  08 

88  4B 

650 

63 

2 

SULL IVAN  WATERWORKS 

B389 

07 

MOULTRIE 

2   39  34 

86  37 

686 

c 

TAYLOR V  I LL  E 

3491 

06  CHRISTIAN 

1 

39  33 

89  IB 

634 

28 

TISKI LWA 

6604 

01  BUREAU 

41  17 

89  30 

512 

7 

83 

1  2  3 

TOULDN 

B63( 

04  STARK 

1 

41  05 

89  52 

756 

27 

2 

TUSCOLA 

a03- 

07 

DOUGLAS 

7 

39  48 

BB  17 

653 

22 

76 

12  3 

37,0 

05 

CHAMPAIGN 

7   40  06 

88  14 

743 

66 

66 

7 

1  2  34CG 

JTICA  ST/°VED  ROCK  OAM 

«75i 

02 

LA  SALLE 

1 

41  19 

88  59 

*6* 

28 

2 

VANDAL  I A   1  SW 

878  1 

07 

FAYETTE 

38  57 

69  06 

600 

C 

VANDAL  I  A   FflA  AIRPORT 

8733  07 

FAYETTE 

2 

38  59 

89  10 

12  3 

VIRDEN  1  SSW 

aeo  j 

Ot 

MACOUPIN 

1 

39  29 

89  46 

670 

22 

2( 

12  3 

VIRGINIA 

88T- 

0:> 

CASS 

39  57 

90  13 

615 

7 

2 

8916 

01 

BUREAU 

41  34 

89  35 

760 

77 

77 

1  2  3 

WASHINGTON  1  WSW 

B990 

0- 

TAZEWELL 

] 

40  42 

89  25 

730 

c 

WATERLOO  1  WSW 

^0  >Z 

OB 

MONRUE 

38  20 

90  09 

645 

57 

12  3 

WATSEKA  2  NW 

9021  05 

IROQUOIS 

1 

40  47 

87  46 

620 

22 

78 

1  2  2 

W AUKEGAN  4  WSW 

9  j?9 

02 

LAKE 

3 

42  21 

87  53 

700 

*6 

46 

1  2  3 

WAYNE  CITY 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38  21 

88  35 

420 

22 

2 

WINONA 

»090 

04 

MARSHALL 

1 

41  04 

89  04 

685 

C 

WHE  A  TON  3  SE 

r*  2 .' i 

02 

OU  PAGE 

1 

41  49 

88  04 

680 

2C 

41 

12  3 

WHITE  HALL  1  E 

9241  06 

GREENE 

1 

39  26 

90  23 

378 

LOO 

1  2  3 

WILCOX 

9274 

07 

CLAY 

7 

38  38 

88  18 

4*0 

23 

2 

WINDSOR 

935* 

07 

SHELBY 

2 

39  26 

88  36 

680 

69 

70 

1  2  9 

YATES  CITY 

9616 

03 

KNOX 

1 

40  47 

90  01 

680 

C 

NEW  NAME 

BENTLEY  1  E 
OU  QUOIN  1  NNW 
MASON  CITY  3  S 
MT  CARMEL  1  NNW 
PARIS 

W AUK EG AN  4  WSW 


CHANGES  IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 

6ENTLEY 

OU  QUOIN  2  S 

MASON  CITY 

MT   CARMEL  WATERWORKS 

PARIS  2  E 


wAU>  n  i  AN  2  WNW 


DATE 

SEPTEMBER  25,  1969 
AUGUST  5,  1969 
MAY  28,  1969 
JULY  10,  1969 
JUNE    10,  1969 

NOVEMBER  14,  1969 


BENTLEY  1  E 

CAHOKIA 

CHENOA 

OU  QUOIN  1  NNW 
MASON  CITY  3  S 

MINONK 

MT  CARMEL   1  NNW 
MOWE AQUA 
PALESTINE 
PARIS 
ROCKPORT 

ROCKPORT 

TOULON 

VIRGINIA 

W AUK EG AN  4  WSW 

WE NONA 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  E 
EQUIPMENT  MOVED  2.0  MILES  SW 
EQUIPMENT  MOVED  300  YARDS  SW 
EQUIPMENT  MOVED  3  MILES  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  3  MILES  S 
EQUIPMENT  MOVED  1  MILE  ENE 

EQUIPMENT  MOVED  2.3  MILES  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  400  YARDS  SW 
CRS  MOVEO  20  FEET  S 
EQUIPMENT  MOVED  1-1/2  MILES  SW 
EQUIPMENT  MOVED  100  YARDS  N 

PN  MOVEO   100  YARDS  SSE 
EQUIPMENT  MOVED  300  YARDS  NE 
EQUIPMENT  MOVED  100  YARDS  WNW 
EQUIPMENT  MOVED  2-1/2  MILES  SW 
EQUIPMENT  MOVEO  150  YAROS  SW 


SEPTEMBER  25,  1969 
APRIL  25,  1969 
DECEMBER  5,  1969 
AUGUST  5,  1969 
MAY  28,  1969 
OCTOBER  2,  1969 

JULY  10,  1969 
OCTOBER  16,  1969 
OCTOBER  S,  1969 
JUNE  10,  1969 
MARCH  1 ,  1969 

APRIL  1,  1968 
APRIL  10,  1969 
SEPTEMBER  24,  1969 
NOVEMBER  14,  1969 
MARCH  22,  1969 


REFERENCE     NOTES  ILLINOIS 

1969 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllm.tolr,.,)  «t 

mnSmmmSm''.  Chanpalgn'  Illlnols  61820,  or  to  any  Weather  Bur<""1  »«       Additional  ^S^SJoll  diS  ™"SSt2S.S  "'"SoSrlT'"' 

iSSS'ln"«n^.°tl,er,Ue  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches, 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  dally  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  Is  the  total  wind 
movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches  above  the  pan. 


NORMALS  for  all  stations  are  cllnatologlcal  normals  based  on  the  perl od  1931—1960.  "DEP"  1 n  Table  4  re f e rs  to  depa r t urea  front  long- term  ncans  bused  on 
pe r 1 ods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  Jn  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  In  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatologlcal  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record. 

+    Also  on  earlier  date   (dates)  or  months. 
*     Amount  Included  In  following  measurement. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed 
dally  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  In  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


*    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,    the  reference  Indicates  that  the  the 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  In  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G     Soil   temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,   elevations,   exposures,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C. 
20402,    for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  obtained 
as  indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,    Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.  20402 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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12 

•  36 

.21 

22 

3.1 

4 

24+ 

1 

0 

0 

RUSHVILLE 

27.8 

8.3 

16.1 

-  9.9 

63 

28 

-18 

21 

1451 

0 

17 

i. 

1 1 

.  56 

-  1.26 

.26 

22 

5.6 

2 

0 

0 

DIVISION 

17.9 

-  9.1 

.52 

-  1.29 

5.6 

*       *  • 

CENTRAL  04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

27.0 

8.8 

17.9 

-  9.7 

61 

28 

-17 

20 

1454 

0 

19 

30 

11 

.45 

1.68 

.15 

23 

6 . 7 

t 

23 

( 

CHENOA 

24.7 

8.4 

16.6 

60 

28 

-15 

21  + 

1499 

0 

20 

31 

10 

.95 

■  5( 

23 

7.7 

8 

23 

; 

DECATUR 

28.6 

11.0 

19.9 

-  9.9 

66 

28 

-14 

21 

1391 

0 

18 

30 

9 

.86 

-  1.28 

.26 

23 

8.2 

a 

11  + 

3 

( 

FARMER  CITY 

26.7 

8.7 

17.7 

62 

28 

-14 

21  + 

1459 

0 

20 

30 

10 

0 
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.30 

23 

7.0 

6 
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0 
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9.9M 
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64 

28 
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21 
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30 

.3 
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18 

5.C 
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1 
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0 
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25.1 
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16.3 

56 

28 

-20 

21 

1507 

0 

21 

31 

11 

.46 

.22 

22 

4.6 

7 

23+ 

i 

( 

0 

LINCOLN 

27.6 

10.3 

19.0 

-  9.5 

65 

28 

21 

1420 

0 

19 

30 

9 

.50 
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23 
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5 
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i 

c 

0 
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18.9 

65 
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0 
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1511 
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0 
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0 
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9.5 

19.0 
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61 
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11 
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.oe 

11 

C 

7 

0 
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25.2 

9.1 

17.2 
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60 

28 
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7 

1477 

0 

20 

30 
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.41 

-   1  .6* 
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18 

4.6 

4 
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1 

7 

0 
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24.1 

6.1 
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-10.6 

56 

28 

-17 

20 

1512 

0 

21 

31 

11 

.75 

-  .94 

.26 

18 

8.8 

7 

24. 

2 

0 

PIPER  CITY  3  56 

23.6 

7.8 

15.6 

59 

28 

-15 

21 

1522 

0 

20 

31 

11 

.39 

-  1.37 
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17 

5.2 

23 

I 

1 

0 
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25.8 

9.3 

17.6 

-  9.6 

60 

26 

-15 

21 

1466 

0 

20 

30 

10 
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18 
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•> 
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i 

1 

0 
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26.8 

9.8M 
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60 

28 
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7 

1455 

0 

20 

9 

.94 
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1 

5 
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3 

( 

0 
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25.9 

10.4 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 

Continued  JANUARY  1970 
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Temperature 

Precipitation 
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a 

Degree  Days 
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Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 
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Max.  Depth 
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0 

.10  or  More 

• 
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0 
° 

1.00  or  More 

u  i 

:  * 

0  k 

-  m 

1  k 

a  i 

WATSEKA  2  NW 

24.6 

8.2 

16.1 

59 

28 

-11 

21  + 

1501 

0 

19 

30 

1.25 

-  .71 

.80 

11 

6.0 

6 

23  + 

3 

1 

0 

DIVISION 

1 7 .  3 

-10.5 

•  65 

6.6 

*       *  » 
WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON   0AM  26 

31.3 

12.7 

22.0 

67 

29 

■10 

22 

1327 

0 

16 

30 

6 

»  1 3 

.  0" 

\  I 

3+ 

C 

CAKLINVILLE 

31.1 

11.1 

21. 1 

-  9.7 

71 

28 

-13 

21 

1355 

0 

18 

29 

9 

.24 

-  1.93 

.08 

17 

2.8 

* 

34 

C 

0 

GRIGGSVILLE 

28.5 

10.0 

19.3 

-  9.8 

66 

28 

-17 

21 

1112 

0 

18 

29 

11 

.33 

.13 

18 

5.2 

6 

4* 

2 

c 

0 

HI L  L  S  BORO 

31.5 

12.5 

22.0 

-  9.6 

70 

28 

-11 

2  1 

1328 

0 

17 

29 

8 

.33 

-   1  .91 

.  10 

23 

3.5 

7 

2  + 

1 

c 

0 

JACKSONVILLE 

28.8 

11.* 

20.1 

-  9.3 

68 

28 

-11 

21 

13B8 

0 

20 

29 

10 

.25 

-  1.53 

.08 

23 

5.5 

5 

23  + 

0 

c 

0 

JERSEYVILLE  2  SW 

32  •  2 

10  8 

21.5 

7 1 

2  8 

L\  + 

0 

17 

29 

12 

18  + 

1.0 

34 

c 

r 

0 

MORRISONvlLLE  *  SE 

28.0 

lo!* 

19.2 

-11.0 

67 

28 

-13 

8 

1113 

0 

19 

29 

10 

.3C 

-  1.60 

.  1C 

22 

3.8 

i 

13  + 

1 

c 

0 

PANA 

28.1 

U.9 

20.0 

-10.5 

67 

28 

-12 

21 

1388 

0 

19 

2  9 

9 

.48 

-  1.67 

.15 

23 

6.7 

9 

6+ 

1 

r 

0 

SPRINGFIfcLD  WB   AIRPORT  R 

25.8 

9.9 

17.9 

-10.5 

67 

28 

-11 

6 

1157 

0 

20 

:  5 

11 

.54 

-  1.35 

.19 

22 

7.0 

5 

1 

2 

c 

0 

SPRINGFIELD  4  SE 

26. 8M 

9.8M 

18.  3M 

68 

29 

-13 

21 

1411 

0 

19 

28 

8 

.26 

.13 

23 

1 

0 

0 

VIROEN   1  SSW 

10  OM 

19  1M 

2  8 

21 

0 

19 

29 

10 

17 

C 

0 

WHITE   HALL   1  E 

29)9" 

10I1 

20.0 

-10.6 

68 

28 

-11 

21 

1389 

0 

18 

29 

11 

D  .*3C 

-  1.38 

D      '.  1C 

18 

t 

3H 

1 

c 

0 

DIVISION 

20.0 

-10.5 

.30 

-  1.72 

1.1 

*      *  » 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

29.1 

12.6 

20.9 

63 

28 

-10 

21  + 

1361 

0 

18 

26 

8 

.  76 

-  1.61 

.26 

2  3 

7.9 

6 

3  + 

3 

0 

0 

EPF  INGHAM 

30.0 

U.8 

20.9 

-10.1 

65 

28 

-11 

21 

1359 

0 

18 

29 

8 

1.16 

-  1.28 

.12 

29 

9.5 

13 

1 

* 

0 

0 

FLORA  2  NW 

32.6 

11.5 

22.1 

-11.2 

66 

28 

-11 

21 

1321 

0 

16 

2b 

10 

•  66 

'.25 

11 

7.3 

9 

3  + 

0 

0 

MARSHALL   1  E 

30.6 

10.1 

20.1 

63 

29  + 

-13 

10+ 

1379 

0 

17 

JO 

11 

1.42 

1.10 

29 

2 

] 

1 

MATTQON 

27.1 

9.5 

18.3 

63 

28 

-12 

21  + 

1110 

0 

19 

2  9 

11 

.98 

.30 

11 

6.7 

10 

12  + 

* 

0 

0 

MDwEAQUA 

28.5 

9.9 

19.2 

66 

28 

-13 

21 

1*12 

0 

19 

29 

10 

.46 

.23 

23 

5.1 

6 

23 

1 

0 

0 

NEWTON 

30.6 

8.9 

19.8 

65 

29 

-13 

6 

1396 

0 

1  3 

29 

10 

1.34 

.82 

29 

3 

1 

0 

OLNEY   2  S 

32  . 3 

12.2 

22.3 

-11.3 

67 

28 

- 1 2 

10+ 

1323 

0 

16 

27 

9 

.  79 

.  35 

29 

6 . 1 

10 

3+ 

1 

0 

0 

PALESTINE 

31.0 

10.9 

21.0 

-11.6 

65 

28 

-  9 

21  + 

1360 

0 

16 

28 

9 

.67 

-  2.19 

.21 

23 

8.5 

10 

1 

3 

0 

0 

PARIS  WATERWORKS 

28.7 

10.1 

19.6 

-10.7 

63 

28 

-15 

7 

1101 

0 

19 

28 

9 

1.08 

-  1.66 

.30 

28 

11.1 

16 

12+ 

* 

0 

0 

SALEM 

33.7 

11.9 

22.8 

70 

28 

-11 

21 

1301 

0 

15 

29 

7 

.52 

-  2.22 

.22 

11 

1.1 

9 

1 

2 

0 

0 

TUSCOLA 

27.  1M 

9.0M 

18. 1M 

-13 

7 

1153 

0 

20 

.72 

-  1.53 

.  18 

23+ 

12.0 

12 

23+ 

* 

0 

0 

VANQALIA  FAA  AIRPORT 

28.8 

8.8 

18.0 

67 

28 

- 1 2 

21 

1125 

0 

17 

29 

12 

•  4C 

•  22 

22 

3.6 

6 

11  + 

£ 

n 

WINDSOR 

29.5 

10.9 

20.2 

-10.0 

61 

28 

-13 

21 

1383 

0 

19 

29 

9 

.75 

-  1.81 

.30 

23 

7.5 

7 

23  + 

* 

0 

0 

DIVISION 

20.3 

-11.2 

.84 

-  1.91 

7.5 

*       *  * 

SOUTHWEST  OB 

ANNA   1  E 

37.0 

16.9 

27.0 

-  8.5 

70 

28 

-  8 

2 1 

1171 

14 

29 

5 

1  .2B 

-  2.82 

.47 

29 

5.7 

3 

23+ 

5 

0 

0 

BELLEVILLE   SO   ILL  UN1V 

33.7 

12.7 

23.2 

72 

28 

-  6 

21 

0 

16 

29 

7 

•  3b 

•  36 

11 

] 

0 

CAHOKIA 

33.8 

12.6 

23.2 

73 

29 

-  6 

21 

1287 

0 

17 

30 

5 

.11 

.06 

29 

T 

C 

0 

CAIRO  WB  CITY  R 

38.0 

20.7 

29.1 

-  8.0 

69 

28 

-  3 

21 

1096 

0 

12 

27 

1 

.72 

-  3.71 

.29 

11 

3.8 

2 

1*< 

2 

c 

0 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

37.6 

16.1 

26.9 

-  3.6 

70 

28 

-  7 

2  ^ 

1174 

0 

12 

28 

5 

.72 

-  2.91 

.37 

3.0 

5 

2 

2 

c 

0 

CARLYLE  RESERVOIR 

30.7 

11.3 

21.0 

71 

29 

-11 

21 

1357 

0 

17 

30 

7 

.56 

.27 

23 

12 

2  + 

2 

c 

0 

COBDEN  2  S 

3  8  •  2 

16.9 

27.5 

21 

1151 

0 

1Z 

28 

5 

■  2fi 

29 

6  •  J 

DU  QUOIN  1  NNW 

36.1 

15!lM 

25.  8M 

-  9.0 

70 

28 

-  8 

21 

1201 

0 

15 

30 

6 

l!l3 

-  1.72 

1.10 

29 

3 

1 

1 

MAKANDA   1  NW 

36.8 

17.3 

27.1 

68 

29  + 

-  8 

2 1 

U65 

0 

14 

27 

1 

.76 

.32 

6.0 

* 

13  + 

2 

C 

0 

MARION  4  NNE 

36.7 

16.3 

26.5 

-  8.9 

69 

28 

-  8 

21 

1181 

0 

12 

28 

5 

.9b 

-  3.10 

.57 

29 

1.9 

B 

1 

2 

1 

0 

NASHVILLE   4  NE 

3  Z  •  6 

1 3  •  6 

23.1 

-  1  1 

21 

1 2  9  " 

0 

16 

30 

7 

•  1 7 

11 

3 .  fi 

4  + 

c 

SPARTA 

35^ 

15^ 

25!5 

-  9.2 

72 

28 

-  6 

21 

1215 

0 

12 

29 

5 

!l8 

-  2!55 

.  10 

18 

l.O 

9 

I 

0 

WATERLOO   1  WSW 

36.8 

16.6 

26.7 

73 

28 

-  7 

21 

1 179 

0 

15 

28 

3 

.17 

-  2  .  16 

.  1 1 

18 

.6 

7 

1 

1 

c 

0 

DIVISION 

25.6 

-  9.2 

.66 

-  2.71 

3.6 

*       »  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

35.0 

15.8 

25.1 

67 

29+ 

-  8 

21 

1219 

0 

13 

27 

6 

.82 

.57 

29 

6.0 

5 

11  + 

2 

1 

0 

BRQOKPORT  DAM  52 

39.7 

IB. 2 

29.0 

70 

28 

-  9 

7 

1112 

0 

10 

28 

5 

7.2 

* 

11 

DIXON   SPRINGS   AGR  C 

38.5 

16.9 

27.7 

69 

28 

-  9 

21 

1117 

0 

11 

27 

6 

.80 

.34 

29 

4 

23  + 

3 

c 

0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

31.5 

11.7 

21.6 

-  9.7 

67 

28 

-  8 

21 

1213 

0 

15 

30 

5 

1.05 

.76 

29 

3.5 

7 

13+ 

3 

0 

HARR 1 S8URG 

37.5 

17.1 

27.3 

-  9.1 

71 

28 

-  5 

21 

1159 

0 

12 

28 

5 

1.03 

-  2.91 

.17 

29 

7.0 

7 

1 1 

3 

c 

0 

MCLEANSBORO 

35.2 

15.5 

25.1 

-  9.7 

69 

28 

-  7 

21 

1223 

0 

14 

29 

5 

.96 

-  2.72 
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29 

1.5 

6 

11  + 

3 

c 
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MT  CARMEL   1  NNW 

31.0 

13.9 

21.0 

67 

28 

-  9 

22  + 

1261 

0 

16 

30 

7 

.9b 
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29 

4.2 

1 
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0 

MOUNT  VERNON 

31.7 
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21.1 
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69 

28 
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21 

1263 
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29 

6 

.87 

-  2.10 

.36 

29 

4.5 
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10.3 
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.93 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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T 

T 

T 
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.01 

■  01 

7 

.21 

■  01 
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.09 

T 

,63 

T 

T 

•  05 

•  05 

■02 

.57 
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•  04 

.09 

.57 

T 

7 

T 

T 

T 

T 

7 

.23 

7 

7 

.24 

•  10 

T 

T 

T 

7 

1.02 

T 

.04 

T 

T 

.05 

.02 

.15 

.35 

7 

.19 

.03 

.10 

.01 

.06 

.04 

1.19 

.05 

.02 

.02 

T 

T 

.  15 

.31 

.36 

7 

•  13 

7 

.10 

.04 

T 

7 

.01 

.57 

•  01 

.01 

.01 

7 

T 

T 

.04 

.24  7 

.09 

.09 

.04 

7 

.02 

T 

.02 

T 

1.12 

•  06 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.04 

.16  T 

.11 

.30 

.02 

.19 

T 

.25 

T 

.01 

.32 

.02 

7 

•  01 

7 

T 

.02 

•  02 

7 

.07 

.11 

.01  .29 

7 

7 

7 

.08 

•  02 

T 

.02 

.04 

•01 

T 

.05 

.09 

.02 

7 

T 

T 

T 

.03 

.03 

.  10 

.10 

T  .43 

T 

.12 

.02 

7 

.04 

.05 

.09 

.03 

l!°3 

.01 

.01 

7 

7 

T 

.02 

T 

T 

.01 

.07 

.13 

7  .32 

."3 

.01 

T 

.06 

.04 

7 

.01 

.05 

T 

T 

.04 

.  "2 

.67 

.01 

T 

T 

7 

T 

.04 

I 

.01 

.06 

.16 

T  .38 

T 

y 

.03 

.  2 

T 

.03 

.05 

•02 

1 

.03 

.02 

.03 

7 

T 

T 

T 

.01 

.29 

.35 

.10 

7 

7 

.11 

7 

.05 

T 

T 

.01 

X 

\»3 

T 

.04 

T 

T 

T 

T 

T 

.22  .01 

.11 

.14 

.06 

7 

.01 

.02 

7 

j 

T 

.62 

.03 

.01 

T 

.04 

.01 

1 

T 

.14 

.11 

.24 

T 

T 

T 

.06 

7 

.14 

•  01 

1.11 

.12 

.05 

T 

7 

.07 

.06 

.20 

.22 

.19 

.  19 

T 

7 

T 

7 

~ 

• 

7 

,20 

7 

7 

.12 

T 

.10 

7 

T 

7 

7 

7 

T 

T 

T 

.12 

I  .14 

7 

.09 

T 

T 

7 

a  1 

.69 

.02 

7 

T 

7 

T 

T 

.01 

.14 

.0' 

.23 

.01 

.  I 

7 

T 

.06 

7 

j 

.69 

.03 

7 

T 

T 

T 

T 

.03 

.11 

.07 

.21 

» 

T 

T 

.16 

7 

.06 

7 

1.02 

.04 

.01 

T 

7 

T 

T 

.05 

.  16 

.38 

T 

.14 

■  10 

7 

T 

•  12 

.02 

.37 

.02 

.01 

7 

T 

.14 

.10 

.04 

T 

T 

.03 

.03 

7 

.65 

.02 

.04 

.04 

.01 

.  ! 

.21 

.25 

.04 

.03 

•  07 

7 

T 

T 

7 

.91 

T 

T 

.  »9 

7 

T 

T 

T 

.  '  i 

7 

.09 

.19 

7 

•  13 

T 

7 

T 

.16 

T 

T 

T 

.05 

.12 

.03 

7 

T 

•  06 

•  1. 

.06 

•  01 

!99 

•  OS 

.01 

.01 

■  01 

T 

T 

.02 

T 

.12 

.17 

.20 

.03 

.01 

•  20 

.15 

.01 

1.35 

•  04 

T 

T 

T 

T 

•  02 

T 

■  10 

.26  .06 

0  .050 

.  "j 

•  26 

7 

.01 

.09 

.71 

.03 

7 

■  05 

T 

.02 

T 

.16 

.27 

.  1 1 

7 

.06 

.03 

•01 

7 

T 

.25 

T 

7 

T 

7 

T 

T 

7 

.  >9 

.02 

7 

.16 

T 

T 

7 

.2* 

T 

.03 

7 

T 

.11 

7 

•  07 

.03 

7 

.33 

T 

.04 

T 

7 

T 

T 

.01 

.  16 

T 

.02 

.10 

7 

T 

D  .020 

.020 

.  36 

D  .02 

T 

.02 

T 

7     0  .06 

.22 

7 

.22 

T 

T 

.07 

.32 

T 

.02 

T 

■  02 

■  01 

7 

.06 

.01 

7 

•  20 

T 

.52 

.07 

i* 

T 

.15 

7 

7 

.13 

.13 

.29 

T 

7 

T 

T 

.12 

T 

.17 

7 

7 

.33 

T 

.01 

7 

.13 

.01 

7 

.23 

T 

7 

T 

T 

.71 

T 

7 

7 

•  02 

T 

.03 

.20 

.05 

7 

•  35 

.06 

.63 

0  .15 

.08 

7 

7 

T 

.02 

.17 

7 

7 

.09 

.12 

7 

.2* 

T 

.03 

.01 

7 

T 

T 

T 

7 

7 

7 

T 

■  10 

7 

T 

7 

7 

.48 

.13 

T 

T 

.02 

.25 

.01 

■  09 

.02 

.  36 

T 

.06 

T 

T 

T 

t 

T 

T  .07 

T 

7 

■  01 

.21 

■  01 

T 

7 

.66 

.03 

.07 

.03 

T 

.05  .16 

T 

7 

■  10 

T 

T 

.47 

T 

•  05 

7 

T 

T 

.02 

T 

7 

.03 

,2J 

7 

.02 

7 

.06 

7 

T 

7 

.56 

.05 

.05 

7 

.20 

T 

7 

7 

■  26 

7 

.9C 

T 

.01 

.01 

7 

.14 

7 

.12 

.07 

7 

.15 

7 

T 

T 

T 

.45 

.01 

.02 

T 

.02 

.06 

.06 

.01 

7 

.13 

.01 

.03 

.93 

.02 

.01 

.05 

.03 

T 

T 

.08 

7 

.13 

T 

.01 

7 

•  10 

.90 

7 

T 

.02 

.49 

.02 

.03 

T 

.03 

.03 

7 

.14 

.01 

.29 

.49 

.03 

.01 

.13 

.02 

.  1 

.22 

7 

.86 

.02 

.05 

.  If 

•  04 

T 

.12 

.19 

.07 

.01 

.28 

7 

7 

7 

.75 

.05 

.15 

•  19 

)  .  10 

•  30 

7 

.34 

7 

T 

.02 

.03 

T 

. 

7 

.09 

T 

7 

.48 

.01 

.11 

.02 

7 

•  22 

.06 

.03 

.09 

.50 

.0, 

,  Q  . 

•  02 

•  07 

.  | ; 

.03 

.23 

T 

T 

.32 

.03 

■  02 

,05 

.12 

.02 

7 

.07 

.16 

T 

7 

.17 

.02 

■  01 

T 

.10 

,0! 

7 

.01 

.01 

1.33 

T 

.09 

.25 

.36 

■  16 

.11 

.29 

T 

T 

7 

.56 

T 

.10 

T 

7 

.05 

7 

•  10 

.06 

7 

•  20 

.03 

7 

7 

.01 

.36 

.05 

•  10 

■  03 

.17 

T 

.56 

.19 

■  03 

7 

•  23 

T 

T 

.02 

.02 

7°3 

7 

.02 

.12 

•  10 

.06 

7 

.36 

T 

.03 

T 

•01 

■  01 

.00 

.07 

.03 

.05 

.06 

7 

.02| 

.70 

.26 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.12 

.13 

■  07 

•  10 

T  1 

.43 

.06 

.05 

.01 

.07 

.10 

•  04 

.03 

7 

.07 

T 

7 

.41 

.05 

.02 

T 

.02 

T 

.07 

7 

7 

•  12 

.05 

7 

.C6 

7 

.02 

.75 

.07 

.01 

.01 

T 

.01 

T 

T 

.02 

7 

.06 

.04 

.01 

7 

T 

.!• 

7 

T 

.06 

7 

.54 

.05 

.02 

•  03 

.01 

.10 

.05 

.16 

T 

.39 

.05 

7 

T 

T 

T 

.05 

.16 

.04 

.03 

.03 

7 

.03 

7 

T 

7 

.53 

.03 

7 

7 

T 

.06 

T 

7 

.24 

7 

T 

.20 

i 

.94 

.40 

.02 

•  20 

1.02 

.03 

.03 

.04 

7 

.10 

7 

III 

!l7 

■  09 

•  >■ 

7 

T 

.32 

.09 

.03 

.01 

.04 

.11 

.06 

7 

.04 

•  10 

7 

T 

.02 

1.23 

.05 

T 

T 

T 

T 

T 

.to 

.10 

7 

.17 

.03 

.03 

.03 

NORTHWEST 


01 


ALE  00 
DIXON 
FREE PORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAN  13 

GALENA 
GALVA 
GENE  SEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  OAM  16 

KE I TMSBURG  1  NW 
KEWANEE 

MOLINE   WB  AIRPORT 

MORRISON 

MOUNT  CARROLL 

NEW  BOSTON  OAM  17 
PAW  PAH 
ROCHELLE   1  N 
ROCKFOftO  6  EHE 
ROCK FORD  WB  AlRPQRT 

STOCKTON 
TISKRWA 
WALNUT 


NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
B ARR I NCTON 

CHANNAHON  DAESOfcN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

CHICAGO  UNIVERSITY  //A 
CHICAGO  WB  AIRPORT  //ft 
CHICAGO  WB  CITY  NO  2  ft 
OE  KALB 
ELGIN 

JOLIET  BRANDON  RD  QAM 
JOIIET 

la  Salle  i  s 

MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

HILLBROOK 
MORRIS 
MORRIS   5  N 
OTTAWA 
PARK  FOREST 

PEOTONE 

PERU  SEWAGE  PLANT 
STREATOR  2  ENE 
UTICA  STARVED  ROCK  DAM 
WAUKEGAN  4  WSW 


MHEATON  3  SE 


WEST  03 

AVON  5  NE 
BENTlEY   1  E 
CANTQN  1  ESE 
GALESBURG 
GLADSTONE   DAM  18 

GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STbRLtNG 

PAYSON 
QUINCY 

QUINCV  F A A  AIRPORT 
QUINCY  OAM  21  / 
QUINCV  MENQR1AL  BRIO&E 


RUSHVl LLE 
CENTRAL 


04 


BLOOMlNGTON  WATERWORKS 

BLOOM INGTON  NORMAL 

CHENQA 

CHILLICOTHE 

CLINTON  1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACON  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 
MASON  CITY  3  S 
MlNONK 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SALEM   STATE  PARK 

PEORIA  WB  AIKPQRT  / 
PRINCEVILLE   1  N 
TOULON 


EAST 


05 


DANVILLE 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
MOOPESTON 
KANKAKEE   3  SW 

MONTICELLO  NO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONT  I  AC 
RANTOUL 
SIOELL 


a  tolkrwlng  Sutton  loAn. 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  1 

2 

3 

4 

5  | 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13     14  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  27 

28  1 

29 

30 

*     *  • 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

T 

.02 

.07 

.03 

T 

T 

•  01 

T 

T 

BARRY 

T. 

*  f . 

beardstown 

"  38 

_ 

_ 

T 

_ 

_ 

_ 

•  22 

BLUFFS 

CARLINVILLE 

.2k 

*  0^ 

03 

08 

06 

* 

EOWAROSVILLE 

.01 

.06 

.01 

T 

.01 

.06 

GRAFTON 

.  16 

GREENVILLE   1  E 

GRIGCSVILLE 

.33 

• 

.01 

HARDIN 

.Ik 

04 

*04 
* 

04 

01 

01 

* 

T 

HlLLSfiORO 

.33 

.07 

.08 

.10 

.08 

JACKSONVILLE 

.25 

j 

.04 

06 

03 

i  08 

jERSEVVlLLE  2  SW 

■ 

HEDORA 

'.29 

- 

- 

*  J?, 

1 ;'; 

'  02 

MORR I SONV I LL6   -  SE 

_ 

04 

07 

*  10 

"  04 

MOUNT   OLIVE    1  E 

.20 

P  ANA 

.46 

T 

.Ok 

.04 

.02 

T 

T 

.08 

T 

.08 

.03 

T 

T 

!l5 

T 

.04 

PLEASANT  HILL 

*w 

T 

.06 

T 

T 

T 

T 

.15 

.04 

T 

.09 

T 

ROCKPORT 

"i 

.02 

T 

T 

T 

.15 

T 

.25 

.01 

T 

SPRINGFIELD  HB  AIRPORT  R 

.  02 

.03 

T 

T 

.03 

•  02 

.  12 

•  02 

T 

•  19 

T 

SPRINGFIELD  4  SE 

.26 

09 

0  1 

TAYLORVILLE 

.20 

VIRDEN  1  SSW 

T 

.01 

.05 

.09 

.02 

.03 

T 

T 

T 

VIRGINIA 

.22 

.03 

T  ■ 

T 

T 

.13 

T 

T 

T 

.06 

T 

T 

WHITE   HALL    1  E 

J  .30 

•       *  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

■  76 

.05 

.09 

.12 

.10 

.05 

.05 

T 

.26 

.04 

EFF Ingham 

1  .16 

.06 

'  E!  [ 

.04 

.05 

*  f  5 

• ,  ? 

FLORA  2  NW 

.66 

.03 

1  * " 

T 

'  - 

GREENUP 

1.20 

* 

HUTSONVI LLE  POWER  PL 

1.09 

_ 

05 

*  72 

_ 

L AHRENCEV I LLE 

1 .96 

.Ok 

.02 

•  01 

T 

T 

.20 

.01 

.07 

.07 

T 

T 

T 

.32 

1 .20 

MARSHALL    1  E 

M ATTQON 

.90 

I 

■  20 

* 

MOWE AQUA 

T 

07 

04 

*  09 

*03 

J 

_ 

T 

_ 

NEWTON 

1.3* 

.01 

.04 

.01 

!ie 

T 

!2B 

.82 

OLNEV  2  S 

.79 

.02 

.04 

T 

.13 

T 

.13 

T 

.12 

.35 

PALESTINE 

.67 

.05 

.05 

J 

.02 

T 

.01 

.11 

.01 

.10 

.01 

T 

T 

T 

.21 

.08 

.02 

PARIS  WATERWORKS 

1.08 

.10 

.14 

* 

.06 

.08 

.08 

T 

.05 

•  02 

.23 

.30 

T 

S A I NT E  MARIE 

' 

T 

J 

' 

T 

I 

*?  4 

SALEM 

.52 

.03 

.22 

T 

* 

, 

■  ^ 

■ 

.03 

*os 
.  0 

TUSCOLA 

.72 

07 

.  . 

: 

1  8 

^. 

02 

05 

01 

10 

1  8 

VANDAL  I  A   F  A A  AIRPORT 

T 

.01 

T 

T 

T 

.10 

!ol 

T 

!02 

T 

.01 

.01 

.22 

!o2 

T 

T 

WILCOX 

*  ^ 

.25 

.10 

•  20 

.30 

WINDSOR 

• 

*  10 

.  0 

,05 

* 

.  30 

•       «  • 

SOUTHWEST  06 

ANNA  1  E 

1.28 

t 

T 

.  L2 

.32 

T 

.19 

.12 

,06 

.47 

BELLEVILLE   SO   ILL  U*IV 

.36 

C AHOK I  A 

•  1 1 

1. 

CAIRO  WB  CITY  R 

.72 

.01 

. ,  -t 

•  07 

"fit 
.01 

'  !  O 

C ARBONOALE  sewage  PL 

.72 

T 

T 

J. 

03 

03 

_ 

05 

37 

CARLYLE  RESERVOIR 

.56 

.02 

.17 

T 

T 

.02 

T 

.27 

T 

.08 

T 

CENTRAL  I A  2  SW 

.45 

CHESTER 

CDBOEN  2  S 

.75 

.08 

!l5 

. :  e 

.04 

■  02 

.28 

DU  QUOIN  1  NNW 

1.43 

GRAND   TOMER  2  N 

.77 

T 

.02 

.05 

.14 

* 

.10 

,06 

.40 

MAKANDA    1  NW 

*  76 

T 

T 

.  ^ 

: 

.32 

.03 

T 

.03 

.06 

.26 

MARION  4  NNE 

J 

•  04 

T 

~,  _ 

.03 

NASHv I L  L  E   h  NE 

*  55 

.01 

_ 

*  *  ' 

•  0 

_ 

"n9 
• 

*  1 1 
* 

PRAIRIE   DU  RQCHER  1WSW 

.20 

•  05 

"in 
• 

* 

RED  BUD 

.21 

T 

SPARTA 

.18 

T 

T 

T 

.08 

T 

•  10 

T 

T 

T 

T 

WATERLOO    1  WSW 

.17 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

.05 

T 

T 

T 

.03 

T 

.15 

T 

.02 

T 

.57 

BENTON  FOREST  SERVICE 

.98 

BROOK PORT  OAM  52 

C  ARM  I   6  NW 

.55 

.01 

DIxON  SPRINGS  AGR  C 

.80 

'  "  Q 

05 

*04 

34 

FAIRFIELD  RADIO  WFIH 

1.05 

.03 

T 

T 

T 

T  . 

.10 

T 

.11 

T 

T 

.05 

.76 

COLCONDA  DAM  51 

.97 

.02 

T 

.  j6 

.  14 

T 

.16 

T 

.02 

.06 

.08 

.  10 

T 

.05 

T 

.24 

HARR I SBURG 

1.03 

T 

T 

.  j7 

T 

.36 

T 

T 

.03 

.47 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

.70 

T 

T 

T 

T 

T 

.30 

T 

T 

.01 

T 

T 

.26 

MCLEANSBORO 

.96 

T 

T 

T 

.03 

.28 

.06 

T 

T 

.03 

.40 

MT  CARMEL    1  NNW 

.96 

.01 

.01 

T 

T 

T 

T 

.15 

.01 

.13 

.02 

T 

.53 

MOUNT  VERNON 

.87 

T 

T 

T 

.  : 

.24 

.01 

.06 

T 

.36 

ROS I c  l  are 

.93 

T 

T 

T 

.10 

.30 

T 

T 

T 

.12 

.05 

T 

.36 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

.68 

T 

T 

T 

T 

.04 

T 

.20 

.04 

T 

T 

.01 

.16 

WAYNE  CITY 

1.20 

T 

.29 

.02 

.06 

T 

T 

.72 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
MO'JNT  CARROLL 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
LAWRENCEV I LLE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
C AHOK I  A 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
LAwRENCEVILLE 


GREATEST  TOTAL 
JOLIET 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
FREEPORT   SEWAGE  PLANT 


1.96 
.11 
1.20 
18.0 
18 


DATE 
DATE 


29  + 
21 


29 


-  4  - 


DAILY  TEMPERATURES 


JANUARY  1970 


Station 

Day  ol  Month 

a 

at 
i 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•         •  * 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

MAX 

MIN 

28 

22 

23 
10 

14 
7 

25 
7 

20 
-  2 

4 

-13 

-  2 

-  9 

-  2 
-13 

6 

•  4 

24 
-  4 

28 
19 

27 
11 

26 
2 

29 
18 

37 
20 

34 
13 

16 
5 

7 

-10 

-  1 
-13 

-  4 

-17 

-  2 

-22 

17 
-12 

21 
10 

44 
6 

45 
31 

36 
28 

36 

22 

49 

31 

37 
18 

36 
14 

47 
28 

22.7 
6.5 

DIXON 

MAX 
MIN 

28 
20 

23 
12 

16 
10 

24 
-  1 

18 

0 

0 

-14 

0 

-11 

-  3 

-13 

14 
-  9 

16 
0 

26 
16 

25 
14 

21 
0 

31 
16 

34 
13 

35 
29 

25 
3 

10 
-  8 

0 

-11 

-  2 
-13 

-  2 
-20 

17 
-13 

17 
12 

37 
2 

40 
30 

35 
26 

33 
25 

48 
26 

34 

20 

31 
13 

47 

21.9 
3.7 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

26 
16 

25 
13 

IB 
7 

25 
-  4 

15 
-  6 

4 

-16 

0 

-10 

-  2 

-13 

13 
-  4 

14 
-12 

23 

12 

26 
7 

16 
-  4 

27 
13 

31 
13 

34 
11 

19 
8 

9 

-13 

-  2 
-16 

-  2 

-13 

-  2 
-20 

15 
-16 

16 
-  2 

33 
.  3 

37 
24 

34 
25 

34 

20 

41 
29 

38 
19 

Jl 
12 

41 

22 

20.7 
3.1 

FULTON  DAM  13 

MAX 
MIN 

28 

21 

25 
9 

18 

10 

26 

2 

20 
-  2 

2 

-19 

-  2 

-  8 

-  2 

-14 

13 
•  4 

18 
-  7 

27 
15 

26 
14 

25 
1 

27 
14 

32 
15 

39 
18 

19 
9 

10 
-10 

0 

-10 

-  2 
-15 

0 

-18 

16 
-18 

19 
8 

40 

1 

41 
29 

35 
26 

36 
24 

43 
29 

35 
19 

32 
13 

- 

27 

22.1 
5.9 

CALVA 

MAX 
MIN 

29 
21 

24 
11 

13 
0 

27 
1 

20 

2 

3 

-13 

-  1 
-11 

-  3 
-15 

9 

-  5 

19 
-  7 

26 
17 

25 
15 

27 
8 

26 
17 

38 
IS 

34 
16 

17 
7 

9 

-  8 

2 

-11 

-  3 
-13 

-  1 

-21 

17 
-13 

19 
5 

42 
2 

43 
29 

32 
26 

35 

23 

30 
30 

37 
16 

36 
13 

47 
26 

22.5 
5.6 

GENESED 

MAX 

MIN 

33 
21 

2* 
8 

14 
5 

28 
7 

11 
-  7 

8 

-12 

-  1 

-  9 

-  1 

-13 

10 
•  3 

20 
-  5 

27 
18 

27 
B 

26 
6 

27 
17 

40 
14 

34 
1  1 

12 
3 

8 

-  8 

3 

-14 

-  2 
-15 

-  1 
-21 

20 
-12 

20 
5 

41 
9 

43 
16 

35 
28 

37 
25 

47 
33 

33 
13 

35 

13 

47 

27 

22.7 
5.4 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

MIN 

32 
20 

21 
17 

17 
5 

26 
-  2 

22 
5 

5 

-12 

1 

-  8 

-  3 

-13 

10 
-  6 

18 

29 
11 

25 
8 

23 
7 

25 
10 

36 
9 

36 
24 

28 
11 

12 
-  4 

1 

-  7 

0 

-19 

-  1 
-19 

15 
-19 

17 
11 

37 
-  1 

44 
34 

37 
32 

34 
26 

50 
31 

38 
2( 

34 
15 

-• 

22.9 
7.3 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

34 
20 

30 
16 

19 
5 

22 
7 

16 
3 

10 
-10 

2 

-  9 

-  2 
-14 

10 
-10 

15 
-  2 

I  3 
6 

33 
12 

31 
5 

30 
15 

37 
16 

37 
24 

25 
9 

10 
-  6 

4 

-10 

2 

-11 

•  3 
-20 

16 
-10 

20 
11 

36 
6 

42 
26 

37 
31 

37 
3^ 

48 
37 

44 
16 

37 
13 

43 

31 

24.0 
7.8 

MULlNE    WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

25 
17 

21 
6 

12 
1 

25 
3 

13 
-  6 

2 

-14 

-  3 

-10 

-  2 
-14 

5 

-  6 

20 
-10 

26 
16 

25 
4 

25 
2 

27 
18 

37 
17 

33 
11 

11 
4 

5 

-  8 

-  1 

-  .  7 

-  4 

-17 

-  2 
-21 

20 
-15 

20 
1 

41 
10 

42 
31 

35 
29 

38 
24 

47 
33 

33 
14 

39 
14 

48 

21.3 
4.8 

MORRISON 

MAX 

Mm 

28 
21 

26 
10 

20 
9 

27 
0 

20 
-  2 

a 

-16 

0 

-10 

-  3 
-13 

u 

-  4 

16 
-10 

27 
14 

26 
12 

24 
-  1 

25 
16 

34 
16 

36 
19 

.  6 
9 

10 
-  9 

0 

-13 

-  1 
-21 

0 

-21 

IS 
-17 

21 
12 

35 
-  4 

42 
28 

35 
27 

36 

22 

45 

31 

97 
28 

32 
11 

49 
22 

22.8 
5.3 

MDUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

25 
20 

23 
9 

16 
4 

20 
-  3 

14 
-  6 

0 

-19 

-  1 

-12 

-  3 

-16 

12 
-  6 

15 
-11 

26 
13 

27 
9 

17 
-  5 

24 
12 

29 
13 

34 
15 

22 
6 

13 
-1/ 

-  2 
-15 

-  3 
-18 

-  3 
-24 

15 
-16 

13 
8 

36 
1 

36 
26 

35 
23 

35 
16 

40 
28 

36 

11 

26 
. 

2  ] 

20.0 
3.0 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

ROCHELLE   1  W 

MAX 
MIN 

26 
1* 

34 
8 

28 
15 

20 

2 

20 
5 

10 
-16 

2 

-18 

0 

-12 

-  2 

-12 

12 
-  9 

19 
-  4 

25 
10 

25 
-  2 

20 
-  2 

25 
0 

32 
15 

34 
8 

14 
-10 

5 

-12 

9 

-16 

-  1 
-22 

0 

-20 

17 
-  1 

18 

0 

35 
15 

36 
28 

34 
20 

38 
23 

42 
32 

33 
11 

29 
2  , 

20.5 
2.3 

ROCKFORD  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

26 
19 

22 
10 

16 
0 

23 
-  7 

12 
-  7 

2 

-15 

1 

-10 

-  1 

-11 

11 
-  3 

17 
-  9 

29 
16 

26 
2 

20 
-  3 

26 
16 

30 
18 

33 
16 

16 
7 

7 

-  8 

-  1 
-13 

-  1 
-14 

-  1 
-22 

18 
-16 

IB 

0 

32 
6 

37 
31 

34 
27 

35 
24 

42 
34 

35 
15 

30 
15 

42 
22 

20.5 
4.5 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

25 
15 

24 
15 

16 
6 

26 
-  1 

13 
-  7 

3 

-15 

1 

-11 

-  4 

-10 

11 
■  5 

12 
-  7 

25 
12 

26 
10 

17 
3 

23 
12 

29 

21 

33 
16 

16 
4 

3 

-13 

-  2 
-16 

-  5 
-17 

0 

-22 

13 
-14 

1  5 
1 

35 
5 

35 
26 

34 
23 

33 
20 

1 9 
27 

35 

35 
10 

40 
19 

19.7 
4.1 

T I SK I L WA 

MIN 

35 
24 

30 
17 

25 
8 

18 
-  1 

30 
3 

12 
-12 

11 
-  7 

3 

-12 

0 

-12 

12 
-  9 

21 
-  7 

23 
16 

23 
0 

28 
6 

27 
12 

39 
13 

36 
1 3 

14 
5 

9 

-  8 

3 

- 19 

1 

-17 

5 

-19 

20 
5 

21 

_  4 

41 
18 

46 

30 

42 
27 

42 
27 

93 
32 

33 
14 

37 
2 1 

23.9 
5.3 

WALNUT 

•          *  • 

MAX 

27 
21 

21 
14 

14 

26 
0 

18 
-  2 

2 

-17 

0 

-12 

-  2 

-16 

10 
-  s 

18 
-  8 

2'6 
15 

23 
10 

25 
2 

24 
16 

32 
14 

35 
20 

20 
8 

8 

-10 

-  4 
-14 

-  4 

-19 

-  3 
-21 

15 
-15 

18 
7 

37 
6 

42 
30 

35 
26 

35 
24 

47 
29 

37 

22 

33 
13 

46 
28 

21.3 
5.6 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  Nw 

MAX 

Mm 

29 
21 

28 
15 

19 
7 

24 
-  <* 

14 
-  4 

8 

-11 

5 

-13 

0 

-  7 

15 
-  5 

15 
-  6 

24 
10 

30 
13 

20 
0 

24 
14 

34 
20 

36 
27 

29 
11 

15 
-10 

4 

-13 

0 

-14 

4 

-16 

14 
-15 

18 
7 

30 
-  2 

37 
23 

35 
26 

34 
26 

45 
27 

37 
15 

30 
10 

42 
20 

22.5 
5.5 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

27 
19 

24 
11 

15 
4 

26 

1 

14 
-  4 

2 

-14 

0 

-14 

-  3 

-  9 

12 
-  5 

17 
-  7 

24 
15 

23 
10 

25 
1 

25 
18 

34 
16 

35 
25 

25 
8 

13 
-  5 

-  2 
-12 

-  1 

-19 

-  4 
-20 

11 
-15 

IB 

2 

35 

2 

38 
31 

35 
26 

33 
22 

47 
28 

35 

20 

30 
14 

44 

24 

21.3 
5.6 

BARRINCTON 

MAX 

Mm 

33 
16 

30 
15 

25 
11 

17 

0 

24 
1 

15 
-13 

9 

-13 

2 

-  8 

0 

•  6 

13 
-  4 

22 
4 

23 
12 

25 
-  2 

23 
4 

23 
10 

34 
18 

36 
10 

15 
-  8 

7 

-10 

-  2 
-12 

-  2 
-18 

-  1 
-15 

16 
-  1 

19 
-  3 

28 

12 

37 
24 

35 
27 

42 
27 

46 
33 

34 
13 

29 
18 

21.1 
4.6 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

MAX 

Mm 

29 
22 

26 
13 

18 
7 

26 
3 

18 
-  2 

8 

-11 

5 

-10 

0 

-  4 

15 
-  1 

17 
-  4 

25 
17 

27 
9 

23 
4 

25 
21 

37 
19 

37 
25 

25 
11 

11 
-  2 

3 

-11 

1 

-10 

3 

-15 

19 
-12 

21 
3 

35 
8 

39 

32 

35 
31 

36 

32 

51 
35 

39 
20 

31 
18 

46 
29 

23.6 
8.9 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

Mm 

31 
23 

28 
18 

l9 
10 

27 
6 

24 
6 

12 
•  4 

4 

-  9 

3 

-  5 

16 
-  2 

17 
0 

26 
17 

32 
16 

26 

12 

25 
20 

37 
20 

38 
27 

27 
13 

IB 
4 

9 

-  5 

3 

-  6 

8 

-  9 

19 
-  7 

23 
13 

37 
12 

40 
31 

37 

30 

38 
31 

54 
35 

39 

22 

34 
18 

47 

30 

25.7 
11.9 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

29 
23 

26 
15 

17 
7 

26 
4 

20 
4 

7 

-  8 

0 

-12 

0 

-  5 

14 
-  1 

17 
-  1 

25 
17 

29 
13 

25 
7 

24 
19 

37 
19 

37 
31 

31 
12 

13 
2 

-  7 

0 

-  7 

5 

-11 

18 
-  9 

21 
8 

36 

7 

39 
31 

37 
31 

36 
32 

55 
35 

39 

22 

33 
18 

47 
30 

24.1 
10.5 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2 

MAX 

Mm 

31 
22 

26 
16 

19 
8 

25 
7 

22 

4 

11 
-  2 

A 

-  7 

2 

-  5 

17 
-  2 

16 
3 

25 
15 

32 
18 

27 
13 

25 
18 

36 
19 

38 
24 

25 
10 

15 

0 

8 

-  4 

1 

-  6 

7 

-  9 

18 
-  6 

25 
13 

35 
12 

37 
29 

34 
29 

35 
26 

34 
33 

39 
20 

33 
18 

43 

29 

24.7 
11.3 

DE  KALB 

MAX 

Mm 

31 
18 

22 
12 

14 
7 

24 
4 

1  1 
-  6 

1 

-13 

1 

-12 

-  4 

-11 

12 
.  7 

14 
-  8 

23 
12 

25 
13 

20 
-  2 

25 
14 

28 
14 

34 
17 

29 
9 

9 

-  9 

-  2 
-10 

-  2 
-12 

-  2 
-19 

12 
-14 

17 
10 

32 
-  3 

37 
31 

35 
26 

37 
26 

43 
30 

34 
24 

32 
12 

41 

20.4 
3.6 

JOLIET 

MAX 

Mm 

29 
19 

27 
IB 

19 
9 

27 
4 

25 
8 

9 

-12 

2 

-11 

-  1 

-  9 

12 
•  4 

18 
-  3 

25 
13 

26 
19 

25 
3 

23 
17 

32 
13 

38 
27 

36 
15 

16 
1 

4 

-  6 

-  2 

-12 

-  3 
-17 

16 
-  9 

20 

14 

38 
1 

40 
32 

36 
29 

36 
31 

93 

31 

45 
25 

32 
16 

23.5 
8.9 

MARENGO 

MAX 

Mm 

26 
(7 

24 
12 

17 
7 

19 
-  4 

16 
-  1 

4 

-15 

2 

-13 

-  1 

-10 

15 
•  6 

12 
-10 

30 
10 

22 
12 

19 
-  5 

26 
14 

32 
12 

35 
23 

28 
8 

9 

-11 

-  1 
-11 

-  9 
-12 

-  1 
-19 

13 
-16 

16 
7 

31 
-  1 

37 
25 

33 
26 

34 
29 

42 
26 

37 
20 

30 
13 

41 
21 

20.6 
4.6 

MORRIS  9  N 

MAX 

Mm 

OTTAWA 

MAX 

Mm 

31 

22 

27 
15 

18 
6 

31 
5 

17 
3 

7 

-12 

3 

-10 

3 

-12 

12 
.  4 

20 
-  3 

27 
15 

30 
17 

31 
5 

26 
18 

36 
14 

36 
23 

27 
11 

11 

6 

2 

2 

17 

22 
6 

40 
4 

45 
33 

40 
29 

37 
29 

37 
32 

40 
26 

37 
16 

90 
2° 

25.5 
6.5 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

28 
18 

27 
10 

19 
1 

24 
3 

22 
-  1 

5 

-15 

2 

-16 

-  2 
-11 

u 

.  7 

16 
-  3 

23 
13 

27 
6 

23 
0 

27 
12 

35 
12 

37 
27 

30 
8 

16 
-  1 

5 

-13 

-  1 

-16 

4 

-21 

16 
-14 

22 
0 

36 
3 

38 

28 

36 
26 

37 
25 

34 

31 

36 
14 

32 
13 

98 
28 

23.3 
5.2 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

Mm 

30 
21 

24 
10 

19 
3 

26 

0 

12 
-10 

6 

-13 

2 

-11 

-  1 

-13 

6 

-11 

17 
-  8 

25 
12 

26 
4 

28 
4 

25 
15 

36 
10 

35 
15 

17 
4 

7 

-  9 

0 

-18 

-  1 

-13 

-  1 
-19 

17 
-17 

17 
0 

39 

2 

42 

27 

43 
29 

44 
24 

91 
31 

34 

13 

34 
13 

47 
24 

22.9 
3.8 

WAUKEGAN  *  WSW 

MAX 

Mm 

33 
22 

30 
17 

24 
12 

17 
3 

24 

2 

15 
-  8 

7 

-12 

3 

-10 

1 

-  4 

15 
-  3 

18 
0 

23 
14 

27 
5 

24 
5 

26 
14 

35 

22 

36 
13 

13 

2 

6 

-  6 

1 

-12 

0 

-14 

3 

-12 

16 
-  3 

18 

14 

38 
14 

36 
28 

35 

22 

41 

27 

47 
34 

39 

12 

10 

17 

22.0 
6.9 

WHEATON  3  SE 

MAX 

2« 
14 

26 

21 
9 

24 
_  3 

21 
6 

13 
- 1 4 

0 

-19 

-  4 

-11 

I* 

-  5 

15 
-12 

25 
14 

27 
15 

25 
-  5 

25 
15 

31 
15 

35 
24 

33 
6 

12 
-  3 

9 

-  6 

-  3 

-17 

3 

-16 

14 
-18 

20 
12 

33 
-  1 

36 

32 

37 
26 

35 
26 

46 

29 

42 
29 

30 
14 

49 

22 

23.1 
6.5 

So*  R«(«i«aca  Nolo*  Following  Sutloo  lodmx 


DAILY  TEMPERATURES  uhnois 

Conlinued  JANUARY  1970 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•         *  * 

WEST 

03 

CALESBURG 

MAX 

28 

2g 

1 5 

26 

^5 

6 

2 

0 

10 

2 1 

28 

28 

30 

31 

41 

35 

1 3 

5 

4 

0 

4 

2 1 

21 

43 

43 

37 

38 

5  2 

35 

39 

48 

24.0 

MIN 

21 

9 

7 

9 

-  5 

-14 

-  9 

-14 

-  4 

-  4 

18 

13 

13 

20 

20 

12 

1 

-  8 

-13 

-15 

-20 

-  6 

7 

8 

30 

28 

24 

34 

16 

14 

26 

7.1 

GOLDEN  1  NW 

MAX 

26 

1 B 

35 

27 

7 

10 

24 

29 

28 

35 

40 

41 

35 

22 

8 

6 

5 

5 

23 

25 

44 

45 

36 

38 

62 

44 

4  1 

51 

27.0 

Mm 

20 

15 

-  1 

5 

0 

-11 

-  5 

-12 

•  2 

-  3 

20 

17 

11 

16 

24 

21 

8 

-  7 

-  8 

-  6 

-17 

-  6 

12 

6 

35 

32 

26 

36 

23 

20 

30 

9.7 

LA  HARPE 

MAX 

2  B 

28 

8 

27 

29 

28 

3  J 

34 

42 

37 

19 

8 

5 

5 

2 1 

22 

48 

45 

38 

37 

58 

37 

47 

52 

27.2 

MIN 

19 

13 

23 

7 

3 

-  9 

-15 

-  4 

-  5 

19 

18 

10 

17 

19 

10 

5 

-10 

-12 

-13 

-20 

-10 

12 

5 

32 

30 

24 

32 

20 

15 

26 

8.0 

MONMOUTH 

MAX 

29 

29 

18 

23 

46 

39 

49 

25.6 

MIN 

22 

15 

l6 

11 

2 

-12 

-  8 

-1* 

-  4 

-  3 

19 

17 

13 

20 

19 

19 

9 

-  9 

-11 

-12 

-20 

-11 

11 

3 

33 

29 

25 

31 

20 

16 

30 

8.6 

OUINCY 

MAX 

29 

13 

30 

37 

45 

1  9 

10 

8 

2  5 

28 

52 

37 

44 

47 

56 

29.7 

MIN 

20 

14 

0 

13 

6 

-  3 

-10 

0 

4 

22 

18 

17 

23 

30 

9 

6 

-  a 

-  6 

-  6 

-15 

-  1 

16 

5 

37 

33 

30 

39 

24 

21 

32 

11.8 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

MAX 

26 

23 

17 

31 

15 

7 

3 

1 

10 

24 

29 

25 

30 

38 

39 

36 

15 

4 

4 

7 

0 

25 

26 

45 

47 

37 

4-2 

62 

35 

42 

53 

25.7 

MIN 

19 

1 2 

_  2 

1 1 

_  2 

_  9 

.  7 

- 10 

m  I 

-  1 

23 

16 

13 

17 

26 

15 

4 

_  7 

_  7 

-11 

- 16 

_  3 

9 

1  3 

34 

33 

29 

35 

21 

20 

32 

9.9 

RUSHVILLE 

MAX 

30 

25 

36 

5 

10 

26 

28 

29 

33 

44 

46 

43 

23 

5 

2 

5 

2 1 

33 

48 

46 

37 

46 

63 

37 

43 

48 

27.8 

*          ♦  * 

MIN 

12 

20 

-  3 

7 

4 

-12 

-  8 

-13 

-  4 

-  5 

18 

18 

10 

18 

22 

16 

5 

-  6 

-10 

-  9 

-18 

-10 

17 

5 

29 

30 

25 

30 

28 

15 

27 

8.3 

CENTRAL 

04 

BLOOMINGTON  normal 

MAX 

29 

26 

2  3 

26 

25 

13 

7 

10 

2 1 

27 

29 

27 

33 

42 

39 

35 

1 4 

7 

5 

5 

17 

21 

37 

44 

38 

34 

61 

56 

38 

47 

27.0 

MIN 

20 

17 

6 

2 

0 

-14 

-11 

-12 

-  9 

-  3 

14 

22 

2 

21 

14 

32 

14 

3 

-  8 

-17 

-16 

-  6 

15 

-  6 

34 

29 

27 

31 

28 

15 

28 

8.8 

CHENOA 

MAX 

28 

26 

16 

24 

17 

9 

0 

9 

2 1 

27 

26 

27 

29 

38 

39 

3  3 

13 

0 

3 

16 

2 1 

37 

44 

36 

34 

60 

41 

37 

46 

24.7 

Mm 

12 

13 

2 

2 

-  1 

-11 

-12 

-12 

-  <, 

-  2 

13 

13 

6 

21 

13 

31 

1  3 

3 

-  5 

-15 

-15 

-  9 

9 

1 

32 

30 

29 

32 

27 

16 

29 

6.4 

DECATUR 

MAX 

26 

2  8 

19 

33 

24 

7 

5 

10 

24 

29 

32 

30 

43 

45 

4  5 

36 

1  8 

12 

8 

8 

19 

27 

39 

47 

39 

36 

66 

45 

4  1 

52 

28.8 

Mm 

18 

18 

9 

8 

7 

-10 

-10 

-12 

-  3 

-  3 

15 

19 

10 

20 

24 

32 

15 

7 

-  4 

-  8 

-14 

-  5 

10 

4 

34 

30 

30 

31 

25 

16 

27 

11.0 

FARMER  CITY 

MAX 

30 

29 

2 1 

32 

20 

10 

19 

28 

30 

30 

J2 

4 1 

41 

34 

1 7 

9 

5 

7 

1 7 

20 

37 

39 

36 

45 

39 

49 

26.7 

Mm 

13 

14 

6 

6 

4 

-11 

-14 

-12 

-  4 

-  5 

13 

13 

5 

18 

13 

30 

14 

5 

-  8 

-13 

-14 

-  8 

7 

0 

35 

31 

30 

31 

26 

19 

27 

8.7 

HAVANA   POWER  STATION 

MAX 

29 

28 

20 

3 1 

25 

10 

5 

2 

1  1 

24 

30 

31 

35 

<»0 

42 

14 

9 

7 

5 

2 1 

23 

43 

45 

37 

36 

64 

48 

4  1 

52 

28.0 

MIN 

22 

19 

3 

3 

7 

-  9 

-  6 

-11 

-  2 

-  6 

20 

11 

19 

17 

28 

12 

-  1 

-  7 

-  3 

-15 

_  9 

13 

2 

35 

30 

28 

31 

24 

19 

24 

9.9 

LACON  2  E 

MAX 

28 

26 

3  J 

1 5 

10 

27 

27 

27 

30 

1, 1 

2 

1 7 

20 

43 

46 

39 

36 

38 

50 

25.1 

MIN 

21 

10 

5 

11 

1 

-14 

-10 

•  13 

-  5 

-  3 

15 

15 

20 

17 

14 

21 

10 

-  4 

-12 

-16 

-20 

-14 

-  1 

4 

32 

29 

26 

27 

24 

14 

28 

7.5 

LINCOLN 

MAX 

30 

2  i 

3 1 

20 

9 

5 

1 1 

20 

28 

30 

30 

39 

40 

42 

35 

15 

8 

3 

5 

1 8 

23 

38 

47 

37 

36 

65 

48 

40 

50 

27.6 

Mm 

17 

18 

5 

8 

-11 

-  7 

-11 

-  2 

-  5 

12 

20 

12 

20 

19 

30 

14 

4 

-  5 

-  8 

-14 

-  6 

6 

1 

33 

30 

27 

32 

26 

17 

29 

10.3 

MASON  CITY  3  S 

MAX 

2  8 

19 

29 

20 

10 

29 

29 

29 

39 

18 

7 

5 

19 

23 

45 

37 

65 

45 

27.3 

Mm 

22 

18 

2 

9 

3 

-13 

-  6 

-11 

-  1 

-  2 

19 

15 

12 

19 

19 

30 

18 

2 

-  7 

-12 

-15 

-  8 

11 

2 

34 

32 

29 

33 

25 

17 

29 

10.5 

MINONK 

MAX 

28 

29 

16 

22 

1 8 

9 

27 

28 

29 

3 

0 

16 

20 

38 

38 

35 

42 

36 

45 

24.1 

Mm 

22 

16 

4 

8 

1 

-12 

-11 

-12 

-  4 

-  4 

14 

10 

14 

18 

14 

26 

9 

-  6 

-  8 

-10 

-17 

-11 

6 

0 

28 

26 

27 

32 

26 

15 

28 

8.2 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

26 

24 

13 

24 

13 

4 

0 

-  1 

8 

20 

26 

26 

27 

30 

37 

35 

17 

6 

2 

-  1 

0 

19 

20 

37 

44 

34 

38 

58 

34 

37 

48 

22.7 

Mm 

20 

6 

9 

_  2 

-13 

_  9 

- 1 3 

-  4 

18 

1 1 

9 

22 

18 

1 7 

5 

-13 

-15 

-18 

5 

29 

27 

1 6 

1 5 

26 

7.4 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

30 

26 

2 1 

5 

_  2 

8 

27 

25 

27 

30 

40 

0 

16 

20 

35 

4 1 

38 

47 

24.0 

*          •  » 

Mm 

20 

18 

% 

8 

2 

-13 

-  5 

-14 

-  4 

-  5 

18 

18 

18 

20 

17 

22 

10 

-  5 

-10 

-14 

-18 

-12 

10 

0 

33 

29 

25 

31 

25 

15 

29 

6.8 

EAST 

: 

DANVILLE 

MAX 

30 

28 

25 

28 

23 

5 

1 1 

17 

28 

28 

29 

36 

42 

48 

38 

23 

1 2 

8 

18 

25 

37 

46 

50 

38 

50 

26.4 

Mm 

21 

16 

8 

1 

3 

-  8 

-12 

-  9 

-  3 

-12 

11 

20 

-  3 

14 

9 

30 

20 

11 

-  2 

-15 

-13 

-13 

16 

-  3 

35 

31 

31 

32 

30 

16 

30 

9.5 

HOOPESTON 

MAX 

27 

25 

2 1 

24 

20 

5 

9 

16 

26 

27 

27 

29 

42 

16 

7 

3 

16 

22 

.5 

42 

36 

35 

60 

47 

36 

46 

25.2 

MIN 

15 

13 

6 

2 

2 

-12 

-13 

-10 

-  3 

-  5 

11 

19 

5 

14 

12 

31 

16 

6 

-  4 

-12 

-12 

-  7 

11 

2 

33 

29 

31 

31 

27 

17 

28 

9.1 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 

26 

2  5 

2  l 

2  5 

19 

10 

1 8 

25 

27 

29 

2? 

37 

38 

16 

20 

36 

35 

46 

J2 

24.1 

MIN 

12 

9 

5 

-  2 

-  1 

-15 

-11 

-10 

-  3 

-  4 

14 

20 

2 

21 

13 

26 

15 

4 

-  6 

-17 

-16 

-12 

10 

1 

32 

26 

32 

32 

26 

18 

29 

8.1 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

27 

2  5 

13 

22 

1 5 

2 

1 0 

1 8 

26 

26 

27 

2  7 

36 

38 

34 

14 

5 

16 

20 

35 

35 

35 

59 

34 

45 

23.8 

Mm 

9 

9 

1 

-  1 

0 

-14 

-12 

-11 

-  4 

-  4 

12 

16 

6 

19 

12 

30 

13 

3 

-  7 

-14 

-15 

-  8 

8 

1 

32 

28 

30 

30 

27 

17 

29 

7.8 

PONTIAC 

MAX 

29 

27 

20 

26 

22 

1 1 

20 

26 

30 

29 

26 

38 

J3 

14 

9 

3 

16 

36 

43 

34 

60 

46 

37 

46 

25.8 

Mm 

25 

17 

4 

3 

1 

-11 

-11 

-11 

-  3 

-  4 

13 

21 

3 

20 

13 

25 

14 

4 

-  5 

-14 

-15 

-11 

15 

-  3 

33 

29 

30 

31 

29 

17 

29 

9.3 

RANTUUL 

MAX 

29 

27 

24 

2  5 

2  3 

9 

1 7 

27 

28 

29 

39 

47 

26.8 

Mm 

20 

13 

7 

5 

4 

-13 

-14 

-11 

-  i, 

-  3 

10 

22 

6 

19 

16 

33 

16 

7 

-l5 

-  9 

-13 

-  4 

16 

34 

33 

30 

31 

29 

18 

28 

9.8 

URBANA 

MAX 

27 

17 

27 

19 

7 

^3 

1 

9 

19 

27 

28 

27 

35 

41 

42 

32 

16 

9 

6 

8 

19 

23 

37 

44 

36 

36 

62 

35 

38 

47 

25.9 

Mm 

16 

16 

7 

_  7 

_  2 

17 

9 

35 

10.4 

WATSEKA   2  NW 

MAX 

26 

7 

1 6 

59 

24.6 

•            *  * 

Mm 

10 

10 

2 

-  ^ 

1 

-14 

-12 

-10 

-  5 

-  7 

7 

18 

0 

20 

12 

29 

14 

4 

-  3 

.  9 

-14 

-12 

12 

11 

34 

28 

30 

31 

26 

18 

28 

8.2 

WEST  SOUTHWEST 

6 

ALTON  DAM  26 

MAX 

38 

2  B 

25 

42 

22 

8 

7 

28 

28 

29 

49 

67 

37 

52 

31.3 

Mm 

22 

23 

10 

10 

12 

0 

-  2 

-  6 

-  6 

3 

8 

16 

14 

18 

20 

25 

22 

3 

J3 

s 

-S 

-10 

7 

15 

22 

31 

30 

30 

33 

21 

23 

12.7 

CARLINVILLE 

MAX 

29 

27 

23 

38 

1 1 

32 

2 1 

j5 

55 

31.1 

Mm 

20 

19 

3 

6 

10 

-7 

-  6 

-10 

-  1 

-  5 

20 

21 

'7 

11 

25 

30 

14 

1 

-  2 

-  6 

-13 

-  8 

11 

2 

36 

32 

27 

35 

27 

18 

28 

11.1 

GRIGGSVILLE 

MAX 

29 

26 

21 

35 

23 

9 

4 

0 

11 

23 

30 

28 

33 

43 

44 

42 

21 

8 

9 

8 

5 

22 

27 

49 

48 

38 

40 

66 

47 

42 

54 

26.5 

Mm 

18 

15 

-  1 

11 

3 

-  9 

-  7 

-12 

-  2 

-  1 

20 

16 

13 

13 

25 

21 

8 

-  6 

-  7 

-  7 

-17 

-  6 

13 

10 

35 

31 

27 

36 

22 

17 

30 

10.0 

HILLSBORO 

MAX 

28 

30 

22 

35 

24 

17 

e 

3 

11 

22 

33 

30 

32 

42 

44 

48 

41 

19 

10 

15 

5 

20 

27 

42 

53 

45 

41 

70 

62 

42 

54 

31.5 

Mm 

21 

20 

4 

8 

12 

-  5 

-  5 

-10 

-  I 

-  5 

20 

21 

8 

14 

22 

30 

17 

5 

1 

-  2 

-11 

-  8 

13 

15 

37 

32 

29 

34 

28 

17 

27 

12.5 

JACKSONVILLE 

MAX 

27 

26 

20 

31 

19 

8 

5 

3 

9 

23 

29 

28 

31 

41 

41 

42 

32 

16 

7 

6 

5 

20 

25 

44 

50 

43 

39 

68 

60 

42 

53 

26.8 

Mm 

20 

20 

2 

13 

3 

-  9 

-  5 

-10 

-  1 

-  5 

23 

17 

7 

15 

23 

31 

16 

-  1 

-  5 

-  7 

-14 

-  5 

17 

2 

37 

32 

30 

34 

27 

19 

28 

11.4 

S*e  Releronco  NoUa  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Button 

Dayof  Monlh 

• 

01 
g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

JERSEYVILLE  2  S» 

MAX 
M1N 

29 
20 

28 
18 

25 
0 

39 

0 

30 
8 

16 
-  6 

8 

-  9 

3 

•10 

12 
0 

24 
-  6 

32 
20 

30 
22 

3  5 
6 

42 
13 

45 
21 

46 

25 

37 
14 

14 
-  1 

9 

0 

12 
•12 

6 

-12 

23 
-  4 

27 
16 

51 
6 

51 
36 

47 
32 

45 

28 

71 
it 

59 

27 

43 

20 

58 
28 

12.2 
10*  6 

MORRISONVILlE  4  SE 

MAX 

M1N 

27 
19 

27 
18 

20 
0 

32 
6 

20 
9 

14 
-  9 

4 

-11 

1 

-13 

8 

•  2 

22 
-  4 

31 
20 

28 
15 

30 
5 

40 
11 

41 
19 

43 
28 

13 

13 
5 

7 

-  4 

8 

-  5 

4 

-12 

20 
-  5 

25 
10 

39 
2 

45 
36 

38 

32 

37 
30 

67 

3  - 

49 
26 

40 

20 

30 
28 

28.0 
10.4 

PANA 

MAX 
MIN 

25 
22 

27 
19 

19 
6 

32 
8 

23 
9 

12 
-  7 

4 

-  8 

0 

-10 

8 

-  2 

21 
-  4 

30 
16 

27 
16 

.V 

11 

41 
14 

43 
24 

45 
30 

35 
16 

16 
7 

8 

-  2 

e 

-  4 

4 

-12 

20 
-  6 

25 
12 

40 
4 

47 
36 

37 
32 

37 
30 

67 
3<- 

30 
26 

40 
19 

50 
28 

28.1 

11.9 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

25 
20 

25 
15 

17 
-  1 

28 
9 

16 
-  2 

5 

-14 

3 

-12 

1 

-11 

8 

•  2 

22 
-  4 

26 
21 

27 
13 

29 
12 

38 
17 

40 
23 

39 
24 

24 
10 

10 

2 

6 

-  6 

6 

-  9 

4 

-13 

21 
-  5 

24 
3 

39 

10 

46 
34 

36 

32 

42 
31 

67 
It 

36 

21 

39 

20 

50 

30 

25.8 
9.9 

SPRINGFIELO  4  SE 

MAX 
MIN 

27 
18 

26 

20 

29 
4 

18 
4 

13 
-  6 

7 

-  8 

4 

-10 

2 

-10 

26 

39 

14 

14 

19 

26 

19 

29 

-'2 

-  5 

-13 

-12 

25 
2 

22 

32 

38 

30 

-  9 

31 

68 

32 

34 
19 

26.8 
9.8 

VIRDEN  1  SSH 

MAX 

Mm 

28 

20 

28 
19 

20 

3 1 
7 

28 
6 

12 
-10 

4 

-10 

0 

9 

•  2 

21 

31 
1 8 

28 

m 

39 

40 

43 

35 

16 

16 

9 

6 

-  1  2 

18 

24 
17 

40 

48 
36 

41 

32 

38 
2  6 

68 
it 

52 
27 

41 

12 

28.1 
10.0 

WHITE   HALL   1  E 

»           •  • 

MAX 
MIN 

26 
19 

25 
16 

23 
0 

35 

3 

29 
8 

13 
-10 

6 

-  5 

2 

•11 

9 

-  1 

22 
-  5 

30 
20 

29 

20 

32 

a 

44 
14 

44 
20 

45 
23 

34 
12 

13 
-  4 

6 

■  9 

8 

-  5 

3 

-14 

20 
-  8 

25 
18 

44 
5 

49 
33 

43 

31 

41 
27 

■  ' 

3^ 

37 
25 

43 
12 

54 
25 

29.9 
10.1 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

Mm 

33 
19 

26 

20 

24 
12 

27 
7 

26 
7 

15 
-  8 

3 

-  9 

0 

u 

-  8 

19 

0 

29 
16 

28 
19 

29 
11 

39 

21 

45 
17 

46 
34 

31 
2  0 

21 
9 

10 
1 

9 

-  3 

5 

-10 

19 
-  4 

26 
9 

40 
9 

47 
36 

41 
32 

37 
32 

it 

33 

28 

40 
19 

50 
30 

29.1 
12.6 

EFFINGHAM 

MAX 

Mm 

31 
20 

30 
20 

21 
10 

37 

7 

25 
14 

19 

6 

7 

20 

30 
18 

32 
19 

3  2 

5 

38 
13 

48 
12 

47 
26 

37 

27 

27 
10 

12 
5 

10 
-  3 

-  1 
-11 

20 
-  9 

26 
17 

40 
1 

50 
33 

42 
32 

36 
28 

30 

60 
34 

34 
18 

47 
18 

30.0 
11.8 

FLORA  2  NW 

MAX 

Mm 

31 
19 

31 

20 

22 
11 

37 
0 

35 
15 

20 
-  1 

8 

-  7 

-  8 

11 
-  3 

20 
-  8 

33 
20 

31 
14 

30 
1 

48 

4 

48 

15 

45 
19 

38 
24 

26 
12 

14 
0 

12 
3 

6 

-11 

23 
-10 

29 
13 

44 
-  1 

53 
39 

45 
34 

42 
30 

tt 
it 

63 
31 

43 
19 

54 
28 

12.6 
11.5 

MARSHALL  1  E 

MAX 

Mm 

33 
17 

33 

20 

27 
15 

30 
-  1 

29 
3 

19 
-  5 

4 

-13 

-.: 

10 
-  4 

17 
-13 

29 
14 

30 
22 

.  9 
-  2 

39 
6 

44 
13 

44 
19 

41 
29 

3C 
12 

16 

2 

11 
-  7 

7 

-.: 

19 
-12 

27 
17 

36 
-  4 

48 

29 

46 

32 

37 

3T 

t  1 

33 

63 
31 

36 
24 

30 
25 

30.6 
10. 1 

MATTOON 

MAX 

Mm 

27 
15 

27 
17 

17 
10 

30 
7 

19 
2 

2 

-  9 

3 

-12 

-11 

8 

-  3 

22 
-  6 

29 
18 

27 
9 

.-a 

5 

43 
16 

42 
22 

46 
29 

33 
12 

15 

7 

10 
-  4 

9 

-  8 

5 

-12 

21 
-  8 

25 
0 

38 

0 

48 
33 

36 
31 

40 
30 

37 

37 
22 

39 
16 

50 
29 

27.  1 
9.5 

HOWEAQUA 

MAX 

Mm 

30 
15 

28 
19 

22 
8 

30 

1 

22 
6 

15 
-10 

4 

-10 

-11 

9 

-  4 

20 
-  9 

30 
16 

30 
20 

,3 

6 

40 
13 

43 
16 

45 
25 

36 
16 

18 
6 

8 

-  2 

9 

-  8 

1 

-13 

19 
-  9 

25 

14 

40 
-  2 

46 
35 

38 

31 

38 

29 

bt 

33 

55 

27 

40 
18 

50 
29 

28.5 
9.9 

NEWTON 

MAX 

Mm 

32 
24 

33 
19 

30 
9 

19 
3 

33 
5 

31 
-13 

23 
-  9 

-  9 

2 

•  4 

9 

-  9 

26 
-  1 

26 
15 

28 
-  1 

29 
6 

43 
11 

45 
16 

43 

22 

34 
12 

19 
6 

16 

2 

13 
-12 

8 

-11 

24 
-  1 

28 
3 

44 
16 

45 

3: 

45 
30 

44 
34 

65 
33 

55 
19 

47 

27 

30.6 
8.9 

OLNEV  2  s 

MAX 

Mm 

30 
23 

29 
20 

23 
15 

32 
0 

35 
8 

20 

2 

6 

-12 

-10 

10 
•  2 

21 
-12 

33 
21 

29 
21 

3; 
-  i 

44 
4 

48 
13 

45 
21 

42 
28 

33 
13 

15 
7 

12 
4 

7 

-10 

21 
•  11 

3: 
19 

38 
-  4 

50 
38 

47 
34 

44 
28 

67 
35 

64 
34 

42 
21 

50 
30 

32.3 
12.2 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

31 
23 

32 
20 

23 
7 

33 
3 

36 
5 

16 

0 

6 

-  9 

-  9 

9 

•  2 

19 
-  9 

32 
19 

30 
5 

33 
1 

45 
1  ! 

47 
15 

45 

21 

3') 
23 

24 
12 

14 
3 

12 
0 

7 

-  9 

21 
-  6 

29 
6 

39 

0 

50 
36 

40 
33 

40 
30 

65 
35 

52 
29 

40 
20 

52 
28 

31.0 
10.9 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

29 
14 

29 
19 

23 
10 

31 
8 

25 
4 

13 
-10 

4 

-15 

-11 

8 

•  2 

IB 
-  6 

30 
14 

27 
7 

3? 
3 

41 
13 

47 
16 

47 
34 

35 

2  3 

20 
8 

10 
8 

12 
-10 

5 

-11 

19 
-  7 

25 
8 

37 
0 

46 
35 

39 
32 

35 
32 

53 

33 

33 
29 

36 
19 

50 
29 

28.7 
10.4 

SALEM 

MAX 

Mm 

29 

23 

30 
18 

22 
6 

39 

2 

36 
17 

18 
-  1 

9 

-  7 

12 
■  3 

26 
-  7 

33 
20 

32 
20 

37 
1 

48 

10 

49 
19 

47 
21 

37 
2 ; 

23 
8 

15 
4 

14 
2 

7 

-11 

23 
-  7 

30 
16 

44 
1 

55 
38 

44 

30 

46 
29 

70 
37 

66 
29 

44 
17 

56 
24 

33.7 
11.9 

TUSCOLA 

MAX 

Mm 

29 
IB 

14 

% 

30 
2 

25 
6 

14 
-  9 

4 

-13 

-11 

8 

-  3 

-l6 

29 
14 

29 
20 

- 

37 
15 

39 
13 

20 

18 

8 

9 

-'5 

-  8 

-11 

2  5 
10 

34 

25 

27 

53 
29 

16 

47 
29 

27.1 
9.0 

VANDAL  1  A   FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

27 

28 
1 7 

21 

36 
0 

21 
7 

3 

6 

4 

12 

22 

34 

29 

27 

41 

42 

42 

34 

13 

10 

11 
m  7 

9 

22 

26 

40 

50 

37 

40 

67 

40 

43 

31 

28.8 
8.6 

WINOSOR 

•            *  t 

MAX 

Mm 

30 
19 

29 
18 

27 
8 

31 
7 

29 
7 

14 
-  9 

4 

-  9 

0 

-11 

8 

•  3 

21 
-  5 

29 
16 

28 
13 

;  s 
a 

42 
16 

42 
20 

45 
29 

36 
21 

23 
9 

12 
-  3 

9 

-  7 

5 

-13 

19 
-  7 

24 
9 

39 

2 

47 
35 

40 
31 

37 
29 

64 
33 

62 
30 

40 
18 

49 
27 

29.5 
10.9 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

Mm 

29 
24 

31 
23 

26 
6 

38 
13 

42 
27 

31 
4 

12 
0 

i  J 
-  4 

18 

1 

26 
0 

34 
22 

33 
27 

37 
9 

43 
16 

52 
28 

52 
29 

47 
23 

29 
10 

20 
5 

20 
9 

13 
-  8 

24 
-  3 

31 
22 

43 
16 

60 
41 

58 

32 

56 

30 

7t 
44 

65 
26 

44 
19 

54 
30 

37.0 
16.9 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

Mm 

29 
19 

26 
19 

19 

2 

36 
6 

33 
13 

21 
0 

10 
-  5 

8 

-  5 

11 
0 

22 
-  7 

30 
20 

29 
24 

34 
3 

45 
16 

46 
26 

46 

20 

43 

20 

20 
5 

13 
4 

23 
7 

10 
-  8 

22 
-  6 

30 
19 

42 
11 

56 

39 

52 
10 

47 
30 

72 
31 

69 
30 

45 
19 

36 

26 

33.7 
12.7 

CAHOKIA 

MAX 

Mm 

32 
21 

30 
23 

30 
13 

26 
1 1 

47 
17 

34 

2 

14 
-  1 

10 
-  5 

8 

.  3 

11 
5 

29 
6 

34 
8 

29 
10 

37 
13 

46 

17 

50 
25 

44 

31 
6 

18 
5 

16 
8 

18 
-  6 

13 
-  1 

31 
4 

30 
14 

52 
24 

60 
14 

52 
24 

1  . 

3~ 

73 
35 

18 

20 

43 
24 

33.8 

12.6 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

Mm 

30 
28 

35 
21 

27 
15 

43 
23 

47 
20 

20 
9 

17 
5 

12 
1 

21 
4 

28 
8 

35 
28 

35 
24 

38 
17 

44 
22 

51 
29 

52 
32 

48 
25 

25 
12 

21 
10 

23 
2 

13 
-  3 

28 
6 

33 
28 

47 
26 

62 
44 

49 
34 

60 
33 

•  ' 
5- 

65 

30 

44 
24 

34 

31 

38.0 
20.7 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

Mm 

30 
25 

35 

23 

27 
9 

40 
10 

42 
19 

19 

14 
-  1 

11 
-  3 

19 
4 

28 
-  2 

35 
21 

35 
26 

42 
1  I 

49 
14 

51 
21 

50 
23 

42 
ts 

29 
10 

18 
6 

19 
10 

13 
-  7 

26 
-  3 

36 
24 

45 
16 

62 

42 

55 
26 

55 
30 

70 
36 

67 
33 

47 
19 

35 
26 

37.6 
16.1 

CARLTLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

30 
22 

27 
22 

29 
S 

20 
5 

38 
13 

30 

9 

8 

5 

12 

28 
3 

34 
26 

29 
4 

36 
5 

46 
21 

46 
23 

46 

2B 

33 
7 

13 
3 

11 
4 

15 
-11 

6 

-10 

26 
5 

29 
10 

43 
19 

55 

30 

39 

32 

37 
3  2 

71 
35 

37 
19 

44 
20 

30.7 
11.3 

COBDEN  2  S 

MAX 

Mm 

29 
2* 

33 
24 

30 
7 

43 

12 

40 
24 

30 
4 

14 
-  1 

12 
-  4 

19 

0 

26 
2 

35 
19 

35 
28 

40 
* 

45 
20 

52 
28 

50 
23 

48 

2' 

30 
10 

20 
5 

21 
9 

16 
-  8 

24 
-  4 

34 

22 

50 
23 

61 
42 

58 

30 

58 
29 

69 
44 

65 
35 

44 
18 

54 

23 

38.2 
16.8 

OU  QUOIN   1  NNW 

MAX 

Mm 

32 
22 

30 
22 

27 
5 

40 
1 1 

36 

22 

22 
3 

11 
-  6 

9 

-  6 

15 
-  5 

28 
-  3 

39 

22 

32 
27 

37 
7 

48 
20 

50 
24 

48 

25 

26 

26 
9 

16 
5 

19 
8 

10 
-  8 

25 
-  3 

28 

54 
26 

56 
28 

53 

32 

51 
30 

70 
41 

65 
32 

43 
18 

56 

27 

36.1 
13.4 

MAKANDA   1  NW 

MAX 

Mm 

27 
22 

32 
23 

27 
6 

41 
14 

41 
21 

22 
3 

13 
-  2 

B 

-  6 

12 
1 

27 
4 

33 
21 

34 
27 

41 
8 

47 
24 

51 
JO 

51 
36 

45 

26 

27 
8 

18 
5 

18 
9 

16 
-  8 

24 
-  2 

31 
22 

45 
16 

60 
40 

56 
31 

57 
32 

68 
43 

68 
34 

45 
18 

55 
28 

36.6 
17.3 

MAR  I 3N   4  NN£ 

MAX 

Mm 

31 
25 

33 
23 

27 
6 

38 
9 

41 
25 

27 
5 

12 
-  4 

9 

-  5 

1* 
3 

26 
-  3 

34 
22 

34 
29 

•  J 

4 

45 
16 

49 
24 

49 
26 

19 
30 

31 
12 

19 
7 

19 

10 

14 

22 
-  4 

33 
22 

43 

12 

59 
42 

35 
28 

34 
29 

1  1 

66 
34 

45 
16 

55 
26 

36.7 
16.3 

NASHVILLE  *  NE 

MAX 

Mm 

28 
18 

30 
20 

22 
9 

35 
9 

33 
16 

18 

0 

7 

-  7 

5 

-  7 

11 
-  5 

24 
-  2 

34 
20 

32 
22 

3  2 
1 

42 
18 

44 
26 

42 
30 

41 

22 

23 
6 

14 
4 

10 
4 

-11 

22 
-  5 

30 
19 

39 
11 

■>•> 

27 

52 
31 

47 

32 

»« 
»7 

65 

30 

44 

20 

55 
29 

32.6 
13.6 

SPARTA 

MAX 

Mm 

29 
22 

33 

21 

25 
9 

4C 

36 

n 

11 
-  4 

7 
-  5 

17 

26 
-  5 

33 
22 

33 
26 

36 
5 

47 
15 

48 

25 

45 
25 

41 
23 

23 
7 

13 
5 

16 
9 

11 

22 
7 

33 
21 

42 
13 

62 
39 

54 
28 

51 
30 

72 
41 

68 

12 

47 
18 

57 
28 

35.5 
13.5 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 

Mm 

32 
21 

29 
20 

26 

10 

45 
14 

33 
20 

20 

2 

11 
-  2 

10 
-  5 

19 

2 

28 

2 

33 
22 

32 
25 

41 
13 

49 
19 

52 
26 

49 

31 

41 

21 

21 
3 

15 
6 

16 

7 

14 

25 
I 

31 
22 

50 
14 

61 
42 

35 

30 

51 
33 

73 
41 

69 
12 

46 
19 

60 
28 

36.8 
16.6 

S*«  Rclwaoc*  NotM  Following  Slatloo  lad** 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

JANUARY  1970 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

9 

10  | 

12 

13 

14  | 

IB 

17 

18 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*         •  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

3  \ 

28 

36 

40 

36 

9 

7 

12 

20 

32 

33 

34 

49 

47 

45 

34 

20 

15 

13 

23 

31 

40 

52 

51 

45 

67 

67 

43 

53 

35.0 

M1N 

25 

21 

13 

10 

26 

3 

-  5 

-  7 

0 

-  1 

18 

26 

17 

22 

32 

32 

11 

7 

5 

-  8 

-  3 

IB 

6 

40 

33 

32 

35 

33 

16 

28 

15.6 

BRO0KP0RT   OAK  52 

MAX 

42 

48 

38 

17 

1 2 

18 

28 

35 

36 

42 

46 

53 

52 

49 

37 

23 

22 

17 

2B 

35 

46 

61 

58 

57 

70 

67 

44 

54 

39.7 

MIN 

27 

24 

13 

19 

30 

8 

-  9 

-  1 

5 

-  1 

25 

26 

6 

14 

22 

25 

32 

15 

a 

12 

-  5 

-  4 

26 

21 

42 

28 

27 

44 

35 

21 

28 

18.2 

DIXON  SPRINGS  ACR  C 

MAX 

30 

34 

43 

12 

10 

15 

27 

35 

34 

41 

45 

52 

53 

50 

36 

£  0 

20 

18 

24 

32 

45 

58 

59 

59 

69 

68 

42 

53 

38.5 

MIN 

2* 

25 

9 

13 

31 

5 

-  3 

-  5 

0 

-  4 

22 

2B 

6 

18 

2* 

28 

35 

12 

7 

10 

-  9 

-  6 

22 

15 

41 

28 

28 

45 

35 

14 

25 

16.9 

FAIRFIElO  RAOIO  WFIH 

MAX 

29 

34 

39 

g 

10 

10 

20 

34 

33 

30 

45 

47 

46 

42 

31 

IB 

15 

9 

23 

30 

42 

55 

53 

46 

67 

65 

49 

55 

34.5 

MIN 

24 

20 

12 

B 

18 

33 

-  7 

0 

3 

-  7 

20 

25 

2 

9 

16 

26 

31 

13 

6 

6 

.  8 

-  7 

19 

14 

41 

28 

30 

32 

32 

19 

29 

14.7 

HARRI S8URG 

MAX 

34 

13 

g 

15 

27 

35 

34 

34 

46 

52 

53 

49 

31 

19 

21 

12 

26 

33 

47 

60 

54 

52 

71 

68 

45 

54 

37.5 

MIN 

2  6 

23 

11 

12 

25 

25 

0 

-  3 

4 

0 

22 

20 

6 

15 

22 

24 

31 

14 

9 

7 

-  5 

-  1 

24 

13 

43 

31 

31 

39 

33 

20 

30 

17.1 

MC  LEANSBORO 

MAX 

3C 

7 

1 2 

34 

33 

34 

46 

49 

50 

41 

30 

17 

17 

10 

24 

32 

44 

56 

51 

48 

69 

65 

44 

55 

35.2 

MIN 

23 

24 

S 

1 

20 

5 

-  2 

-  5 

2 

-  1 

20 

21 

6 

13 

20 

28 

30 

12 

7 

8 

-  7 

-  3 

20 

6 

40 

32 

30 

38 

32 

18 

27 

15.5 

MT  CARMEL   1  NNW 

MAX 

31 

30 

24 

34 

41 

28 

9 

4 

13 

21 

32 

30 

34 

43 

49 

48 

42 

32 

18 

16 

10 

22 

31 

39 

52 

49 

45 

67 

65 

42 

53 

34.0 

MIN 

22 

22 

9 

10 

19 

1 

-  7 

-  8 

-  2 

-  2 

IB 

23 

4 

10 

21 

28 

31 

13 

8 

-  2 

-  9 

-  9 

18 

3 

17 

32 

30 

31 

32 

18 

30 

13.9 

MUUNT  VERNON 

MAX 

29 

31 

22 

41 

37 

20 

9 

9 

12 

25 

33 

32 

37 

45 

51 

45 

39 

30 

12 

16 

9 

23 

31 

45 

57 

50 

48 

69 

66 

45 

55 

34.7 

MIN 

20 

19 

3 

6 

20 

1 

-  5 

-  7 

-  2 

-  3 

20 

22 

4 

14 

20 

24 

24 

10 

4 

4 

-  9 

-  3 

14 

5 

37 

30 

30 

38 

30 

18 

27 

13.4 

ROSICLARE 

MAX 

32 

32 

31 

44 

46 

44 

.5 

12 

17 

28 

35 

35 

39 

49 

54 

58 

51 

40 

22 

21 

18 

28 

34 

45 

61 

60 

57 

70 

68 

45 

56 

40.3 

MIN 

27 

26 

12 

16 

29 

6 

-  2 

-  3 

4 

0 

22 

28 

10 

17 

24 

26 

34 

14 

9 

11 

-  7 

-  2 

25 

16 

41 

31 

30 

44 

37 

19 

27 

18.5 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

IJ 

ant 

O) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 

CENTRAL 

o 

o> 

1.99 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Fastet 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

© 
q 

-<» 

6 

o- 

6 

>o 

1.00- 

2.00 

Total 

CAIRO  WB  CITY 

36 

SW 

28 

4 

6 

2 

0 

0 

0 

12 

45 

5.7 

CHICAGO  0 ' H ARE  AIRPORT 

25 

4.8 

8.2 

24  +  + 

26 

DB 

76 

77 

68 

74 

9 

13 

2 

0 

0 

0 

24 

6.3 

CHICAGO  MIDWAY  AIRPORT 

25 

6.4 

11.2 

28 

SW 

28 

74 

72 

66 

68 

10 

13 

1 

1 

0 

0 

25 

44 

6.6 

MOLINE  WB  AIRPORT 

26 

6.3 

11.1 

26 

w 

25 

72 

72 

66 

69 

13 

8 

2 

0 

0 

0 

23 

54 

5.3 

PEORIA   WB  AIRPORT 

26 

5.1 

10.9 

30 

NW 

27 

74 

74 

64 

70 

7 

7 

2 

0 

0 

0 

16 

59 

5.9 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

28 

4.3 

10.0 

23  +  + 

31 

27  + 

77 

76 

70 

74 

13 

10 

2 

0 

0 

0 

25 

5.7 

SPRINGFIELD  W*  A I RPDRT 

25 

6.0 

12.9 

27 

NW 

20  + 

73 

75 

67 

71 

8 

7 

2 

0 

0 

0 

17 

58 

5.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Illinois 

JANUARY  1970 


Day  ol  month 


ITT" 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

•         *  • 

NORTHWEST 

01 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 
4 

•  A 
9 

.7 
9 

T 

9 

B 

8 

a 

8 

e 

7 

.3 

7 

7 

1 

3.2 

10 

9 

9 

1.1 
9 

.9 

9 

9 

9 

9 

9 

2.3 
11 

11 

9 

» 

9 

7 

« 

9 

FREEP0R7 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•  A 

11 

.  J 

11 

10 

10 

10 

10 

e 

i 

9 

5 

3 

9 

5 

2.0 

7 

7 

T 

7 

1.0 

7 

7 

7 

7 

7 

.7 

7 

.3 

7 

9 

a 

6 

.6 
6 

4 

.5 
4 

4 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

9 

T 

s 

T 

9 

T 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

T 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

T 

7 

1.0 
9 

T 

9 

T 

a 

9 

8 

3.0 
11 

1] 

10 

T 

9 

9 

a 

4 

T 

2 

MOLINE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.4 
4 
.9 

.2 
A 
.6 

■  7 
4 
.6 

,2 
4 
.6 

4 
.6 

T 

A 
.6 

T 

4 
■  3 

■  A 
4 
.5 

T 

3 
.5 

.2 
3 
.5 

T 

3 
.5 

3 
.5 

T 

3 
.5 

3 
.5 

3 
.5 

T 

2 
.3 

1.0 

1 

,1 
1 
.5 

.2 
2 
.5 

.1 

3 

.9 

2 
.5 

3.0 
2 
.5 

T 

4 
.7 

4 
.1 

T 

3 
.6 

T 

1 

1 

i 

.7 
T 

T 

T 

T 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  gND 

.5 

7 

.3 

7 

.3 

7 

1 

7 

7 

7 

.3 

7 

•  3 

7 

7 

.1 
7 

7 

6 

1.3 

7 

6 

9 

2.0 

7 

7 

.3 

7 

T 

1 

7 

.8 
9 

1.3 
9 

7 

5 

A 

3 

2 

1.0 
3 

2 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

•  A 

e 

•  9 

•  A 

S 

.4 
9 

1.3 

NT'! 
9 
1.4 

9 

1.4 

5 

1  •  5 

T 

9 

1.5 

.3 
9 

1.5 

S 

1.5 

T 

9 

1  ■  5 

T 

9 

1.5 

9 

1.5 

2.0 

a 

i  .  > 

.9 

u 

1.6 

T 
1  1 
1.6 

.2 
10 
1.6 

1.9 
9 

1.6 

T 
10 
1.8 

T 

9 

1 . » 

T 

9 

i.a 

9 

1.8 

.4 
9 

l.B 

.2 

10 
1.9 

T 

9 

1.9 

B 

1.7 

.5 
7 
1.5 

T 

7 

1.9 

7 

1.6 

.5 
3 
.  8 

.1 

3 

•  8 

•      •  • 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
13 

.A 

13 

T 
13 

T 
12 

12 

12 

12 

.5 

12 

12 

12 

.2 

12 

12 

12 

3.0 

15 

15 

13 

3.5 

15 

15 

15 

is 

15 

T 

13 

2.0 

17 

10 

12 

9 

1.3 

I 

6 

.8 

6 

.9 
6 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

•  6 
6 

.  2 

6 

.  3 

0 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

.  ] 
6 

5 

1  .A 

7 

3.1 

10 

9 

7 

i  •  0 

10 

9 

.  1 

y 

T 

9 

9 

1.4 

10 

T 
10 

9 

7 

•  A 

7 

T 

6 

3 

* 

2 

.] 
2 

Chicago  o  hare  airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  6QUIV 

■  2 

3 

.6 

3 
.« 

.  1 
3 
.6 

3 
.6 

3 

■  6 

3 
.6 

.2 
3 
.6 

■  5 

4 
.6 

A 
.6 

4 
.6 

•  2 
4 
.6 

T 

4 
.6 

1.1 
4 
.6 

1.6 
6 
.9 

7 
.9 

.  1 
3 
.9 

2*5 
4 

1.0 

T 

5 

1.2 

T 

» 
1.2 

T 

5 

1.2 

5 

1.2 

1.0 
3 

1.2 

•  3 
6 

1.3 

T 

6 

1.3 

T 

6 

1.3 

.5 
4 

1.3 

T 

4 

1.4 

3 

1.3 

.5 
1 

•  1 
1 

T 

CHICAGO  «e  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

.3 
A 
.9 

.3 
4 
.9 

.2 
4 
■  B 

.1 
3 
,7 

3 
.7 

3 

.1 

3 
.5 

.6 

3 

.0 

T 

T 

3 
.5 

.3 
3 
.3 

3 
,5 

1.2 
3 
,4 

2.1 
6 
.6 

6 
.6 

T 

5 
.5 

A. 9 
5 
.7 

.A 

9 

.  .  c 

.2 

9 

1.1 

.1 
8 

1.1 

7 
l.l 

1.9 
6 

1.1 

1.0 
9 

1.2 

T 

9 

1.2 

T 

a 

i.i 

.9 
5 

1.0 

T 

3 

1.0 

2 
.3 

.4 

1 

.  J 

1 

OE  KALfl 

SNDWFALL 
SN  ON  gud 

.3 

10 

T 

10 

T 

10 

10 

i 

" 

T 

6 

T 

6 

6 

6 

.1 
6 

6 

6 

3.3 

10 

10 

9 

2.6 

I 

.5 

10 

10 

T 

10 

9 

T 

9 

1.0 

10 

T 

10 

9 

S 

T 

7 

6 

T 

4 

T 

A 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

>A 

3 

.1 

i 

T 

3 

T 

i 

S 

! 

5 

T 

5 

T 

5 

5 

.5 

! 

5 

5 

i.a 

7 

5 

5 

I.' 

T 

T 

'i 

1 

1 

2.0 
9 

1.0 
9 

T 

* 

* 

1.0 
4 

3 

T 

.2 
T 

T 

T 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

♦ 

4 

4 

4 

4 

< 

A 

< 

5 

5 

3 

] 

5 

5 

5 

i 

i 

5 

4 

4 

3 

i 

1 

*      •  • 

WEST 

03 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

5 

T 

s 

T 

5 

i 

I 

! 

! 

! 

T 

A 

4 

A 

3 

i 

3 

1.0 

T 

A 

A 

A 

4 

4 

2.0 
6 

T 

! 

4 

2 

2 

T 

T 
T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

4 

T 

A 

T 

4 

.6 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

.3 

3 

3 

3 

3 

i 

2 

2.0 

A 

A 

.5 

T 

4 

i.i 
' 

1 

5 

5 

3 

3 

] 

.5 

] 

9UINCV  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

3 

1.3 

3 

.1 

A 

4 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

3 

2 

i 

I 

■  A 

] 

T 

3 

T 

2 

T 

2 

3 

2.0 

3 

.1 

4 

4 

1 

T 

T 

»      •  • 

CENTRAL 

OA 

BLOQMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
3 

.3 
3 

.3 

3 

.3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1.3 
5 

A 

A 

A 

A 

3 

•  9 

A 

1.0 

5 

.8 
6 

T 

6 

6 

6 

3.3 

e 

6 

2 

.3 

1 

1 

T 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
6 

.5 

7 

.5 

7 

,9 

'  6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

1.0 
S 

7 

e 

3 

2 

2 

1 

2.0 
3 

.5 

3 

3 

3 

3 

3.0 
6 

9 

4 

1 

T 

T 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

T 

5 

3 

,: 

3 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

•  9 

A 

A 

A 

A 

3 

3 

2 

1.0 
3 

.5 

3 

3 

3 

3 

2.0 
9 

T 

9 

4 

2 

T 

T 

T 
T 

PEORIA  WR  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.3 
A 
.7 

•  A 
< 
.0 

.6 

3 

•  A 

.1 
4 
■  S 

3 
■  A 

3 
,4 

3 
.  A 

T 

3 

.A 

T 

3 
.A 

.2 
3 
.5 

T 

3 
.5 

3 
•  A 

3 
•  5 

3 
.5 

3 
•  A 

3 
•  6 

l.A 
3 
•  5 

.1 

< 

.8 

.7 
A 
•  8 

.1 
< 
■  8 

A 
.9 

3.1 
4 
•  9 

T 

6 
.9 

6 
.9 

3 
.  7 

T 

2 

•  a 

1 

1 

.1 
T 

T 

T 

»       »  . 

EAST 

05 

HOOPESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

■  B 

4 

■  A 

4 

T 

4 

■  2 

4 

T 

A 

A 

4 

< 

A 

3 

.6 

A 

T 

4 

< 

3 

T 

] 

1.0 

2 

,4 

2 

T 

3 

2 

2 

.1 
3 

T 

3 

2 

T 

1 

T 

.2 

KANKAKEE    3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

4 

.3 

4 

.2 

4 

T 

4 

.2 

A 

4 

A 

T 

4 

T 

A 

.A 
4 

T 

4 

4 

1.0 
5 

5 

5 

.1 

4 

2.5 
6 

.2 

5 

T 

3 

T 

5 

3 

2.0 

7 

T 

7 

T 

5 

.6 
5 

4 

3 

T 

.3 

T 

T 
T 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
4 

.1 

4 

T 

4 

T 

4 

4 

A 

4 

4 

T 

A 

A 

.5 

! 

3 

3 

1.3 

.3 

4 

,3 

.3 

i 

3 

T 

i 

1.3 

T 

4 

T 

2 

T 

1 

T 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
3 

T 

i 

T 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1.0 

4 

A 

3 

T 

3 

3 

2 

] 

3.0 
A 

T 

4 

4 

T 

4 

4 

2.5 

6 

6 

\ 
2 

1 

T 

UR8ANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
6 

1.3 
8 

.5 
6 

6 

6 

3 

4 

4 

4 

•  A 
4 

1.2 
5 

9 

9 

4 

A 

3 

.7 

4 

T 

4 

,8 
4 

4 

4 

1.7 
5 

T 

5 

3 

2 

1 

T 
T 

*       *  • 

WEST  SOUTHWEST 

06 

CARLINVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

,3 

4 

T 

A 

T 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

.3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

.5 
1 

.5 
1 

T 

1 

T 

1 

1 

.7 

2 

.3 

2 

1 

T 

MORRISONVILLE  4  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

.6 

3 

9 

.2 

9 

3 

3 

5 

3 

3 

i 

.6 

5 

3 

5 

4 

4 

3 

T 

3 

.3 

3 

3 

.2 

3 

3 

1.2 
4 

.7 
4 

] 

T 

T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 
WTR  EOUtV 

.3 
3 
.6 

,7 
4 
.7 

.9 

4 
.7 

4 
.3 

4 
.6 

A 
.5 

T 

4 
.5 

T 

4 

1.1 

T 

4 

1.1 

.3 
A 

1.0 

T 

4 

l«l 

A 

1.0 

4 
.8 

3 
.7 

2 
.4 

1 

.3 

I 

.2 
2 
.9 

1.2 
3 
.6 

T 

2 
.6 

2 
.6 

2.4 
2 
.5 

T 

; 

.7 

3 
.6 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  HALL  1  6 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

.3 

6 

6 

J 

i 

9 

9 

9 

3 

9 

A 

4 

1 

I 

2 

1 

"l 

1.0 
2 

• 

2 

T 

2 

2 

,2 
2 

T 

2 

1 

•       »  • 

EAST  SOUTHEAST 

07 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

9 

2.0 

T 

3.0 

Seo  Reloronco  Nole»  Following  Stilton  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  Illinois 


Continued  

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

10 

.5 
1 1 

1.0 

12 

1 2 

12 

12 

12 

12 

T 

12 

10 

2.0 

lb 

9 

e 

7 

T 

6 

2.0 

e 

,5 

tt 

2.0 
10 

1C 

10 

9 

3.0 
12 

11 

10 

e 

6 

5 

5 

4 

1 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

T 

6 

T 

5 

T 

5 

5 

5 

5 

T 

S 

T 

5 

T 

5 

1.0 
5 

T 

6 

5 

5 

5 

5 

3 

.2 

2 

T 

2 

T 

2 

T 

2 

2 

2.2 

2 

•  2 

4 

4 

2 

i 

T 

T 

WINDSOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

,5 

7 

5 

4 

4 

1.0 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

.5 

2 

.3 

3 

1.0 
4 

4 

4 

4 

3.0 

7 

5 

2 

i 

T 

T 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

T 

3 

2 

T 

1 

1.5 

2 

2 

2 

2 

2 

1.5 

3 

T 

3 

2 

2 

1 

T 

1.0 

1 

1 

1.1 
2 

2 

2 

.6 

3 

1 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

4.0 
3 

S 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

,5 

1 

1 

i' 

1 

1 

1 

T 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

1 

I 

T 
T 

T 

.3 

T 

1.6 

1 

T 

1 

1 

1 

.2 

1 

1.0 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

.5 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

$ 

T 

1 

T 

1 

( 

T 

e> 

6 

6 

T 

6 

T 

6 

6 

3 

4 

3 

2 

T 

T 

1 

T 

1 

1.0 
2 

2 

2 

T 

2 

T 

T 

»       •  « 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
5 

T 

T 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

2.5 

5 

4 

4 

3 

3 

T 

2 

,5 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

2.0 
3 

2 

1 

T 

T 

GO L CON DA  0AM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GNL 

1 

1 

T 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

3 

3 

i 

1 

2 

i 

2 

2 

1 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GNL 

6 

T 

6 

T 

6 

S 

4 

l.C 

s 

5 

9 

T 

! 

S 

3.L 

1 

! 

* 

3 

1 

T 

T 
T 

!.( 

] 

T 

T 

2.C 

i 

1 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

1 

T 

e 

T 

e 

1 

e 

T 

! 

S 

! 

s 

2.C 

1 

t 

: 

3 

i 

.! 

; 

i 

T 

i 

T 

i 

1 

2.C 

2 

1 

T 

T 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


■a 

Day  of  month 

• 

Station 

BP 

1 

4 

ii 

Q 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4) 

(  IN) 

URBANA 

4 

7Af 

31 

31 

31 

31 

31 

28 

24 

24 

24 

24 

27 

29 

28 

28 

28 

29 

30 

30 

28 

24 

20 

19 

24 

26 

28 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

27.8 

MAX 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

28 

25 

24 

25 

27 

29 

29 

28 

28 

29 

30 

31 

30 

28 

24 

20 

24 

26 

28 

30 

30 

31 

32 

31 

31 

28.5 

MIN 

31 

31 

31 

31 

31 

28 

24 

24 

24 

24 

24 

27 

28 

28 

28 

28 

29 

29 

28 

24 

20 

19 

19 

24 

26 

28 

30 

30 

30 

31 

31 

27.1 

a 

7AM 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

31 

30 

30 

29 

29 

30 

30 

30 

29 

30 

31 

31 

30 

28 

26 

25 

27 

28 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

30.2 

MAX 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

31 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

32 

31 

30 

29 

27 

27 

29 

30 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

30.7 

MIN 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

31 

30 

30 

28 

28 

29 

30 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

28 

26 

25 

25 

27 

28 

30 

30 

31 

30 

31 

31 

29.7 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  i  ALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 
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STATION  INDEX 


STATION 

j     INDEX  NO.  1 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  ' 

LATITUDE 

I 

2 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

B 

II 

Si 

OOS 

0 

EC-MARQS 

31  21 

6*  03 

*4( 

6 

* 

ill*  state  police  radio 

alEDO 

007 

- 

MERCER 

*1  1) 

*0  43 

72 

4 

* 

GENE  L  SURGES} 

ALEXIS  WATERWORKS 

o 

WARREN 

90  34 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

01) 

0 

34  9) 

43 

•"I 

T 

U  9  CORPS  Of  ENGINEERS 

DIE 

37  2* 

64. 

41 

* 

J.  40N  MiftTUNE 

02: 

*2  30 

75J 

61 

6 

THOMAS  G.  R06INS0N,  jH 

j 

9 

*l  *2 

7*« 

1RGUNNE  NATIONAL  LA* 

BH 

- 

1*  20 

4*  12 

37C 

JANES  •).  NKlSPAUGM 

-53 

J"  - 

*0  1* 

68t 

•EX  j.  NOL"ES 

;?) 

9 

*1  «9 

' 

t 

AURORA  COL  PHTSICS  OE'T 

AVON  3  NE 

j  i  i 

0, 

*0  ** 

65C 

T 

jAMtj  I  HJTCMELL 

BAA1|NGT0N 

3*1 

• 

L»E 

42  10 

4*  09 

io: 

RICMA40  Ei  MILLER 

MWf 

MftE 

*1  03 

T 

GE0R9E  E.  GRIOER 

jtjl T1»N 

*0  01 

44! 

THOMAS  E.  PhEl'S 

091 

ai 

19  jn 

450 

41 

* 

GEORGE  KAPUJTA 

09t 

3i 

*2  I* 

7»S 

CITY  06  IEIVIDERE 

MNTlEV  1  £ 

03* 

>■  !< 

*0  20 

6SG 

HOWARD  W,  COPPMAN 

0*0 

V 

39  02 

443 

H AX   R  CRAIN 

0'6 

*0  30 

4*  1)1 

77J 

9LO0HING70N  WATERWORKS 

076 

*0  31 

1*  00 

743 

41 

4 

ILL  STATE  NOIhAL  UNI 

07  ■ 

39  *5 

517 

41 

VERNON  A.  NgtTluP 

">'.■'  OH  »{ 

09* 

o' 

masSac 

)T  04 

•  •  39 

3)0 

49 

6 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CIHOKM 

ST.  clair 

90  13 

«* 

CAhQkIA  TREATMENT  *LT» 

C*I*0  Ml  CITy  1 

116 

-e 

)7  03 

314 

»!C 

Mf 

:  hj 

U  9  WEATHER  1UREAU 

129 

o: 

*0  33 

629 

* 

RAOlO  STATION  -SYS 

126 

01 

3"0 

6» 

much  S>  SOvD 

12K 

at 

)9  I T 

61 

4i 

JACK-  A,  CA-P1ELL 

CARLYLE  AEi'RVQlR 

129C 

C  L 1 N " ™N 

39  39 

19  20 

301 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

1291 

■  * 

3*  19 

390 

41 

HU6ERT  snHLESER 

!)•« 

01 

463 

Tl 

CITY  QF  CENTRAL  I  A 

Channahgn  D*E*3EN  |SL 

1*2( 

02 

GR  u'iov 

*1  24 

9*  17 

303 

TJ 

V  i  CORPS  OF  ENGINEERS 

Charleston 

I4»l 

n 

CDl*S 

3*  2« 

44  11 

71( 

66 

EASTERN  ILL>  UNJV, 

C  HINDI 

MCLEAN 

66 

4' 

JOSEPH  H.  SQHMER 

1*9 

■! 

RANDOLPH 

37  3* 

46C 

R09L-RT  w.  CA1-II3 

1923 

^2 

•  .  .* 

47  it 

59) 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

1943 

2 

*1  99 

647 

CITY  ENGR  WAT£R  PU«I' 

19*1 

^2 

*l  9* 

67  36 

65* 

NIO 

NIC 

:  mj 

V   3  SUIEAU 

lis; 

ii 

41  42 

659 

CITY  tNGH  W*TJA  PURIF 

Oi 

*1  46 

6*0 

CHICAGO  SANITflv  OIST 

1961 

■  i 

41  94 

6)0 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

136' 

-2 

41  49 

611 

CITY  ENGR  WATE1  PuRIF 

C*G0  S»»|NCF|(tr.  »HPG  • 

1961 

'2 

COOK 

41  99 

«7  *4 

630 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CMICiCfl  UNIVERSITY  < 

19T< 

Vi 

COOK 

47  36 

Nil 

HE 

U  S  WEATHER  luREAU 

C-lCAGu  w9  AftppRT  1 

1971 

41  47 

607 

Ml  0 

HID 

:  mj 

0  S  NEATHE*  luR£Ag 

13i« 

01 

41  39 

MID 

K[Q 

U  5  WEATHER  MuRE*U 

1627 

40  53 

910 

71 

OQN  H.  CONNOR 

CIS^E  t  tit 

166* 

3*  31 

434 

UNION  OH  CO) 

CLINTON  1  5Sw 

1761 

34 

40  36 

6*3 

5P 

177! 

)7  10 

3*0 

99 

96 

*.  G,  ANDERSON 

39  11 

310 

C  warren 

2011 

41  27 

VILLAGE  OF  C*ETE 

OANVILLf 

21*0 

> 

VERMILION 

40  09 

17  J9 

399 

56 

9* 

INTERSTATE   MATER  Cf 

OlSVJlJ    SEMlCE  PLANT 

21*9 

01 

VE6-UI0N 

TA 

OANVILLE  SfriAuE  PLANT 

21*3 

0* 

39  91 

6T0 

7A 

ETHElOA  tt  COONRAOT 

222) 

12 

*1  36 

9*0 

94 

9P 

NORTMtflN  iLLlNlUS  UNIV 

2)66 

"1 

41  30 

6*6 

b9 

ROBERT  H.  NELL  1 S 

2)33 

0* 

37  26 

**0 

4* 

4P 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTA 

2617 

*0  23 

79* 

ADA  A,    DE  VINE 

26*1 

n| 

IS  01 

*10 

96 

94 

RADIO  STATION  WOON 

2*62 

-* 

40  36 

i«o 

nARUlO  0.  PRICE 

267* 

-s. 

39  90 

500 

74 

MRS,  SEVER A  w,  GE9HART 

EFF's&ham 

JAB* 

01 

EFF tNCMAM 

39  07 

11  3) 

3*5 

-3 

74 

CLIFFORD  R.  NANUFL 

ELGIN 

KANE 

16  lb 

7* 

MISS  NVKTLf  t.  SPIE&LER 

2*Z! 

IS 

40  44 

4*1 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  IIOU  wPIw 

2*31 

09 

39  23 

99 

94 

RAOlO  STATION  WFtH 

2*93 

40  19 

96  39 

730 

NOR Ah  VEAGLE 

1101 

■4  31 

465 

4* 

41 

V  A  HALE 

32)7 

31 

$T£  PMFNSON 

*2  14 

760 

JOHN  SCHRODER 

3262 

■1 

ST£PMENSQN 

42  17 

7)1 

74 

ALVlN  W.  TIM" 

1290 

01 

41  3* 

90  0* 

992 

6* 

71 

U  3  CORPS  OF  ENGINEERS 

3)12 

JO  PAVIES1 

*2  23 

90  26 

610 

19 

KRAFT   FOODS  CJNPANV 

G*kESBU*G 

3S2< 

Si 

KNOX 

*0  37 

40  23 

MID 

MID 

CITY  WATERWORKS 

Galva 

h£N«V 

90  02 

4*4 

61 

RONAlO  a.  holt 

339* 

*l  27 

63* 

"JCi 

MID 

municipal  utilities 

3*13 

93 

»0  2i 

46  2) 

657 

9* 

orlen  f,  reis 

3659 

41 

HE  Not  RSON 

*0  9* 

91  0* 

i  )8 

61 

|J  s  CORPS  of  engineers 

3322 

-» 

"  if 

33* 

66 

:  m 

U  3  CORPS  OF  ENGINEERS 

39)1 

01 

*0  0' 

723 

ERNEST  w  I BNFn 

3971 

•b 

38  36 

*Q  27 

470 

■>l 

PAUL  E.  ARNOLD 

3943 

367 

71 

LERuv  Ki  HENDERSON 

3666 

36 

39  20 

350 

WILLIAM  Ci  HEnG 

GREENUP 

36*3 

07 

CUMBERLAND 

39  19 

*4  10 

323 

5P 

JOHN  M,  WYLOE 

G*E  ENV 1 1 lE  I  * 

19  24 

71 

HAROLD  w.  OAVIS 

37iT 

39  43 

700 

-i. 

HOWARD  E.  STAFFy 

J»i- 

CAlhujN 

19  0* 

**0 

■9 

□  RvHlE  h,  johneS 

* 

44  32 

366 

•  » 

96 

CLYDE  P1TTMAN 

HAAR15BUAC  DISPOSAL  PL 

3ia* 

-I 

14  32 

360 

'i 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

3440 

*0  17 

havana  power  station 

6011 

Tl 

*l  1* 

9* 

19 

ip 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

*:;nl 

04 

39  09 

620 

46 

WALTER  E.  AELCMER 

6191 

^3 

V£  AMI  L  ION 

40  26 

710 

*p 

JOHN   F,  NUSHRUSH 

MUUUNVILLE  PDWS*  PL 

*)17 

57 

CRAWFORD 

39  01 

•  7  40 

*3S 

CENTRAL  ILL  *U6  SVC  CO 

ILLINOIS  CITy  DIM  I* 

6)33 

11 

rock  ISLAND 

41  29 

91  01 

35* 

g  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

04 

620 

^!> 

♦6 

■los  radio 

*»9* 

■i- 

39  04 

610 

96 

14 

jERSevvule  swg  plant 

«*3 

41  30 

3*3 

U  9  CORPS  OF  ENGINEERS 

»1J) 

■i 

41  32 

no 

66 

ill  state  penitentiary 

-V.J 

> 

41  09 

625 

•  p 

74 

OEL*ERT  w.  K7ERNE4 

*6o  i 

:) 

41  0* 

6*2 

MUNICIPAL  SEWAGE  T*  PL 

<E  I  ThSAURS    1  NW 

01 

41  06 

3*0 

SA 

ROBERT  CRUSE 

-T.  3 

01 

61  19 

■4  33 

610 

99 

if 

STAR  COURIER 

KFnAsEE   IKD  PARK  * 

6719 

01 

HENRY 

41  19 

4*  33 

690 

KEwANEE  6AKER  PARK 

LACOn  2  E 

4*09 

MARSHALL 

69  21 

614 

96 

if 

MRS,  O.S.PACE/  JR. 

642) 

•> 

*0  39 

710 

'f 

71 

JACK  H.  SHAAPE 

LANARK 

4B71 

?1 

CARROLL 

*2  06 

64  30 

925 

thomas  e.  shialek 

Li  SALlE  1  S 

492;] 

•2 

L»  SALLE 

61  1* 

1*  06 

520 

Tl 

ILL  D1V  OF  WATERWAYS 

LAwREMCf VlLLE 

6*37 

01 

LAWRENCE 

3*  43 

67  41 

447 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

LINCOLN 

LOGAN 

*0  0* 

4*  22 

3*0 

71 

VERNON  P.  GEHL6ACH 

lIncqln  log  cmt  pk 

904* 

97 

3*  22 

11  12 

633 

JOSEPH  S.  SENTENEV 

L^CRFORT  XO'SE 

313* 

-2 

CjLES 

1 

41  34 

64  05 

393 

CHICAGO  SANITARY  DI37 

k*>UlSVtLLl 

MACKINAW 

MACOMB 

MAKANOA  l~NW 
MARENGO 
MARIETTA 
••ARIQN   4  NNI 
MAROA    1  to 
MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL   I  f 

MASON  CITV  1  S 
MATTOON 

MCHENRY  lock  Mr  "5am 

nclEahsiqrq 

MP00RA 

wlLLSROOK 
MINONR 

MOI.INE  -S  AIRPORT 

MONMOUTH 

H3NT IC E L L9  N3  j 

w*RRIS 
MORRIS  3  N 
W9RR  J  SQN 
M"AR I S  QN V I LLE 
M9RR I SflNV I LLE  4  S» 
MT  CARMEl  1  N'*H 
MOUNT  CARROLL 
MlUNT  OlIVE  I  E 
mIJNT  P'JlASki 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VfRNQN 
MfwEAOUA 

M<iRPHVS6DR0  wl TERaQRRS 
NASHVILLE  4  NE 
NEW  BOSTON  OA-  17 

Nlw   SALEM   STATE  PJIRK 
NEWTON 

OLNEY  2  S 
OREGON 

OTTAWA 

PALESTINE 

PANA 

PARIS 

PARIS  aATEA«o>*3 

PARK  FQR(9T 
PAYSQN 

PFORIA   MS  AIRPO'T 

PEOTONE 

PIRU  Sewage  Plant 

PIPER  C I  TV  3  9E 
PITTS'UlO  NO  2 
PLEASANT  hill 
PTNT I  AC 

PRAIRIE  DU  >DCHFR  1-S- 
PPINCEVlLLE  1  ft 
PROPHETSTOwN  1  •«„ 
OUINCY 

OUINCT   FAA   A  |  R  P  PRT 
OUINCY  DAM  21 

O'JJNCV  m(mopi»l  9RPGF 
rantoul 
RED  BUO 
RiCHELLt  1  W 
R"C«Fni(fi  6  ENF 
R3CKF0RD  M)  AIRPjRT 
R^CKPORT 
R?S 1 C  L  AR  E 
RUSHVlLLE 
SAINTS  MARIE 

SALEM 

ShaBBONa  3  NNf 

SHAWNEETOWN  •,?„  TOwN 
SIDELL 

SkQKIE  n  9I3E  T*  WORKS 
SPARTA 

SPRINGFIELD  WA  iIRPCRTR 
S*R I NGF I ELO  4  SE 
ST  1 CKNE*  H  SIOE  TR  - 
STOCKTON 

STREATOR  2  EN* 

S'LLIVAN  WATER«riR«S 
TAYLDRVlLLt 
Tt  SK | LMA 
TnULON 
TUSCULA 
UR4ANA 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 
VANDAL  I A  1  SW 
VANDIL I  A  FAA  4 1 R  PTR  T 


COUNTY 


CLAY 
TAIEaE  LL 

MconNouCH 

JACKSON 
M[ mFnry 

Fulton 

■1 LL lAMSQN 

MACON 
LA  SALLE 
CLARK 

MA$1N 

97j  GOLFS 
■)2J  MCHENRY 
IAMILTCN 
*i  M(cnyP|N 
*'  Kf  NOAll 
■rODFORO 
«CC«  ISLAND 
alRREN 
PIATT 


6616  12  CCQK 


6670 
R  6T11 

6'J* 


7067 

F0T7 

t-s; 
71*0 

M,  -' 

7377 
Rl  7)82 

74«7 
7331 

7  6  S 


VtROEN  1  SSW 
VIRGINIA 

KALNyT 

WASHINGTON    |  -S» 

WATERLOO  1  w$w 

KATSEKA   2  NH 

kAUKECAN  4  wsw 

WAYNE  CITY 
Wf NONA 
WHEATON  )  Sf 


W>>ITE  HALL 
WILCOX 
WINDSOR 
YATES  CITY 


1 1 J  • 

^3* 

7631 
7932 
7*90 

•  147 
II  M 
414* 
B27B 
a?-.  > 

BJi-^ 

•  A»l 
S40* 
■630 

»T*C 
■79< 
, 

•  793 

■  460 
%*  i~j 
k»46 

•  is; 

■)-:2 
t-.i  l 

9-^9 

90*0 
93*C 

•  221 

•2*1 
*27* 
113- 
9*16 


CPu'«OY 

GRUNDY 

■hITESJOE 

Christian 

Christian 

WABASH 

CARROLL 
maC"jp|n 
LOGAN 

•PQWN 
JEFFERSON 
Shelby 
JACK  SON 

-ashinctcn 

hERCER 

MENARD 

JA$»ER 

RIC-LAhO 

SOLE 

LA  SALLE 

9Tj  CRA-F1R0 

CHRISTIAN 
97  EDGAR 


FQRO 
P|«E 
PIKE 

LIVINGSTON 
•>4j  RANDOLPH 
14j  PtOPlA 

whJTESIOE 

ADA"S 

ADAMS 
ADAMS 


ADAMS 
PEOA I  A 

MILL 

LA  SALLE 


ADAMS 
Cnt-PAICN 
RANDOLPH 
OGLE 

M1NNE4AG0 
WINNEBAGO 

P]  Kf 
HARDIN 

SChuYlER 
JASPER 

MARION 

OE  KALB 

GALLATIN 
VERMILION 

CCDK 

randolph 
Sangamon 
Sangamon 
COOk 

JO  DAVIESS 

LA  SALLE 
M0UL7RIC 
CxP ISTIAN 

•UREA'J 

STARK 

OnuGLAS 

Champaign 

LA  SALLE 

FAYETYE 

FAYETTE 

MAC3UP|N 

CASS 

9UREAU 

TAIEWfLL 

MONROE 

IR30U9IS 

LAKE 

WAYNE 
MARSHALL 
DU  *A6E 

GREENE 

CLAY 

SMElAv 

KNQX 


40  02 
•I  2" 
39  2) 


41  21 

>l  17 

41  49 

39  23 
.  39  2) 
7|  34  26 

42  05 


■  04 


_  3*  36 

*|  37  46 

3*  23 

41  II 

.  )*  54 

7  19  00 

7  30  42 

1  42  09 

!  41  l? 

)«  00 

39  2) 

f\  39  36 

7j  )4  )• 

41  )0 

U  41  41 


*  )•  03 

U  40  37 

6)  41  41 

4j  3*  37 

»    1.  3f 

-   )1  ) . 


3*  1) 
41  3* 

61  42  IB 

39  3? 
3  37  29 
1  40  0' 
7  9*  36 

)i  j ■ 

41  30 
3  17  1 
7  3*  39 
1  *2  01 
3B  OB 
39  90 
3*  1 


*1  l» 
18  )■» 


3*  26 
34  36 
39  26 


OBSERVATION 
O         TIME  AND 
P  TABLES 

MINI 


♦tfl 

0:; 

710  66 


iJ  6A 
6P  6* 


6*6j    7P  7A 


652  Mid  MID 


'6»  NIO  MID 


BAl  6A 

J  »! 


620 
790 

•■0 


OBSERVER 


JOHN  D  It  AIR 
CARL  IE  M  BULL 
VERNE  GEER 
HARVEY  S.  ma A T L I Mf 
HAAOlO  HVOE 
JOSEPH  ACE  MCCANCE 

MRS ,    ANTMQNY  MlCNQNE 

LLOYD  J,  SIMPSON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ERNEST  THO"AS  P]Nf 

jAMES  w,  MC  OONALD 
GENE  FRANCIS 
0,  ■■  GULLING 
P.  6.  PR Ai  I E • 
m.  F.  OODGI 

Oliver  i,  mooney 

GENE  A.  x aLhwaAF 
U  9  WEATHER  RuaEAU 
MRS   INEZ  M.  P|Nl(Y 
EARL  FISLtR 

RAY  WEBB 

PMtLLt*  C.  COLLINS 

CITY  UP  MORRISON 

MRS  DOROTHY  A  BULLARO 

■■  PAUL  BEATV 

GOROEN  R.  GILLETTE 

LEVI  C.  IINK 

maRQlD  maRBUPGE 4 

ALVA  BR OwN 

HOMER  l.  RENARER 

HOWARD  HEANE* 

MRS.   MARY  A.  090LIY 

mwRPhYSBORD  WATER  CU 

DOYLE  COhlhEYER 

u  1  CORPS  3F  ENGINEERS 

0IV  IF  PARK j  (  HFMOR 

NEwTON  WATER  dept. 

RAP10  STATION  WWLN 

CARNATION  COMPANY 

JOHN  A.  BEEO 

H,  M,  CAOOIS 
C.  t.  SCHUMACHER 
CHARLES  E ■  BPLL 
CITT  JF  PARIS 
I  PARK  FOREST  MATER  CO 
M.  A,  MOOOI 

y  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
1  J  S  WEATHER  BUREAU 

I  MRS    NANCY   L.  »FlSM 

PERU  SEWAGE  PLANT 

wRS  DILL*  map  rqrk 
PITTSFIElD  wate RwJRhS 
LOU  GALLOWAY 
ILLlNJIS  wATIR  SERv  CO 
ARTHUR  J.  RESSFN 
MRS.  FRANK  STEWART 
COMMONWEALTH  EDISON  CO. 
A.  «,  GIBSON 
U  S  FED  AV1AM9N  AGENCY 
U  9  CORPS  OF  ENGINEERS 

MR.  VIRGIL  C.  N I f w A HN E R 
RANT OWL  LIGHT  OEPT 
1  OLlN  P.  KETTELKRMP 
CALIFORNIA  PACKING  CORP 
HARRIET  L.  RE  ID 
U  S  WEATHER  4UREAU 
ART  A  TOR 
PE*T  F.  SHFiOON 
GAIN  BIOS  GREENHOUSE 
JUOSON  I,  CAMtRON 

CITY  WATER  OFPARTMINT 
UNIV  OF   ILL  n  EXP  FIELD 
JAKE  M.  STEMART 
TMELWA  LANE 
CHICAGO  SANITARY  OIST 
I  WILLIAM  h,  MORGAN 
I  U  S  WEATHER  PUREAU 
CITY  «TR,  lIGhT(PrR, 
CHICAGO  SANITARY  OIST 
RICHARD  J.  TOaNSENO 

LARRY  C.  YUSKQ 
CITY  OF  SULLIVAN 
JOHN  ■ ,  CQALf 
ORVliLf  I.  WEAVER 

BEN  Cl  PARKE* 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
JANUARY  1970 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologlst, 
P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",   Champaign,    Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS" . 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  CF,   precipitation  and  evaporation  In  Inches 
and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    Ho  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  ,R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  ->.ta"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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_  i 

3 

926 

0 

3 

26 

1 

•  50 

.28 

14 

3 

15  + 

2 

o 

n 

MORRISONVILLE   4  SE 

39.2 

20.6 

29.9 

-  2.8 

58 

18 

-  2 

3 

977 

0 

8 

27 

1 

.62 

-   1  .'0 

.19 

2 

s!i 

2 

15  + 

3 

0 

0 

PANA 

39.1 

21.0 

30.  1 

-  3.2 

57 

16 

-  3 

3 

971 

0 

7 

26 

1 

1.13 

-  1.13 

.35 

14 

9.0 

6 

15 

4 

0 

0 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  R 

38.1 

19.2 

26.7 

-  2.9 

56 

18 

-  3 

3 

1013 

0 

8 

27 

2 

.67 

-  1.15 

.21 

14 

3.9 

2 

15  + 

4 

0 

0 

SPRINGFIELD  4  SE 

38. 0 

18.2 

28.1 

58 

19 

-  2 

4  + 

1028 

0 

10 

27 

2 

.49 

.15 

7 

3 

0 

0 

VIROEN   1  SSW 

M 

M 

M 

«  2 

3 

0 

1 

o 

o 

WHITE   HALL    1  E 

41.0 

16.9 

3C.0 

-  3.6 

56 

21  + 

-  2 

3 

975 

0 

7 

28 

1 

.62 

-  .98 

.36 

14 

6 

14 

3 

0 

0 

DIVISION 

30.2 

-  3.3 

.61 

-  1.36 

5.0 

»       *  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

38.7 

21.* 

30.1 

56 

18 

-  3 

3 

972 

0 

7 

2  5 

1 

1.25 

-  ,ee 

.38 

2 

8.4 

6 

16  + 

5 

0 

0 

EFF INGHAM 

40.6 

19.6 

30.2 

-  3.2 

60 

21 

-  2 

3 

968 

0 

5 

27 

1 

1.36 

-  .96 

.42 

2 

7.0 

5 

14 

5 

0 

0 

FLORA   2  NW 

41.6 

22.3 

32 . 0 

-  3.7 

62 

18 

o 

3 

919 

0 

4 

24 

1 

1  .40 

•  60 

2 

5 

1 

o 

MARSHALL   1  E 

40.0 

21.0 

30.5 

59 

18 

-  2 

4+ 

960 

0 

6 

26 

2 

D  .97 

.32 

2 

6 

0 

0 

MATTOON 

37.6 

19.3 

28.5 

57 

18 

-  4 

3 

1017 

0 

7 

27 

1 

1.15 

.34 

2 

5.0 

4 

15  + 

4 

0 

0 

MOWEAQUA 

39.4 

19.4 

29.4 

57 

18 

-  3 

3 

991 

0 

8 

26 

1 

1.09 

.45 

14 

0 

0 

NEWTON 

OLNEY  2  S 

41,2 

21.9 

31.6 

-  4.5 

61 

18 

-  2 

4 

929 

0 

5 

25 

2 

1  .61 

.76 

2 

5 . 0 

4 

15  + 

4 

1 

o 

PALESTINE 

40.4 

21.8 

31.1 

-  4.0 

62 

18 

-  1 

4  + 

944 

0 

5 

25 

2 

1.54 

-  .88 

.66 

2 

6.5 

3 

14 

5 

1 

0 

PARIS  WATERWORKS 

39.3 

20.8 

30.1 

-  2.6 

56 

18 

-  2 

3 

971 

0 

8 

26 

2 

1.49 

-  .73 

.40 

14 

6.5 

4 

15 

6 

0 

0 

SALEM 

42.4 

21.4 

31.9 

62 

18 

-  1 

3 

921 

o 

4 

25 

1 

1.39 

-  1.11 

.57 

2 

3.5 

3 

14 

5 

1 

0 

TUSCOLA 

40.0 

19.6 

29.6 

56 

16 

-  4 

3 

976 

0 

5 

26 

2 

1.41 

-  .75 

.51 

9 

7.0 

4 

16+ 

4 

1 

0 

VANDAL  I A   FAA  AIRPORT 

40.3 

20.0 

30.2 

63 

18 

g 

3 

969 

0 

5 

2  e 

1 

1 .03 

•  2 1 

2 

4.0 

2 

16+ 

6 

0 

o 

WINDSOR 

40.2 

19.8 

30.0 

-.2.8 

58 

18 

-  4 

3 

973 

0 

7 

26 

1 

1.49 

-  .95 

.52 

14 

11.0 

5 

14 

5 

1 

0 

DIVISION 

30.4 

-  3.6 

1.32 

-  1.C6 

6.4 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  E 

44. S 

25.0 

34.8 

-  3.6 

62 

18 

0 

3 

839 

0 

3 

23 

1 

3.08 

-  .47 

1.00 

22 

4.9 

2 

15  + 

6 

3 

1 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

44.6 

21.6 

33 . 1 

62 

18 

1 

3 

888 

0 

* 

25 

0 

•  76 

,28 

9 

9.5 

15  + 

4 

0 

o 

CAHOKIA 

CAIRO  WB  CITY  R 

43.8 

28.5 

36.2 

-  4.5 

63 

18 

5 

3 

800 

0 

2 

1  3 

0 

2.80 

-  .87 

.86 

14 

2.7 

1 

15  + 

6 

2 

0 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

45.0 

25.0 

35.0 

-  3.4 

64 

18 

0 

3 

835 

0 

3 

22 

2.07 

-  .98 

.48 

23 

5.5 

3 

16+ 

7 

0 

0 

CARLYLE  RESERVOIR 

41.1 

21.0 

31.1 

64 

19 

0 

3 

944 

0 

8 

26 

1.01 

.40 

2 

2.5 

2 

15  + 

4 

0 

0 

COBDEN  2  S 

4  5.4 

24.6 

35.0 

62 

18 

4+ 

835 

0 

2 

22 

2.20 

•  73 

2 

Q 

DU  OUDIN  1  NNW 

44.8 

24.4 

34.6 

-  3.1 

63 

18 

0 

3 

845 

0 

3 

22 

1.92 

-  .79 

.52 

8 

sis 

5 

15  + 

5 

1 

0 

MAKANDA   1  NW 

44.7 

24.6 

34.7 

62 

18 

-  1 

3 

842 

0 

2 

22 

2.31 

.66 

2 

5.5 

3 

14 

4 

3 

0 

MARION  4  NNE 

44.4 

24.5 

34.5 

-  3.7 

63 

18 

-  4 

4 

849 

0 

4 

22 

3.08 

-  .'2 

.98 

2 

9.8 

5 

15  + 

6 

2 

0 

NASHVILLE   4  NE 

42.3 

23.3 

32*8 

62 

ie 

3 

0 

5 

24 

1.86 

_      .  (SO 

•  50 

6.3 

4 

16+ 

7 

1 

o 

SPARTA 

44.7 

24.4 

34.6 

-  3.2 

68 

18 

2 

4+ 

846 

0 

3 

21 

2.09 

-  .32 

.54 

2 

6.0 

4 

15  + 

6 

3 

0 

WATERLOO   1  WSW 

45.0 

16 

0 

0 

3 

23 

1.33 

-  .91 

4.9 

15  + 

0 

DIVISION 

34.2 

-  3.6 

2.04 

-  .85 

5.6 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

43.7 

23.5 

33.6 

62 

IB 

-  1 

3 

870 

0 

4 

24 

2 

.76 

.28 

7 

4.0 

2 

15  + 

3 

0 

0 

BROOKPQRT   DAM  52 

45.2 

27.6 

36.4 

64 

1 8 

3 

3 

793 

0 

1 

18 

0 

2.97 

-  .92 

.62 

2 

4.8 

2 

14 

7 

I 

0 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

45.0 

24.4 

34.7 

61 

19+ 

-  3 

4 

843 

0 

3 

23 

2 

2.82 

.94 

2 

2 

15  + 

6 

2 

0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

42.8 

22.8 

32.8 

-  4.2 

63 

18 

-  3 

4 

894 

0 

4 

25 

2 

1.78 

.74 

2 

5.0 

3 

15  + 

5 

1 

0 

HARR I S8URG 

44.8 

25.3 

35.  1 

-  3.9 

64 

IP. 

1 

3 

831 

0 

3 

21 

0 

2.76 

-  .28 

.90 

2 

7.0 

4 

16+ 

6 

2 

0 

MCLEANSBORO 

42.8 

23.6 

33.2 

-  4.6 

62 

16 

-  2 

4 

883 

0 

4 

23 

2 

2.15 

-  .67 

.74 

2 

8.0 

5 

16+ 

5 

1 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

41.7 

21.' 

31.7 

63 

16 

-  3 

3 

927 

0 

6 

26 

2 

1.91 

.69 

2 

5.3 

3 

14 

5 

1 

0 

MOUNT  VERNON 

43.3 

22.7 

33.0 

-  3.3 

62 

18 

-  2 

3 

891 

0 

4 

23 

1 

1.65 

-  .96 

.50 

2 

4.5 

4 

15* 

7 

1 

0 

ROS I C  L ARE 

46.2 

26.0 

36.1 

67 

18 

0 

3 

801 

0 

2 

20 

1 

3.01 

.96 

2 

6.0 

3 

15  + 

8 

2 

0 

DIVISION 

34.1 

-  3.5 

2.20 

-  .74 

5.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Monlh 


0 
H 

— - — L 

2  1 

 L 

3 

4  | 

S  |  6 

7  1 
1 

8  1 

9 

1  r 

10 

1 

1)  | 

12 

13  | 

 r 

14 

1 

15 

 1  1 

16  |  17  |  ie 

19  |  20  [  21 

22      23  24 

25 

26 

1 

27 

28 

.41 

T 

.05 

7 

.29 

7 

.07 

7 

.04 

.72 

.09 

.02 

.66 

.15 

.79 

.03 

.02 

.08 

.67 

.02 

.01 

7 

7 

.14 

7 

T 

.79 

.08 

7 

.15 

.19 

7 

.12 

T 

7 

.28 

.03 

7 

.06 

7 

.12 

7 

.03 

7 

.06 

T 

.29 

■  06 

.11 

.16 

7 

.66 

.02 

.02 

.69 

7 

.04 

.05 

.66 

•  03 

•  12 

.01 

.23 

•  1! 

.11 

7 

7 

T 

.16 

.19 

.02 

7 

.11 

7 

T 

.01 

.02 

7 

.03 

.18 

T 

.06 

T 

.03 

.37 

7 

.05 

.27 

T 

.05 

1.00 

.10 

9  .10 

0 

.400 

.  ' 

T 

D  .20 

)  .13 

7 

.57 

.06 

.02 

.08 

7 

.19 

7 

.02 

.09 

7 

7 

.14 

7 

7 

7 

.63 

•  02 

T 

.0* 

.16 

.04 

.06 

.11 

.62 

.06 

.10 

7 

.15 

7 

.11 

7 

.90 

7 

*' 

.01 

.06 

7 

.10 

T 

7 

7 

)  .10 

.96 

.03 

7 

.09 

7 

.39 

7 

T 

T 

7 

T 

T 

.03 

7 

7 

7 

T 

7 

06 

.10 

!si 

7 

i 

.05 

!62 

.04 

7 

.79 

7 

7 

■  11 

7 

.33 

.10 

7 

7 

7  .22 

7 

.30 

T 

.0* 

.10 

.09 

T 

.03 

7 

.03 

.05  7 

7 

7 

7 

.90 

■  02 

.01 

.07 

7 

.40 

.06 

7 

.16 

.21 

7 

.01 

T 

.36 

.01 

T 

7 

7 

7 

.  26 

7 

T 

7 

.09 

7 

.02 

7 

.96 

.06 

7 

.03 

7 

.90 

.06 

7 

.03 

.99 

.01 

.06 

.07 

7 

.29 

7 

7 

7 

7 

T 

T 

.16 

T 

7 

.02 

T 

7 

1.15 

7 

.08 

.06 

T 

.50 

•  20 

7 

T 

T 

T 

.26 

7 

.05 

7 

7 

1.05 

7 

.08 

.05 

T 

.40 

.21 

7 

7 

.01 

T 

.27 

7 

.02 

7 

T 

7 

.93 

T 

.06 

.10 

7 

.33 

.16 

T 

7 

7 

T 

7 

.28 

7 

.02 

7 

f 

.99 

.02 

T 

7 

.06 

.06 

.93 

T 

1 

7 

.12  7 

7 

7 

1.02 

.03 

.01 

T 

7 

7 

.74 

.01 

.03 

T 

.20 

7 

7 

.91 

.06 

.72 

D  .15 

.38 

T 

7 

7 

.30 

.08 

.34 

T 

.05 

7 

.17 

.12 

7 

T 

.99 

.06 

T 

7 

7 

.05 

.72 

7 

.06 

T 

.02 

T 

.81 

.02 

T 

7 

7 

.76 

.02 

.03 

.66 

7 

7 

.46 

7 

T 

T 

1.01 

7 

.02 

7 

.07 

.25 

.95 

7 

.09 

7 

7 

.07 

7 

7 

.92 

T 

.64 

.10 

.08 

.70 

.13 

.57 

T 

.92 

.02 

7 

.54 

.02 

7 

i 

T 

.24 

7 

7 

.65 

T 

.03 

7 

7 

.26 

.28 

.04 

.03 

7 

.  . 

.91 

7 

7 

7 

7 

.04 

.61 

7 

.09 

7 

.08 

7 

.  04  T 

T 

.63 

7 

7 

7  7 

.19 

.35 

7 

7 

.09 

T 

.25 

7 

7 

T 

.19 

T 

7  0 

.10 

.19 

7 

.09 

.03 

7 

7 

.07 

7 

.63 

7 

.01 

.30 

.10 

7 

T 

.02 

7 

.65 

.01 

7 

.03 

.26 

.01 

.01 

7 

7 

0  .08 

7 

.16 

7 

7 

7 

7 

.07 

. 

7 

7 

7 

T 

7 

.33 

7 

.05 

.28 

.13 

T 

7 

.07 

7 

7 

7 

7 

.06 

7 

.16 

7 

T 

.02 

7 

T 

.04 

7 

.91 

T 

.03 

.20 

.  [  i 

T 

.03 

7 

.39 

7 

7 

7 

7 

.20 

7 

.16 

7 

.29 

.02 

.03 

7 

.  >5 

.19 

7 

.26 

7 

.13 

.13 

.23 

1 

7 

7 

.03 

.01 

7 

.03 

.16 

7 

7 

7 

.30 

.02 

7 

.  1 

.20 

T 

.60 

.15 

.20 

.23 

.55 

.09 

7 

.02 

7 

.19 

.20 

.01 

.05 

7 

T 

7 

7 

7 

.51 

.13 

7 

.17 

.16 

.02 

.05 

7 

7 

7 

T 

.29 

7 

.16 

7 

.09 

7 

.05 

7 

7 

7 

.73 

.11 

.92 

7 

.10 

.71 

.16 

.14 

.22 

.04 

T 

.15 

7 

7 

.96 

.18 

.03 

.16 

.05 

.29 

.05 

7 

.19 

.01 

.90 

.10 

.20 

.15 

.15 

.10 

.10 

.59 

.01 

.17 

.16 

.18 

.06 

7 

.6? 

7 

.17 

.26 

7 

.06 

7 

7 

T 

.66 

.09 

.17 

.37 

.03 

.06 

7 

7 

.62 

.10 

.12 

.04 

.11 

7 

.05 

1.09 

T 

7 

.18 

.38 

.16 

.37 

.77 

.20 

.15 

.20 

7 

7 

.20 

.02 

7 

.61 

.07 

7 

.97 

.17 

.01 

.02 

01 

■  02 

.01 

7 

!s7 

.31 

!l7 

!o7 

.02 

7 

.95 

.63 

.12 

.23 

.10 

.02 

T 

.01 

.04 

- 

7 

7 

1.03 

.33 

.03 

.13 

.99 

.07 

T 

T 

.10 

7 

7  7 

7 

.65 

.11 

.06 

.17 

•  02 

7 

.01 

.08 

.60 

.16 

.09 

7 

T 

.06 

.17 

.04 

7 

T 

.08 

7 

7 

7 

7 

.VI 

.19 

T 

7 

T 

.79 

7 

7 

T 

.01 

T 

.02  7 

1 

T 

.93 

.20 

.20 

.25 

7 

.19 

T 

.97 

■  14 

7 

.07 

.10 

7 

7 

T 

.06 

7 

7 

- 

.55 

.10 

7 

7 

.30 

7 

.09 

7 

.65 

.18 

.09 

.13 

.12 

.10 

.03 

.78 

.10 

7 

.15 

.05 

.29 

.02 

.02 

7 

.14 

.02 

7 

7 

.96 

7 

.26 

7 

7 

.14 

.  19 

.14 

.01 

.01 

.12 

7 

.6- 

7 

7 

.60 

I 

7 

.04 

7 

7 

NORTHWEST 


01 


ALEOD 
DIXON 
FREEP0RT 

freeport  sewage  plant 

Fill  TON  0AM  13 
GALENA 

OALVA 
CENESEQ 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  OAH  16 

KEITMSBURG  I  NW 
KEWANEE 

HOLINE  we  AIRPORT 

MORRISON 

MOUNT  CARROLL 

NEW  BOSTON  DAM  17 
PAW  PAW 
ROCMELLE   1  H 
ROCKFORO  6  ENE 
ROCKFORO  WB  AIRPORT 

STOCKTON 
TISKILWA 
WALNUT 


NORTHEAST  02 

ANTtOCH  2  NV 
AURORA  COLLEGE 
BARR1NGT0N 

CHANNAHON  ORESOEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 
CHICAGO  WB  AIRPORT         / ' P 
CHICAGO  MB  CITY  NO  2  R 
OE  K  ALB 
ELGIN 

JOLIET  BRANOON  RD  dam 
JOUET 

la  Salle  1  s 

MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

Ml  LLBROOK 
MORRIS 
MORRIS   5  N 
OTTAWA 
PARK  FOREST 

PEOTONE 

PERU  SEWAGE  PLANT 
STREATOR  2  ENE 
UT1CA  STARVED  ROCK  OAH 
W AUK E GAN  *  WSW 

WHEATON  3  SE 


WEST  03 

AVON  5  NE 
BENTLEY   1  E 
CANTON  L  ESE 
GALESBURC 
GLAOSTONE   DAM  18 

GOLDEN   1  NW 
LA  HARPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 
QUINCY 

OUINCY  FA A  AIRPORT 
QUINCY  OAH  21  / 
OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 


RUSHvULE 
CENTRAL 


9  A 


BL00MING1 ON  WATERWORKS 
B LOOHl NGTON  NORMAL 
CHENOA 
CHILL ICOTHE 
CLINTON  1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

L  AC  ON  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 
MASON  CITY  3  S 
MINONK 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

PEORIA  WB   AIRPORT  / 
PR INCEV I LLE    1  N 
TOULON 


EAST 


05 


DANVILLE 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
HOOPESTON 
KANKAKEE  %  SH 

MONTKEllO  NO  2 
PIPER  C I  TV  3  SE 
PONT 1 AC 
RANTQUL 
S10ELL 


Som  Rel*r«nc»  NotM  Following  Station  lnJ»« 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


O 
(- 

I 

1 

r  1 

2 

3 

•1 

I 
1 

6 

7  | 

8  1 

9 

10  | 

11  | 

12 

13  [ 

14  | 

15 

16  17 

ie 

19  |  20  |  21 

22  | 

23  1 

24 

25  | 

26  |  27 

28 

•      •  • 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

■  44 

.  16 

T 

.03 

.01 

.08 

.16 

T 

BARRY 

.48 

T 

T 

.10 

.38 

BEAR0ST0WN 

.57 

.03 

.17 

.03 

.17 

T 

.17 

BLUFFS 

.37 

T 

.03 

.02 

.15 

T 

.17 

CARLINVILLE 

.72 

T 

.14 

.12 

T 

.15 

T 

.31 

T 

T 

EOWAROSVILLE 

.56 

.19 

T 

.07 

.03 

.05 

.01 

T 

.19 

.02 

T 

GRAFTON 

.77 

.11 

T 

.05 

T 

.16 

T 

T 

T 

.38 

T 

T  T 

GREENVILLE  1  E 

.45 

T 

T 

.17 

.08 

.05 

.15 

T 

GRtGGSVlLLE 

.46 

.03 

.07 

.01 

.13 

.22 

HARD  1 N 

.60 

.14 

.07 

.02 

.  B 

.29 

T 

HI L  LS80R0 

.78 

.28 

.10 

.22 

.18 

JACKSONVILLE 

.25 

T 

.08 

.02 

.04 

T 

.11 

T 

T 

JERSEYVILLE  2  SW 

.50 

.16 

T 

.02 

.01 

.02 

T 

.28 

.01 

T 

HEOORA 

.67 

.17 

.07 

T 

.17 

.03 

.23 

T 

HORRISONVILLE  4  SE 

.62 

.19 

.18 

.03 

.  ! 

T 

.16 

T 

T 

mount  Olive  i  e 

.50 

.22 

.23 

.05 

PANA 

1.13 

.23 

T 

.14 

.09 

.16 

.08 

T 

.35 

.08 

T 

T 

pleasant  hill 

T 

.  1 2 

T 

.35 

ROCK  PORT 

!«5 

T 

T 

T 

.15 

T 

.80 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  R 

.67 

T 

•  12 

.  16 

.12 

.0! 

T 

T 

.01 

.21 

T 

T 

T 

SPR1NGFIEL0  4  SE 

.49 

.12 

.15 

.09 

.13 

TAYLORVlLLE 

1.18 

T 

.14 

.20 

.04 

.15 

T 

.65 

VIRDEN   1   S  S w 

•  10 

VIRGINIA 

.74 

.  10 

.09 

f 

.34 

.21 

WHITE  HALL   1  E 

.62 

.  13 

.10 

T 

.03 

T 

T 

.36 

T 

*      •  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

1.25 

.38 

.04 

.  13 

.28 

.07 

.22 

.13 

T 

T 

EFFINGHAM 

1.38 

.42 

.0. 

.25 

.24 

.  1  j 

.06 

T 

.28 

T 

.02 

FLORA  2  NW 

1.40 

.60 

.20 

.  10 

.10 

T 

.40 

T 

T 

T 

T 

T 

GREENUP 

D  1.33 

.  15 

.10 

.50D 

.10 

.48 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

1.53 

.53 

.  1  - 

T 

.28 

.26 

.08 

.19 

.09 

LAWRENCE  VI LLE 

1 .99 

.79 

.18 

.09 

.26 

.  3 

.06 

T 

.27 

.31 

T 

T 

T 

MARSHALL    I  E 

D  .97 

.32 

.15 

.10 

.20 

T 

.  100 

•  10 

T 

MATTOON 

1.15 

.08 

.34 

.20 

.09 

.  i  / 

T 

T 

.27 

T 

T 

T 

MOWEAQUfl 

1 .09 

T 

• 

* 

* 

* 

* 

.40 

T 

.24 

T 

T 

.45 

T 

T 

T 

T 

NEWTON 

OLNEY  2  S 

1 .61 

.76 

.23 

.19 

.O'i 

T 

.34 

T  T 

T 

PALEST  I NE 

1.54 

T 

.66 

.25 

.19 

.  :  ( 

.31 

PARIS  WATERWORKS 

1.49 

.34 

T 

.30 

.15 

T 

.40 

.10 

T 

SAINTE  MARIE 

1.08 

.50 

.  :  ■- 

.22 

.14 

.06 

T 

T 

.10 

T 

T 

SALEM 

1.39 

.57 

.21 

.20 

.  1 2 

T 

T 

.29 

T 

T 

T 

T 

TUSCOLA 

1.41 

.38 

T 

T 

.18 

.05 

.01 

.28 

T 

T 

VANDALIA  FAA  AIRPORT 

1.03 

13 

.  2 1 

.  1 9 

•  15 

.08 

.17 

T 

T 

WILCOX 

.70 

.15 

.20 

- 

.30 

.10 

WINDSOR 

1.49 

.25 

.12 

.05 

T 

.52 

.10 

T 

T 

«       •  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

3.08 

.76 

.06 

.21 

.13 

.80 

.12 

T 

1.00 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

.76 

.14 

.15 

T 

.28 

.19 

CAKOKIA 

CAIRO  WB  CITY  R 

2.  BO 

.57 

.43 

.06 

.  - 

.22 

T 

r 

T 

.11 

.86 

T 

.49 

.01 

T 

. 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

2.07 

.45 

,25 

T 

.11 

.23 

•'V 

T 

.39 

.14 

T 

.48 

T 

CARLYLE  RESERVOIR 

1.01 

.40 

T 

.15 

.24 

.01 

T 

.12 

.05 

CENTRALIA  2  SW 

1.64 

.51 

.  i: 

.  10 

.25 

.06 

.38 

.12 

T 

.03 

CHESTER 

2.21 

.47 

.00 

.02 

.15 

.46 

.  :  : 

.05 

.50 

T 

.45 

COBDEN  2  S 

2.20 

.73 

.31 

.0* 

.39 

.73 

DU  QUOIN  1  NNW 

1.92 

T 

.49 

T 

.22 

.52 

.OB 

T 

.18 

T 

.43 

T 

T 

GRAND  TOWER  2  N 

.  t 

.03 

.  70 

MAKANDA   1  NW 

2.31 

.68 

T 

T 

Xz 

!o4 

lot 

!67 

T 

.53 

T 

. 

MARION  4  NNE 

3.08 

.98 

.01 

.37 

.49 

T 

.65 

.12 

T 

.46 

T 

T 

NASHVILLE  4  NE 

1.86 

.50 

.25 

.  18 

.  6 

.04 

.18 

.19 

.23 

PRAIRIE  OU  ROCHER  1WSW 

1.B5 

.40 

.  3i 

.  13 

.40 

•  04 

.38 

.03 

.37 

.03 

RED  U 

2  13 

50 

03 

SPARTA 

2.'o9 

.54 

T 

'.  16 

.25 

!io 

T 

T 

'.to 

T 

T 

.52 

.02 

T 

WATERLOO  1  WSW 

1.33 

.31 

J 

.  10 

.23 

.26 

T 

T 

.30 

.01 

•       *  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

.78 

.07 

T 

T 

.28 

T 

T 

.20 

.23 

BENTON  FOREST  SERVICE 

2.02 

.46 

.02 

.49 

.  ;  -j 

T 

.46 

T 

.44 

BROOKPORT  DAM  52 

2.97 

.82 

.  *  - 

.08 

.02 

I 

.15 

.43 

.Ob 

.43 

.12 

.06 

.33 

.05 

T 

CARMI   6  NW 

2.23 

.88 

.17 

.20 

.29 

.  0 . 

T 

T 

.38 

.04 

T 

.23 

T 

T 

T 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2.82 

.94 

T 

.06 

.15 

.12 

.07 

.63 

.45 

.40 

T 

FAIRFIELD    RADIO  WFIW 

1.78 

T 

.74 

.02 

.31 

.09 

.11 

.38 

T 

T 

.13 

T 

T 

T 

GOLCONDA  OAM  51 

D  3.06 

.810 

.15 

.10 

.12 

.29 

T 

.06 

.35 

.70 

.42 

HARR I SBURG 

2.76 

.90 

.:' 

.05 

T 

.35 

.23 

.12 

.64 

.05 

.37 

T 

T 

T 

HARR I SBURG  OISPOSAL  PL 

2.63 

.50 

.2. 

T 

T 

.42 

.40 

T 

.06 

.44 

.27 

T 

.30 

T 

T 

MCLFANSBORO 

2.15 

.74 

T 

.25 

.30 

.05 

.48 

T 

.30 

T 

MT  CARMEL   1  NNW 

1.91 

.69 

.30 

.18 

.  3  3 

T 

T 

.48 

.03 

T 

.20 

T 

MOUNT  VERNON 

1.65 

.50 

.14 

T 

.20 

.13 

.06 

.16 

.17 

.28 

T 

ROSICLARE 

3.01 

.9B 

.10 

T 

.20 

.19 

.  .  , 

T 

T 

.83 

.30 

T 

.28 

.03 

T 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

2.36 

.68 

.  3  . 

.09 

T 

.41 

.12 

T 

.07 

.44 

.18 

.06 

T 

T 

WAYNE  CITY 

1.55 

.62 

.01 

T 

.23 

.13 

T 

T 

.09 

.17 

T 

.24 

T 
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DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

 F  F  BRUAR Y  19?n 


Station 

Day  ol  Month 

• 

O) 
3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•          •  • 

NORTHWEST  01 

ALEDD 

MAX 
M1N 

45 
33 

39 

1 

2 

-  8 

38 
-  3 

45 
20 

51 
28 

41 
29 

39 

29 

33 
21 

32 
17 

34 
23 

26 
9 

24 
1 

19 
9 

27 
16 

35 
7 

51 
21 

46 
26 

27 
4 

26 
1 

56 
21 

50 
37 

49 
25 

48 

30 

41 
13 

46 

13 

41 
22 

42 
19 

37.6 
16.7 

DIXON 

MAX 
M1N 

43 
2* 

36 
0 

0 

-10 

35 
-  5 

39 
14 

43 
27 

39 
29 

35 
31 

32 
25 

34 
17 

35 
26 

32 
18 

1* 
-  2 

16 
5 

28 

12 

30 
6 

39 

9 

39 
15 

26 
4 

18 
-  2 

48 
11 

46 
34 

45 

24 

48 

30 

33 
14 

43 
13 

38 
19 

39 
21 

34.3 
14.6 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

41 
25 

37 
-  1 

-  1 
-13 

33 
-  7 

35 
8 

40 
21 

36 
30 

35 
30 

30 
20 

32 
17 

32 
20 

21 
9 

Lt 
-  2 

16 
-  3 

26 
14 

29 
0 

41 

20 

40 
21 

22 
0 

17 
-  2 

41 
12 

45 
32 

42 
20 

46 
29 

it 
10 

40 
11 

36 
18 

36 
17 

32.3 
12.7 

FULTON  DAM  13 

MAX 
MIN 

44 
26 

39 
1 

1 

-  9 

36 
-  5 

41 
10 

47 
23 

39 
30 

37 
31 

36 
24 

32 
20 

31 
24 

26 
11 

22 
-  5 

16 
-  1 

28 
16 

31 
4 

42 
18 

44 
28 

28 
6 

19 
0 

46 

11 

46 
35 

45 
24 

47 
29 

45 
13 

43 

12 

38 
19 

37 
21 

ii'.i 
14.9 

GALVA 

MAX 
MIN 

44 
33 

38 
1 

2 

-  8 

36 
-  3 

44 
12 

47 
27 

40 

2f 

37 
29 

32 
21 

33 
15 

32 
22 

26 
9 

22 
-  7 

19 
4 

28 
17 

31 

2 

43 
19 

46 
27 

28 
4 

24 
1 

54 
15 

49 

V 

48 

22 

51 
29 

41 
16 

46 
11 

40 
20 

40 
17 

36.5 
14.9 

GENESEO 

MAX 
MIN 

44 

33 

35 
-  6 

2 

-  8 

36 

0 

44 
11 

49 
29 

4C 
29 

35 
29 

34 
19 

34 
21 

33 
17 

25 
10 

19 
-  4 

20 
7 

28 
15 

33 
7 

44 
22 

45 
18 

23 
5 

22 
1 

52 
20 

51 
30 

49 
23 

51 
26 

28 

45 
13 

37 
20 

39 
24 

35.6 
15.1 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

45 
29 

41 
2 

10 
-  6 

35 
-  6 

42 

11 

43 
23 

43 
30 

39 
32 

33 
28 

30 
17 

31 
29 

29 
13 

23 
-3 

20 
5 

25 
(0 

30 
4 

43 
13 

44 
31 

31 
6 

22 
2 

52 
12 

51 
38 

46 
25 

51 
29 

45 
16 

43 
14 

40 
20 

37 
21 

36.6 
16.3 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

48 
34 

44 
7 

9 

-  9 

35 
-  3 

42 
17 

46 
27 

46 
29 

35 
30 

33 
24 

34 
18 

34 
23 

35 
9 

25 

2 

23 
6 

26 
12 

31 
6 

42 
20 

45 
32 

32 
5 

23 
1 

40 
18 

46 
28 

52 
33 

51 
35 

41 
15 

45 
12 

42 
24 

46 
24 

37.5 
17.3 

MOLINE  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
36 

37 
-  6 

1 

-  8 

36 
1 

42 
8 

50 
30 

31 

36 
29 

31 
20 

31 

22 

31 
16 

26 
10 

17 
-10 

18 
9 

25 
12 

32 

4 

47 

21 

45 
16 

23 
3 

22 
0 

54 
19 

50 
30 

46 

22 

50 
25 

25 
12 

46 
11 

37 
18 

40 
20 

33. 1 
14.3 

MORRISON 

MAX 
MIN 

41 
28 

34 
7 

7 

-  9 

33 
-  4 

38 
10 

46 
19 

41 
29 

32 
26 

32 
24 

33 
21 

32 
28 

28 
11 

21 
-  7 

21 
3 

27 
14 

32 
7 

41 
18 

43 
31 

32 
2 

19 
-  1 

48 

9 

49 
34 

47 
23 

49 
27 

48 
16 

46 
14 

40 
19 

38 
22 

35.6 
15.0 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

42 
28 

35 
2 

2 

-12 

33 
-  9 

38 
9 

44 
18 

36 
29 

34 

32 

33 

23 

33 
18 

32 
22 

22 
8 

-  2 

17 
-  1 

26 
14 

30 
5 

40 
16 

39 

22 

23 
0 

16 
-  3 

43 
10 

46 
34 

43 
21 

46 
29 

38 
1 1 

40 
10 

36 
17 

36 
18 

32.9 
13.2 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

ROCHELLE   1  W 

MAX 
MIN 

41 
23 

41 
22 

22 
-10 

12 
-10 

33 
10 

38 
21 

38 
26 

35 
31 

38 
24 

38 

22 

34 
18 

34 
5 

24 
-  6 

-  D 
-  2 

20 
5 

24 
12 

28 
13 

38 

22 

41 
0 

18 
-  2 

23 
3 

42 
23 

44 
23 

44 
30 

48 

12 

22 
11 

42 
20 

31 
20 

32.6 
13.1 

ROCKFDRD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
30 

36 
-  7 

-  3 
-11 

32 
-  3 

35 
11 

34 
20 

35 
29 

34 
30 

30 
16 

32 
20 

31 
15 

20 
10 

13 

0 

22 
2 

25 
12 

27 
5 

38 
18 

40 
16 

18 
4 

22 
0 

41 
15 

46 
31 

42 
23 

45 
27 

27 
12 

41 
11 

30 
21 

36 
18 

31.3 
13.4 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

40 
28 

35 
-  2 

-  2 
-14 

31 
-  9 

34 
11 

41 
25 

35 
29 

34 
29 

29 
20 

32 
17 

31 
18 

2 1 
6 

16 
0 

15 
-  2 

12 

28 
4 

19 
18 

38 
21 

21 
3 

17 
-  3 

4  1 
14 

44 
32 

42 
23 

46 
26 

35 
8 

39 
9 

34 
IS 

3* 
16 

31.3 
12.6 

TISKILWA 

MAX 
MIN 

48 
31 

44 
22 

23 
-  6 

1 5 
-  5 

37 
13 

45 
14 

45 
29 

40 
31 

35 
27 

34 
15 

32 
25 

33 
11 

22 

-  7 

19 
-  7 

23 
10 

29 
1 

12 
4 

44 
22 

47 
7 

25 
2 

28 
6 

54 
26 

49 
23 

53 
19 

51 
11 

2! 
10 

36 
21 

35.9 
13.1 

WALNUT 

*           •  * 

MAX 
MIN 

42 
33 

37 
6 

7 

-  8 

34 

41 
13 

43 
25 

38 
28 

37 
32 

32 
22 

31 
17 

32 
24 

29 
8 

42 
27 

37 
20 

20 
0 

49 
13 

48 
37 

46 
23 

52 
31 

41 
15 

44 
12 

38 
19 

36 
20 

37.2 
18.0 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NH 

MAX 
MIN 

43 
30 

39 
4 

4 
-12 

29 
-  9 

34 
10 

38 
26 

34 
27 

35 
32 

33 
24 

32 
18 

30 
24 

26 
9 

17 
-  2 

24 
0 

29 
16 

30 
3 

40 
19 

40 
23 

23 
3 

19 
0 

43 
11 

47 
35 

44 
20 

49 
30 

37 

39 
10 

36 
21 

32 
18 

33.1 
14.3 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

MIN 

44 
31 

36 
1 

1 

-  9 

35 

38 
18 

36 
30 

35 
28 

35 
32 

35 
1' 

32 
16 

31 
19 

22 
11 

21 
1 

23 
6 

27 
16 

31 
8 

42 
IB 

43 
19 

21 
5 

18 
1 

43 
12 

46 
34 

45 
23 

48 

25 

33 
12 

42 
11 

33 
23 

37 
23 

33.4 
15.3 

3ARR I NGTON 

MAX 
MIN 

41 
28 

-12 

7 

-  8 

33 
-  5 

34 
18 

35 
27 

32 
14 

35 
29 

34 
17 

31 
23 

29 

10 

22 

a 

16 
0 

22 
8 

27 
4 

13 

40 
22 

42 
0 

21 
0 

21 
2 

46 
11 

16 
8 

39 
15 

31 
18 

29.8 
10.1 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

47 
36 

41 
1 

2 

-  6 

34 
-  1 

36 

20 

39 
33 

37 
31 

36 
34 

34 
20 

32 
20 

32 
18 

22 
14 

.  ^ 

23 
8 

31 
18 

31 
10 

42 
24 

45 
21 

22 
3 

20 
5 

44 

20 

50 
33 

46 
26 

49 
30 

31 
13 

41 
13 

33 
27 

35 
25 

34.1 
18.0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

47 
36 

41 
3 

3 

-  7 

33 
-  1 

39 

22 

37 

30 

38 

30 

37 
32 

33 
22 

33 
22 

32 
21 

26 
16 

22 
10 

24 
12 

31 
20 

32 
IS 

41 
23 

47 
22 

24 
10 

20 
5 

45 
19 

51 
36 

47 

32 

54 
31 

31 
14 

40 
14 

34 
26 

35 
25 

34.9 
19.4 

CHICAGO  WB  AIR°0RT 

MAX 
MTN 

46 
36 

40 
2 

2 

-  6 

36 
-  2 

37 
23 

37 
32 

37 
31 

37 
34 

35 
22 

33 
21 

33 
20 

24 
16 

19 
8 

22 
10 

29 
19 

30 
14 

41 

22 

46 
21 

22 

17 
5 

47 
17 

51 
34 

46 
26 

53 
31 

31 
13 

42 
12 

33 
28 

36 
26 

34.4 
16.8 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2 

MAX 

MIN 

44 
35 

39 

0 

1 

-  9 

33 
-  3 

37 

21 

36 

30 

37 
28 

37 
30 

32 
22 

32 
20 

31 
19 

23 
13 

9 

21 
11 

30 
19 

30 
17 

42 
23 

46 
19 

22 
9 

20 
6 

45 
20 

50 
36 

46 

33 

53 
30 

30 
13 

39 
13 

32 
24 

32 
23 

33.6 
18.3 

DE  KALB 

MAX 
MIN 

JOLIET 

MAX 
MIN 

49 
39 

44 
13 

13 
-  8 

30 
-  4 

41 
15 

41 
31 

38 
30 

38 
31 

34 
18 

31 
27 

30 
13 

22 
2 

22 
7 

29 

20 

31 
11 

42 
18 

47 
34 

34 
7 

23 
3 

46 
15 

49 
38 

48 
25 

54 
32 

54 
16 

42 
13 

40 
25 

38 

22 

37.4 
18.3 

MARENGO 

MAX 
MIN 

43 
29 

37 
3 

4 

-12 

23 
-  4 

30 
8 

35 
26 

35 
22 

34 
32 

34 
24 

34 
18 

34 
23 

24 
10 

17 
-  - 

23 
-  1 

28 

17 

28 
4 

40 
17 

40 
23 

23 

4 

17 
-  1 

42 
10 

46 
34 

44 
23 

47 
30 

39 
10 

40 
10 

36 
21 

36 
17 

32.6 
13.9 

MORRIS  5  N 

MAX 
MIN 

44 
32 

39 
9 

10 
-  8 

31 
-  5 

39 
15 

40 
29 

38 
28 

35 
31 

35 
24 

31 
13 

31 
26 

27 
9 

-  3 

22 
1 

27 
15 

29 
1 

39 
12 

44 
28 

28 
5 

21 
1 

43 
10 

46 

33 

45 
23 

52 
30 

38 
IS 

41 
13 

38 

21 

36 
20 

34.8 
15.4 

OTTAWA 

MAX 

MIN 

46 
35 

38 
6 

6 

-  7 

33 
-  2 

43 
19 

44 
1? 

37 
29 

37 
32 

34 
25 

34 
19 

34 
24 

27 
15 

23 
-  2 

25 
6 

31 
21 

33 
7 

43 
19 

46 
29 

29 
e 

23 
3 

50 
16 

50 
25 

49 

30 

55 
19 

42 
16 

44 
14 

39 
23 

39 

23 

36.9 
16.8 

PARK  FOREST 

MAX 

MIN 

45 
32 

39 

0 

1 

-11 

30 
-  6 

38 
12 

35 
27 

32 
27 

35 
29 

34 

14 

34 
14 

33 
10 

27 
6 

22 
-  5 

24 
5 

31 
6 

30 
1 

40 
19 

45 
16 

23 
5 

19 
-  1 

42 
15 

50 
25 

45 
23 

46 
23 

31 
9 

41 
9 

32 
21 

35 
2' 

33.5 
12.5 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

40 
30 

33 
-10 

9 

-  5 

34 
0 

41 
18 

41 
29 

34 
25 

33 
28 

31 

16 

32 
16 

31 
15 

22 
11 

6 

20 
3 

27 
10 

29 
3 

43 
L6 

45 
19 

23 
4 

22 
2 

50 
15 

48 
28 

48 

22 

48 

25 

30 
12 

42 

12 

34 

22 

35 
20 

34.1 
14.0 

WAUKEGAN  4  WSW 

MAX 
MIN 

43 
29 

44 
34 

35 
-  8 

-10 

33 
3 

35 
15 

37 

2a 

38 
29 

34 
28 

33 
19 

31 
22 

27 
12 

22 

2 

16 
3 

22 
4 

29 
8 

31 
8 

43 
21 

41 
5 

21 
3 

26 
4 

44 
20 

47 
25 

45 
24 

48 

14 

17 
10 

39 
14 

33 
20 

32.8 
13.8 

WHEATON  3  SE 

MAX 
MIN 

44 
31 

40 
12 

12 
-  9 

28 
-  7 

39 
17 

37 
27 

36 
28 

36 
32 

35 
30 

34 
15 

29 
26 

27 
11 

20 
-  2 

25 
0 

29 
18 

31 
3 

41 
19 

45 
29 

29 
3 

19 

0 

44 

11 

48 

32 

45 

21 

51 
28 

45 
13 

40 
9 

39 
23 

38 
19 

33.? 
IS. 7 

Nol»»  following  SUUoo  lnd«> 
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DAILY  TEMPERATURES  uuhoh 

Continued  FEBRUARY  1970 


Station 

Day  of  Month 

Average 

g 

3 

4 

5 

7 

g 

g 

10 

11  j 

12 

13  j 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*          *  * 

WEST 

03 

GALESBJRG 

MAX 

44 

38 

5 

38 

45 

50 

41 

37 

33 

35 

33 

28 

23 

22 

29 

28 

50 

48 

19 

27 

57 

52 

49 

54 

28 

48 

40 

43 

37.3 

MIN 

33 

-  5 

-  7 

2 

18 

31 

29 

29 

19 

20 

18 

11 

-  3 

9 

13 

10 

23 

19 

6 

2 

20 

32 

21 

26 

13 

12 

23 

20 

15.9 

GOLDEN  1  NW 

MAX 

43 

40 

10 

40 

48 

54 

42 

40 

34 

39 

33 

34 

34 

21 

29 

34 

55 

51 

32 

31 

59 

56 

53 

57 

41 

54 

43 

48 

41.3 

MIN 

34 

5 

-  4 

3 

20 

38 

32 

29 

25 

22 

24 

18 

11 

12 

19 

9 

23 

25 

10 

6 

20 

36 

20 

27 

19 

14 

27 

25 

19.6 

LA  HARPE 

MAX 

46 

40 

14 

40 

44 

54 

46 

34 

33 

35 

34 

32 

27 

22 

31 

36 

55 

49 

31 

41 

60 

54 

52 

55 

46 

50 

46 

45 

41.1 

MIN 

32 

2 

-  6 

0 

20 

31 

28 

22 

22 

20 

22 

13 

7 

10 

18 

10 

23 

27 

J 

3 

20 

33 

21 

26 

16 

10 

25 

21 

17.2 

MONMOUTH 

MAX 

44 

38 

6 

38 

46 

51 

42 

41 

34 

36 

36 

29 

27 

20 

31 

35 

52 

47 

31 

29 

60 

53 

51 

55 

43 

49 

42 

44 

39.6 

MIN 

33 

1 

-  6 

-  2 

22 

30 

30 

30 

23 

19 

23 

11 

2 

11 

18 

9 

22 

22 

5 

3 

23 

36 

22 

30 

16 

12 

23 

20 

17.4 

QUINCY 

MAX 

49 

42 

13 

41 

52 

52 

45 

41 

35 

42 

33 

37 

37 

26 

34 

36 

57 

54 

36 

35 

62 

59 

54 

58 

46 

56 

48 

50 

43.9 

MIN 

36 

4 

-  2 

9 

24 

35 

31 

30 

25 

25 

26 

17 

13 

13 

20 

17 

29 

22 

9 

9 

28 

42 

25 

30 

18 

18 

31 

27 

21.8 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

MAX 

42 

38 

10 

38 

47 

50 

43 

38 

35 

40 

32 

35 

26 

21 

29 

32 

56 

52 

33 

29 

59 

55 

49 

53 

30 

52 

46 

48 

39.9 

MIN 

35 

0 

-  2 

10 

26 

32 

33 

29 

24 

24 

25 

17 

14 

13 

19 

12 

25 

17 

8 

8 

22 

33 

25 

29 

14 

14 

28 

28 

20. 1 

RUSHVILLE 

MAX 

45 

30 

9 

28 

40 

48 

36 

33 

34 

39 

41 

32 

26 

32 

31 

33 

51 

55 

31 

36 

57 

55 

51 

55 

51 

50 

45 

48 

40. 1 

*          *  * 

MIN 

30 

-  2 

-  5 

-  1 

20 

26 

28 

26 

23 

20 

22 

20 

9 

9 

17 

8 

20 

25 

6 

4 

18 

33 

20 

26 

17 

10 

28 

26 

17.3 

CENTRAL 

04 

bloomIngton  normal 

MAX 

4B 

42 

9 

32 

44 

44 

43 

36 

36 

35 

34 

29 

24 

21 

30 

31 

47 

52 

f  1 

27 

52 

52 

48 

50 

48 

44 

44 

42 

38.6 

MIN 

34 

9 

-  5 

-  1 

21 

29 

28 

32 

28 

14 

27 

12 

0 

10 

18 

6 

22 

35 

13 

4 

18 

35 

24 

28 

16 

13 

26 

21 

18.5 

CMENOA 

MAX 

45 

37 

9 

33 

43 

42 

38 

38 

37 

42 

36 

26 

25 

21 

27 

31 

44 

51 

31 

24 

51 

50 

48 

53 

46 

43 

41 

40 

37.6 

Mm 

34 

9 

-  7 

-  2 

20 

29 

29 

32 

23 

16 

19 

13 

-  3 

a 

18 

5 

21 

31 

12 

3 

ie 

28 

26 

29 

16 

11 

22 

19 

17. 1 

DECATUR 

MAX 

49 

38 

I  2 

33 

49 

43 

41 

39 

33 

39 

33 

31 

30 

2  3 

34 

34 

47 

57 

35 

27 

54 

51 

52 

54 

42 

46 

45 

46 

39.9 

MIN 

30 

9 

-  4 

0 

25 

26 

29 

30 

22 

15 

25 

16 

8 

11 

19 

11 

21 

35 

14 

6 

22 

35 

22 

26 

15 

12 

29 

26 

19.2 

FARMER  CITY 

MAX 

46 

40 

13 

34 

46 

40 

37 

37 

32 

38 

33 

29 

28 

23 

32 

31 

42 

55 

34 

29 

53 

50 

50 

43 

44 

45 

42 

42 

38.1 

MIN 

32 

13 

-  4 

-  2 

21 

29 

2B 

29 

26 

11 

26 

12 

3 

10 

18 

8 

19 

33 

15 

6 

16 

32 

26 

27 

17 

12 

27 

23 

18.3 

HAVANA    P'JWFR  STATION 

MAX 

50 

42 

12 

37 

36 

47 

40 

40 

34 

38 

34 

33 

33 

23 

33 

33 

51 

56 

33 

30 

57 

54 

49 

52 

50 

49 

47 

46 

40.7 

MIN 

22 

6 

-  6 

-11 

25 

28 

30 

26 

17 

26 

16 

9 

11 

20 

9 

21 

31 

10 

S 

29 

36 

24 

28 

21 

13 

30 

23 

18.4 

MAX 

47 

40 

4 

36 

46 

46 

41 

40 

32 

32 

31 

29 

21 

23 

27 

35 

46 

49 

32 

24 

55 

53 

49 

54 

44 

46 

41 

41 

38.0 

MIN 

35 

0 

-  6 

1 

19 

29 

28 

30 

23 

13 

25 

11 

7 

6 

16 

-  2 

23 

30 

11 

2 

IB 

37 

24 

30 

15 

10 

21 

18 

16.9 

L  1  i>L  U  L  It 

MAX 

45 

40 

1 1 

35 

45 

43 

44 

40 

33 

39 

32 

33 

30 

23 

32 

32 

47 

55 

32 

28 

54 

53 

49 

55 

44 

47 

43 

45 

39.6 

MIN 

32 

10 

-  4 

1 

22 

29 

29 

29 

24 

16 

27 

16 

8 

11 

20 

8 

21 

31 

14 

7 

21 

35 

23 

25 

19 

14 

29 

25 

19.4 

MASON  CITY  3  S 

MAX 

46 

40 

10 

36 

46 

43 

40 

40 

32 

37 

34 

32 

30 

22 

32 

31 

47 

55 

36 

30 

55 

54 

49 

49 

46 

48 

45 

45 

39.6 

MIN 

33 

10 

_  5 

0 

22 

30 

30 

30 

25 

8 

26 

9 

7 

11 

20 

8 

23 

36 

12 

6 

21 

35 

24 

28 

21 

13 

29 

22 

19.1 

M I  NQNK 

MAX 

44 

36 

6 

32 

40 

4  1 

39 

40 

33 

33 

32 

28 

2 1 

20 

28 

32 

43 

49 

32 

23 

50 

50 

45 

52 

40 

44 

36 

39 

36.0 

MIN 

28 

6 

-  6 

-  2 

19 

28 

28 

32 

24 

15 

18 

10 

-  1 

5 

15 

4 

22 

30 

10 

3 

18 

38 

22 

30 

12 

12 

23 

22 

16.6 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

44 

36 

5 

36 

43 

43 

40 

35 

32 

32 

31 

27 

19 

20 

26 

29 

44 

50 

27 

25 

55 

52 

47 

52 

29 

46 

41 

42 

36.0 

MIN 

31 

-  3 

-  5 

2 

19 

29 

29 

29 

16 

15 

15 

1 1 

2 

11 

13 

3 

2  1 

22 

9 

4 

18 

30 

26 

25 

12 

12 

24 

21 

15.8 

PRINCEVILLE  1  N 

MAX 

45 

40 

7 

36 

45 

45 

42 

40 

32 

31 

32 

28 

25 

22 

26 

32 

45 

46 

32 

25 

55 

51 

48 

53 

45 

45 

43 

41 

37.8 

*          *  * 

MIN 

34 

7 

-  9 

-  3 

18 

30 

29 

29 

25 

14 

25 

10 

-  4 

9 

IB 

-  4 

20 

31 

B 

2 

19 

36 

26 

30 

17 

12 

23 

20 

16.9 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

48 

45 

18 

30 

45 

42 

38 

36 

34 

37 

33 

30 

27 

24 

3 1 

35 

45 

55 

4  1 

26 

52 

51 

49 

55 

49 

40 

4 1 

44 

39.4 

MIN 

33 

18 

-  3 

-  2 

28 

30 

22 

32 

31 

18 

28 

14 

5 

12 

20 

8 

19 

37 

16 

7 

18 

37 

22 

21 

19 

10 

30 

23 

19.6 

HOOPESTON 

MAX 

47 

41 

15 

28 

43 

40 

36 

35 

33 

33 

32 

28 

25 

22 

30 

33 

44 

53 

34 

25 

49 

50 

49 

53 

44 

39 

37 

40 

37.1 

MIN 

33 

15 

-  5 

-  3 

26 

29 

28 

32 

30 

18 

27 

15 

-  3 

8 

19 

10 

22 

33 

13 

6 

18 

36 

22 

31 

16 

11 

26 

20 

19.0 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 

45 

40 

14 

31 

40 

38 

38 

36 

34 

32 

32 

28 

22 

23 

29 

33 

4  1 

48 

33 

21 

52 

48 

47 

52 

47 

4  1 

39 

38 

36.5 

MIN 

34 

14 

-  6 

-  3 

20 

30 

29 

33 

31 

10 

27 

7 

-  1 

19 

-  2 

17 

33 

10 

5 

14 

36 

26 

32 

18 

14 

24 

22 

17.8 

PIPER  CITY  ?  SE 

MAX 

46 

40 

13 

31 

40 

37 

36 

35 

33 

34 

31 

28 

24 

22 

29 

33 

45 

53 

3  1 

24 

49 

5 1 

48 

53 

44 

42 

40 

38 

36.8 

MIN 

33 

13 

-  5 

-  4 

20 

29 

29 

31 

30 

18 

28 

14 

-  7 

8 

18 

6 

23 

31 

11 

5 

15 

34 

22 

28 

16 

10 

23 

19 

17.8 

PONT  I  AC 

MAX 

45 

41 

13 

32 

43 

42 

39 

36 

34 

36 

32 

30 

24 

2 1 

31 

32 

43 

52 

35 

27 

52 

52 

48 

54 

50 

43 

41 

43 

38.3 

MIN 

34 

13 

-  5 

-  1 

19 

29 

28 

32 

30 

15 

28 

14 

2 

9 

8 

3 

22 

35 

12 

5 

18 

36 

25 

31 

21 

13 

24 

21 

18.6 

RANTOUL 

MAX 

48 

43 

18 

31 

44 

45 

39 

36 

34 

35 

33 

30 

26 

22 

30 

33 

44 

43 

43 

27 

50 

49 

48 

53 

49 

41 

42 

42 

38.5 

MIN 

34 

16 

-  5 

-  2 

24 

28 

29 

32 

30 

15 

27 

13 

1 

10 

19 

10 

22 

35 

15 

6 

13 

35 

25 

28 

19 

12 

27 

21 

19.3 

UR8ANA 

MAX 

48 

37 

5 

31 

45 

41 

36 

35 

33 

35 

35 

28 

24 

23 

31 

33 

43 

55 

2B 

25 

51 

50 

48 

53 

33 

41 

42 

42 

36. B 

MIN 

34 

2 

-  3 

3 

28 

30 

29 

30 

20 

17 

20 

15 

6 

13 

19 

12 

19 

26 

15 

7 

21 

35 

29 

3  1 

15 

15 

29 

25 

19.4 

xATSEKA  2  Nt, 

MAX 

47 

40 

13 

34 

42 

39 

38 

37 

33 

33 

31 

28 

24 

23 

29 

33 

42 

52 

33 

25 

49 

50 

49 

52 

46 

41 

51 

39 

37.6 

*           *  * 

MIN 

34 

13 

-  6 

-  4 

22 

29 

30 

32 

29 

20 

26 

0 

6 

19 

5 

20 

33 

10 

4 

20 

34 

25 

29 

18 

12 

26 

20 

18.5 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

52 

45 

30 

19 

39 

51 

41 

45 

37 

34 

44 

43 

37 

28 

24 

31 

37 

49 

56 

34 

31 

56 

48 

51 

48 

30 

51 

51 

40.9 

MIN 

27 

28 

0 

0 

12 

27 

29 

29 

28 

22 

23 

23 

19 

15 

15 

15 

14 

23 

15 

11 

11 

25 

28 

29 

23 

17 

19 

29 

19.9 

CARLINVILLE 

MAX 

49 

43 

1 1 

38 

51 

40 

44 

41 

33 

43 

39 

35 

33 

24 

33 

38 

49 

62 

32 

31 

62 

55 

51 

5 1 

47 

50 

49 

50 

42.3 

MIN 

30 

11 

-  2 

3 

28 

29 

31 

32 

27 

17 

23 

17 

14 

12 

19 

4 

23 

32 

14 

8 

22 

38 

23 

28 

22 

12 

24 

27 

20.3 

GRIGGSVILLE 

MAX 

46 

38 

11 

3B 

50 

46 

44 

39 

35 

43 

34 

33 

34 

21 

32 

35 

54 

57 

32 

31 

58 

51 

52 

51 

45 

50 

48 

49 

41.3 

MIN 

33 

5 

-  4 

3 

25 

30 

30 

28 

25 

20 

22 

15 

12 

11 

18 

11 

24 

25 

8 

5 

22 

38 

23 

32 

17 

13 

28 

23 

19.4 

H1LLSBORO 

MAX 

50 

43 

15 

37 

48 

42 

45 

45 

33 

42 

36 

35 

33 

26 

29 

35 

48 

61 

43 

31 

56 

54 

50 

49 

48 

50 

50 

42.2 

MIN 

31 

11 

-  2 

1 

28 

28 

31 

31 

28 

17 

23 

17 

15 

14 

20 

10 

21 

36 

17 

9 

22 

36 

25 

26 

23 

12 

27 

20.8 

JACKSONVILLE 

MAX 

46 

42 

12 

35 

48 

44 

42 

43 

32 

39 

36 

3; 

32 

22 

31 

31 

48 

57 

40 

30 

56 

51 

49 

48 

45 

47 

49 

48 

40.5 

MIN 

27 

11 

-  3 

3 

23 

30 

32 

29 

26 

16 

23 

17 

12 

12 

20 

8 

22 

37 

11 

7 

21 

35 

23 

29 

20 

14 

3: 

24 

20.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

at 
■ 

1 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

> 
< 

JERSEYVULE  2  Sw 

MAX 

Mm 

5« 

32 

43 
9 

16 
-  1 

39 
5 

50 
22 

47 
30 

46 
33 

44 

32 

33 
22 

44 
13 

41 
23 

34 
20 

36 
15 

25 
13 

29 
19 

35 
3 

49 

23 

60 
33 

37 
13 

33 
9 

59 

23 

37 
32 

52 
22 

54 
26 

48 

16 

52 
15 

49 

26 

50 
27 

43.6 
19.9 

MDRRISONVILLE  *  SE 

MAX 

Mm 

45 
31 

40 
9 

10 
-  2 

35 

4 

49 
26 

41 
29 

43 
30 

38 

32 

32 
27 

39 
17 

33 
26 

32 
15 

31 
14 

22 
12 

28 
18 

34 
12 

47 

21 

58 

32 

32 
16 

28 
9 

54 
22 

67 
33 

50 
25 

48 

30 

43 
17 

46 
13 

45 
29 

48 

26 

39.2 
20.6 

PANA 

MAX 

Mm 

45 
31 

43 
10 

10 
-  3 

33 

3 

47 

2B 

39 
29 

42 
30 

38 

31 

33 
28 

39 
19 

34 
25 

31 
17 

30 
13 

22 
13 

29 
20 

32 
11 

48 

22 

57 
35 

35 
17 

27 
S 

53 
21 

48 
33 

48 
27 

50 
29 

43 
1» 

44 
15 

46 
29 

26 

39.1 
21.0 

SPRINGFIELD  we  AIRPORT 

MAX 

Mm 

45 
33 

39 

0 

9 

-  3 

36 
6 

46 

22 

42 

30 

41 
32 

37 
29 

33 
15 

39 
15 

33 
22 

31 
IS 

26 
12 

22 
12 

29 
19 

30 
10 

47 
24 

56 
24 

30 
14 

27 
6 

53 
23 

51 

32 

46 

26 

47 
27 

33 
16 

46 
15 

44 
29 

46 

3B.1 
19.2 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 

M1N 

52 
25 

45 
21 

21 
-  2 

12 
-  2 

37 
11 

49 
26 

42 
30 

43 

35 

38 
27 

32 
18 

39 
25 

33 
19 

34 
11 

23 
11 

23 
14 

31 
11 

31 
13 

46 
26 

58 

13 

31 
8 

30 
B 

50 
26 

52 
26 

42 
23 

48 

21 

28 
16 

48 

22 

47 

26 

36.0 
16.2 

V I  ROE  N  1  SS w 

MAX 

M1N 

39 
9 

14 
-  2 

37 

7 

48 

24 

44 
24 

44 
29 

39 
31 

3 1 
28 

40 
15 

WHITE  HALL   1  E 

*          *  * 

MAX 

50 
30 

42 
8 

11 
-  2 

37 

2 

48 

20 

45 
29 

43 
30 

42 
31 

32 
25 

41 
15 

38 

22 

33 
17 

33 
13 

23 
12 

30 
19 

32 
2 

48 

20 

56 
31 

32 
11 

30 
8 

56 
19 

52 
32 

50 
24 

48 
25 

49 

21 

49 
13 

46 

27 

50 
26 

41.0 
18.9 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

Mm 

46 
34 

42 
12 

12 
-  3 

32 
3 

47 
30 

36 
29 

38 
29 

38 
31 

33 
28 

40 
17 

35 
27 

30 
11 

29 
12 

22 
15 

29 
21 

35 
9 

45 

22 

56 

32 

34 
20 

27 
9 

52 
21 

47 
37 

51 
27 

53 
33 

45 
19 

41 
15 

42 
32 

46 
28 

38.7 
21.4 

EFFINGHAM 

MAX 

Mm 

48 

28 

36 
12 

17 
-  2 

26 

3 

50 
26 

41 
30 

43 
33 

40 
28 

42 
28 

43 
20 

34 

20 

34 
18 

33 
15 

25 
16 

29 
18 

35 

in 

40 
17 

55 
32 

35 
20 

30 
10 

60 
15 

48 

30 

55 
20 

50 
26 

45 
27 

47 
12 

46 
19 

50 
22 

40.6 
19.8 

FLORA  2  NW 

MAX 

Mm 

47 
29 

43 
14 

16 
0 

35 

2 

47 
33 

37 
30 

45 
31 

40 
34 

35 
29 

46 
24 

33 
25 

35 

21 

33 
20 

26 
19 

31 
23 

35 
7 

46 
18 

62 
38 

45 
23 

30 

13 

56 
19 

49 
35 

54 
25 

50 
27 

48 

21 

41 
12 

49 

24 

52 
26 

41.6 
22.3 

MARSHALL  1  E 

MAX 

Mm 

47 
35 

44 
19 

19 
-  2 

34 
-  2 

41 
32 

38 

30 

36 
27 

36 
29 

33 
28 

39 
19 

38 
28 

32 
19 

J.' 
15 

26 
16 

28 

22 

35 
4 

42 
20 

59 
30 

39 
9 

29 

51 
17 

50 
38 

51 

32 

54 

22 

49 
23 

45 

12 

44 
32 

46 

25 

40.0 
21.0 

MATTOON 

MAX 

min 

44 
30 

35 
3 

6 

34 
3 

46 
29 

35 
28 

38 
29 

38 
28 

34 
19 

40 
18 

34 

21 

30 
16 

.  9 

11 

22 

14 

29 
17 

34 
o 

43 
20 

57 
28 

2» 
19 

26 
8 

53 
21 

*e 

33 

50 
27 

54 
30 

36 
14 

39 
14 

44 
26 

47 
27 

37.6 
19.3 

MOwEAQUA 

MAX 

Mm 

48 

31 

40 
12 

14 
-  3 

32 
1 

47 
25 

41 
29 

43 

30 

41 

32 

34 
28 

39 
14 

34 
16 

31 
IB 

29 
11 

22 
11 

31 
21 

32 
1 

44 
10 

57 
35 

36 
16 

28 

a 

54 
20 

41 
33 

49 
25 

54 
28 

45 
20 

46 
13 

45 
31 

46 
28 

39.4 
19.4 

NEWTON 

MAX 

Mm 

OLNEY  2  S 

MAX 
MIN 

46 
31 

42 
14 

14 
-  1 

33 
-  2 

40 
32 

39 
30 

46 

25 

41 
34 

35 
28 

44 
23 

38 

27 

35 
21 

31 
23 

27 
20 

30 
23 

37 
11 

45 
15 

61 
35 

47 
24 

.'8 

13 

55 
19 

46 
36 

54 
22 

23 

47 
24 

40 
10 

5? 
24 

49 
28 

41.2 
21.9 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

46 
34 

43 
17 

18 
-  1 

33 
-  1 

40 
32 

35 
28 

40 
28 

39 

32 

34 
28 

42 
22 

35 
29 

34 
20 

31 
20 

27 
19 

31 
23 

36 
6 

43 
16 

62 
33 

41 
24 

27 
11 

54 
19 

49 
37 

52 
24 

55 
23 

45 
18 

40 
13 

48 

29 

50 
26 

40.4 
21.8 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

49 

34 

42 
15 

16 
-  2 

31 
0 

46 
30 

39 
29 

37 
26 

37 
32 

33 
28 

40 
17 

32 
25 

29 
15 

28 
11 

24 
14 

28 
20 

36 
2 

44 
17 

56 

32 

40 
21 

30 
20 

52 
20 

50 
37 

50 
23 

H 
29 

45 

20 

40 

Li 

43 
28 

46 
26 

39.3 
20.8 

SALEM 

MAX 

Mm 

48 

32 

45 
12 

14 
-  1 

35 
1 

50 
32 

39 
29 

45 
34 

41 
33 

34 
28 

45 
21 

39 

22 

35 
19 

34 

20 

26 
18 

30 
21 

37 
13 

50 
19 

62 
37 

44 

20 

32 
11 

57 
18 

50 
31 

54 
21 

50 
24 

47 

22 

43 
11 

49 

22 

51 
29 

42.4 
21.4 

TUSCOLA 

MAX 

Mm 

49 
30 

38 
13 

13 
-  4 

33 
-  3 

47 
25 

47 
28 

41 
29 

39 
30 

37 
28 

40 
17 

35 
28 

31 
15 

28 
9 

23 
11 

34 
19 

34 
3 

40 
13 

56 
33 

45 
19 

29 
8 

42 
19 

52 
36 

5  0 
26 

55 
28 

48 

21 

43 
14 

43 
31 

47 

22 

40.0 
19.6 

VANOALIA   FAA  AIRP0R1 

Mm 

45 
31 

37 
4 

12 
0 

34 
5 

53 
29 

38 

30 

45 
32 

38 

29 

21 

41 
18 

34 
25 

36 
20 

32 
17 

23 
16 

26 

12 

35 
6 

49 
2 1 

63 
26 

34 
19 

32 
10 

36 

IZ 

47 

32 

54 
24 

47 
27 

41 
15 

45 
16 

48 
24 

49 
28 

20.0 

WINDSOR 

*          *  * 

MAX 

50 
31 

42 
13 

15 
-  4 

32 
1 

47 
26 

40 
28 

39 
26 

39 
31 

33 
2  7 

40 
16 

34 
24 

32 
18 

29 
10 

22 
13 

29 
19 

36 
4 

46 
19 

58 
34 

45 
17 

29 
7 

54 
20 

50 
35 

50 
11 

55 
29 

45 
20 

42 
12 

46 
29 

47 
26 

40.2 
19.8 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 
MIN 

47 
33 

45 
18 

19 

0 

38 

1 

45 
30 

40 
31 

48 
37 

50 
36 

37 
28 

46 

24 

37 
28 

40 
24 

34 
26 

30 
22 

29 
23 

34 
16 

44 
19 

62 
38 

61 
28 

40 
16 

60 

22 

52 
39 

55 
32 

54 

32 

43 
26 

42 
13 

57 
27 

38 

32 

44.5 
23.0 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

Mm 

52 
31 

44 
13 

15 
1 

39 

4 

53 
31 

51 

29 

47 
34 

44 
29 

31 
27 

48 
16 

44 
24 

36 
23 

36 
20 

25 
17 

27 
21 

37 
3 

46 
17 

62 
37 

49 
17 

34 
12 

56 
22 

55 
33 

59 
21 

53 
25 

49 
24 

33 
14 

53 
25 

30 
32 

44.6 
21.6 

C AMOK  I  A 

MAX 

Mm 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

49 
35 

43 
12 

16 
5 

39 
10 

41 
34 

43 
35 

51 

40 

53 
32 

35 
32 

48 
29 

37 
29 

42 
30 

36 
28 

34 
28 

31 
25 

35 

22 

49 
26 

63 
35 

35 
26 

35 
22 

56 
28 

46 
40 

51 
40 

51 
38 

4B 

23 

42 
20 

59 
34 

57 
40 

43.8 
28.5 

CARBQNDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

Mm 

50 
33 

46 
16 

la 

0 

36 
1 

49 

32 

42 
29 

51 
36 

49 
35 

35 
29 

49 
25 

39 
29 

40 
25 

34 
20 

31 
23 

31 
23 

37 

13 

48 
18 

64 
40 

55 
24 

33 
17 

60 

24 

53 
40 

55 
31 

50 
30 

48 

27 

42 
15 

58 
34 

57 
30 

45.0 
25.0 

CARLYLE  RESEPVOIR 

MAX 

Mm 

57 

30 

46 
35 

47 

0 

16 

1 

35 
11 

50 
28 

38 

29 

46 
36 

46 
29 

32 
20 

45 
25 

37 
20 

35 
21 

28 
17 

28 

20 

28 
11 

35 
13 

47 
25 

64 

20 

31 
12 

31 
13 

52 
26 

46 

27 

53 
27 

48 

27 

31 
13 

45 
19 

51 

30 

41.1 
21.0 

COBOEN  2  S 

MAX 

Mm 

50 
34 

46 
15 

16 

0 

36 
0 

42 
32 

43 

33 

48 

33 

46 
32 

44 
28 

48 

23 

47 
27 

41 
24 

39 
26 

31 
23 

33 
21 

35 
16 

46 
16 

62 
39 

60 

22 

35 
16 

57 

22 

52 
35 

56 
32 

59 
33 

47 
27 

41 
14 

60 

30 

52 

32 

45.4 
24.6 

DU  OUOIN  1  NNM 

MAX 

Mm 

49 
33 

45 
15 

17 
0 

35 
3 

48 

32 

45 
29 

51 
36 

46 

36 

39 
29 

48 

23 

48 

25 

37 
22 

35 
24 

29 
20 

32 
22 

34 
10 

45 
19 

63 
37 

60 
22 

34 
24 

57 
23 

55 
37 

54 
29 

52 
33 

47 

26 

42 
15 

54 
28 

52 
31 

44.8 
24.4 

MAKANDA   1  NW 

MAX 

Mm 

49 
33 

45 
14 

15 
-  1 

35 
2 

48 

26 

44 
31 

49 
37 

48 
35 

36 
28 

47 
22 

37 
27 

39 

23 

37 
25 

38 

22 

ie 

22 

34 
13 

46 
21 

62 
39 

60 
21 

40 
15 

58 
24 

51 
40 

55 
32 

50 
38 

47 
26 

41 
12 

57 
31 

56 
31 

44.7 
24.6 

MARION  4  NNF 

MAX 

Mm 

50 
33 

46 
14 

16 
0 

36 
-  4 

44 

32 

41 
31 

50 
38 

49 
38 

38 
29 

47 
26 

45 
29 

38 

22 

35 
24 

30 
22 

28 

23 

35 
15 

46 
17 

63 
38 

57 
22 

32 
17 

59 

20 

53 
38 

54 
29 

51 

30 

47 
27 

41 

13 

57 
29 

35 
33 

44.4 
24.5 

NASHVILLE  *  NE 

MAX 
MIN 

4T 
32 

46 
12 

15 
0 

34 
5 

50 
32 

40 
29 

48 
34 

46 
29 

32 
28 

46 

21 

41 
25 

34 
23 

33 
21 

26 
IS 

29 
20 

36 
10 

43 

22 

62 
36 

47 
19 

32 
14 

56 
23 

4B 

33 

54 
29 

49 
33 

48 

24 

41 
18 

51 
30 

31 
29 

42.3 
23.3 

SPARTA 

MAX 

Mm 

48 
34 

45 
15 

16 

2 

35 
2 

50 
33 

42 
30 

50 
36 

48 
33 

34 
26 

52 
19 

46 
28 

37 
24 

34 
23 

28 
20 

31 

22 

37 
12 

46 
18 

68 

40 

46 
19 

35 
15 

61 
25 

58 
39 

54 
30 

51 
32 

48 

26 

49 

14 

53 
33 

50 
32 

44.7 
24.4 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 

Mm 

53 
29 

44 
15 

16 
0 

39 
6 

56 
33 

39 
31 

49 
35 

46 

32 

33 
28 

51 
20 

45 
28 

38 

26 

36 

22 

26 
18 

29 
21 

39 
11 

52 
21 

68 
36 

42 
17 

35 
14 

61 
23 

30 
37 

55 
28 

32 
34 

47 
25 

54 
15 

53 
32 

51 
31 

43.0 
23.9 

S««  R«Ur*tic«  NoIm  following  SUUoa  loda: 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

FEBRUARY  1970 


Day  ol  Month 


SOUTHEAST  0 
ALSICN 

BRPOKPDRT  DAN  52 

0IX0N  SPRINGS  ACR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

HARRIS8URG 

MCLEANSBORO 

MT  CARMEL  1  NNW 

MUUNT  VERNON 

ROSICLARE 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


37      44  41 


-  3 
37 


37 
-  2 


32 
-  2 


45     46  40 


47     47  41 


47     47  34 


51  50  36 
36     35  29 


47     42  42 


46  42  37 
26     26  21 


48  42  40 
28     29  23 


48     41  37 

22     23  20 


33     27  31 


34     31  31 


34     29  31 


34  45  62 
15     22  34 


34  43  03 
14     19  31 


40 
1* 


61  35 
24  17 


59  30 
24  1* 


50     49  44 


53 
36 


52  53 
28  32 


55  55 
31 


51  53  52 
39     32  30 


48  42  60 
28     18  33 


48  40 
27  8 


49  41 
25  11 


49 
28 


48  42 
22  16 


48  40 
25  13 


4  7  40 
21  10 


48  42 
22  12 


50  43 
28  12 


56 
33 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

u  nset 

I! 

ant 

CO 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

CK 

.50-. 99 

1.99 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direcl 

Result 
Speec 

Averc 

Fastei 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

6 

1.00- 

2.00 

Total 

CAIRO  WB  CITY 

35 

SW 

18 

5 

4 

4 

2 

0 

0 

15 

44 

6.5 

CHICAGO  0 1  HARE  AIRPORT 

26 

4.0 

9.4 

30  +  + 

34 

25 

69 

73 

62 

67 

11 

4 

2 

0 

0 

0 

17 

6.4 

CHICAGO  MIDWAY  AIRPORT 

26 

4.8 

13.0 

32 

NW 

25 

68 

72 

63 

66 

9 

5 

3 

0 

0 

0 

17 

51 

6.5 

MOLINE   WB  AIRPORT 

27 

5.5 

12.1 

30 

NW 

02 

69 

70 

60 

65 

7 

5 

2 

0 

0 

0 

14 

66 

5.4 

PEORIA  WB  AIRPORT 

28 

3.5 

11.9 

38 

NW 

02 

73 

75 

60 

63 

5 

6 

2 

0 

0 

0 

13 

o9 

6.1 

RDCKFORD  WB  AIRPORT 

29 

4.2 

11.6 

28  +  + 

27 

04 

76 

77 

67 

71 

13 

3 

1 

0 

0 

0 

17 

6.0 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

27 

4.0 

13.7 

31 

NW 

02 

77 

80 

64 

67 

6 

2 

4 

0 

0 

0 

12 

59 

6.1 

See  Reference  Notes  Following  Suiion  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1970 


Day  ol  month 


1 

2 

3 

4 

J 

8 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»       •  ♦ 

NORTHWEST  01 

OIX0N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

4 

4 

1.3 
3 

3 

2 

T 

2 

1.6 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

2.0 
2 

2 

i 

T 

T 

T 

FREEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  gno 

T 

3 

.1 
3 

2 

1.0 

2 

2 

1 

1 

4.0 

4 

.2 
4 

3 

3 

.1 
3 

3 

T 

T 

3 

2 

2.0 
3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 
T 

9.0 

5 

4 

4 

4 

3.0 
7 

7 

7 

1 

1.0 
2 

2 

2 

HOL INE   MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

t' 

1.4 
T 

1 

T 

1 

1 

1.4 

T 

1 

T 

T 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

T 

1 

1 

1.0 
2 

1 

1 

1 

1 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1.0 
1 

1 

1 

2.0 
2 

2 

1 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

2 
•  6 

T 

1 

1 

.8 

1 

1 

1 

T 

3.7 
T 

T 

2 
■  4 

T 

2 
•  4 

T 

1 

.2 

1 

1 

T 

T 

1 

1 

.7 
T 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

•      *  * 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

5 

.5 
5 

4 

3 

3 

T 

2 

.3 

2 

2 

T 

2 

.5 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

.3 

2 

.7 
2 

T 

2 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

•  1 
T 

T 

'l 

T 

T 

T 

1  •  2 
1 

■  5 

2 

1 

1 

1.6 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

2  .0 

2 

.  1 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

•  3 
T 

T 

1 . 1 

T 

1 

T 

T 

2.9 

1 

T 

1 

T 

I 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2  >C 
T 

T 

2 
.2 

2 
.2 

2 
.2 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

CHICAGO  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.2 

T 

T 

.6 

T 

T 

T 

T 

3.1 

2.2 

3 

T 

i 

T 

3 

.2 
2 

i 

T 

2 

.2 

! 

i 

1 

2.1 
T 

T 

2 

2 

1 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 
T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

2.0 

2 

T 

2 

.5 

3 

T 

3 

3 

3 

1 

1.0 
2 

2 

T 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

1 

3 

2 

] 

«       *  • 

WEST  03 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.5 
1 

T 

1 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.3 

2.0 
2 

.5 

1 

] 

T 

.3 

T 

8UINCY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.6 

.1 
1 

T 

.5 

2.5 
2 

2 

T 

T 

T 

•      •  • 

CENTRAL  0*. 

BLO0MINGT0N  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

.8 

2 

1 

.3 
1 

T 

1.0 
I 

1 

T 

T 

T 

OECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

3.0 

3 

1 

T 

2.0 
2 

1 

T 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

2.0 

2 

2 

- 

. 

PEORIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

T 
T 

3.5 

1.2 
4 
.  5 

4 
*  6 

T 

3 
■  7 

.8 

3 
•  6 

.1 
3 
.  6 

3 
.6 

3 
.  5 

2 

•  4 

2 
•  3 

.2 
T 

.1 
T 

T 

T 

T 

*       •  * 

EAST  05 

HOOpEStDN 

snowkall 

SN  ON  GND 

iA 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.5 

.5 
1 

T 

T 

2.0 
2 

] 

I 

T 

T 

T 

T 

KANKAKEE  3  Sw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

i.i 

T 

T 

T 

.< 

T 

.6 

T 

.2 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1.5 

T 

T 

T 

2.C 

T 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.! 

T 

4.C 

y 

T 
T 

URBANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

.8 

2.' 

T 

.2 

2.1 

1 

3 

T 

T 

•       *  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

CARLINVILLE 

SNOWFALL 

SN  ON  gno 

T 

T 

1.0 
T 

T 

4.0 
4 

T 

3 

2 

T 

MQRR 1 SONV I LLE  *  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
T 

T 

T 

.8 
T 

T 

T 

T 

2.3 

2 

2 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.7 

.7 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

.1 
T 

2.4 
2 
.  2 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

X 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.0 
1 

T 

T 
T 

T 

6.0 
6 

4 

3 

I 

T 

•       •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

3.0 

3 

2 

T 

1 

1 

T 

VANDAL  I A   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

.3 

1.0 
1 

1 

T 

.6 

1.7 
2 

2 

T 

T 

T 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  L"™°» 


Continued 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

1  5 

6 

t  g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

1 

1 

1 

4 .  0 

4 

1 

5 

4 

2 

1 

SOUTHWEST  08 

**P4plA    i  c 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 , 3 
1 

*  6 

,7 
T 

2.3 

2 

2 

1 

T 

fici  i  cull  i  C    CD    Ii  i  iiMIU 
BcLLtVlLLt            ILL    UN i V 

INUnrflL L. 
SN  ON  GNO 

2  ,o 

T 

2 

•  0 
T 

3.0 
1 

2.5 
1 

1 

T 

Cairo  wb  city 

iNUWr-  flL  L 

SN  ON  GNU 

'l 

1 

1  T 

1 

1 

T 

T 

SPARTA 

c  Mnuc A  1  1 
SNUWF  ALL 

SN   ON  GNO 

1 

1 

1.0 
1 

4 .  G 
4 

4 

3 

T 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  gnd 

1.0 
1 

1 

1  1 

3.0 

2 

2 

1 

GOLCONOA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

1.0 
1  1 

T 
T 

3.0 
3 

2 

1 

T 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

2 

T 

1.0 
T 

4.0 

4 

T 

4 

4 

1 

T 

MOUNT  VERNDN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

T 

T  T 

T 
T 

T 

4.0 

4 

T 

4 

3 

1 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

■£ 

CD 

Day  of  month 

ge 

ep 

1 

4 

Q 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CO 

IINl 

URBAN/) 

4 

7AM 

31 

31 

28 

23 

27 

SO 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

29 

29 

28 

29 

31 

31 

27 

28 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

29.9 

MAX 

31 

31 

31 

28 

27 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

29 

29 

29 

31 

31 

31 

28 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30.4 

MIN 

31 

31 

26 

23 

22 

27 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

29 

29 

28 

28 

29 

31 

27 

27 

28 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

29.3 

a 

7AM 

31 

31 

31 

28 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30.9 

MAX 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31.0 

MIN 

31 

31 

31 

28 

28 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30.8 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIUNS 

t>8 

DATE 

18 

i.0w?ST  TEMPERATURE 
STOCKTON 

-  14 

DATE 

C3 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
2  STATIONS 

3.08 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
LA  HARPE 

.13 

GREATEST  1   DAY  PRECIPITATION 

ANNA  1  E 

1.00 

DATE 

22 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
2  STATIONS 

11.0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
FRFEPORT  SEWAGE  PLANT 

9 

DATE 

C9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


kiaioN 
him 

ALEXIS  WATERWORKS 

ALTON  0*1  ZA 

INN*  1  ( 

ANT I0CH  1  NM 

AAC0NN£  NATIONAL  LAS 

1INLCV 

AUGUSTA 

AURORA  COLlEG" 

AVON  J  N£ 
■AAR|NCT0» 

•  AMY 

Bf AROSTOwN 

BFLLEVUlE  10  ILL  L)NIv 

•  *L V  IO£t(  JEHACf  »LANT 
lENTtEY  1  E 

IENTQN  FOREST  SERVICE 
BLOOHlNGTON  wAT'RwQRKS 
BLOONInGTON  N1AHAL 

•LUFFS 

|B0O<RjRT  DAN  »l 
CAHOKIA 

CAIRO  Ml  CITy  | 
CANTON  1  ESE 
CARSONOALE  SE  AGE  PL 
CARL  I Nv I  LIE 
CARLYLE  RESERVOIR 

C ARM  |    6  SM 
CENTMLIA  2  S» 

CWANNAHDN  DRESDEN  1SL 

CHARLESTON 

CHEMD4 

CHESTER 

CH1CAK  CALUNFT  T*  HftS 
C"ICACO  NAvFR  P»P  JT A 

cicaco  o  xaie  *i*0?rt 

CHICA&0  RDSEl*N>)  phpO  R 
CICACO  RACINF  »| 
CICACO  SAN  OIST 

CKACO  S  Hilt*  »L»NTR 
C*CO  SPRINGFIEl"  »N»6  R 
CNlCACa  UNIVERSITY  ■ 
CKACO  Hi  A  ('PORT  I 
iCICAGQ  MB  CITY  NO  2  * 
C»IlLlCOTME 
CISNE  2  ESE 
CLINTON  1  SSm 
COIOEN  I  S 
CUlTEAVIUf  t  l|H 

CRETE 
DANVILLE 

DANVILLE  SEUACE  PLANT 
OfCATUR 
OF  KALI 
DIXON 

Otxnr*  SPRINGS  Af.h  C 
DfMNS  2  NE 
OU  QUOIN  1  NNW 
EOELSTEIN 

EPwAROSVlLLE 
EFFINGHAM 
ELGIN 

F*IA|URY  ■ATEB«na<TS 

FAIRFIELD  RAOIJ  mFIH 
FARMER  CITY 
FLORA  2  NW 
FPEEPORT 

F> EFFORT  SEWAGE  plant 
FULTON  DA«*  1) 

GALENA 
GALESBUPG 
GALVA 
GENE  SEO 
GIBSON  CITY 
GLADSTONE  DAM  II 
GOLCONDA  Dan  Si 
GULDEN  I  Ntf 
GRAFTON 

C* AND  TOMER  2  N 

GREENFIELO  1  S 
GREENUP 

GPEENVILLE  1  F 
G* I GGS V I  LLE 
MARDIN 
MARRISBURG 

HARR  |  SBl>RG  OMP-S*L  PL 

HAVANA  POWER  STATION 

hENNEPJN   PQw£B  FLANT 
HtLLSBjRQ 

NOOPESTON 

MUTSONVILLE  POWER  PL 
ILLINOIS  CITy  DAN  16 
JACKSONVILLE 
JERSEVvlLLE  2  Sw 
JlLlET  BRANDON  AO  OAN 
JOLIET 

•  i  .  ■  j  ■  -  ■    S  Sm 
KAKXRKEE  SEWAGE  PLANT 
RE  I ThSBURG  1  nm 


003  3 

00T2 

Mil 

01  I* 

on' 

OIOJ 
021' 
01BI 
OJJO 
0391 

039* 
0**2 
0**9 
o-w 

09  ie 

OBOE 

:'ti 

OTBjB 

O'Bl 
0**1 
11*0 
116* 
1230 

WAS 
12*0 
1290 

m* 
ISie 


1*91 

1511  ' 

15*2 

19*9  I 

13S2  : 

1S37  ; 

1362  ' 


1627  : 
166* 

1T*3  : 

ITT3  ( 

19**  : 

2011  ' 
21*0  ( 
21*3  ( 
2193  ( 
2221  I 
23*»  | 
233)  ' 
2*P  I 
2*9J  I 
26*2  I 

2679  ( 
2661  I 
273*  ( 
2923  ' 
29)1  ( 
2991  { 
J109  ( 

mi  : 

1262  ( 
9290  ; 

»12  | 

9320  < 

3933  ' 

331*  I 

3*1)  I 

3*93  t 

3522  ( 

3531.  c 

3572  ( 

3395  ( 

3666  ' 
3613  f 
36S3  C 
»TlT  c 
3!SW  C 
3B79  ; 

9BB*  ( 

39*0  C 
*ilJ  ! 
*10«  C 

•  198  [ 
*3lT  e 
*333  - 

***2  : 

**69  - 
*930  e 


IS  ECWAADS 
01  MERCER 
03]  MARREN 

NAOISCN 

UNION 

LAKE 

DUPAGE 

Gil  >A3N|NCTQN 
0]  HANCOCK 
31  KANE 

09  Fulton 

">2  LAKE 
PIKE 
CASS 
St  Clair 
BOQNc 
HANCOCK 

franklin 

"clean 

mclean 


KFkANEE 

REMANEE    I AKER  PARI 

LAC ON  2  E 
LA  HARPE 

LANARK 

LA  SALLE  1  S 
LAWRENCE V I LLE 
LINCOLN 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 
lICKPORT  )_..  HQUSE 


*TlO  ( 

R^  *T19  I 

*I03  1 

*I29  ( 

*BT9  ( 

4923  ' 

*9»7|  : 
367' 


SCOTT 
NASSAU 
ST.  CLAIR 
ALEXAN3ER 

FULTON 
JACKSON 
MACOU*IN 

Clinton 

"«IT£ 

CLINTON 

GAUNDv 

COLES 

MCLEAN 

AANDOlP" 

COOK 

COOK 

coo* 

CPQK 
COOK 
CGOK 

COOK 
COOK 
COOK 
COOK 
COOK 
PEOPIA 

WAYNE 

OE  WITT 

UNION 

RANDOLPH 

KILL 

VERMILION 
VE  R" 1L ION 
MACON 
DE  KALI 
LEI 

MCLEAN 
PERBY 

PIOPI A 

MADISON 

EFFINGHAM 

KANE 

LIVINGSTON 
WAYNE 
OE  WITT 
CLAY 

STEPHFNSDN 
STEPHENSON 
■MITES10E 

JO  PAVIESS 

KNOX 

HENRY 

HENRY 

FPRD 

HENDERSON 
POPE 


CXEENf 

CUMBERLAND 

BOND 

PIKE 

Calhoun 
SALINE 
SALINE 

MASON 

Putnam 
montgomery 

verm  i l ion 
crawford 
ock  island 

MORGAN 
JERSEY 
KILL 
*ILL 

KANKAKEE 
KANKAKEE 
M£RCE« 

HENRY 

HENRY 

MARSHALL 

HANCOCK 

CARROLL 

SALLE 
LAWRENCE 
LOGAN 
COLES 
KILL 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


ILL •  STATE  POLICE  "A010 
GENE  L  BURGESS 
MUNICIPAL  WATERWORKS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  ION  HAAUINE 
THOMAS  G.  ROBINSON,  JR 
ARGONNE  national  LAI 
JAMES  w,  HILLSPAUCH 
REX  J,  HOLMES 
AURORA  COL  PHYSICS  OEPT 

JAMES  R  H1TCHELL 
RICHARD  E*  KILLER 
GEOROE  E.  GRIOER 
THOMAS  E.  PHELPS 
GEORGE  KAPUSTA 
CITY  0*  BEL VI OERE 
hOuaro  m.  COFFman 
MAX  R  CRAIN 
BLOO-INGTQN  uaT£RwORkS 
ILL  STATE  NORMAL  UNI 

VERNON  A.  NQRTRuP 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT, 

U  S  HEATHEK  BUREAU 

RADIO  STATION  WflY5 

HUGH  B,  BOVO 

JACK  A,  CAMPBELL 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

HUBERT  SOHLEBER 

CITY  OF  CENTRAL  I A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EASTERN  ILL.  UNIV. 
jOStPH  H.  SQNMER 
ROBERT  H.  GARKIS 
CHICAGO  SANITARY  OIST 
CITY  ENGR  WATER  PuRIF 
U  S  WE ATHE"  BUREAU 
CITY  ENGR  HAT£R  PU«IF 
CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO   S  AN  I T *K  Y  OIST 

CITY  ENGR  WATER  PUPIF 
CITY  ENGR  WATER  PuRIF 

u  s  he ATHtR  bureau 

U  S  WEATHER  RuREAU 

U    S   WE ATH£R  RuREAU 
DON  H.  CONNOR 

UNION  OIL  CO, 
R.  E.  P I TRAT 
R.  G,  ANDEASOr* 
C  WARREN  BIRCHLE" 

VILLAGE  OF  CRETE 
INTERSTATE  HATER  CP 
DANVILLE  SEHAGE  PLANT 
ETHblOA  c,  COONRAOT 
NORTHERN  ILLIMUS  UNIV 
ROBERT  H.  NELL  I S 
DIXON  SPRGS  ACRIC  CNTR 
ADA  A.  DE VINE 
RAOIO  STATION  WQQn 
HARULO  0.  PRICE 

MRS ■  DE VERA  M.  GEIHART 
CLIFFORD  - .  MANUEL 
MISS  MYRTLE  E.  SPIEGLER 
OEPT  OF  HATER wORkS 
RADIO  STATION  WFIH 
NQRAH  YEAGLE 
V  A  HALE 
JOHN  SCHBQDER 
ALVlN  H,  TINH 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KRAFT  FOODS  COMPANY 
CITY  WATERWORKS 
RONALD  A.  HOLT 
MUNICIPAL  UTILITIES 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1970 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist, 
P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",   Champaign,    Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS'*. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  ^ata,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Da*~a"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  ard/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 
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-  .12 

1 .65 

26 

7 

26 

> 

1 

1 

WALNUT 

43.5 

25 

0 

34.3 

- 

2.5 

57 

3 

4 

26 

945 

0 

1 

27 

0 

2.39 

.08 

.67 

26 

12.0 

2 

25 

a 

1 

0 

DIVISION 

33.9 

- 

2.0 

1 .95 

-  .40 

6.3 

•      •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

39.3 

21 

6 

30.5 

53 

22 

9 

28 

1064 

0 

6 

30 

2.41 

1.00 

26 

13.3 

10 

26 

; 

2 

1 

AURORA  COLLEGE 

41.8 

25 

9 

33.9 

1.6 

54 

2 1 

1 2 

26 

960 

o 

4 

26 

o 

1.88 

.  62 

•  46 

25 

9.0 

3 

25 

6 

0 

o 

B ARR I NGTON 

40. 5M 

23 

B« 

32. 2M 

54 

22 

9 

28 

1011 

0 

28 

- 

2.15 

.69 

26 

14.1 

1 1 

26 

5 

2 

o 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

42.4 

27 

2 

34.8 

.1 

59 

21 

15 

28 

929 

0 

3 

24 

2.12 

-  .56 

.58 

25 

11.8 

8 

26 

6 

2 

o 

CHICAGO  UNIVERSITY         /  /R 

40.9 

28 

5 

34.7 

_ 

1.6 

55 

4* 

15 

15 

931 

0 

3 

23 

0 

2.64 

-  .05 

1.05 

25 

6 

2 

1 

CHICAGO  WB  AIRPORT  lit. 

42.1 

28 

a 

35.2 

- 

1.1 

58 

3 

16 

15 

919 

0 

3 

23 

■ 

2.69 

-  .05 

1  .06 

26 

17.6 

9 

26 

5 

2 

1 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2  R 

39.2 

27 

8 

33.5 

54 

3 

14 

15 

969 

0 

6 

25 

0 

2  .96 

1.01 

26 

6 

2 

1 

DE  KALB 

42.0 

24 

i 

33.2 

_ 

1.1 

53 

21 

8 

28 

979 

0 

3 

28 

0 

1.84 

-  .59 

.50 

20 

7.6 

5 

26 

6 

1 

0 

JOLIET 

44.4 

27 

OM 

35. 7M 

56 

4 

899 

0 

0 

25 

0 

0 

2.01 

D  .90 

26 

9.0 

4 

26 

0 

MARENGO 

42.5 

23 

5 

33.0 

54 

21 

6 

28 

966 

0 

2 

26 

0 

1 .36 

.47 

20 

10.0 

7 

26 

5 

0 

0 

MORRIS  5  N 

42.5 

24 

9 

33.7 

3.6 

55 

3 

13 

29+ 

964 

o 

2 

29 

0 

1.92 

-  .36 

.72 

26 

11.3 

9 

2  6 

5 

2 

0 

OTTAWA 

44.4 

27 

2 

35.6 

2.1 

57 

3 

15 

28 

697 

0 

0 

24 

0 

2.01 

-  .57 

.68 

25 

10.1 

3 

25 

7 

1 

0 

PARK  FOREST 

41  .OM 

22 

1 

31 .6M 

56 

3 

12 

15 

1035 

0 

2 

3  j 

0 

1.67 

1.20 

25 

7 

26 

2 

1 

1 

PERU  SEWAGE  PLANT 

40  ■  6 

22 

9 

31.6 

6.4 

54 

3 

10 

28 

1026 

0 

6 

30 

0 

2.57 

-  ,03 

1.20 

25 

15.0 

6 

25 

B 

1 

I 

WAUKEGAN   4  WSW 

37.9 

23 

9 

30.9 

_ 

3.4 

52 

4 

12 

16 

1051 

0 

7 

27 

0 

2.31 

-  .07 

1.17 

26 

13.0 

10 

26 

5 

2 

1 

WHEATON  3  SE 

43. BM 

23 

7 

33. 8M 

57 

21 

10 

16 

955 

o 

1 

2  6 

0 

2.10 

1.11 

26 

11.7 

5 

26 

4 

1 

1 

DIVISION 

33.4 

- 

2.7 

2.17 

-  .33 

11.8 

•      •  • 

WEST  03 

GALESBURG 

43.3 

25 

7 

34.5 

62 

3 

12 

14 

937 

0 

2 

27 

0 

1.47 

-  1.38 

.62 

25 

6.7 

3 

25 

3 

1 

0 

GOLDEN  1  NW 

47.3 

26 

6 

38.0 

66 

B+ 

15 

16 

829 

0 

2 

26 

0 

1  .85 

-  .91 

.81 

2 

4.5 

1 

25 

3 

2 

0 

LA  HARPE 

46.9 

37.0 

1.9 

67 

3 

16 

28 

859 

0 

0 

2  6 

0 

2.65 

.15 

.  78 

2 

9.0 

2 

10 

e 

1 

0 

MONMOUTH 

44.9 

26 

5 

35.7 

- 

2.t 

62 

3 

12 

28 

900 

0 

1 

24 

0 

1.80 

-  .93 

.48 

25 

5.8 

1 

25 

6 

0 

0 

QUINCY 

47.7 

30 

4 

39. 1 

2.5 

72 

8 

20 

28  + 

799 

0 

1 

20 

0 

2  .60 

.04 

1  .04 

2 

2.7 

0 

7 

2 

1 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

44.9 

29 

7 

37.3 

69 

8 

20 

28  + 

852 

1 

2  2 

o 

2.67 

1.25 

2 

4.7 

1 

26  + 

4 

2 

1 

RUSHVILLE 

46.1 

26 

6 

36.4 

- 

3.5 

69 

8 

11 

15 

682 

o 

2 

27 

0 

3.05 

.35 

1 .00 

25 

9.5 

1 

DIVISION 

36.9 

2.5 

2.30 

.40 

6 . 1 

•       •  • 

CENTRAL  04 

BLOOMINGTDN  NORMAL 

45.5 

27 

2 

36.4 

- 

2.7 

61 

3 

13 

16 

879 

0 

1 

27 

0 

1.91 

-  .88 

.45 

26 

6  3 

1 

26+ 

7 

0 

o 

C  HE  NO A 

44.1 

27 

3M 

35. 7M 

60 

3 

1  1 

16 

901 

0 

1 

26 

0 

1.15 

.33 

25 

6.9 

1 

16+ 

4 

0 

0 

DECATUR 

47.5 

28 

7 

38. 1 

2.8 

66 

8 

1  4 

16 

626 

0 

0 

24 

0 

2.26 

.62 

.69 

26 

5 

1 

u 

FARMER  CITY 

47. 3M 

27 

3" 

37. 3M 

62 

6 

13 

15 

650 

0 

0 

0 

1 .99 

.63 

26 

3.3 

1 

28+ 

6 

2 

0 

HAVANA  POWER  STATION 

48. BM 

28 

6 

3b.  7H 

- 

1.3 

68 

8 

19 

15 

610 

0 

0 

26 

0 

2.30 

-  .54 

.79 

26 

4.0 

1 

28+ 

6 

2 

0 

LACON  2  E 

45.4 

26 

2 

35.6 

61 

3 

12 

16 

901 

0 

0 

28 

0 

1.77 

.67 

25 

5.0 

2 

28+ 

6 

1 

0 

LINCOLN 

46.7 

28 

S 

37.8 

2.2 

66 

8 

16 

16 

836 

0 

0 

23 

0 

1.70 

-  1.21 

.70 

26 

2.3 

1 

18- 

4 

1 

0 

MASON  CITY  3  S 

47.5 

28 

7 

38.1 

67 

• 

15 

16 

825 

0 

0 

2  3 

0 

1.81 

.68 

25 

2.0 

2 

17 

5 

1 

0 

MINONK 

42.5 

26 

2 

34.4 

60 

3 

14 

16 

945 

0 

4 

24 

0 

.47 

26 

6 

28 

■> 

0 

PEORIA  WB  AIRPORT           1  IK 

43.4 

27 

1 

35.3 

2.3 

60 

3 

14 

16 

914 

0 

2 

27 

0 

1.60 

-  1.25 

.51 

25 

8.3 

3 

2  6 

- 

1 

0 

PRINCEVlLLE   1  N 

43.9 

26 

4) 

35.2 

60 

3 

12 

16 

*17 

0 

1 

27 

0 

1.70 

-  .78 

.47 

25 

10.3 

4 

25 

8 

0 

u 

DIVISION 

36.6 

2.6 

1.82 

-  .95 

3.4 

•      •  % 

EAST  05 

DANVILLE 

47.3 

28 

3 

37.8 

2.0 

60 

B 

12 

16 

834 

0 

0 

24 

D 

2.03 

-  .74 

.94 

26 

1.7 

T 

10 

1 

0 

HOOPESTON 

44.1 

27 

I 

35.6 

3.3 

56 

3 

14 

16 

904 

0 

1 

2  8 

■> 

1.98 

-  1.03 

1.09 

26 

3.5 

2 

18 

1 

1 

KANKAKEE   3  Sw 

43.5 

27 

2 

35.4 

2.3 

56 

3 

15 

16 

911 

0 

2 

25 

0 

1.41 

-  1.00 

.79 

26 

6.6 

4 

26 

1 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

43.9 

26 

5 

35.2 

57 

3 

13 

16 

917 

0 

1 

28 

-1 

2.06 

-  .69 

.86 

2  6 

6.6 

1 

26+ 

1 

0 

PONT  I  AC 

45.0 

27 

5 

36.3 

2.3 

58 

3 

15 

16 

B83 

0 

1 

26 

- 

1.47 

-  .97 

.90 

26 

10.3 

6 

26 

1 

0 

RANTOUL 

45.4 

28 

1 

36.8 

57 

6+ 

17 

15 

668 

0 

0 

26 

1 

D 

1.66 

.73 

26 

17 

1 

u 

URBANA 

44.9 

29 

S 

37.4 

2.1 

63 

a 

IB 

16 

849 

0 

1 

23 

0 

2.30 

-  .67 

1.10 

25 

6.4 

3 

1 

1 

Precipitation  ' 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 

Continued  MARCH  1970 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

m 

a 

a 

1 
Q 

No.  ol  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

« 

i 
s 

.50  or  More 

1.00  or  More 

o  ? 

il 

S  k 

Si 

S  | 

si 

5  o 
■J 

WATSEKA  2  NW 

45,3 

26.7 

36.0 

59 

2  1 

1  5 

16 

891 

0 

1 

27 

0 

3.42 

.49 

1,24 

26 

8.0 

3 

17  + 

6 

2 

1 

DIVISION 

36.3 

-  2.3 

2  •  07 

-  .69 

5.9 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  0AM  26 

47.0 

29.6 

38.3 

67 

9 

20 

16 

821 

g 

25 

Q 

2.25 

.47 

26 

1.0 

1 

12 

9 

0 

0 

CARLINVILLE 

0 

0 

24 

0 

-  1.15 

2 

2,0 

1 

1  7 

7 

1 

0 

GR1GGSVILLE 

47. 7M 

27. 9M 

37. BM 

-  3.5 

71 

8 

17 

16  + 

834 

0 

2 

26 

0 

1.98 

.81 

2 

5,5 

2 

18  + 

2 

0 

49.4 

29.6 

39.5 

-  3.3 

67 

8 

15 

16 

783 

0 

0 

25 

0 

1.87 

-  1.30 

.53 

26 

6 

1 

0 

JACKSONVILLE 

45.6 

2B.0 

36.8 

-  4.5 

69 

9 

17 

16+ 

866 

0 

3 

26 

0 

2.14 

-  .61 

.64 

2 

3.3 

2 

18 

5 

2 

0 

49.4 

29.9 

39.7 

68 

9+ 

17 

16 

779 

0 

0 

21 

0 

1 .66 

.59 

26 

3.0 

2 

12 

5 

1 

0 

HORR I SONV I LLE  *  SE 

30.4 

38.5 

_  2,8 

g 

1 9 

1 6+ 

815 

0 

1 

24 

0 

2.07 

_           ^  £^ 

2.2 

18  + 

P  ANA 

46.9 

30^3 

36.6 

-  3.2 

67 

8 

19 

16 

810 

0 

1 

24 

0 

1.71 

-  1.22 

!53 

26 

5.2 

2 

12 

5 

1 

0 

SPRINGFIELD  WB   AIRPORT  R 

45.  B 

30.0 

37.9 

-  2.3 

67 

8 

16 

16 

0 

1 

23 

0 

1.99 

-  .89 

.76 

2 

4.3 

1 

26  + 

4 

1 

0 

SPRINGFIELD  4  SE 

46. 1M 

29. OM 

37. 6M 

69 

9 

20 

16 

845 

0 

0 

27 

0 

2.16 

.80 

26 

.5 

T 

24 

5 

3 

0 

VIRDEN  1  SSW 

47.5 

29.8 

38.7 

67 

8 

16 

16 

810 

0 

0 

23 

0 

2.68 

.69 

2 

3.1 

9 

1 

0 

WHITE   HALL   1  E 

48.6 

_  3  B  2 

9  + 

796 

0 

0 

23 

0 

2.54 

2.0 

2 

5 

DIVISION 

38.4 

-  3.6 

2  09 

-  .87 

2.9 

*       *  * 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

47.5 

31.3 

39.4 

65 

B 

19 

16 

784 

0 

0 

19 

0 

1.78 

-  1.56 

.73 

26 

2.0 

2 

18 

6 

1 

0 

EFFINGHAM 

48.9 

31.2 

40.1 

-  1.5 

68 

8 

15 

16 

767 

0 

0 

22 

0 

1.98 

-  1.50 

.60 

26 

1.5 

2 

18 

5 

1 

0 

FLORA   2  NW 

49.5 

32.4 

41.0 

-  3.0 

68 

e 

17 

16 

736 

i  7 

3.33 

.75 

2 

6.5 

4 

17 

8 

3 

0 

M  A  a  C  U  A  I  1       1  F 

4  7  •  7M 

30.3 

39  •  OM 

57 

3 

14 

16 

802 

0 

0 

22 

0 

2.42 

•  55 

1 B 

8 

1 

0 

MATTOON 

45.7 

29.9 

37.8 

66 

6 

15 

16 

837 

0 

2 

23 

0 

2.05 

.74 

25 

1.5 

T 

17  + 

1 

0 

MOWEAQUA 

48.0 

29.7 

38.9 

66 

8 

15 

16 

803 

0 

0 

23 

0 

1.52 

.37 

25 

1.0 

6 

0 

0 

NEWTON 

47.5 

31.5 

39.5 

66 

8 

15 

16 

784 

0 

1.85 

0 

OLNEY   2  S 

50.4 

32.1 

41.3 

-  2.8 

67 

8 

13 

16 

726 

0 

0 

16 

0 

2.09 

.52 

2 

4.5 

3 

17 

8 

1 

0 

PALESTINE 

48.5 

32.1 

40.3 

-  2.8 

66 

8 

16 

16 

758 

0 

0 

18 

0 

1.97 

-  1 .56 

.  60 

25 

4.5 

3 

17 

1 

0 

PARIS  WATERWORKS 

47.3 

30.1 

38.7 

-  2.1 

63 

B 

15 

16 

809 

0 

1 

24 

0 

2.22 

-  1.02 

.50 

26 

3.0 

2 

17 

8 

1 

0 

SALEM 

49.6 

31.5 

40.6 

68 

8 

15 

16 

749 

0 

0 

18 

0 

2.51 

-  .94 

.72 

25 

7 

1 

0 

tiic  r  n|  A 

48.0 

29.9 

39.0 

66 

B 

15 

16 

798 

0 

0 

24 

0 

2.00 

-  1.35 

.55 

26 

3.0 

1 

17 

7 

1 

0 

VANDAL  I  A  FAA  AIRPORT 

47.4 

31.4 

39.4 

67 

8 

18 

16 

786 

0 

0 

21 

0 

1.79 

.66 

25 

1.0 

1 

16  + 

5 

1 

0 

WINDSOR 

47.4 

29.3 

36.4 

-  2.5 

66 

8 

15 

16 

820 

0 

1 

23 

0 

2.26 

-  1,11 

.  64 

26 

3.0 

1 

1  7  + 

7 

1 

0 

DIVISION 

39.5 

-  2.7 

2,13 

-  1.33 

2.9 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

50. OM 

33. 2M 

41. 6M 

-  4.5 

67 

8 

22 

16 

726 

0 

0 

15 

0 

6.21 

1.42 

1.59 

17 

14.8 

8 

17 

8 

4 

3 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

50.9 

31.2 

41.1 

68 

9+ 

15 

16 

735 

0 

.53 

25 

2 

17 

1 

0 

CAHDKIA 

49.  1 

26.9 

39.0 

72 

9 

18 

1 6 

798 

0 

0 

24 

0 

1.52 

.  57 

25 

T 

T 

29+ 

7 

1 

0 

f  A  T  R  R    UR    f  T  T  V  D 

50.5 

37.3 

43.9 

-  4.3 

67 

2 

27 

15 

647 

0 

0 

6 

0 

7.12 

2.33 

1.91 

17 

11.8 

8 

17 

1 1 

3 

3 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

51.1 

34.0 

42.6 

-  3.6 

70 

8 

19 

16 

685 

0 

0 

14 

0 

5.22 

1  .03 

1.07 

2 

7.0 

S 

17 

12 

2 

2 

CARLYLE  RESERVOIR 

47.6 

30.5 

39.1 

65 

9+ 

21 

16+ 

795 

0 

2  iL 

2.26 

.70 

26 

3.0 

2 

17 

6 

1 

0 

rnanCN   5  Q 

{,  J  O  1  >  C    '     C  5 

51.0 

32.6 

41.8 

67 

8 

19 

16 

711 

0 

0 

16 

0 

5.49 

1.07 

17  1 

9 

5 

3 

DU  QUOIN   1  NNW 

50.5 

32.6 

-  4.0 

19 

1 6 

716 

0 

0 

16 

0 

4.79 

1,00 

1  .42 

2  5 

MAKANDA   1  NW 

50.5 

34.0 

42.3 

6B 

8 

22 

16 

699 

0 

0 

15 

0 

5.72 

1.10 

17 

9.0 

3 

17+ 

10 

4 

1 

MARION  4  NNE 

51.4 

33.8 

42.6 

-  3.4 

66 

7+ 

18 

16 

686 

0 

0 

14 

0 

1 .00 

1.10 

2 

17.1 

4 

17 

10 

5 

3 

rtujnviLLE    ^  IK 

4B.9 

32.7 

40.  6 

67 

8 

21 

16 

743 

0 

3.94 

.60 

.81 

26 

3.1 

2 

18+ 

11 

2 

0 

SPARTA 

49,8 

33*1 

41.5 

-  4.3 

1 8 

1 6 

722 

0 

0 

12 

0 

4.22 

.62 

1.04 

25 

5.0 

1 7 

8 

1 

WATERLOO   1  WSW 

51.0 

32.5 

41.8 

72 

8 

20 

16 

710 

0 

0 

15 

0 

2.47 

-  .66 

.60 

26 

6.6 

3 

18  + 

£ 

1 

0 

DIVISION 

41.5 

-  4.2 

4.55 

.61 

7.7 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

51.2 

33.5 

42.4 

67 

9+ 

18 

16 

69  4 

0 

0 

13 

0 

3.35 

.78 

25 

10.9 

4 

17 

6 

4 

0 

BROOKPORT   DAM  52 

52.5 

34.9 

43.7 

68 

8 

20 

16 

652 

0 

0 

1  3 

0 

6.00 

3.16 

1.78 

18 

12.0 

8 

17 

11 

6 

4 

nTvflN    i:  DC  I  u  r,  c     »Cb  c 

51.7 

33.4 

42.6 

67 

8 

17 

16 

690 

0 

0 

15 

0 

5  .73 

1.78 

17 

10.0 

9 

17 

1 1 

4 

2 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

50.5 

33.1 

41. B 

-  3.0 

67 

8 

16 

16 

710 

0 

0 

16 

0 

3.48 

.75 

2 

11.0 

6 

17 

9 

3 

0 

HARRISBURG 

MCLEANSBORO 

50.7 

33.7 

42.2 

-  3.5 

68 

8 

IB 

16 

699 

0 

0 

15 

0 

4.66 

.81 

1.26 

2 

9.5 

6 

17 

10 

3 

1 

MT  CARMEL   1  NNW 

50.4 

32.1 

41.3 

66 

6 

16 

16 

728 

0 

0 

18 

0 

4.16 

.87 

17 

9.1 

5 

17 

8 

4 

0 

MOUNT  VERNON 

50.2 

32.7 

41.5 

-  2.8 

68 

8 

17 

16 

722 

0 

0 

17 

0 

3.92 

.15 

.95 

2 

6.5 

3 

18 

10 

3 

0 

ROSICLARE 

53.0 

34.3 

43.7 

70 

8 

17 

16 

654 

0 

0 

13 

0 

6.43 

2.03 

17 

11.0 

6 

17 

11 

; 

3 

DIVISION 

42.4 

-  3.1 

4.97 

.92 

10.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

■ 

O 
E- 

1  | 

2 

3 

4  | 

5  | 

s 

7 

8  | 

9 

10 
1U  | 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

ALE  DO 

2.03 

T 

.04 

.60 

.03 

DIXON 

1.5* 

.18 

.03 

.03 

T 

F RE 1 PORT 

1.83 

.27 

.15 

.13 

T 

T 

FREE PORT   SE  MACE  PLANT 

1.5T 

.16 

.02 

.10 

.13 

T 

T 

FULTON  OAM  13 

1.50 

.13 

.05 

.76 

■  09 

T 

T 

GALENA 

1.85 

.03 

.06 

1.12 

T 

CALVA 

1.53 

T 

.03 

,0] 

.02 

.06 

GENESEO 

2.2T 

T 

.17 

.07 

.01 

.21 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

1.9T 

.06 

.0* 

.15 

.1* 

ILLINOIS   C I  TV   QAM   16  // 

l.t7 

.07 

.08 

.31 

.07 

.09 

kEIThSBJRC  1  Nm 

1  ■  59 

.17 

.12 

.08 

KEHANEI 

)  2. OB 

.  1  J 

.30 

MOLlNE    MB   A I  R'QRT  R 

2.62 

.07 

.22 

.16 

.11 

.17 

MORRISON 

1.91 

.65 

MOUNT  CARROLL 

1.6b 

.13 

.59 

.09 

T 

T 

NEW  BOSTON  DAN  17 

2.29 

0* 

09 

49 

T 

OB 

PAN  PAH 

ROCHELlE   1  H 

AOCKFDRO  6  ENE 

ROC  KF  OR  n  MB  AIRPORT  //ft 

1.B9 

.10 

.08 

.24 

T 

T 

STOCKTON 

1.6* 

30 

T  I  SK  I  LHA 

2 .  A* 

.04 

!o8 

.08 

.12 

WALNUT 

2.39 

T 

.10 

.49 

.27 

•       •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIQCH  2  NW 

2  .A  1 

.13 

.0* 

.38 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

1.88 

.08 

.17 

.26 

1 

.01 

BARRINCTQN 

2.15 

.12 

.03 

.21 

■  21 

r 

T 

C HaNN AHON  ORESOEN   I Su 

2. AT 

.03 

T 

.20 

.15 

.18 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

2.12 

.11 

.05 

.99 

' 

T 

T 

T 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY  //ft 

2  6* 

.05 

T 

.16 

T 

.01 

.:. 

CKICAGQ  MB  AIRPORT  //ft 

2.'o9 

.03 

.03 

.21 

T 

T 

T 

•  :  . 

T 

CHICAGO  MB  CITY  NO  2  ft 

2.98 

.04 

.04 

.30 

T 

T 

•  :. 

.02 

OE  K  ALB 

1.8* 

.16 

T 

.36 

■  03 

T 

ELGIN 

3. SI 

.15 

.09 

.68 

■  21 

T 

jOLlET  BRANDON  RQ  QAM 

2.03 

.03 

.01 

.14 

■  13 

T 

.01 

JOLIET 

3  2.01 

.07 

.26 

.06 

LA  SALLE   1  S 

1.03 

.05 

T 

.06 

.03 

T 

MARENGO 

1.36 

.15 

T 

.22 

T 

T 

MARSEILLES  LOCK 

2.06 

.02 

■  01 

.21 

•  0* 

■  11 

M I L  L  BROOK 

2  13 

• 

• 

.3: 

MORR  I  S 

2^01 

.09 

MORA  ISSN 

1.92 

T 

.02 

*I7 

!oe 

OTTAWA 

2.01 

.02 

.03 

.23 

■  11 

PARK  FOREST 

1.6T 

PEOTQNE 

1.12 

T 

.01 

I 

PERU  SEWAGE  PLANT 

2.5T 

.04 

.05 

.11 

T 

.22 

STREATQR   2  ENE 

1.85 

.01 

.01 

.20 

■  23 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

2.33 

.07 

.02 

. :  - 

■  0* 

.08 

M AUK E GAN  A  wsw 

2.31 

MHEATON  3  SE 

2.10 

.05 

T 

.43 

T 

T 

T 

*       •  • 

weST  03 

AVON  5  NE 

T 

.22 

.02 

.83 

.02 

6ENTLEY  1  E 

lltl 

T 

.56 

.04 

T 

.09 

CANTON  1  ESE 

T 

T 

- 

- 

.11 

GalESBURG 

1.47 

.02 

.22 

.  0  8 

I 

.07 

GLADSTONE   DAM  18 

1.6A 

T 

.26 

.10 

T 

.03 

GOLDEN  1  NM 

1  85 

.61 

.03 

T 

.05 

LA  HA APE 

2l63 

T 

.78 

.11 

■  22 

.28 

MACOMB 

1.19 

.0* 

T 

.28 

.  1* 

.12 

MONMOUTH 

I. BO 

T 

■  30 

.08 

.20 

HOUNT  STEALING 

2.13 

•  93 

PAYSON 

1.67 

.72 

.08 

.01 

.12 

QUINCY 

2.60 

T 

1.04 

.61 

.10 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

2.67 

.02 

1.25 

.91 

T 

T 

.0* 

QUINCY  OAN  21  // 

2.13 

.86 

.19 

.25 

.08 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

2.32 

.22 

.08 

RUSMVlLLE 

3.03 

• 

.80 

.45 

.20 

CENTRAL  OA 

BLOOHINGTON  mATERhORkS 

1  49 

.16 

.26 

.02 

.11 

BLOOhINGTON  normal 

l.'oi 

.22 

.2: 

.10 

CHENOA 

1.15 

T 

.03 

.19 

T 

.0* 

CNILLICDTHE 

1.6* 

•  01 

.03 

.01 

.10 

CLINTON  1  SSM 

1.71 

.24 

.21 

.02 

DBC  AT  UR 

2  28 

T 

.37 

.46 

■  02 

PARMER  CITY 

I. '99 

.52 

.05 

.13 

HAVANA  POWER  STATION 

2.30 

T 

.61 

.29 

.09 

.11 

LACON  2  E 

1.77 

L INCOLN 

1.70 

!o7 

!*9 

!o9 

MACKINAW 

2.18 

!o! 

MASON  CITY  3  S 

'l  ' 

1*1 

.04 

!o6 

HINONX 

T 

.18 

.10 

MOUNT  PULASKI 

2.31 

.57 

.22 

.09 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

2.2* 

T 

.22 

.19 

.20 

.10 

PEORIA  MB  AIRPORT  //R 

1.60 

08 

PRJNCEvILLE   1  N 

.*03 

!l2 

!io 

.29 

TOULON 

... 

EAST  05 

DAN V  I L  L  E 

2  03 

T 

.03 

.29 

.12 

T 

T 

DANVILLE  SEMAGE  PLANT 

2^7 

T 

T 

•  13 

.03 

T 

GIBSON  CITY 

1.75 

.19 

.03 

T 

.15 

HOOPESTON 

1.98 

T 

.04 

.20 

T 

.04 

KANKAKEE  3  SM 

1.41 

T 

T 

.01 

T 

.05 

MONTICELLO  NO  2 

1.98 

•  10 

.05 

T 

PIPER  CITY  )  SE 

2.06 

T 

.03 

T 

.23 

P0NT1AC 

1.47 

.04 

.03 

RANTQUL 

>  1.88 

.02 

•  02 

.03 

nont 

1.59 

T 

.06 

T 

URBANA 

2.10 

.09 

•  01 

.03 

MATSEKA  2  NM 

3.42 

T 

.19 

Day  of  Month 


11 

12 

13  | 

14 

IS 

16 

1  17  1 

1  1 

18 

19  | 

 r 

20 

1 

21 

 1  r 

22  23 

I  I 

24 

25 

28  | 

27 

 r 

28 

1 

29 

1  1 

30 

31 

T 

T 

.33 

.03 

.7* 

.06 

.14 

T 

.56 

.06 

.91 

.15 

T 

T 

.42 

.29 

T 

.06 

.18 

.19 

T 

T 

T 

.63 

T 

.  26 

T 

.05 

T 

■  07 

T 

T 

.09 

.29 

.06 

.5* 

.06 

.01 

T 

.32 

.01 

.99 

.09 

T 

.36 

1.20 

.12 

.11 

.02 

T 

T 

.17 

1.08 

.33 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

.28 

T 

.98 

.26 

.10 

T 

T 

T 

.09 

■  27 

T 

.56 

.06 

T 

.01 

.27 

.  10 

T 

)  .TOO 

.60 

T 

T 

T 

•  01 

.36 

T 

T 

1.31 

.02 

.17 

T 

T 

T 

T 

.06 

.32 

T 

.20 

.25 

.10 

.50 

T 

.25 

.10 

T 

T 

T 

.11 

.33 

T 

.10 

1.03 

.02 

T 

T 

T 

1.03 

T 

T 

T 

.23 

.07 

.06 

.04 

T 

T 

.36 

.  13 

T 

X 

•  14 

•  15 

7 

•  01 

.02 

.26 

T 

.10 

1.65 

.07 

T 

T 

T 

.17 

.24 

T 

.  34 

.67 

.  15 

T 

T 

.60 

T 

T 

1.00 

T 

.25 

T 

T 

T 

.02 

T 

.28 

T 

T 

T 

.46 

.40 

T 

.20 

T 

.32 

T 

.69 

.  38 

.09 

T 

T 

.53 

T 

.27 

T 

1.55 

.01 

.05 

T 

T 

T 

T 

■  *0 

.02 

T 

.01 

.58 

.51 

.01 

.10 

T 

T 

T 

.Zi 

.02 

T 

.2* 

T 

T 

1.05 

.73 

T 

.19 

T 

.01 

T 

.07 

.01 

.25 

.01 

T 

T 

.76 

1.06 

T 

.15 

T 

T 

T 

.02 

T 

.28 

.02 

T 

T 

.67 

1.01 

T 

.12 

T 

T 

T 

.01 

.06 

.50 

T 

T 

.  12 

.33 

.27 

T 

T 

T 

.36 

T 

2.15 

T 

.13 

T 

T 

r 

.01 

T 

.21 

T 

T 

1.40 

T 

.09 

T 

a 

* 

.67C 

.90 

T 

T 

.20 

.55 

.12 

T 

T 

T 

.47 

T 

.30 

.22 

.  0 : 

.29 

T 

T 

1.22 

•  01 

.14 

• 

• 

1.26 

T 

T 

.01 

.22 

T 

1.22 

T 

.10 

T 

T 

T 

.05 

.18 

.50 

.72 

.10 

T 

T 

T 

T 

T 

.  0  . 

.10 

.23 

.86 

.26 

.12 

•02 

.02 

T 

1.20 

.09 

T 

T 

•  07 

T 

.47 

•  37 

T 

T 

.10 

T 

.30 

T 

T 

1 .20 

.33 

•  11 

.11 

T 

T 

.02 

•  12 

.06 

•  19 

.41 

.50 

.08 

T 

T 

."5 

.30 

T 

.02 

1.42 

.02 

.11 

.61 

1.17 

.13 

.15 

T 

.01 

.01 

.30 

.  10 

1.11 

.09 

T 

.02 

.09 

.22 

.80 

.01 

T 

.01 

.09 

.20 

T 

.0* 

.68 

.07 

.03 

T 

D  .20 

T 

T 

.16 

T 

T 

.02 

.09 

.10 

.62 

.02 

.02 

T 

T 

T 

T 

.09 

.28 

T 

T 

T 

.56 

.  10 

T 

.02 

T 

.15 

T 

.07 

.62 

.05 

.05 

T 

T 

T 

T 

.30 

.12 

.11 

.33 

T 

T 

•  12 

.14 

T 

.28 

.07 

T 

T 

.08 

.29 

.05 

.46 

.20 

•  12 

T 

.11 

.02 

.14 

T 

.02 

.06 

.46 

.03 

T 

T 

.03 

.0* 

.01 

.08 

.02 

T 

T 

.30 

•  04 

.0* 

.03 

.11 

.1* 

.41 

.10 

.02 

T 

T 

.06 

.09 

.07 

.03  .01 

T 

.57 

.03 

T 

.03 

.20 

T 

T 

T 

.01 

.11 

.18 

T 

.02 

.38 

.11 

.02 

.02 

.  10 

.  1 1 

T 

.05 

.  42 

•  10 

T 

T 

.10 

T 

.25 

T 

.10 

1.00 

.15 

T 

T 

T 

.11 

T 

.35 

.** 

.04 

T 

.03 

.07 

.10 

.40 

.28 

.43 

.06 

T 

T 

.09 

.01 

.07 

.18 

.02 

.93 

.22 

.03 

.10 

.22 

.96 

.11 

T 

.09 

.14 

.10 

T 

.12 

.55 

.04 

.03 

.02 

.25 

.06 

.29 

.03 

.69 

.02 

T 

.06 

.11 

.30 

.63 

•  13 

,06 

.17 

.15 

T 

.79 

T 

.03 

T 

T 

.06 

.12 

.20 

.87 

.02 

.10 

T 

.11 

.01 

.70 

.03 

T 

T 

.13 

.24 

.16 

.99 

.45 

.10 

.09 

.22 

.12 

T 

.68 

.15 

.01 

T 

.21 

•  47 

.36 

T 

.23 

.  - 

.06 

.35 

.05 

.12 

.25 

.03 

.08 

■  15 

.05 

.30 

•  09 

T 

.69 

.05 

.03 

04 

T 

T 

■  91 

.06 

.06 

.08 

T 

!oi 

!20 

.20 

.47 

.20 

.12 

.10 

T 

.OT 

.10 

.11 

.13 

T 

.90 

.9* 

T 

T 

T 

.14 

.20 

1.30 

T 

T 

T 

T 

.08 

.07 

.11 

.29 

.56 

.02 

T 

T 

T 

T 

.19 

.11 

T 

1.09 

T 

T 

T 

T 

T 

■09 

.03 

T 

.79 

T 

.04 

•  OT 

.20 

.20 

.60 

T 

T 

T 

.03 

.03 

.06 

T 

.38 

.66 

.01 

.09 

T 

.90 

.07 

T 

0  .01 

.  1  - 

T 

f 

.  ' 

.10 

1*6. 

.0* 

T 

T 

.3* 

.10 

.25 

T 

1.10 

.07 

.40 

T 

.*3 

.99 

T 

.08 

1.24 

Srm  Roilorvnc*  NoIm  J    11  Bring  SuUod  Indtt* 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MARCH  1970 


Day  of  Month 


Old  U  Vil 

O 
H 

1 

: 

3 

4 

5   1  6 

7  1  8  1  9 

10 

12 

13 

U  | 

15 

16  17 

1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28  1 

29  ■ 

30 

31 

•        •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  2* 

2.25 

.08 

.42 

.18 

.02 

.10 

T 

.06 

.19 

.25 

.u 

T 

.16 

.17 

.47 

.02 

BARRY 

■ 

.69 

T 

.16 

•  11 

T 

■  04 

.08 

.46 

.12 

BEAROSTOMN 

2.67 

T 

.35 

•  92 

•  15 

.10 

T 

T 

.  18 

.06 

•  19 

T 

T 

T 

.97 

.15 

BLUFFS 

2.20 

T 

.92 

.20 

T 

T 

•  16 

.17 

.  14 

.57 

T 

.02 

CARLINVILLE 

2.00 

T 

.57 

.  lb 

.  it 

T 

.17 

.01 

.22 

.08 

.13 

.32 

.19 

T 

T 

T 

E0WAR0SVILLE 

2.25 

T 

.66 

,2C 

•  14 

.03 

.02 

.04 

.13 

.12 

.21 

.07 

.19 

.41 

.03 

GRAFTON 

2.68 

•  04 

.32 

•  52 

•  02 

.21 

T 

T 

.12 

.09 

.31 

■  12 

.  1 1 

.20 

.54 

.02 

T 

GREENVILLE   I  E 

1 .40 

.23 

.44 

.03 

T 

•  02 

.07 

.20 

.12 

T 

.06 

.20 

.03 

GRIGGSVILLE 

1.96 

.81 

•  11 

T 

.02 

.03 

•  16 

T 

■  20 

.04 

.56 

.05 

HARD IN 

1  .S3 

■  38 

.OB 

.04 

.10 

.25 

T 

.29 

.  14 

.52 

■  03 

H I LLSBORQ 

1.87 

.15 

.43 

T 

.16 

.34 

.18 

.08 

.53 

JACKSONVILLE 

2.1* 

T 

•  64 

.48 

.02 

T 

T 

T 

•  19 

.04 

.19 

.03 

.03 

.52 

T 

jERSE W I LLE  2  SH 

1.66 

.15 

*  23 

T 

.22 

.08 

•  04 

•  19 

.09 

.05 

.04 

•  59 

HE DDR* 

1.61 

T 

.42 

.26 

.11 

T 

•  13 

.29 

.  I* 

.28 

.18 

.02 

T 

MORR 1 SQNV I LLE  *  SE 

2.07 

.73 

.26 

T 

T 

.11 

,02 

.31 

•  04 

.03 

•  46 

•  1 1 

MOUNT  OLIVE   1  E 

1.74 

.58 

•  41 

.25 

T 

•  10 

•  20 

.20 

PANA 

1.71 

T 

.07 

T 

T 

.02 

T 

T 

.20 

.04 

T 

T 

.02 

.21 

.32 

.26 

T 

.04 

T 

.53 

T 

T 

PLEASANT  HILL 

2.98 

T 

1.93 

.05 

.11 

•  01 

T 

T 

.19 

T 

.17 

.05 

T 

.46 

.01 

T 

T 

ROCKPORT 

.21 

SPRINGFIELD  MB  AIRPORT  R 

1.99 

T 

.76 

.09 

T 

T 

.02 

.01 

T 

T 

.03 

•  24 

T 

.03 

.47 

.06 

■  02 

.03 

SPRINGFIELD  *  SE 

2.16 

.50 

.52 

T 

.15 

T 

•  21 

T 

T 

.80 

T 

T 

TAYLORV I LLE 

1.72 

.03 

.63 

T 

T 

.  09 

T 

.05 

.17 

.  12 

T 

T 

.63 

T 

VIRDES  1  SSW 

2  .68 

.49 

.69 

.19 

T 

.02 

•  10 

.01 

.17 

.11 

.15 

.25 

.30 

VIRGINIA 

2.67 

1.06 

T 

T 

.12 

T 

.23 

T 

.21 

.05 

T 

.06 

.68 

.21 

.05 

WHITE  HALL    1  E 

2.5* 

1. 10 

.03 

T 

T 

T 

T 

.36 

•  03 

.24 

.04 

.07 

.52 

.  1  3 

T 

T 

*       *  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

1.7B 

T 

.19 

.22 

T 

T 

.03 

T 

.26 

.16 

.17 

T 

.73 

EFFINGHAM 

1 .98 

.29 

.40 

•  38 

.05 

■  1 8 

■  04 

.60 

.04 

FLORA  2  NW 

3.33 

.75 

.38 

.15 

T 

T 

.02 

.70 

.23 

.04 

■  12 

.03 

.50 

.33 

.06 

GREENUP 

2.20 

•  10 

,20 

•  15 

T 

•  15 

.  77 

.03 

• 

.80 

HUTSQNyl LLE  POWER  PL 

1 .65 

.  16 

•  11 

•  25 

.08 

T 

T 

T 

.45 

.01 

*  13 

.03 

T 

.43 

T 

T 

LAWRENCEVILLE 

3.36 

.40 

.37 

.11 

.16 

.06 

.18 

■  01 

.09 

.84 

.04 

.06 

T 

.24 

.06 

.71 

T 

.03 

MARSHALL    I  E 

2.42 

.46 

.42 

•  24 

T 

.10 

.35 

.06 

.20 

T 

.23 

.  14 

T 

MATTQON 

2  .05 

T 

.38 

.  20 

T 

.07 

.23 

.20 

.  19 

T 

•  74 

.04 

NOHEAOUA 

1.52 

.35 

.24 

T 

.03 

T 

T 

■  XI 

T 

•  16 

T 

T 

■  37 

.26 

T 

NEWTOM 

1.85 

.22 

.09 

•  19 

.26 

• 

.55 

T 

* 

.47 

T 

.07 

OLNE Y  2  S 

2.09 

.52 

.27 

.13 

T 

.14 

T 

T 

T 

.24 

.20 

.05 

.05 

.05 

.19 

.25 

T 

PALESTINE 

1.97 

T 

.33 

.35 

•  19 

T 

T 

T 

.35 

.05 

.03 

T 

T 

T 

.60 

.02 

T 

.05 

PARIS  WATERWORKS 

2.22 

T 

.21 

.32 

.05 

T 

.20 

.30 

.13 

.27 

T 

.06 

.16 

.30 

SAINTE  MARIE 

2.34 

.24 

.25 

•  23 

.29 

T 

T 

T 

T 

T 

•  20 

.03 

T 

.23 

.08 

•  75 

•  04 

SALEM 

2.51 

.27 

.  30 

•  16 

T 

.05 

T 

.43 

.05 

.07 

■  04 

.05 

.02 

T 

.72 

.15 

.12 

TUSCOLA 

2  .00 

.42 

■  24 

•  02 

T 

T 

.04 

.12 

■  14 

.08 

.  14 

.03 

■  22 

.55 

V ANOAL I  A   FAA  AIRPORT 

1.79 

T 

■  33 

■  36 

T 

T 

T 

T 

.02 

T 

.18 

.01 

.  18 

T 

.02 

T 

.66 

T 

•  03 

T 

T 

WILCOX 

3.09 

.42 

.40 

.45 

.30 

.20 

.20 

.42 

.12 

.36 

WINDSOR 

2.26 

.24 

.31 

T 

T 

.  I  0 

T 

.35 

T 

.  36 

.  18 

T 

.08 

.64 

T 

T 

•       •  * 

SOUTHWEST  06 

ANNA  1  E 

6.21 

.33 

.45 

1.24 

.08 

.  59 

.08 

1.59 

.06 

T 

.06 

.04 

.06 

l.U 

.36 

.12 

.02 

.02 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNlV 

.47 

.32 

■  35 

.06 

.10 

.09 

•  53 

.31 

CAHOKIA 

1.52 

.03 

.06 

.16 

•  16 

T 

•  19 

T 

T 

.  1 1 

.  1 1 

.37 

T 

.10 

.01 

CAIRO  WB  CITY  R 

7.12 

.43 

.05 

1.55 

.02 

.11 

.48 

.35  1.91 

.16 

.10 

•  06 

T 

.29 

1.41 

.12 

.04 

•  02 

CARBQNQALE    SEWAGE  PL 

5.22 

.05 

1.07 

.  34 

.29 

.25 

T 

.12 

.30 

T 

T 

.46 

■  49 

.03 

.24 

.06 

.04 

.36 

1 .00 

T 

.11 

.01 

CARLYLE  RESERVOIR 

2.26 

T 

.23 

.36 

T 

.02 

T 

•  12 

.20 

.07 

.05 

.02 

.41 

.70 

.08 

CENTRAL  I  A  2  SH 

3.50 

.40 

.  5  0 

.  19 

.15  T 

T 

.11 

T 

T 

•  07 

.53 

.13 

.08 

T 

.39 

.83 

T 

.12 

CHESTER 

5.64 

.05 

1.80 

.20 

•  22 

.32 

.15 

.30 

•  50 

.41 

.08 

.06 

.15 

.03 

•  45 

.77 

.  13 

COBOEN  2  S 

5.49 

.26 

.66 

1.07 

.22 

.62 

1.07 

.08 

.05 

.15 

.06 

1.02 

.19 

.04 

DU  QUOIN  I  NNH 

4.79 

.13 

1.24 

.40 

.30 

.02 

.34 

T 

T 

T 

.  75 

T 

T 

T 

T 

.16 

1.42 

T 

T 

•  03 

GRAND  TOWER   2  N 

6.40 

1 .38 

.40 

.39 

.45 

■  21 

.26 

T 

.61 

.47 

T 

.25 

.40 

.55 

.85 

.03 

.  13 

T 

MAKANDA   1  NW 

5.72 

.42 

.75 

.87 

.42 

.45 

.02 

1.10 

.04 

.05 

.21 

.07 

.83 

.39 

.10 

T 

MARION  4  NNE 

5.68 

■  22 

1.10 

.46 

.  19 

.53 

.04 

T 

1 .06 

.07 

•  22 

.09 

■  OB 

1.00 

.50 

.10 

T 

NASHVILLE   *  NE 

3.94 

T 

.66 

.45 

.41 

.24  .01 

.18 

•  12 

.08 

.19 

.08 

.14 

T 

.44 

•  81 

T 

.11 

PRAIRIE   DU  RUC HER  1WSW 

3.79 

■  03 

.77 

.26 

•  04 

.11 

.17 

.  39 

.14 

.06 

.06 

.  12 

.05 

.56 

.90 

.02 

.06 

.03 

RED  BUO 

4.23 

.75 

.50 

.35 

.50 

1.57 

.27 

.29 

SPARTA 

4.22 

.08 

.75 

.28 

.40 

T 

.37 

.55 

.05 

.09 

.15 

.08 

.  04 

1.04 

•  25 

.06 

.01 

WATERLOO   1  WSW 

2.47 

.01 

.33 

•  32 

.07 

.05 

.27 

.22 

T 

.06 

.05 

.07 

.35 

■  60 

.03 

T 

*       *  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

3.35 

T 

.59 

.03 

.04 

.  34 

.59 

.30 

T 

.08 

.76 

.33 

.07 

BENTON  FOREST  SERVICE 

4.14 

.03 

1.17 

.34 

.22 

.22 

.13 

.22 

t 

.27 

.26 

.11 

.13 

■  45 

.54 

.05 

T 

BROOkPQRT  DAM  52 

8.00 

T 

.32 

1.13 

•  34 

T 

.52 

.49 

1.01 

1 .78 

T 

.05 

■  19 

.03 

.02 

.51 

1.31 

.26 

.04 

C  ARM  I   6  NW 

4.32 

.Ob 

1  .09 

.39 

•  27 

T 

T 

1.01 

.05 

T 

T 

.09 

T 

.01 

.69 

.41 

.03 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

5.73 

.42 

.30 

1.03 

T 

.5? 

.03 

1.78 

.16 

.20 

.10 

.03 

.03 

.53 

.45 

.12 

.03 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

*8 

30 

13 

21 

03 

66 

40 

03 

GOlCONQA  DAM  51 

&!75 

T 

.50 

lao 

.35 

.46 

!si 

T 

!73 

U61 

T 

.19 

.14 

.02 

T 

,'05 

1 1 11 

T 

!20 

.08 

HARR I SBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

4.72 

.35 

.40 

T 

.16 

T 

T 

.62 

.52 

.90 

T 

T 

.10 

.10 

.05 

.39 

1.11 

T 

T 

T 

T 

MCLEANSBORO 

4.66 

.14 

1.26 

.44 

•  22 

.35 

T 

.90 

.14 

T 

T 

.11 

.82 

.24 

.06 

MT  CARMEL    1  NNW 

4.16 

.06 

.72 

.36 

.25 

.i\ 

.01 

T 

.87 

.11 

.01 

.05 

T 

T 

.85 

.31 

T 

.03 

T 

MOUNT  VERNON 

3.92 

T 

.95 

.30 

•  16 

.11 

T 

.04 

.  16 

.12 

.46 

T 

T 

•  12 

.04 

.02 

.52 

.82 

.06 

ROSS CLARE 

6.43 

.28 

.09 

1.01 

•  01 

T 

L.05 

.  12 

T 

T 

2.03 

.21 

.  12 

T 

.14 

T 

.01 

.55 

.33 

.22 

.03 

.03 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

5.53 

.22 

.78 

•  19 

.02 

.37 

.50 

T 

.30 

1.10 

.06 

.01 

.22 

.02 

.OB 

.28 

1.17 

T 

.21 

WAYNE  CITY 

3.53 

T 

.61 

•  45 

.08 

.16 

.08 

.29 

.03 

.62 

T 

.03 

.14 

T 

T 

.56 

.43 

.03 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

MARCH  1970 


Day  o!  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 
17  | 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1 

Avar 

•           •  • 

NORTHWEST  01 

AC  EDO 

MAX 

<|7 

48 

62 

59 

51 

46 

53 

48 

35 

32 

38 

41 

36 

35 

33 

41 

39 

45 

40 

38 

50 

52 

40 

,8 

45 

36 

48 

31 

33 

44 

43 

43.2 

M1N 

32 

35 

42 

33 

23 

32 

30 

28 

23 

23 

20 

24 

17 

18 

16 

15 

19 

30 

32 

32 

25 

31 

31 

26 

32 

29 

22 

9 

13 

17 

26 

23.4 

DIXON 

MAX 

39 

45 

55 

45 

49 

48 

51 

41 

36 

36 

41 

43 

35 

33 

34 

42 

44 

47 

45 

38 

34 

53 

45 

46 

43 

43 

45 

32 

33 

46 

46 

43.2 

min 

30 

31 

39 

34 

24 

33 

24 

26 

24 

25 

19 

20 

18 

20 

14 

19 

20 

28 

30 

32 

25 

30 

26 

26 

32 

29 

26 

14 

20 

22 

28 

25.5 

FREEPORT 

MAX 

35 

38 

53 

52 

48 

40 

48 

37 

35 

34 

40 

42 

31 

36 

33 

42 

46 

47 

46 

37 

53 

54 

45 

.8 

43 

46 

46 

33 

35 

47 

45 

42.6 

MIN 

29 

32 

37 

35 

21 

35 

27 

24 

20 

24 

17 

20 

16 

20 

12 

14 

13 

24 

27 

32 

27 

31 

25 

26 

29 

29 

24 

6 

15 

21 

27 

23.9 

FULTON  DAM  13 

MAX 

39 

40 

56 

56 

44 

45 

45 

41 

37 

33 

39 

40 

36 

35 

33 

39 

42 

46 

43 

39 

52 

43 

40 

47 

44 

43 

38 

35 

36 

47 

40 

42.2 

MIN 

30 

32 

37 

35 

24 

35 

26 

26 

22 

19 

21 

20 

18 

21 

16 

18 

20 

28 

31 

33 

22 

33 

30 

26 

32 

31 

26 

14 

19 

23 

10 

23.9 

CALVA 

MAX 

43 

47 

59 

55 

50 

47 

53 

46 

36 

32 

37 

41 

35 

34 

35 

41 

38 

42 

39 

39 

52 

33 

46 

46 

43 

43 

46 

35 

30 

41 

40 

42.8 

MIN 

32 

35 

43 

34 

22 

29 

27 

27 

25 

23 

17 

22 

17 

17 

16 

11 

20 

29 

31 

31 

24 

31 

29 

<5 

32 

26 

22 

10 

9 

14 

26 

24.5 

SENISEQ 

MAX 

43 

45 

60 

50 

52 

49 

52 

45 

35 

36 

39 

44 

30 

36 

36 

43 

42 

47 

40 

38 

54 

56 

39 

49 

38 

38 

45 

33 

34 

46 

46 

43.2 

MIN 

30 

34 

36 

29 

23 

27 

27 

26 

24 

19 

17 

23 

19 

21 

17 

13 

20 

30 

32 

30 

25 

32 

29 

23 

32 

27 

20 

11 

17 

21 

29 

24.8 

HENNEPIN  POwER  PLANT 

MAX 

40 

43 

5B 

54 

48 

48 

52 

51 

40 

34 

39 

40 

40 

35 

35 

41 

40 

42 

40 

38 

51 

52 

51 

46 

46 

37 

44 

44 

34 

41 

44 

43.5 

MIN 

30 

34 

4j 

36 

20 

25 

19 

19 

23 

26 

23 

26 

22 

20 

21 

12 

26 

31 

34 

34 

27 

32 

25 

29 

31 

32 

24 

13 

14 

20 

23 

25.6 

KEMNEI 

MAX 

43 

46 

49 

58 

50 

49 

52 

47 

44 

35 

37 

40 

36 

39 

36 

40 

39 

4  2 

43 

39 

47 

54 

48 

49 

47 

49 

39 

42 

44 

49 

44 

44.4 

MIN 

30 

34 

43 

35 

26 

31 

29 

22 

25 

24 

20 

20 

18 

19 

16 

16 

24 

30 

31 

32 

26 

29 

30 

28 

33 

28 

30 

26 

2< 

27.0 

MOLINE    MB  AIRPORT 

MAX 

44 

48 

60 

49 

52 

46 

53 

45 

34 

31 

37 

42 

29 

36 

35 

37 

39 

46 

39 

38 

51 

54 

36 

-o 

38 

38 

46 

32 

34 

46 

46 

42.4 

Mm 

31 

35 

37 

29 

22 

25 

24 

27 

25 

16 

15 

22 

19 

20 

17 

11 

17 

31 

34 

31 

26 

32 

30 

27 

33 

30 

21 

11 

1* 

22 

29 

24.7 

MORRISON 

MAX 

39 

42 

57 

49 

51 

49 

51 

42 

37 

35 

43 

44 

42 

37 

35 

44 

44 

48 

47 

41 

50 

55 

48 

49 

48 

45 

45 

37 

34 

47 

48 

44.6 

MIN 

31 

32 

35 

36 

22 

29 

25 

29 

29 

25 

21 

24 

18 

21 

15 

16 

18 

26 

32 

34 

25 

32 

29 

26 

31 

32 

25 

9 

19 

24 

28 

25.7 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

37 

38 

54 

52 

49 

47 

50 

43 

34 

33 

40 

42 

34 

35 

35 

43 

44 

46 

43 

37 

53 

54 

44 

-.8 

42 

44 

45 

35 

36 

47 

42.8 

MTN 

29 

32 

37 

33 

20 

33 

26 

24 

20 

22 

15 

20 

15 

18 

12 

12 

15 

22 

27 

32 

22 

30 

27 

23 

30 

29 

23 

4 

14 

26 

23. 1 

PAw  PAW 

MAX 

MIN 

ROCHELLE   1  W 

MAX 

36 

36 

49 

52 

43 

47 

46 

48 

36 

34 

34 

39 

41 

30 

35 

33 

42 

44 

45 

38 

38 

53 

52 

48 

48 

36 

44 

40 

42 

33 

44 

41.7 

MIN 

24 

31 

33 

35 

25 

31 

29 

25 

23 

24 

12 

20 

17 

18 

13 

12 

20 

26 

30 

25 

21 

26 

27 

27 

32 

28 

25 

18 

20 

23 

28 

24.2 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

38 

41 

51 

46 

45 

46 

47 

37 

34 

32 

40 

42 

29 

36 

32 

41 

44 

45 

45 

38 

52 

51 

46 

46 

42 

42 

45 

32 

34 

44 

45 

41.3 

MTN 

31 

33 

39 

29 

25 

26 

27 

25 

22 

19 

18 

22 

18 

20 

13 

13 

16 

30 

30 

33 

26 

32 

26 

28 

33 

31 

23 

6 

17 

23 

26 

24.6 

STOCKTON 

MAX 

34 

37 

51 

50 

46 

44 

46 

36 

34 

33 

38 

40 

31 

34 

31 

40 

44 

47 

42 

36 

50 

51 

44 

46 

40 

44 

44 

31 

36 

45 

44 

40.9 

MTN 

26 

31 

36 

33 

23 

34 

26 

23 

1» 

23 

17 

20 

14 

18 

U 

14 

18 

24 

26 

31 

25 

33 

23 

24 

32 

29 

22 

7 

15 

19 

19 

23.1 

TISKILWA 

MAX 

40 

42 

53 

60 

49 

51 

47 

54 

45 

37 

34 

40 

42 

32 

35 

35 

42 

42 

44 

42 

37 

54 

55 

42 

so 

36 

41 

45 

30 

36 

45 

43.) 

MIN 

26 

34 

35 

37 

20 

26 

21 

26 

26 

25 

15 

22 

19 

20 

17 

12 

18 

26 

32 

32 

26 

31 

26 

27 

30 

30 

24 

13 

12 

19 

24 

24.3 

WALNUT 

MAX 

41 

42 

57 

54 

49 

46 

52 

47 

37 

34 

38 

43 

37 

36 

33 

41 

41 

46 

40 

37 

53 

54 

51 

46 

46 

41 

43 

39 

32 

44 

46 

43.5 

*          *  • 

MIN 

30 

34 

38 

35 

24 

30 

27 

27 

24 

23 

15 

22 

18 

19 

14 

14 

25 

30 

32 

33 

25 

30 

27 

25 

32 

29 

25 

4 

13 

24 

27 

25.0 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

31 

35 

38 

49 

44 

42 

46 

48 

27 

30 

30 

37 

40 

30 

33 

30 

41 

42 

41 

43 

36 

53 

44 

51 

49 

40 

43 

42 

30 

30 

41 

39.3 

MIN 

25 

29 

31 

37 

22 

23 

26 

21 

19 

21 

13 

13 

17 

17 

11 

11 

12 

14 

27 

32 

29 

29 

24 

26 

26 

26 

23 

9 

12 

19 

23 

21.6 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

40 

42 

53 

51 

47 

45 

49 

38 

34 

32 

41 

41 

32 

36 

31 

41 

44 

42 

46 

39 

54 

51 

50 

48 

44 

41 

40 

27 

36 

37 

45 

41.6 

MIN 

30 

34 

40 

32 

26 

29 

26 

24 

25 

22 

19 

24 

20 

20 

15 

15 

25 

30 

35 

33 

26 

33 

26 

29 

32 

29 

25 

12 

16 

23 

25 

25.9 

8ARRINGT0N 

MAX 

35 

35 

44 

52 

44 

42 

45 

31 

32 

30 

38 

38 

30 

41 

42 

40 

45 

38 

54 

45 

50 

47 

44 

43 

41 

26 

37 

44 

40.5 

Mm 

24 

28 

33 

36 

22 

28 

22 

22 

24 

15 

20 

IB 

12 

17 

29 

30 

33 

27 

30 

22 

31 

28 

29 

25 

9 

10 

18 

23 

23.6 

CHICAOO  0  HARE  AIRPORT 

MAX 

3B 

43 

55 

55 

44 

46 

49 

35 

34 

31 

39 

41 

33 

36 

33 

42 

45 

41 

46 

41 

59 

48 

52 

50 

47 

41 

39 

30 

32 

41 

45 

42.4 

Mm 

32 

36 

40 

29 

27 

30 

28 

25 

26 

21 

21 

24 

20 

21 

16 

18 

24 

33 

37 

36 

29 

30 

28 

34 

33 

32 

28 

13 

19 

26 

25 

27.2 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

38 

41 

55 

55 

4? 

46 

52 

35 

34 

31 

37 

36 

34 

36 

30 

37 

42 

40 

44 

40 

51 

43 

50 

48 

41 

42 

42 

32 

35 

39 

40 

40.9 

Mm 

31 

33 

36 

34 

31 

30 

30 

23 

25 

26 

26 

29 

23 

23 

15 

20 

28 

31 

34 

34 

32 

34 

33 

34 

32 

30 

27 

18 

23 

27 

30 

26.5 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

43 

44 

56 

54 

43 

47 

51 

35 

33 

31 

37 

36 

34 

34 

34 

40 

44 

41 

47 

41 

55 

47 

54 

49 

46 

41 

39 

32 

31 

40 

43 

42.1 

Mm 

31 

37 

40 

32 

29 

30 

31 

24 

27 

25 

23 

28 

22 

23 

16 

19 

26 

33 

36 

33 

29 

33 

29 

33 

33 

31 

27 

17 

23 

26 

29 

28.3 

CHICAGO   WB   CITY   NO  2 

MAX 

39 

39 

54 

53 

39 

45 

49 

28 

30 

30 

35 

35 

34 

34 

26 

35 

37 

38 

42 

39 

49 

42 

50 

.8 

43 

41 

41 

32 

30 

37 

41 

39.2 

Mm 

29 

32 

34 

36 

31 

30 

26 

20 

23 

25 

27 

29 

22 

22 

14 

20 

29 

30 

32 

32 

33 

35 

33 

33 

31 

30 

26 

16 

22 

25 

32 

27.8 

DE  KALB 

MAX 

36 

39 

52 

49 

47 

47 

46 

44 

34 

33 

39 

41 

39 

34 

32 

41 

42 

44 

45 

41 

53 

52 

48 

47 

45 

43 

40 

28 

32 

43 

45 

42.0 

Mm 

28 

32 

36 

36 

25 

30 

27 

24 

23 

24 

17 

21 

18 

19 

12 

12 

18 

28 

31 

32 

28 

33 

26 

28 

30 

29 

23 

6 

13 

13 

25 

24.3 

JOLIET 

MAX 

42 

46 

55 

56 

47 

45 

52 

52 

35 

33 

42 

42 

34 

35 

33 

43 

44 

41 

42 

47 

55 

54 

51 

49 

47 

40 

41 

40 

45 

43 

46 

44.4 

Mm 

30 

36 

41 

39 

28 

28 

30 

24 

26 

26 

21 

25 

22 

21 

12 

13 

19 

24 

33 

34 

27 

34 

26 

31 

30 

32 

27 

19 

24 

27.0 

MARENGO 

MAX 

37 

36 

51 

51 

45 

46 

49 

47 

34 

32 

33 

39 

35 

35 

34 

41 

44 

44 

45 

36 

54 

31 

50 

49 

45 

43 

44 

40 

32 

43 

46 

42.5 

Mm 

27 

31 

35 

35 

23 

28 

27 

23 

20 

24 

15 

20 

18 

20 

11 

13 

16 

27 

26 

33 

27 

32 

25 

30 

27 

29 

24 

6 

13 

19 

24 

23.5 

MORRIS    3  N 

MAX 

40 

47 

55 

51 

48 

43 

51 

40 

34 

31 

40 

40 

32 

35 

33 

41 

42 

43 

45 

40 

54 

53 

49 

52 

42 

40 

36 

36 

33 

43 

43 

42.5 

Mm 

29 

34 

40 

31 

25 

27 

27 

25 

25 

22 

16 

24 

20 

20 

15 

13 

20 

30 

32 

32 

26 

31 

25 

29 

27 

29 

24 

13 

13 

23 

24 

24.9 

OTTAWA 

MAX 

42 

47 

57 

54 

51 

47 

54 

44 

37 

35 

43 

44 

33 

36 

36 

43 

41 

44 

43 

39 

55 

55 

49 

10 

41 

44 

45 

40 

36 

46 

46 

44.4 

Mm 

31 

35 

43 

37 

25 

29 

25 

28 

27 

26 

18 

25 

21 

21 

17 

16 

25 

31 

35 

33 

28 

34 

29 

.8 

33 

30 

28 

15 

17 

25 

27 

27.2 

PARK  FOREST 

MAX 

44 

47 

56 

52 

41 

34 

30 

37 

35 

35 

34 

32 

42 

42 

37 

40 

38 

55 

48 

52 

,8 

34 

39 

39 

34 

35 

46 

43 

41.0 

MTN 

IB 

31 

36 

25 

24 

22 

24 

20 

21 

20 

19 

21 

13 

14 

12 

13 

22 

27 

29 

26 

25 

27 

22 

26 

26 

29 

24 

17 

13 

17 

19 

22.1 

peru  sewage  plant 

MAX 

39 

44 

54 

50 

49 

45 

51 

40 

34 

32 

36 

40 

31 

32 

32 

40 

36 

41 

40 

36 

51 

52 

44 

48 

34 

40 

43 

26 

32 

42 

43 

40.6 

Mm 

2B 

30 

41 

26 

22 

27 

21 

24 

21 

22 

14 

23 

19 

17 

13 

11 

26 

31 

26 

26 

23 

28 

24 

24 

26 

24 

23 

10 

12 

20 

22 

22.9 

WAUKEGAN  4  WSW 

MAX 

34 

34 

37 

52 

43 

37 

46 

47 

26 

30 

29 

33 

36 

31 

34 

29 

36 

39 

38 

42 

38 

50 

42 

30 

46 

39 

40 

40 

30 

29 

33 

37.9 

Mm 

25 

28 

32 

35 

25 

25 

34 

23 

20 

24 

17 

16 

19 

20 

13 

12 

15 

19 

31 

33 

32 

33 

28 

2« 

29 

29 

28 

14 

14 

14 

29 

23.9 

WHEATON  3  SE 

MAX 

41 

42 

50 

52 

47 

45 

50 

47 

35 

32 

40 

40 

36 

36 

33 

43 

45 

40 

48 

43 

57 

so 

52 

4* 

46 

43 

44 

36 

46 

46 

43.8 

Mm 

28 

33 

40 

37 

20 

23 

25 

23 

24 

26 

14 

19 

17 

19 

13 

10 

14 

29 

34 

33 

25 

32 

21 

30 

29 

29 

23 

13 

13 

22 

19 

23.7 

3**  R.t.r .rv  •  Nol*«  Tollowtng  SuUoo  lnd«m 
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DAILY  TEMPERATURES  iuinois 

Continued  MARCH  1970 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

 L 

12 

13  1 

 L 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

1  L 

27 

28 

29 

30 

31 

*         •  * 

WEST 

03 

GALESBURG 

MAX 

47 

54 

62 

50 

52 

48 

51 

53 

35 

33 

38 

41 

32 

35 

35 

42 

36 

42 

40 

39 

52 

54 

37 

49 

41 

39 

49 

29 

37 

45 

44 

43.3 

MIN 

3* 

36 

38 

29 

27 

28 

27 

26 

25 

24 

22 

24 

17 

12 

16 

14 

28 

30 

33 

30 

25 

32 

30 

26 

32 

28 

21 

13 

17 

2 1 

29 

25.7 

GOLDEN  X  NW 

MAX 

55 

65 

68 

60 

52 

53 

58 

68 

63 

32 

35 

39 

35 

32 

37 

40 

37 

37 

39 

42 

47 

55 

44 

50 

46 

42 

51 

45 

41 

50 

46 

47.3 

MIN 

36 

44 

55 

33 

27 

33 

29 

32 

27 

25 

25 

27 

22 

22 

18 

15 

29 

30 

32 

32 

24 

32 

30 

27 

32 

30 

24 

19 

20 

23 

31 

26.6 

LA  HARPE 

MAX 

52 

66 

67 

60 

53 

50 

56 

64 

47 

33 

37 

40 

38 

33 

36 

41 

40 

41 

40 

48 

50 

31 

54 

50 

48 

38 

52 

33 

41 

46 

46 

46.9 

MIN 

35 

42 

42 

33 

26 

32 

26 

30 

25 

23 

24 

25 

23 

21 

19 

19 

28 

29 

33 

29 

25 

26 

29 

27 

32 

30 

22 

16 

18 

21 

29 

27.  1 

MONMOUTH 

MAX 

48 

52 

">2 

57 

52 

46 

58 

56 

44 

32 

38 

41 

35 

36 

38 

41 

35 

41 

39 

39 

50 

55 

47 

50 

44 

36 

50 

37 

36 

47 

44 

44.9 

MIN 

33 

38 

50 

34 

22 

32 

33 

29 

25 

24 

23 

25 

19 

16 

15 

14 

22 

31 

33 

32 

25 

31 

32 

26 

33 

30 

23 

12 

16 

17 

27 

26.5 

QUINCY 

MAX 

55 

65 

67 

52 

54 

54 

62 

72 

62 

33 

38 

39 

37 

31 

36 

40 

36 

38 

39 

42 

47 

58 

45 

52 

47 

43 

54 

36 

42 

52 

49 

47.7 

MIN 

41 

48 

51 

33 

30 

37 

30 

38 

28 

26 

26 

28 

22 

25 

20 

20 

30 

32 

33 

32 

26 

34 

30 

30 

33 

33 

25 

20 

21 

25 

34 

30.4 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

MAX 

54 

65 

66 

49 

53 

52 

56 

69 

38 

31 

36 

38 

35 

33 

36 

38 

33 

37 

39 

42 

44 

54 

37 

50 

42 

44 

50 

34 

41 

48 

47 

44.9 

MIN 

40 

47 

41 

34 

30 

36 

29 

35 

28 

27 

26 

29 

22 

25 

20 

20 

30 

32 

33 

30 

26 

33 

31 

30 

33 

28 

25 

20 

23 

26 

32 

29.7 

RUSHVILLE 

MAX 

56 

62 

67 

56 

56 

54 

59 

69 

48 

35 

36 

39 

31 

33 

37 

40 

34 

38 

40 

42 

42 

54 

37 

50 

36 

50 

52 

32 

41 

51 

49 

46. 1 

*           •  • 

MIN 

38 

42 

45 

32 

27 

28 

24 

30 

26 

24 

25 

24 

19 

1 1 

1 1 

13 

22 

28 

29 

30 

24 

30 

30 

25 

36 

30 

21 

18 

18 

23 

31 

26.6 

CENTRAL 

04 

BLOOMINGTON  NORHAL 

MAX 

50 

55 

61 

60 

48 

52 

55 

56 

55 

34 

35 

38 

37 

32 

34 

40 

39 

38 

43 

42 

49 

52 

52 

47 

47 

39 

46 

46 

35 

46 

47 

45.5 

MJN 

32 

39 

51 

35 

26 

28 

25 

28 

26 

25 

20 

26 

20 

18 

17 

13 

26 

29 

32 

31 

26 

33 

30 

28 

32 

30 

26 

20 

18 

25 

28 

27.2 

CHENOA 

MAX 

50 

55 

60 

57 

48 

51 

55 

51 

40 

32 

36 

39 

36 

33 

33 

41 

38 

40 

40 

39 

53 

53 

44 

46 

46 

39 

46 

39 

36 

45 

46 

44. 1 

MIN 

31 

36 

49 

37 

26 

28 

26 

27 

26 

25 

21 

27 

22 

19 

17 

11 

22 

29 

32 

32 

28 

37 

31 

33 

30 

25 

21 

21 

23 

25 

27.3 

DECATUR 

MAX 

53 

56 

62 

55 

52 

58 

58 

66 

55 

35 

39 

41 

39 

34 

36 

44 

35 

38 

44 

44 

50 

55 

44 

50 

46 

45 

49 

45 

42 

51 

53 

47.5 

MIN 

37 

46 

53 

36 

26 

29 

26 

30 

28 

27 

24 

26 

21 

18 

17 

14 

30 

30 

33 

30 

25 

33 

31 

31 

34 

31 

24 

23 

20 

27 

31 

28.7 

FARMER  CITY 

MAX 

52 

55 

59 

57 

51 

58 

58 

62 

54 

35 

35 

38 

38 

36 

44 

35 

38 

45 

44 

51 

53 

44 

52 

46 

45 

50 

42 

42 

46 

51 

47.3 

MIN 

33 

41 

50 

37 

27 

27 

24 

28 

26 

25 

22 

26 

22 

17 

13 

16 

30 

32 

31 

26 

32 

28 

29 

32 

30 

24 

21 

19 

25 

27 

27.3 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 

52 

61 

65 

63 

53 

55 

60 

68 

62 

35 

36 

40 

41 

35 

37 

43 

40 

40 

41 

46 

56 

51 

50 

50 

41 

51 

49 

40 

50 

50 

48.8 

Mm 

36 

42 

53 

26 

27 

29 

22 

29 

28 

26 

24 

32 

21 

20 

19 

21 

28 

29 

32 

32 

27 

33 

34 

30 

32 

32 

25 

21 

25 

23 

30 

28.6 

LACON  2  E 

MAX 

44 

55 

61 

56 

50 

48 

54 

50 

56 

35 

38 

41 

39 

33 

35 

41 

40 

41 

40 

39 

53 

55 

47 

49 

47 

39 

47 

46 

34 

47 

45 

45.4 

MIN 

32 

35 

48 

35 

22 

28 

29 

28 

26 

25 

17 

24 

21 

19 

17 

12 

25 

29 

32 

32 

25 

31 

29 

27 

31 

29 

25 

1* 

18 

21 

26 

26.2 

LINCOLN 

MAX 

51 

57 

63 

56 

52 

56 

58 

66 

59 

33 

36 

40 

39 

35 

35 

42 

37 

38 

43 

42 

49 

54 

42 

50 

41 

44 

49 

40 

41 

49 

51 

46.7 

MIN 

36 

42 

52 

37 

27 

29 

25 

30 

28 

26 

25 

28 

21 

19 

18 

16 

29 

30 

33 

31 

27 

33 

33 

30 

34 

30 

26 

21 

20 

27 

29 

28.8 

MASON  CITY   3  S 

MAX 

51 

58 

63 

60 

52 

56 

58 

67 

64 

33 

36 

40 

36 

34 

35 

41 

38 

37 

43 

42 

49 

55 

48 

51 

48 

42 

49 

48 

40 

46 

50 

47.5 

MIN 

37 

43 

52 

37 

25 

29 

25 

30 

28 

27 

25 

28 

21 

zo 

18 

15 

28 

31 

33 

32 

26 

33 

33 

30 

33 

31 

25 

21 

19 

25 

29 

28.7 

MINONK 

MAX 

49 

55 

60 

54 

52 

50 

51 

53 

33 

32 

34 

36 

32 

28 

30 

40 

40 

38 

40 

34 

46 

53 

42 

48 

41 

40 

44 

38 

34 

45 

45 

42.5 

MIN 

32 

35 

45 

36 

26 

26 

26 

33 

26 

20 

21 

26 

20 

17 

15 

14 

22 

26 

30 

28 

24 

33 

30 

29 

33 

33 

22 

1* 

15 

22 

28 

26.2 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

48 

55 

60 

49 

50 

52 

57 

55 

36 

32 

37 

40 

34 

34 

35 

40 

34 

40 

41 

38 

50 

54 

39 

48 

40 

37 

48 

32 

36 

48 

47 

43.4 

Mm 

35 

39 

44 

32 

25 

30 

23 

29 

26 

24 

24 

27 

19 

19 

16 

14 

28 

31 

33 

30 

23 

31 

30 

27 

32 

28 

25 

18 

19 

25 

29 

27.1 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

45 

50 

60 

58 

50 

48 

53 

52 

45 

34 

36 

40 

36 

32 

34 

40 

37 

40 

39 

38 

50 

52 

50 

48 

47 

35 

47 

45 

35 

43 

43 

43.9 

*          *  * 

Mm 

30 

36 

48 

35 

25 

31 

28 

29 

26 

25 

20 

24 

19 

20 

15 

12 

26 

30 

33 

32 

26 

32 

29 

25 

32 

29 

23 

13 

15 

22 

28 

26.4 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

55 

55 

57 

56 

51 

54 

57 

60 

58 

36 

38 

36 

36 

34 

33 

41 

40 

38 

46 

48 

52 

51 

50 

50 

48 

44 

46 

47 

43 

47 

52 

47.3 

Mm 

35 

43 

52 

39 

27 

23 

26 

27 

27 

28 

23 

27 

22 

20 

20 

12 

27 

31 

33 

33 

26 

34 

25 

30 

28 

31 

27 

25 

21 

26 

28 

28.3 

HOOPESTON 

MAX 

52 

54 

56 

54 

48 

51 

54 

52 

38 

33 

35 

37 

35 

34 

31 

40 

38 

36 

40 

40 

52 

52 

49 

48 

42 

41 

46 

42 

40 

46 

50 

44. 1 

Mm 

31 

40 

45 

37 

27 

28 

26 

26 

26 

26 

16 

27 

20 

19 

16 

14 

24 

30 

32 

32 

28 

32 

26 

29 

32 

30 

27 

23 

19 

24 

26 

27.1 

KANKAKEE    3  SW 

MAX 

46 

49 

56 

55 

48 

50 

53 

48 

40 

30 

38 

37 

34 

34 

32 

40 

40 

39 

43 

42 

53 

51 

51 

47 

45 

38 

42 

42 

35 

43 

46 

43.5 

Mm 

34 

36 

41 

39 

27 

29 

27 

26 

26 

26 

17 

28 

22 

21 

16 

15 

23 

30 

34 

33 

28 

32 

26 

32 

29 

30 

24 

22 

18 

24 

25 

27.2 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

51 

53 

57 

54 

48 

53 

53 

50 

41 

31 

36 

36 

37 

34 

33 

41 

40 

37 

39 

39 

52 

52 

47 

49 

42 

36 

46 

42 

37 

45 

48 

43.9 

Mm 

32 

36 

43 

36 

26 

29 

29 

28 

24 

23 

18 

26 

20 

18 

17 

13 

23 

29 

32 

32 

27 

31 

27 

29 

31 

29 

26 

21 

18 

23 

25 

26.5 

PONTIAC 

MAX 

49 

53 

58 

57 

48 

48 

55 

53 

42 

32 

37 

40 

37 

36 

35 

42 

40 

40 

39 

38 

56 

55 

50 

49 

48 

40 

46 

45 

35 

44 

48 

45.0 

Mm 

31 

35 

45 

38 

27 

30 

27 

28 

26 

25 

20 

26 

22 

20 

18 

15 

25 

30 

32 

32 

29 

34 

29 

29 

33 

30 

26 

21 

18 

24 

28 

27.5 

RANTOUL 

MAX 

52 

52 

56 

57 

49 

53 

55 

57 

46 

36 

34 

36 

36 

34 

34 

40 

39 

36 

44 

43 

51 

52 

50 

48 

47 

42 

46 

44 

40 

46 

50 

45.4 

Mm 

33 

43 

50 

37 

27 

29 

28 

28 

26 

25 

21 

26 

21 

18 

17 

16 

27 

30 

32 

32 

27 

32 

29 

29 

33 

29 

31 

22 

19 

25 

28 

28.1 

URBAN! 

MAX 

53 

56 

57 

51 

50 

55 

56 

63 

36 

32 

38 

38 

37 

34 

34 

42 

33 

37 

46 

39 

50 

53 

42 

48 

42 

44 

47 

39 

41 

46 

51 

44.9 

Mm 

36 

44 

51 

33 

30 

32 

33 

30 

27 

25 

24 

27 

23 

21 

20 

18 

30 

30 

33 

32 

30 

34 

32 

31 

34 

31 

27 

2' 

22 

26 

32 

29.8 

WATSEKA    2  Nh 

MAX 

54 

52 

57 

54 

49 

52 

53 

51 

39 

32 

39 

36 

35 

33 

33 

41 

36 

46 

40 

46 

59 

53 

53 

48 

46 

40 

46 

44 

36 

46 

47 

45.3 

*            *  « 

Mm 

34 

37 

42 

31 

24 

25 

25 

26 

25 

24 

18 

27 

21 

25 

18 

15 

26 

31 

32 

32 

27 

32 

27 

29 

34 

29 

26 

23 

19 

19 

24 

26.7 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

49 

52 

64 

65 

48 

55 

57 

60 

67 

43 

36 

37 

40 

37 

32 

38 

40 

35 

39 

42 

42 

44 

52 

40 

55 

51 

47 

55 

40 

45 

49 

47.0 

Mm 

29 

42 

43 

37 

30 

31 

32 

31 

31 

31 

25 

25 

24 

24 

21 

20 

21 

29 

32 

33 

29 

30 

32 

31 

31 

33 

28 

29 

25 

25 

35 

29.6 

CARLINVILLE 

MAX 

53 

61 

65 

61 

53 

61 

61 

69 

64 

36 

37 

38 

39 

35 

37 

41 

37 

37 

42 

42 

44 

56 

43 

52 

49 

46 

52 

47 

43 

49 

51 

48.4 

Mm 

40 

46 

55 

36 

25 

28 

25 

28 

29 

29 

25 

26 

22 

22 

19 

15 

28 

31 

34 

31 

24 

36 

30 

29 

38 

32 

23 

25 

22 

23 

31 

29.3 

GRIGGSVILLE 

MAX 

55 

62 

69 

60 

53 

56 

61 

71 

58 

32 

37 

39 

38 

31 

37 

42 

34 

36 

39 

42 

45 

56 

46 

53 

42 

52 

45 

41 

51 

49 

47.7 

Mm 

37 

45 

54 

33 

24 

34 

31 

30 

26 

26 

20 

25 

20 

22 

17 

17 

27 

30 

32 

30 

24 

31 

29 

28 

31 

23 

20 

19 

21 

31 

27.9 

HlLLSBORO 

MAX 

53 

61 

65 

61 

56 

57 

60 

67 

66 

43 

38 

38 

40 

36 

36 

42 

38 

39 

43 

43 

45 

55 

53 

53 

50 

46 

51 

48 

44 

49 

53 

49.4 

Mm 

36 

41 

55 

37 

27 

27 

26 

28 

29 

30 

25 

27 

23 

24 

20 

15 

28 

31 

34 

31 

26 

31 

31 

29 

37 

32 

23 

28 

23 

30 

32 

29.6 

JACKSONVILLE 

MAX 

46 

52 

62 

66 

50 

50 

57 

60 

69 

39 

32 

34 

39 

40 

32 

36 

41 

32 

36 

40 

41 

43 

54 

37 

50 

50 

44 

50 

43 

39 

49 

45.6 

Mm 

37 

44 

50 

36 

26 

28 

25 

27 

28 

27 

25 

26 

22 

20 

17 

17 

22 

29 

31 

32 

26 

27 

31 

31 

33 

31 

24 

22 

21 

24 

29 

26.0 

S*«  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

J 1 

Aver, 

JERSEYV1LLE  2  Su 

MAX 

54 

66 

67 

64 

54 

60 

62 

66 

08 

40 

37 

37 

37 

33 

37 

41 

37 

37 

41 

42 

43 

37 

31 

54 

54 

47 

50 

46 

42 

49 

32 

49.4 

MIN 

40 

46 

35 

35 

26 

29 

27 

30 

29 

29 

26 

26 

23 

23 

19 

17 

28 

32 

35 

33 

23 

33 

32 

.'8 

38 

26 

3  3 

22 

22 

26 

33 

29.9 

MORR  I SONV I  LIE  4  SE 

MAX 

53 

59 

63 

59 

51 

60 

58 

66 

54 

34 

36 

37 

36 

32 

35 

41 

34 

37 

*,2 

40 

44 

53 

44 

49 

48 

45 

49 

42 

46 

90 

46.5 

MIN 

38 

45 

55 

37 

28 

30 

28 

31 

27 

28 

26 

27 

23 

23 

19 

19 

28 

32 

34 

32 

26 

36 

31 

32 

37 

32 

27 

23 

26 

31 

30.4 

PANA 

MAX 

54 

58 

62 

58 

51 

56 

58 

67 

55 

34 

37 

38 

38 

32 

35 

40 

33 

37 

44 

40 

46 

54 

45 

51 

47 

46 

49 

45 

43 

48 

51 

46.9 

MIN 

39 

47 

54 

34 

28 

30 

27 

32 

29 

29 

23 

27 

23 

22 

20 

19 

29 

31 

34 

32 

28 

35 

31 

31 

36 

32 

28 

22 

29 

32 

30.3 

SPRINGFIELD   MB  AIRPORT 

MAX 

53 

60 

64 

54 

52 

57 

58 

67 

39 

32 

38 

39 

36 

34 

36 

41 

35 

37 

43 

40 

47 

55 

40 

49 

41 

44 

50 

36 

42 

49 

51 

45.8 

MIN 

3' 

47 

53 

33 

28 

32 

27 

32 

29 

27 

26 

27 

23 

23 

20 

16 

30 

32 

34 

31 

27 

35 

33 

31 

33 

31 

27 

23 

22 

27 

3^ 

30.0 

SPRINGFIELD  <t  SE 

MAX 

4B 

53 

58 

63 

49 

52 

58 

58 

69 

48 

33 

36 

39 

38 

35 

36 

42 

33 

37 

43 

42 

53 

39 

50 

42 

46 

50 

36 

43 

49 

46.1 

MIN 

29 

A2 

46 

37 

28 

31 

30 

30 

29 

27 

23 

26 

23 

23 

22 

20 

26 

30 

31 

32 

30 

31 

i? 

33 

32 

28 

24 

21 

23 

31 

29.0 

VIROEN    1  SSW 

MAX 

53 

59 

64 

60 

52 

58 

59 

67 

58 

37 

39 

38 

39 

34 

36 

41 

33 

37 

41 

41 

46 

54 

44 

50 

49 

43 

49 

45 

42 

48 

31 

47.5 

MIN 

3' 

44 

55 

39 

26 

30 

25 

31 

31 

28 

25 

27 

22 

22 

19 

16 

28 

31 

33 

31 

23 

35 

30 

31 

37 

31 

29 

24 

22 

27 

33 

29.6 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

52 

62 

66 

64 

52 

58 

60 

68 

68 

36 

36 

40 

39 

35 

36 

40 

37 

36 

39 

41 

43 

54 

52 

53 

53 

43 

30 

50 

42 

49 

91 

46.6 

•          *  ♦ 

MIN 

41 

46 

55 

35 

29 

29 

27 

32 

29 

28 

26 

27 

18 

22 

18 

18 

28 

31 

33 

29 

24 

35 

30 

28 

36 

31 

22 

23 

22 

26 

36 

29.4 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

54 

55 

38 

56 

56 

57 

56 

65 

57 

36 

37 

37 

39 

34 

36 

43 

36 

36 

47 

45 

46 

52 

47 

31 

51 

45 

49 

43 

43 

-• 

32 

47.5 

MIN 

38 

48 

53 

31 

31 

33 

33 

31 

3* 

29 

26 

28 

33 

20 

20 

19 

29 

32 

34 

32 

29 

35 

34 

32 

37 

34 

26 

23 

24 

29 

32 

31.3 

EFFINGHAM 

MAX 

55 

58 

60 

60 

54 

60 

65 

68 

58 

40 

40 

36 

40 

35 

35 

45 

40 

40 

43 

46 

46 

so 

43 

30 

55 

50 

iz 

48 

45 

50 

51 

48.9 

MIN 

AO 

48 

56 

40 

30 

28 

30 

30 

30 

30 

23 

30 

25 

22 

22 

15 

30 

34 

32 

32 

33 

32 

32 

30 

30 

34 

25 

33 

32 

22 

33 

31.2 

FLORA  2  NW 

MAX 

57 

60 

60 

58 

53 

57 

61 

68 

55 

44 

39 

37 

40 

35 

36 

42 

37 

41 

50 

46 

45 

54 

48 

53 

55 

55 

51 

47 

45 

48 

57 

49.5 

MIN 

41 

49 

54 

39 

30 

28 

31 

32 

33 

33 

28 

31 

28 

24 

26 

17 

30 

32 

36 

30 

26 

36 

33 

30 

38 

33 

28 

33 

26 

33 

34 

32.4 

MARSHALL    1  E 

MAX 

56 

54 

57 

56 

53 

55 

55 

56 

42 

40 

38 

40 

36 

35 

41 

40 

36 

46 

48 

48 

52 

52 

51 

51 

48 

48 

47 

45 

49 

53 

47.7 

Mm 

37 

42 

52 

39 

29 

25 

31 

38 

29 

30 

24 

31 

25 

20 

21 

14 

28 

31 

36 

34 

28 

36 

29 

31 

31 

34 

27 

30 

24 

26 

30 

30.3 

MATTOON 

MAX 

54 

57 

57 

55 

52 

50 

59 

66 

43 

32 

37 

37 

37 

32 

34 

42 

33 

36 

47 

40 

47 

53 

40 

50 

48 

45 

48 

42 

42 

47 

52 

43.7 

MIN 

37 

47 

5A 

33 

29 

28 

29 

30 

28 

25 

24 

26 

23 

21 

20 

15 

29 

32 

34 

33 

29 

33 

31 

32 

34 

31 

27 

26 

22 

26 

32 

29.9 

MOWEA0.UA 

MAX 

54 

57 

63 

59 

53 

58 

59 

66 

55 

36 

39 

41 

38 

33 

35 

42 

36 

37 

43 

44 

47 

54 

46 

51 

46 

46 

5  ' 

46 

43 

49 

53 

48.0 

MIN 

36 

47 

53 

38 

27 

30 

26 

34 

26 

29 

25 

27 

23 

20 

19 

15 

28 

32 

34 

31 

28 

35 

30 

31 

34 

32 

26 

26 

22 

26 

3 

29.7 

NEWTON 

MAX 

50 

56 

59 

59 

44 

44 

55 

66 

60 

47 

46 

40 

37 

40 

44 

36 

42 

44 

43 

44 

43 

47 

39 

'•0 

56 

47 

48 

50 

45 

45 

45 

47.5 

MIN 

32 

44 

51 

42 

31 

32 

26 

33 

30 

32 

35 

30 

28 

22 

22 

15 

29 

31 

30 

30 

29 

33 

33 

35 

35 

35 

36 

29 

25 

29 

30 

31.5 

OLNEY  2  S 

MAX 

57 

60 

60 

56 

54 

56 

60 

67 

56 

45 

40 

36 

42 

34 

36 

44 

37 

41 

53 

48 

47 

56 

50 

55 

55 

58 

5  i 

47 

46 

50 

59 

50.4 

MIN 

42 

49 

53 

40 

32 

26 

30 

29 

37 

33 

27 

31 

26 

23 

23 

13 

30 

32 

36 

34 

26 

36 

33 

29 

36 

35 

27 

34 

27 

33 

34 

32.1 

PALESTINE 

MAX 

58 

55 

58 

55 

53 

56 

60 

66 

33 

41 

41 

37 

41 

35 

35 

43 

33 

40 

51 

45 

69 

54 

42 

55 

56 

51 

40 

46 

49 

57 

48.5 

MIN 

41 

49 

52 

40 

31 

27 

32 

30 

35 

30 

25 

32 

26 

22 

22 

16 

29 

33 

35 

34 

29 

36 

34 

31 

38 

34 

29 

33 

26 

29 

31 

32.1 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

57 

55 

58 

56 

52 

56 

58 

63 

54 

34 

39 

35 

39 

34 

32 

42 

36 

39 

47 

45 

48 

51 

43 

30 

50 

50 

50 

45 

46 

so 

53 

47.3 

MIN 

36 

45 

52 

39 

29 

28 

30 

29 

26 

28 

24 

29 

23 

20 

20 

13 

28 

31 

34 

32 

29 

35 

30 

32 

33 

32 

28 

32 

23 

26 

32 

30.1 

SALEH 

MAX 

56 

65 

61 

59 

54 

56 

61 

68 

57 

44 

39 

37 

40 

35 

37 

43 

36 

41 

46 

46 

44 

55 

48 

56 

56 

52 

47 

47 

45 

48 

56 

49.6 

Mm 

41 

49 

55 

38 

30 

27 

29 

29 

33 

32 

27 

31 

26 

22 

22 

15 

29 

32 

35 

33 

24 

34 

33 

29 

38 

34 

27 

32 

25 

33 

33 

31.5 

TUSCOLA 

MAX 

55 

56 

58 

57 

51 

58 

58 

66 

56 

37 

38 

38 

38 

35 

34 

44 

41 

37 

45 

45 

57 

55 

48 

50 

48 

44 

50 

46 

43 

48 

52 

48.0 

Mm 

38 

44 

52 

38 

29 

29 

28 

30 

28 

26 

25 

27 

24 

20 

19 

15 

30 

32 

34 

32 

32 

36 

29 

30 

34 

32 

27 

26 

22 

27 

3  3 

29.9 

VANDAL  I A   FAA  AIRPORT 

MAX 

53 

61 

62 

54 

54 

59 

62 

67 

45 

38 

37 

38 

38 

34 

35 

45 

34 

39 

45 

41 

46 

54 

42 

55 

51 

45 

50 

61 

44 

47 

53 

47.4 

Mm 

41 

49 

52 

31 

27 

30 

30 

31 

31 

30 

26 

30 

26 

23 

22 

16 

30 

33 

36 

33 

29 

37 

31 

31 

36 

34 

25 

31 

26 

33 

32 

31.4 

WINDSOR 

MAX 

54 

52 

59 

58 

51 

57 

59 

66 

65 

35 

38 

36 

37 

32 

33 

42 

39 

37 

46 

48 

47 

53 

41 

51 

48 

47 

47 

43 

48 

43 

47.4 

*            •  * 

Mm 

37 

46 

52 

37 

27 

27 

26 

30 

27 

28 

24 

26 

23 

18 

19 

15 

28 

31 

34 

32 

26 

34 

33 

31 

34 

32 

25 

27 

22 

28 

26 

29.3 

SOUTHWEST  OB 

ANNA  1  E 

MAX 

64 

63 

57 

55 

60 

56 

67 

60 

48 

43 

37 

38 

39 

38 

38 

36 

44 

45 

46 

42 

31 

46 

56 

59 

56 

34 

48 

44 

48 

60 

50.0 

Mm 

55 

38 

32 

31 

36 

35 

41 

37 

29 

30 

26 

24 

23 

22 

27 

32 

38 

34 

32 

33 

33 

32 

42 

35 

3  ) 

38 

30 

32 

36 

33.2 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

51 

68 

65 

63 

55 

58 

62 

68 

68 

46 

37 

38 

41 

37 

37 

42 

40 

41 

44 

44 

45 

54 

52 

56 

57 

56 

54 

30 

42 

52 

55 

30.9 

Mm 

41 

49 

50 

37 

25 

26 

29 

29 

37 

32 

27 

28 

25 

21 

22 

15 

28 

32 

35 

34 

28 

35 

33 

31 

42 

35 

26 

32 

26 

24 

32 

31.2 

CAH0K1A 

MAX 

52 

56 

60 

58 

48 

54 

60 

66 

72 

50 

39 

38 

39 

40 

37 

42 

42 

40 

42 

43 

45 

46 

57 

42 

56 

52 

92 

35 

42 

46 

50 

49.1 

Mm 

37 

49 

47 

23 

22 

28 

28 

27 

28 

34 

28 

23 

28 

25 

23 

18 

27 

30 

J4 

19 

22 

21 

26 

30 

40 

34 

27 

31 

26 

31 

31 

28.9 

CAIRO   WB  CITY 

MAX 

54 

67 

60 

56 

54 

56 

57 

66 

64 

51 

42 

38 

41 

40 

40 

39 

37 

43 

47 

50 

69 

53 

47 

58 

62 

48 

55 

30 

38 

46 

6C 

50.5 

Mm 

49 

52 

56 

42 

38 

36 

38 

38 

45 

36 

33 

32 

31 

29 

27 

29 

30 

35 

36 

36 

3* 

35 

39 

40 

43 

37 

33 

34 

34 

36 

41 

37.3 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

MAX 

53 

65 

63 

58 

54 

60 

61 

70 

59 

49 

39 

39 

41 

38 

41 

40 

37 

43 

47 

46 

44 

53 

52 

59 

60 

60 

51 

48 

43 

49 

t 

51.1 

Mm 

44 

52 

56 

40 

33 

27 

30 

31 

41 

36 

30 

31 

25 

25 

24 

19 

29 

33 

36 

35 

26 

35 

34 

31 

44 

37 

28 

39 

30 

36 

35 

34.0 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

50 

54 

65 

65 

40 

53 

57 

60 

65 

47 

42 

38 

38 

40 

34 

39 

41 

34 

40 

44 

44 

44 

55 

49 

55 

52 

47 

31 

44 

42 

46 

47.6 

Mm 

31 

45 

49 

39 

27 

30 

32 

32 

32 

32 

27 

26 

25 

22 

21 

21 

23 

30 

33 

33 

28 

30 

32 

33 

36 

34 

27 

31 

23 

25 

36 

30.5 

COBDEN  2  S 

MAX 

55 

65 

63 

59 

56 

60 

58 

67 

63 

53 

40 

37 

42 

40 

39 

39 

36 

46 

45 

45 

44 

54 

51 

58 

59 

55 

53 

43 

49 

48 

60 

51.0 

Mm 

40 

44 

56 

38 

32 

27 

33 

31 

44 

35 

29 

29 

25 

22 

23 

19 

28 

32 

34 

32 

31 

34 

33 

36 

33 

26 

30 

32 

33 

34 

36 

32.6 

OU  OUOIN  1  NNW 

MAX 

53 

67 

64 

60 

55 

55 

62 

69 

68 

49 

34 

36 

42 

35 

40 

40 

36 

61 

45 

45 

44 

55 

51 

3J 

58 

49 

53 

33 

49 

47 

56 

50.5 

Mm 

44 

51 

56 

36 

30 

29 

32 

34 

36 

34 

27 

29 

23 

22 

23 

19 

27 

32 

34 

33 

27 

34 

32 

34 

32 

33 

26 

34 

29 

34 

35 

32.6 

MAKANOA    1  NW 

MAX 

51 

66 

63 

58 

53 

61 

60 

68 

60 

55 

40 

37 

36 

37 

39 

39 

37 

44 

45 

44 

42 

52 

46 

57 

57 

59 

55 

32 

42 

47 

60 

50.5 

Mm 

45 

50 

56 

38 

32 

31 

36 

40 

44 

35 

29 

29 

26 

23 

23 

22 

28 

32 

34 

34 

31 

33 

32 

34 

42 

34 

30 

36 

29 

31 

33 

34.0 

MARION   4  NNfc 

MAX 

55 

66 

63 

59 

53 

54 

66 

65 

63 

49 

43 

40 

39 

37 

39 

40 

38 

43 

47 

46 

46 

34 

52 

57 

58 

58 

94 

54 

45 

49 

60 

31.4 

Mm 

46 

51 

57 

39 

32 

27 

32 

33 

40 

36 

30 

31 

26 

23 

24 

18 

29 

33 

33 

34 

<9 

35 

33 

33 

44 

36 

38 

30 

32 

35 

33.8 

NASHVILLE  *  NE 

MAX 

53 

64 

61 

58 

53 

56 

60 

67 

61 

45 

35 

36 

38 

35 

37 

41 

38 

41 

44 

44 

42 

54 

45 

56 

96 

53 

92 

49 

43 

48 

51 

46.9 

Mm 

42 

48 

55 

36 

30 

32 

33 

38 

3* 

33 

28 

28 

26 

23 

23 

21 

28 

32 

34 

33 

30 

34 

30 

32 

43 

34 

29 

31 

26 

34 

33 

32.7 

SPARTA 

MAX 

52 

65 

63 

60 

54 

56 

66 

69 

63 

46 

35 

36 

39 

36 

40 

39 

37 

40 

42 

45 

41 

54 

47 

36 

57 

49 

53 

30 

46 

46 

97 

49.  S 

Mm 

42 

50 

56 

39 

34 

28 

33 

33 

35 

34 

29 

29 

26 

24 

22 

1» 

26 

33 

35 

34 

29 

34 

33 

33 

43 

35 

."3 

32 

29 

34 

34 

33.1 

WATERLOO  1  MSN 

MAX 

52 

70 

65 

62 

55 

61 

64 

72 

70 

44 

37 

37 

40 

37 

41 

41 

37 

41 

41 

44 

45 

56 

54 

37 

53 

49 

5^ 

52 

45 

46 

37 

51.0 

Mm 

41 

46 

56 

38 

28 

29 

31 

35 

33 

33 

28 

29 

23 

24 

22 

20 

26 

32 

35 

34 

27 

33 

33 

34 

43 

34 

27 

31 

27 

33 

it- 

32.3 

Sm  R«f««nc«  Noim  FoUowinq  Sutlon  Indai 
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ILLINOIS 

MARCH  1970 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MARCH 


Station 

Day  of  Month 

« 

a 
« 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

*          »  » 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

Mm 

57 
43 

62 
49 

65 
53 

59 
40 

52 
31 

55 
30 

60 
34 

67 
34 

67 

42 

51 
34 

43 
27 

42 
30 

40 
24 

40 
32 

37 
23 

41 
18 

41 
29 

42 
34 

51 
34 

50 
34 

45 
29 

55 
36 

52 
34 

56 
31 

55 
42 

58 
35 

31 
29 

51 
34 

46 
25 

49 
34 

48 
33 

33.1 

BRODKPORT  DAM  52 

MAX 
M1N 

5". 
46 

65 
48 

61 
52 

58 
41 

54 
37 

61 
29 

59 
31 

68 

32 

64 
35 

55 
42 

48 

34 

42 
32 

42 
28 

40 
27 

41 
27 

39 
20 

38 
29 

42 
34 

53 
37 

50 
37 

46 
36 

53 
35 

48 

32 

57 
36 

61 
44 

61 
38 

57 
30 

53 
37 

46 
33 

50 
31 

61 
32 

52.5 
34.9 

DIXON  SPRINGS  ACR  C 

MAX 

Mm 

5' 
47 

63 
49 

65 
55 

60 
40 

51 
33 

61 
25 

59 
27 

67 
31 

62 
42 

56 
39 

48 

30 

43 
30 

39 

26 

37 
24 

38 
23 

40 
17 

39 
28 

44 
32 

48 

34 

48 
34 

44 
30 

51 
34 

49 
35 

58 
34 

58 
42 

59 
36 

54 
25 

53 
35 

44 
30 

46 

32 

62 
37 

51.7 
33.4 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

MAX 

Mm 

55 
43 

64 
49 

60 
55 

59 
40 

52 
32 

57 
29 

60 
29 

67 
30 

66 
41 

49 
35 

40 
27 

38 

30 

36 
32 

35 
22 

37 
23 

41 
16 

38 
30 

40 
30 

49 

35 

48 
35 

48 
27 

54 
36 

50 
35 

56 
31 

56 
39 

56 
36 

55 
30 

49 
33 

45 
27 

49 
35 

58 
35 

50.5 
33.1 

HARRISBURG 

MAX 

Mm 

MCLEANSBORO 

MAX 

Mm 

57 
45 

66 
50 

62 
55 

59 
40 

52 
32 

56 
30 

60 
30 

68 

32 

63 
41 

50 
35 

40 
29 

38 

30 

40 
26 

36 
23 

38 
24 

41 
18 

37 
30 

42 
33 

49 
35 

48 

34 

45 
30 

55 
35 

50 
34 

58 
31 

57 
43 

57 
36 

53 
30 

47 

34 

42 
29 

48 
35 

58 

36 

33i7 

HT  CARHEL  1  NNH 

MAX 

Mm 

56 
42 

62 
49 

60 

52 

57 
40 

53 
30 

56 
30 

60 
32 

66 
32 

55 
40 

46 
33 

43 
26 

40 
29 

40 
24 

34 

21 

37 

22 

41 
16 

36 
28 

40 
31 

51 
34 

50 

32 

51 
30 

55 
28 

49 

34 

56 
30 

58 
40 

63 
34 

51 
28 

47 
33 

42 
26 

50 
34 

57 
35 

50.4 
32.1 

MOUNT  VERNON 

MAX 

Mm 

55 
42 

64 

50 

62 
55 

59 
40 

53 
31 

58 
29 

61 
31 

68 

31 

61 
38 

46 
33 

37 
27 

36 
30 

40 
26 

36 

24 

40 
23 

43 
17 

39 
28 

43 
32 

47 
35 

45 
34 

45 
27 

55 
35 

48 
32 

56 
31 

57 
41 

51 
34 

53 
28 

49 
33 

45 
28 

48 
33 

57 
35 

50.2 
32.7 

R0SICLAR6 

MAX 

Mm 

5B 
47 

67 
49 

64 

52 

58 
41 

50 
34 

59 
27 

60 
30 

70 
32 

67 
38 

58 
40 

46 

31 

43 

31 

40 
27 

40 
23 

40 
24 

40 
17 

40 
30 

46 
33 

50 
35 

51 
36 

47 
34 

54 
35 

51 
36 

58 
36 

59 
43 

60 
37 

55 
29 

55 
35 

46 
31 

49 
32 

61 
39 

93.0 
34.3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1.2 

Resultant 
Speed 

• 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

CK 

CK 

CK 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sut 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Averc 

Faste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

•>» 

o 

CK 

6 

1.00- 

Total 

CAIRO  WB  CITY 

41 

NW 

25 

1 

5 

8 

c 

3 

0 

17 

40 

7.3 

CHICAGO  0 ' HARE  AIRPORT 

2 

3.0 

6.6 

30++ 

2 

26 

73 

73 

56 

58 

11 

4 

4 

2 

0 

c 

21 

6.8 

CHICAGO  MIDWAY  AIRPORT 

3 

3.6 

11.8 

33 

NE 

26 

72 

76 

59 

63 

9 

8 

3 

1 

1 

0 

22 

47 

7.0 

M0LINE  MB  AIRPORT 

36 

3.0 

11.3 

26 

NW 

20 

76 

79 

61 

62 

7 

2 

6 

C 

1 

Q 

17 

54 

6.6 

PEORIA  MB  AIRPORT 

1 

3.6 

11. « 

30 

NE 

09 

75 

8C 

61 

62 

5 

8 

3 

1 

c 

Q 

17 

5« 

7.4 

R0CKF0RD  WB  AIRPORT 

2 

3.S 

10.7 

23++ 

27 

20+ 

76 

8C 

55 

5S 

9 

4 

? 

0 

1 

a 

17 

6.3 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

36 

3.8 

12. "5 

26 

NW 

26+ 

81 

86 

65 

66 

6 

e 

3 

1 

c 

c 

IE 

4J 

7.6 

S*«  R«f«r«DC*  Not**  Following  Sution  Index 

-  32  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  IlUN0„ 

 ,  MARCH  1970 

Day  ol  month 


oiauuu 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•        •  • 

NORTHWEST  01 

,  



DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

7 
7 

2.6 
1 

3.1 
3 

FREEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

7 

.4 

7 
7 

2.0 

1 

1.5 
2 

CALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

.3 
7 

9.0 
9 

6 

1.0 
6 

4 

4 

MOLINE    MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

1  •  L 

1.7 
3 
.3 

1 

T 

7 

T 
7 

7 

7 

T 

7 

B.O 

7 

.2 

1 

1.7 

7 

1 

T 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 

7 

2.0 

3.0 

2.0 

R0CKF0RD  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

T 

7 

7 
7 

7 

T 

7 

7 

1.7 

1.9 
4 
■  5 

2.3 
7 

.3 
3 
.  1 

7 
T 

*       *  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

7 
7 

7 

T 

7 

13.0 

10 

7 

3 

2.5 

3 

T 

2 

1 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.  1 
T 

7 

T 

•  3 
T 

•  2 
7 

7 

7 

3.  . 

3 

2 

7 

1 

1  .  6 

1 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

7 

T 
T 

7 

7 

T 

7 

•  1 
7 

5  .  8 

«  •  ? 

8 

1.0 

•  1 
3 

l.o 

1.0 
4 
.0 

* 

4 
.6 

4 
.6 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

.3 
T 

T 

T 

I 

.9 

1 

T 

.2 

.2 
T 

7 

T 

T 
7 

5.4 

8.9 
9 

1.3 

T 

6 

1*6 

i.B 

4 
.7 

' 

2 
•  3 

1 

7 

DE  KALB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

7 

T 

.1 

T 

T 
T 

3.2 
5 

T 

2.3 

2 

] 

7 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

7 

T 

T 

T 

.1 

5.0 
3 

2.0 
T 

2.0 
T 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

7 

3 

3 

•      •  • 

WEST  03 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2 

T 

T 

T 
T 

T 
7 

2.0 
1 

1.0 
1 

3.0 
7 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

.5 

1.0 
1 

1.0 

1.3 

QUINCV  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 
T 

T 

1.0 

•  1 

1 

T 

T 

1.3 

.3 

1 

.2 

1.3 

1 

•      •  * 

CENTRAL  0* 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

I 

T 

7 

1.0 

7 

3.0 
1 

.8 

7 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1.5 

1 

T 

7 
7 

.5 
T 

PEORIA  WB  AIRPPRT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.5 

I 

T 

T 

7 

.9 

T 

1 

7 

T 

T 

5.0 

1.0 
3 
.» 

.1 
7 

.6 

1 

•       •  • 

EAST  05 

HOOPESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.0 

2 

.3 
7 

7 

.3 

T 

7 

KANKAKEE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.i 

1 

T 

1 

7 

7 

1.2 

1 

7 

7 

7 

4. a 

T 

.4 

PIPER  CITY  3  SF 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

T 

T 

7 
7 

.9 

1.1 

7 

7 

.3 

2.8 

1 

.3 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

2.0 
1 

7 

7.0 
6 

1.0 
I 

URBANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
T 

.7 
I 

3.5 

7 

T 

•        •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

CARL INV1LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

7 

1.5 

I 

7 

7 

7 

T 

M0RR1 SONVI L  LE  4  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
T 

7 

.9 
7 

7 

.* 

.3 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

.2 
T 

.1 
7 

7 

7 
7 

2.1 
7 

1 

7 

7 

.3 
7 

.4 

.6 

1 

.2 
7 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

7 

•       •  • 

EAST   SOUTHEAST  07 

NEWTDN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

Sao  Re!er«nc»  NotM  Following  Sotlon  lnd.x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

1.0 

1 

2.0 

T 

T 

VANDALIA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

WINDSOR 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

1.0 

1 

T 

2.0 
1 

T 

T 

T 

T 

SOUTHWEST  06 

ANNA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

2.3 

2 

T 
T 

11.3 
8 

3 

1.2 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

- 

2.0 
2 

.1 

1 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

2.0 

1 

2.4 

7.". 
8 

5 

1 

T 

T 

5NU wr  A L  L 
SN  ON  CNO 

T 

2.0 

2 

3.0 
3 

T 

T 

•       *  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

3.0 
2 

5.9 

4 

2 

2.0 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

.8 

1 

7.0 

7 

2.0 
6 

1 

T 
T 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 

T 

1.0 
T 

1.5 

2 

3.5 

3 

T 

.5 
T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

» 

Station 

<V 

«) 
h 

Q 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e 

(IN) 

URBANA 

4 

7AM 

31 

31 

38 

43 

37 

38 

39 

38 

39 

36 

35 

35 

34 

34 

34 

39 

39 

35 

35 

37 

36 

39 

40 

39 

40 

38 

37 

39 

36 

36 

39 

36.9 

MAX 

31 

31 

38 

43 

43 

40 

42 

42 

44 

49 

36 

35 

36 

37 

34 

39 

40 

39 

35 

37 

37 

42 

43 

42 

44 

40 

41 

43 

42 

42 

43 

39.7 

MIS 

31 

31 

31 

38 

37 

37 

37 

38 

38 

36 

35 

35 

34 

34 

33 

34 

39 

34 

35 

35 

36 

36 

39 

39 

39 

38 

37 

37 

36 

35 

36 

35.8 

9 

7AM 

31 

31 

35 

42 

39 

37 

40 

40 

40 

38 

37 

37 

36 

36 

35 

35 

36 

36 

36 

38 

37 

40 

41 

40 

41 

39 

39 

40 

39 

39 

*1 

37. B 

MAX 

31 

31 

35 

42 

42 

39 

41 

42 

42 

41 

38 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

38 

38 

40 

42 

41 

42 

41 

40 

41 

41 

40 

42 

38.7 

MIN 

31 

31 

31 

35 

39 

37 

37 

40 

40 

38 

37 

37 

36 

36 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

37 

37 

40 

40 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

37.0 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

72 

DATE 

09  + 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

4 

DATE 

28 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BROOKPORT   DAM  52 

e.oo 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
LA  SALLE    1  S 

1.03 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
ELGIN 

2.15 

DATE 

26 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
CHICAGO  WB   AIRPORT  //R 

17.8 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
PEDTONE 

15 

DATE 

27* 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

I  DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE  | 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

s 

i 

E 

SPEClAi 

0093 

01 

EDWARDS 

11  21 

PB  Gl 



ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

OOTi 

- 

41  13 

40  45 

711 

* 

cene  l  burgess 

ALEXIS  WATERWORKS 

WARREN 

*l  01 

90  14 

694 

MUNICIPAL  MATERmORKS 

ALTON  0AM  Z* 

01)' 

MADISON 

38  9) 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA  1  E 
ANTIQCH  2  NM 

CIS1 

K 

UNION 

97  {A 

Ji  ION  MARTLINE 

010- 

02 

LAKE 

42  30 

TMOMlS   G.    RQ6 INSflNj  JR 

IRGONNE   NATIONAL  LAS 

0231 

02 

DUPAGE 

41  42 

87  34 

74| 

ARGUNNE  NATIONAL  LA| 

UHLIV 

0211 

01 

MASHINGTQN 

3B  20 

JAMES  M, 

AUCUJT* 

.M~- 

-) 

HANCOCK 

40  14 

*0  96 

REV  J.  HOLMES 

AURORA  COLLIC 

0938 

•1 

KANE 

41  49 

Aurora  col  physics  dept 

AVQN  9  N{ 

033* 

01 

Fultqn 

90  22 

JAMES  R  MITCHELL 

0*4i 

a; 

42  10 

•  8  04 

8"! 

II 

RICHARD  E.  Ml LLE* 

nuv 

PIKE 

91  01 

640 

GEORGE  E.  GRIOER 

■FAROSTOmN 

0*9! 

CASS 

40  01 

40  26 

445 

THOMAS  E.  PHELPS 

»  '  -  LEVI  LLC  SO  ILL  U'HV 

Bllt 

01 

ST  CLAIR 

38  in 

89  3 1 

*!( 

41 

GEORGE  KAPUSTA 

•  *  L  V 1 0ER£  SEWAGE  Plant 

0311 

Oi 

•  DONE 

48  32 

CITY  OF  BELVIDERF 

•ENTlEY  t  t 

09*1 

0! 

HANCOCK 

HOWARD  M.  COFFMAN 

BENTQN  FOREST  SERVICE 

0*0' 

01 

FRANKLIN 

* 

MAI  R  CHAIN 

•  LOflMlNGTON  *  i  T*  A nQRKS 

OTftl 

MCLEAN 

40  30 

8l00m|nGT0n  MATERMORKS 

•LOOMInGTON  NAA-AL 

QT»I 

MCLEAN 

40  31 

ill  state  normal  uni 

•LUFFS 

0TI1 

01 

SCOTT 

VERNQN  A,  NQNTRUP 

0*9! 

.37  OB 

BB  34 

390 

91 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C AMOK  I A 

1160 

ST.  CLAIR 

99  34 

*0  19 

400 

CAHQkIA  TREATMENT  PLT. 

C*I"Q   Ml    CITY  ft 

11*6 

01 

ALEVANCER 

■j 

'  MJ 

U  S  HEATHER  BUREAU 

CANTON  1  ESE 

1290 

fultqn 

RADIO  STATION  W|VS 

CAMQNOALE  se-age  pl 

1269 

'  ! 

JACKSON 

HUGH  B(  BOYD 

C»«LINVILLi 

1210 

MACOUPIN 

99  17 

41 

JACK  A.  CAHpAELL 

C»RLVLE  RESERVOIR 

L  2  90 

Clinton 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI  6  M 

1296 

0< 

■  MITE 

31  10 

It 

HUBERT  -  -       -  - 

CENTRAL 1A  2  Sv 

1916 

Clinton 

ClTT  OF  CENTRAL  I  A 

C "ANN AHflN  DRESDEN  1SL 

1A2C 

02 

GftUNDV 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

143* 

01 

39  24 

BB  11 

TIC 

6P 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

CNENUA 

MCLEAN 

710 

6P 

JOSL-PH  M.  SQMMER 

CHESTER 

1491 

01 

RANDOLPH 

37  94 

89  50 

ROBERT  Hi  CARftIS 

CHICAGO  CALUMfT   T*  WHS 

1922 

02 

COOK 

87  36 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

C^ICACO  MAytR  P»P  STA 

19*2 

31 

COOK 

41  91 

87  4] 

a»7 

CITY  ENGR  MATER  PURIF 

CICAGQ  0  hare  AIRPORT 

1961 

01 

COOK 

41  3* 

67  34 

FilO 

U  S  MEATHER  BUREAU 

CHICAGO  ROSEl*N1  pmPC  ft, 

1992 

01 

COOK 

97  38 

691 

CITY  ENGR  WATER  PuRIF 

CHICAGO  RAC  INF  eyft  «, 

1993 

01 

COOK 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN  OIST  IF'  t 

19*2 

02 

COOK 

41  94 

87  jB 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  S  FILLER  »L*NT«. 

19** 

02 

COOK 

41  43 

87  31 

CITY  ENGR  WATER  PUMP 

CwCO  SPR]NGFJELD  pmP&  R 

19*3 

41  99 

630 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CICAGu  UNIVERSITY  R 

COOK 

97  36 

394 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHICAGO  MS  »I"P?HT  R 

1977 

02 

COOK 

41  47 

87  45 

607 

'■  HJ 

U  S  HEATHER  BUREAU 

■CHICAGO  Ml  C]TV  Nfl  2  R 

.'a- 

02 

COOK 

*1  33 

07  38 

U  S  HEATHER  ftuftEAu 

CHILLICCTHE 

1*23 

04 

PEO'lA 

40  99 

19  30 

CON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

L66» 

01 

WAYNE 

38  31 

UNION  OIL  CO, 

CLINTON  1  SSk 

1743 

DE  WITT 

40  08 

3P 

R.    t,    P I TRAT 

COSOEN  I  1 

1773 

UNION 

37  30 

*9  15 

SB 

Hi  G.  ANDERSON 

CnUL7ERVI LLF  t  ss> 

1*4* 

01 

RANDOLPH 

39  11 

310 

C  WARREN  3  — 

CRETE 

toil 

01 

MILL 

41  27 

VILLAGE  OF  CRETE 

214C 

40  08 

97  39 

558 

9* 

INTERSTATE  WATER  CO 

0»NVILLE   SEWAGE  PLANT 

VERMILION 

40  OA 

87  16 

527 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

1191 

MACON 

39  91 

46  38 

y. 

H 

ETHELOA  c.  coonraot 

OF  RALI 

222a 

02 

OE  K ALB 

41  96 

840 

NORTHERN  ILLlNlOS  UNIV 

DIXON 

1941 

1 1 

LEE 

ROBERT  M.  NELlIS 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

:  v  > 

J 

POPE 

37  26 

4P 

DIXON  SPR&S  ACRIC  CNTR 

O^HNS  2  NE 

MCLEAN 

40  29 

ADA   A.  OEVlNE 

M  QUOIN  I  IM 

2*|3 

01 

PEftBY 

IP 

RADIO  STATION  WQON 

eoelste in 

PEORIA 

40  36 

89  38 

HARULO  0.  PRICE 

E  PwAROSVl Li 

MADISON 

"RS.   DE VERA  m,  GEBHART 

£FF INGmAH 

■"' 

99  07 

88  3) 

599 

TP 

CLIFFORD  *.  MANUEL 

ELGIN 

KANE 

42  02 

71B 

MISS  MYRTLE  E.  SPIEGlER 

FAIRIURY  MATEftMnftuS 

2913 

■  J 

LIVINGSTON 

*8  31 

OEPT  OF  WATERWORKS. 

FAIRFIELD  RADIO  mFIM 

2991 

-  * 

WAYNE 

RADIO  STATION  HFIw 

FARMER  CITY 

2991 

OE  WITT 

NQRAH  VEAGLE 

FLORA  2  NM 

110* 

CLAY 

4P 

FPEEPORT 

STEPHf NSON 

7P 

JOHN  SCHRODER 

FIEEPORT  SEMA1E  PLANT 

92*2 

"  1 

Stephenson 

ALVlN  M, 

FULTON  OAH  19 

j ,"  • . 

01 

■hiteside 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA 

9912 

JO  DAVIESS 

KRAFT  fodos  company 

l»C 

-  i 

40  97 

90  23 

771 

HI  j 

ClTT  WATERWORKS 

CALVA 

01 

MENRY 

41  in 

90  02 

.  0 

M 

RONALD  A.  HOLT 

GENE  itO 

391* 

- 1 

MENRY 

619 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

3419 

FPRO 

ORLEN  f.  reis 

GLADSTONE  DAM  \% 

j -  •■ ' 

HENDERSON 

U  S  CORPS  OF  engineers 

G3LC0N0A  DAM  51 

3922 

POPE 

*  a 

U  9  CORPS  OF  ENGINEERS 

GULDEN  t  NH 

»M- 

ADAMS 

•a 

ERNEST  M  IBNFN 

C«aftOn 

JERSEY 

PAUL  E.  aRNQlj 

C*  AND  TOmER  2  N 

)vo 

"  1 

JACKSON 

LEROY  K.  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

GREENE 

Ml LL I AM  c.  MEnG 

JoflJ 

-7 

39  11 

41  10 

329 

JOHN  w.  MYLOE 

GREENVILLE  I  : 

~a 

BOND 

31  53 

■f  24 

580 

HAROL0  w.  oavis 

GRIGGSVILLE 

J',  ' 

PIKE 

19  43 

mOm Aft 0  E.  STAFFY 

HARDIN 

)■} 

CALHOUN 

19  0* 

ORVlLLE  H, 

MARR  |  '  i    J  " 

3971 

i 

SALINE 

CLYDE  PITTMAN 

Mftuft i siurg  oiim*i  Pl 

3»t- 

-  v 

SALINE 

ft 

CITY  OISPOSAL  plant 

MA  VAN A   PQH  E  A  STtTIO» 

I94C 

MASON 

TA 

HAVANA  POWER  STATION 

-f  .•.;*:    pome*  plant 

PUTNA" 

HENNEPIN  POME  *  PLANT 

MlLLSIORO 

%1Q| 

MONTGOMERY 

WALTER  E.  BELCHER 

HOQPElTON 

VERMILION 

JOHN  F.  MU5MR«SM 

MtTSUNvItLt    P3mcR  Pi. 

o.  - 

»T 

CRAWFORD 

39  0! 

47  40 

493 

CENTRAL  ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  ClTy  QAM  16 

4393 

11 

ROCK  ISLAND 

41  21 

11  01 

394 

u  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

44*2 

MORGAN 

90  12 

620 

r* 

HLDS  RADIO 

JERSE vv I LLE  2  S« 

i  < 

*S 

JERSEY 

*0  21 

630 

'» 

jersetville  shG  plant 

JOLlET  brando'j  »o  QAM 

•  ' ) 

2 

HILL 

41  30 

943 

U  3  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIET 

•  913 

"  i 

■  III 

41  32 

88  01 

320 

*9 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

kankakee  l  Sw 

i 

KANKAKEE 

41  09 

87  35 

623 

-  0 

7A 

DELlERT  m.  kcerner 

KANKAKEE   1EMAGE  PLANT 

4*03 

:s 

KANKAKEE 

41  0» 

87  53 

642 

MUNICIPAL  SEMAGE  TR  PL 

KEITHl|UP.G   1  NM 

9*93 

:. 

MERCER 

90  37 

340 

ROBERT  CROSfc 

KFMANEE 

IT1C 

HENRY 

41  15 

•9  55 

820 

93 

STAR  COURIER 

KEHANEE  l«KER  Park  R 

4'13 

:i 

MENRY 

41  15 

89  95 

BOO 

keuAnee  baker  park 

LACON  2  E 

4103 

■• 

MARSHALL 

41  01 

49  21 

614 

5P 

IP 

MRS,  0. B. PACE,  JR. 

LA  M A* P t 

111! 

•> 

HANCOCK 

40  3! 

9g  31 

710 

TP 

TA 

JACK  M.  SMARPE 

LANARK 

4*7* 

?i 

Carroll 

89  90 

823 

THOMAS   E.  SMIALEK 

LA  SALLE   1  1 

*9|3 

•i 

LA  SALLE 

41  I* 

89  06 

370 

T* 

ILL  Olv  OF  MATERMAY5 

LAhRENCEVIlLE 

4997 

LAMHENCE 

87  41 

447 

TA 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

LINCOLN 

3071 

LOGAN 

40  09 

89  22 

590 

'A 

VERNON  P.  GEHLBACM 

LINCOLN  LOG  C  At  IN  PR 

i"i > 

-T 

COLES 

19  22 

1*  12 

635 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LlCKPORT   POME*  MQilSf 

919* 

MILL 

41  34 

88  03 

989 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

STATION 


louisvilli 
mackjnah 

MACOMB 

MAKANDA  1  NM 
MARENGO 
MARIETTA 
MARION  4  NNE 
MAROA   1  H 
MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL   1  E 

MASON  CITY  1  S 
MATTOON 

MCHENRY    LOCK    AND  ORM 

HCLE ANJBQRQ 

MFDORA 

MILL6RU0K 

MINONK 

MOLlNE  m|  AIRPORT 
MONMOUTH 
MONTICEILO  NO  2 

HQ**!) 
MMRRIS  9  N 
MORRISON 

M?ftBISQNVllLE 
MDRRISQNtflLLE   *  if 
MT  CARMEL  1  NNM 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  01 IVE  1  E 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STEALING 
MOUNT  VERNON 
MDhEAQU* 

m'jrphvssoro  hater-qrks 
nashville  4  ne 
new  boston  oa"  17 
new  salem  state  park 

NEWTON 
OLNEV  2  S 
OREGON 
OTTAWA 

PALESTINE 

PARIS 

PARIS  WATERWORKS 
PARK  FOREST 
PAW  PAW 
PAVSON 

PFDRJA  UB  AIRPO»T 
PE  QTQN£ 

PFRU  SEWAGE  PLANT 

PIPER  C ITV  1  SE 
PITTSFIELO  NQ  2 
PLEASANT  HILL 
PONT  I  AC 

PRAIRIE  DU  ROCHFR  1-S» 
PPINCEVULE  1  N 
PRQPHETSTOmN  i  ^. 

QUINCV 

OUINCY   F  A  A  B1I90RT 
QUINCY  DAM  21 

OUINCY  m|mc»:al  a>  I  r>CF 

RANTQUL 

REO  BUO 

R^CMELLE    1  M 

ROCKFORD  4  ENE 

ROCKFORO  Wfi  AIRPURT  I 

RPCKPORT 

ROSICLARE 

RUSHVlLLE 

SAINTE  MARIE 

SALEM 

SHABBONA  9  >INE 
SHAMNEETQWN  nEm  TONN 
SI DELL 

SKOKIE  N  Iioe  TP  U0*KS 

SPAftTA 

SPRINGFIELO  wft  H*PnHTft 
SPRINGFIELD  4  SE 
ST1CKNEY  w  SIDE  TR  hkS 
STOCKTON 

STREATQR  2  ENE 

S'LLlVAN  HATERMORKS 

TAYLQRV I LLt 

TISKILWA 

TflULON 

TUSCOLA 

URBANA 

UTICA  STARVEO  ROC"  OAM 
VANDAL  I A  1  SV 
VANDAL  I A    FAA  Al*P1RT 

VtROEN  1  SSW 

VIRGINIA 

WALNUT 

WASHINGTON    1  wSW 

WATERLOO  1  w$w 
MAT9EKA  2  NN 
WAUKEGAN  4  MJH 
WAYNE  CITY 
MENONA 

HHEATON  1  SE 


H"I TE  HALL 

HlLCOX 
wINOSOft 

YATES  CITY 


1  E 


&■>!> 

6971 

roo* 

•  ■ . ' 

7-72 

Toll 
7130 
7137 

M.  V 

7177 
ms; 

-.8  T 

7391 
Tft  ;> 

769* 

t>H 

o  ;  -  * 
1171 

•  181 
HTI 

■  293 

•993  02 
BJ81  37 
■491  38 

•  604 
•630 
«•>&• 

it*b 

B7S1 
B*6i 

1 1 1 :. 
IITC 

■  916 

1*90 

9001 
9021 
9;jy 


COUNTY 


Clay 
taie  well 

JACKSON 

MCHENRY 

PULTON 

WILLIAMSON 

MACON 

LA  SALLE 

Clark 

maS«n 
COLES 

MCHENRY 

HAMILTON 

MACOUPIN 

KENOAiL 

wOODFORD 

ROCK  ISLAND 

■ARREN 

PIATT 

CRu^OV 
&»UNQy 
WHITESIOE 
CHRISTIAN 

CHRISTIAN 
«A6*Sh 
CARROLL 
MACHUP1N 

LOGAN 

BRQwN 

JEFFERSON 

SHELBY 

JACKSON 

■ASMlNCTQN 

MERCER 
MENARD 
JAS'EP 

RICHLAND 
OGLE 

LA  SALLE 
CRAwFORO 

CHRISTIAN 

EDGAR 

EOGAR 

COOK 
LEE 

ADAMS 

PE0*IA 

MILL 

LA  SALLE 

FORO 
PIKE 
PIKE 

LIVINGSTON 

RANDOLPH 

PtOPU 

WHITESIOE 
ADAMS 
ADAMS 
ADAMS 

ADAMS 
CHAMPAIGN 
RANDOLPH 
OGLE 

WINNEBAGO 
w | NNE  BACO 
P  IKE 

HARDIN 

SCHUYLER 
JASPER 

MARION 
OE  KALI 

gall at  in 
vermilion 

COOK 

RANDOLPH 

SANGAMON 
SANGAMON 

COOK 

JO  DAVIESS 

LA  SALLE 

MOULTRIE 

Christian 

BUREA'J 

STARK 

DOUGLAS 

Cha«paign 

SALLE 
FAYETTE 
FAYETTE 

macoupin 
cass 

BUREAU 
TA2EWELL 
MONROE 
IROQUOIS 

MARSHALL 
OU  PAGE 

GREENE 

CLAY 

Shelby 

KNQX 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


JOHN  D  BLAIR 
CARLII  H  KULL 
VERNE  GLER 
HARVEY  I.  HARTLINf 
HAROLD  HYDE 
JOSEPH  ACE  MCCANCE 

MRS.    ANTMQNY  HlCNQNt, 

LLOYO  J*  SIMPSON 
I  9  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  THOMAS  PINE 

JAMES  M.  MC  DONALD 
C|M|  FRANCIS 
GULL AMC 
V.  PRA2IEP 
DODGE 
OLIVER  S.  UODNEY 
GENE  A.  KALKMARF 
I  9  H|ATH(R  »wH  Au 
MRS    I NEi  Mi  FINLEV 
EARL  FI9LE* 

RAY  mEBB 

PHlLLl*  C.  COLLINS 
CITV  UP  MORRISON 

is  oorotmy  a  bull aid 
Paul  beaty 
cor0en  r.  gillette 
levi  c.  i1nk 

HAROLD  MARBuPGER 
ALVA  IROhN 
HOMER  L.  RENAKER 
HOWARD  ME  AN£V 

i  NARY  A.  OOOLI* 
huRPhySI^RO  hateb  cu 
DOYLE  COhlmeyER 

9  CORPS  OF  ENGINEERS 
IV  IP  PARKS  1  ME NOR 
NEWTON  MATER  DEPT. 
RADIO  STATION  MVLN 
CARNATION  COMPANY 
JOHN  a.  BEE 0 

I.  CAOOIS 

:.  SCHUMACHER 

ChaRlES  E.  BFLL 

ClTT  OF  PARIS 

PARK  FOREST  hATER  CO 

If  WOODS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

I   9   WEATHER  BUREAU 

iRS  NANCY  l.  »ELSM 
PE*U  SEWAGE  PLANT 

MRS  DELL A  MAE  BORK 
PITTSFIELO  hATERWQRkS 
LOU  GALLOWAY 
ILL1NJI9  WATER  SERV  CO 
ARTHUR  J.  RCSSEN 

FRANK  STEWART 
COMMONWEALTH  EDISON  CO. 

I,  CIBSON 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

IR.  VIRGIL  C.  N[E MANNER 
RANTOUL  LIGHT  OfiPT 
OLIN  F.  KETTELKAMP 
CALIFORNIA  PACKING  CORP 
HARRIET  l.  REI9 

I  S  WEATHER  BUREAU 
ART  ATOR 
BERT  F,  SHELDON 
GAIN  BROS  CAE ENMIuIE 
JUOSON  t.  CANtRON 

CITY  MATER  DEPARTMENT 
UNIV  OF  ILL  n  EXP  FIELD 
JAKE  H.  STEWART 
THELMA  LANE 
CHICAGO   SANITARY  DIST 
WILLIAM  H.  MORGAN 

u  s  heather  bureau 

CITY  hTR,  LIGhTCPhR. 
CHICAGO  SANITARY  DIST 
RICMARO  J ■  TO-NSENO 

LARRY  6i  VUSKO 
CITY  OF  SULLIVAN 
JOHN  H.  COALE 
ORVlLLE  L.  HEAVE* 

BEN  C.  PARKER 

OEKAlB  AGR I  ASSN 
STATE  water  SjRVEY 
I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE  ENGLAND 

'  S  FED  AVIATION  AGENCY 
WRAY  WHITENECK 

LEICESTER  w.  CLARKF 
VICTOR  V.  VAL T 
AUGUST  T,  A3SEH«[RC 
EUGENE  L.  "C  MURTAY 
RADIO  STATION  W&FA 
RADIO  STATION  HKR S 
PAUL  F.  NICmOlS 
HALTER  J.  HENILAFF 
MORTON  ARBORfTUM 

WHITE  HALL  PJMPING  ITI 
LOkElL  ROUTT 

RAYMOND  R.  MALL 

I.  IELI 


J    nUUNAOE  CODE:    1 -ILLINOIS  2-KASXASXIA  MICHIGAN  4-11ISS1SS1PI1   5-OKlO  8- ROCK  7 -WABASH 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
MARCH    19  70 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist, 
P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",   Champaign,    Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA   ILLINOIS" . 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  tine.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

E  VAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAWES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

y    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Dati"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

§    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

© 

Q 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

li 

.  1 

WATSEKA  2  NW 

63.2 

41.7 

52.5 

84 

28 

25 

7 

397 

0 

0 

7 

0 

9.22 

5.30 

4.90 

19 

C 

10 

3 

2 

DIVISION 

53.3 

2.1 

7  •  2S 

3.60 

1.7 

*       «  « 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON   DAM  26 

63.9 

45*0 

55.5 

88 

29 

31 

5 

306 

0 

0 

3 

0 

8.20 

2 . 24 

19 

T 

T 

4 

1  1 

t 

3 

CARLINVILLE 

67.9 

43.8 

55.9 

1.7 

88 

28 

23 

5 

301 

0 

0 

5 

0 

7.15 

3.23 

2.78 

19 

.3 

0 

10 

5 

1 

GR I GGS V I LL  E 

66.6 

43.9 

55.3 

1.2 

90 

28 

28 

2 

327 

1 

0 

4 

0 

6.06 

3.07 

19 

2.0 

2 

2 

6 

2 

2 

HlLLSBORO 

6  8.0 

44.3 

56.2 

1.5 

87 

28 

25 

289 

0 

0 

5 

0 

7.38 

3.55 

3.01 

19 

10 

9 

2 

JACKSONVILLE 

6<i.6 

43.6 

54.1 

.2 

88 

29 

27 

5 

347 

0 

0 

2 

C 

6.56 

3.04 

2.50 

19 

2.0 

2 

2 

e 

« 

2 

J  ERSEYV I LLE   2  SW 

68.7 

42.6 

55  •  7 

8  8 

29  + 

24 

5 

311 

0 

0 

5 

0 

6 .  OC 

1 .  9S 

19 

1 .0 

.] 

2 

t 

i 

3 

MORRISONVILLE  *  SE 

65.8 

44.5 

55.2 

2.0 

85 

28 

28 

5 

317 

0 

0 

4 

0 

5.87 

2.42 

2.04 

19 

.4 

0 

u 

4 

1 

PANA 

66.3 

44.7 

55.5 

1.6 

85 

28 

26 

5 

307 

0 

0 

3 

0 

7.14 

3.55 

2.57 

19 

2.0 

2 

2 

9 

! 

2 

SPRINGFIELD  WB   AIRPORT  R 

6*. 5 

44.9 

54.7 

1.3 

87 

29 

29 

5 

332 

0 

0 

4 

c 

9.10 

5.51 

3.58 

30 

1.1 

1 

2 

a 

! 

2 

cDalufc lei  n    i  cc 
} r R I  Nor  1 fc L U    *♦  3C 

63.2 

43.7 

53.5 

85 

30 

26 

7 

365 

0 

c 

6.99 

2.40 

19 

1.0 

1 

2 

9 

4 

2 

VlRDEN  1  SSW 

66.1 

44.2 

55.2 

85 

29  + 

27 

5 

320 

0 

0 

4 

0 

5.97 

1 . 53 

19 

1 . 5 

C 

1  0 

i 

2 

WHITE   HALL   1  E 

67.8 

44.0 

55.9 

1.4 

8B 

29+ 

26 

5 

306 

0 

0 

4 

0 

8.60 

5.17 

3.98 

30 

.0 

0 

n 

5 

2 

DIVISION 

55.2 

1.0 

7.09 

3.42 

1.0 

*       *  » 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

66.1 

46.0 

56.1 

85 

30+ 

30 

5 

295 

0 

0 

2 

0 

7.02 

3.51 

2.43 

19 

.8 

1 

2 

8 

9 

2 

EFFINGHAM 

67.6 

44.7 

56.2 

2.7 

89 

28 

30 

7+ 

286 

0 

0 

3 

0 

7.71 

4.06 

2.30 

24 

.0 

0 

7 

5 

3 

FLORA  2  NW 

69.3 

45.4 

57.4 

1.7 

86 

28 

26 

5 

253 

0 

0 

3 

0 

6.49 

1.64 

19 

.0 

0 

7 

9 

3 

MARSHALL   1  E 

67.5 

44.1 

55.8 

83 

30 

23 

5 

295 

0 

0 

4 

0 

6.06 

2.10 

24 

0 

9 

3 

2 

MATTOON 

65.1 

43.9 

54.5 

85 

28 

26 

5 

333 

0 

0 

5 

0 

7.12 

1.85 

19 

T 

0 

11 

; 

2 

MOWEAOUA 

67.2 

43.5 

55.4 

86 

28 

28 

5 

313 

0 

0 

5 

0 

7.21 

2.33 

19 

,  0 

0 

10 

9 

3 

NEWTON 

OLNEY  2  S 

69.1 

45 .  1 

57.  1 

1 . 5 

86 

28 

26 

5 

261 

0 

0 

3 

0 

7.29 

1  .97 

24 

T 

0 

9 

5 

2 

PALESTINE 

68.2 

45.8 

57.0 

2.0 

85 

30 

25 

5 

269 

0 

0 

3 

0 

6.25 

2.39 

1.63 

24 

T 

0 

9 

6 

2 

PARIS  WATERWORKS 

66.2 

43.4 

54.8 

1.7 

85 

30 

22 

2 

326 

0 

0 

4 

0 

6.40 

2.99 

2.76 

19 

1.0 

0 

9 

4 

2 

SALEM 

69.8 

44.8 

57.3 

87 

28 

27 

3 

257 

0 

0 

4 

0 

7.24 

3.37 

2.34 

24 

0 

6 

4 

3 

TUSCOLA 

66.9 

43.8 

55.4 

84 

28 

27 

5 

307 

0 

0 

4 

0 

7.54 

3.91 

2.62 

19 

2.0 

2 

2 

9 

4 

2 

VANDALIA   FAA  AIRPORT 

66.2 

44.5 

55.4 

87 

28 

27 

5 

315 

0 

0 

4 

0 

10.60 

2.35 

19 

T 

T 

4+ 

1 1 

6 

4 

WINDSOR 

66.7 

43.8 

55.3 

2.2 

85 

28 

24 

5 

310 

0 

0 

« 

0 

9.11 

5.27 

3.00 

19 

1.0 

0 

11 

5 

4 

DIVISION 

56.0 

1.9 

7.39 

3.60 

.4 

*       *  * 

SOUTHWEST  OB 

ANNA   1  E 

69,6 

48.6 

59.1 

1.8 

83 

30 

33 

3 

212 

0 

0 

0 

0 

7.53 

2.76 

2.76 

19 

.0 

0 

8 

5 

3 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIv 

69.2 

44.4 

56 . 8 

87 

28 

24 

5 

272 

0 

0 

4 

0 

4.21 

1 .98 

19 

.0 

0 

4 

3 

1 

C  AHOK I A 

67.1 

42.4 

54.8 

89 

29 

26 

6 

334 

0 

0 

9 

0 

6.50 

2.15 

19 

•  0 

0 

10 

3 

2 

CAIRO  WB  CITY  R 

70.7 

53.4 

62.1 

2.7 

84 

30 

39 

2 

142 

0 

0 

0 

0 

6.82 

2.75 

2  .06 

19 

•  0 

0 

7 

5 

4 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

71.9 

48.2 

60.1 

2.8 

85 

30 

31 

7+ 

186 

0 

0 

2 

0 

5.13 

.77 

1 .20 

20 

•  0 

0 

7 

6 

1 

r*  A  D  1  VI   C  DCCFD\/nl3 

(,**KLtLc  KtjCKVUlK 

65.8 

45.6 

55.7 

85 

29 

32 

5+ 

297 

0 

0 

2 

0 

8.19 

3.01 

24 

.0 

0 

7 

5 

3 

COBDEN  2  S 

71.0 

47.7 

59.4 

82 

30+ 

31 

3 

205 

0 

0 

1 

0 

6.67 

2.08 

19 

.0 

0 

9 

4 

2 

OU  OUOIN  1  NNW 

71.3 

47.5 

59.4 

2.4 

86 

28 

28 

4 

204 

0 

0 

2 

0 

2.87 

-  1.14 

.89 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

MAKANDA   1  NW 

70.5 

49.4 

60.0 

83 

28 

33 

5 

189 

0 

0 

0 

0 

5.00 

1.97 

19 

.  0 

0 

6 

3 

1 

MARION  4  NNE 

70.8 

47.4 

59.  1 

2.0 

82 

30  + 

30 

7+ 

203 

0 

0 

2 

0 

7.19 

2.52 

2.07 

19 

•  0 

0 

11 

6 

2 

NASHVILLE   4  NE 

68.0 

47.2 

57.6 

85 

2B 

29 

5 

24P 

0 

0 

2 

0 

5. 10 

1 .04 

1.67 

19 

T 

0 

7 

3 

2 

SPARTA 

69.8 

46.4 

58.1 

.6 

86 

28 

30 

3 

234 

0 

0 

4 

0 

4.15 

.08 

2.34 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

WATERLOO   1  WSW 

71.0 

59,0 

89 

2  6 

31 

5  + 

218 

0 

0 

2 

0 

4.06 

.31 

1.90 

19 

.0 

0 

2 

2 

DIVISION 

58.6 

1.5 

5.65 

1  .44 

T 

•       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

71.0 

46.9 

59.0 

86 

29 

31 

5 

210 

0 

0 

2 

0 

5.62 

1.28 

28 

.0 

0 

9 

5 

2 

71.4 

49.5 

60.5 

83 

30 

34 

173 

0 

0 

0 

0 

8.21 

3.98 

2.28 

2 

.0 

0 

e 

! 

4 

DIXON  SPRINGS   AGP  C 

71.3 

48.3 

59.8 

80 

30  + 

29 

3 

188 

0 

0 

2 

0 

8.25 

1.41 

18 

.0 

0 

10 

6 

4 

CATDCTCin    DAnTn  uctu 

69.7 

46.6 

58.2 

1.9 

84 

30 

28 

7 

227 

0 

0 

3 

n 

5.69 

1.92 

19 

.0 

0 

8 

4 

1 

HARR I SBURG 

73.0 

48.9 

61.0 

3.2 

87 

30 

31 

7 

167 

0 

0 

1 

0 

4.90 

.77 

1.30 

19 

•  0 

0 

11 

3 

1 

HCLEANSBORO 

70.8 

47.9 

59.4 

2.2 

85 

2B 

31 

5 

196 

0 

0 

2 

0 

6.52 

2.48 

1.79 

19 

.0 

0 

9 

6 

2 

MT   CARMEl   1  NNW 

69.7 

46.7 

58.2 

84 

30  + 

28 

5 

226 

0 

0 

3 

0 

5.68 

1.15 

19+ 

T 

0 

a 

e 

2 

MOUNT  VERNQN 

69.7 

46.4 

58.1 

2.0 

86 

28 

30 

7+ 

237 

0 

0 

4 

0 

3.45 

-  1.01 

.86 

19 

T 

0 

6 

2 

0 

ROSICLARE 

73.0 

48.7 

60.9 

85 

30 

33 

7 

164 

0 

0 

0 

0 

8.58 

1.78 

23 

T 

0 

10 

1 

5 

DIVISION 

59.5 

2.5 

6.32 

2.11 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

Total 

■hi 

NORTMwEST  01 

AL  EDO 

3.09 

-22 

.12 

DIXON 

2.78 

T 

.70 

FREEPORT 

3.15 

.32 

.25 

fAEEPQRT  SEWAGE  PLANT 

2  .78 

.SB 

FULTON  OA"  13 

3.  16 

T 

.51 

GALENA 

2.19 

•  28 

GALVA 

4.33 

•  02 

.62 

BENESEO 

.77 

.30 

HENNEPIN  power  pl*nt 

4.93 

.71> 

•  22 

Illinois  city  oah  16    / / 

2  .44 

■  09 

.46 

KE I ThSBL'RG   1  NH 

3.63 

.04 

.76 

KlMANII 

5.43 

.50  I 

.30 

MB  AlHPQRT  R 

4  .66 

.8  1 

•  08 

HOkft i son 

4.78 

.33 

.37 

MOUNT  C*ft"OLL 

3.09 

•  55 

nEm  BOSTON  Dam  17 

4.35 

.06 

.72 

P AM  PAW 

ftOCHELlE   1  W 

2.90 

0 

.45 

POCKFORD  6  ?NE 

2.38 

.42 

a  :   MB  A I RPQftT       / /ft 

3.75 

.28 

•  27 

STOCKTON 

2.81 

•  20 

•  45 

T I  S* I LwA 

5.47 

T  i 

•  15 

WALNUT 

4.25 

,42 

.47 

NQftTMEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

2.44 

.50 

AURORA  COLLEGE 

6.04 

•  62 

•  11 

BAftft INCTON 

2.66 

T 

•  35 

CHANNAHON  DRESDEN  I Sl 

4  .74 

.03 

.90 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

4.29 

.35 

.40 

CHICAGO  UNIVERSITY  //A 

7.65 

.73 

.26 

CHICAGO  MB  AIRPORT          / /ft 

7.07 

•  96 

.30 

CHICAGO  MB  CITY  NO  2  ft 

5.72 

1 .15 

.29 

DE  KALB 

2.73 

■  34 

•  *1 

Elgin 

4.09 

T  1 

.20 

- n l IE*  BRANDON  RD  DAM 

5.34 

.03 

.90 

JOLIET 

6.00 

.  10 

.72 

la  Salle  i  s 

T 

MARENGO 

D 

3.74 

D  .45 

.90 

MARSEILLES  LOCK 

5.00 

•  04  1 

.03 

Ml  LLBftOOK 

9.44 

*  z 

.39 

MORRIS 

4.97 

.05 

.93 

MORRIS  9  N 

3  .40 

.50 

•  11 

OTTAWA 

6.30 

.85 

.30 

PARK  FOREST 

3.91 

.95 

.30 

PEOTONE 

5.07 

.62 

•  19 

PERU  SEN ACE  PLANT 

6.41 

.46 

.30 

STREATQR  2  ENE 

■  86 

•  21 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

5.92 

.04  1 

.06 

waukegan  A  MSM 

3.67 

•  87 

WHEAT  ON  3  SE 

5  .24 

•  46 

.56 

WEST  03 

AVON  3  NE 

3.  37 

.20  ] 

•  10 

BENTlEV  1  E 

6.57 

1  .64 

.13 

CANTQN   1  ESE 

3.56 

.30 

.46 

GALESBURG 

D 

4.95 

.850 

.21 

GLADSTONE  DAM  IB 

4.06 

.08 

.87 

GOLDEN   1  Nw 

6.59 

2.04 

.25 

L A  HARPE 

5.65 

1.42 

.22 

NACONI 

5.49 

.33  1 

.10 

MONMOUTH 

3.04 

•  63 

MOUNT  STERLING 

6.42 

1.57 

•  22 

PAVSON 

6.55 

•  64  | 

.68 

QU1NCY 

,•!! 

2.05 

.33 

OUINCV  FAA  AIRPORT 

7.76 

1.97 

.04 

QUINCV  OAH  21  // 

6.  42 

■  62  ! 

.91 

QUINCV  MEMORIAL  BRIDGE 

6.93 

•  66  ] 

.96 

RUSHVlLLE 

7.85 

2.50 

•       •  • 

Central  o* 

BLOOmInGTQN  hATERmORkS 

.■S3 

•  17 

•  29 

BLOOMlNGTON  normal 

6.2. 

■  80 

.30 

CHE  NQA 

6.5* 

1.06 

.12 

CMI LLlCOTHE 

6.77 

.10  1 

•  22 

CLINTON   1  SSW 

7.81 

1*12 

•  17 

DECATUR 

6.90 

.13 

.63 

FARMER  CITY 

7.06 

■  12  1 

.28 

HAVANA  PQWER  STATION 

*  .77 

■  31 

LACON  2  E 

7.26 

1.00 

.19 

LINCOLN 

6.39 

.32 

.97 

MACKINAW 

7.39 

1.17 

.35 

MASON  CITY  }  S 

7.32 

1  •  32 

•  15 

MlNONK 

MOUNT  PULASKI 

7.87 

1.15 

•  30 

NEW  SAlEM  STATE  PARK 

5. .3 

.36  1 

.40 

PSORJA  Wft  AIRPORT  //R 

7 . 1( 

.16 

PRINCEvtLLE   1  N 

6.2* 

.90 

.20 

TOULON 

5.7; 

•  72 

.42 

•       •  | 

EAST  03 

OANVUlE 

9.3k 

.56 

.60 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

8.3* 

T  1 

.25 

GIBSON  CITY 

7.38 

1.20 

.12 

hjOOPE  StCN 

7.05 

■  11  1 

.02 

KANKAKEE  3  SW 

4.67 

■  13  1 

.08 

MONTICELL0  NO  2 

6.5* 

•  06 

.80 

PIPER  CITY  3  SE 

7.38 

1.31 

•  30 

PONTIAC 

5.41 

.20  1 

.00 

rantqul 

7.57 

.80 

.32 

SIDELl 

5.97 

.04 

.63 

UR  B ANA 

7.71 

.66 

.29 

WATSEKA  2  NW 

9.22 

1.34 

.18 

Day  ol  Month 


13     14  15 


...  1 

16 

 L 

17 

1  ... 

18 

1 

1 

19 

_  L 

 ' 

20 

 L 

21 

22  1 

_  '1 

23 

1 

24 

„ 

25 

_ 

26 

_ 

27 

28 

 1 

29 

30 

31 

.20 

.06 

..2 

.23 

•  04 

.71 

.29 

.03 

.79 

.02 

.20 

.06 

T 

1.00 

.29 

.29 

.02 

.10 

.07 

T 

.96 

7 

.14 

.01 

7 

.04 

.21 

7 

.60 

.22 

.29 

.2. 

.01 

.63 

.06 

.02 

•  0 

,14 

.11 

.30 

'.06 

.12 

!s7 

.1* 

•  14 

.6* 

.90 

.07 

.03 

.02 

1.26 

.9. 

.0. 

.56 

T 

7 

■  11 

.16 

. 

.79 

.02 

I 

.49 

.20 

.20 

.3. 

.66 

.06 

.01 

1.10 

.23 

.03 

.62 

.02 

.03 

7 

.41 

.37 

.60 

.12 

.83 

.02 

1.03 

.34 

.16 

T 

.87 

.22 

.16 

.52 

T 

.10 

.55 

.03 

7 

.07 

7 

.30 

.20 

. 

.76 

.01 

.09 

.17 

.11 

.71 

.03 

.32 

.09 

.14 

T 

.99 

.1* 

.43 

7 

7 

.02 

.63 

80 

03 

.12 

!e3 

U45 

.09 

.01 

!°7 

■41 

T 

.23 

.70 

T 

7 

7 

.11 

.49 

.09 

.07 

.40 

.01 

.12 

7 

.13 

.13 

.88 

.13 

.09 

.03 

.65 

.12 

7 

2.21 

.03 

.30 

.37 

.09 

.11 

7 

.32 

.03 

1.03 

.39 

7 

.02 

.01 

1.23 

.09 

T 

.17 

.15 

.  , : 

•  12 

.26 

7 

.13 

.92 

.0) 

.01 

1.79 

.06 

.04 

7 

.49 

.01 

7 

3.42 

.06 

.01 

1.52 

.17 

.01 

•  02 

.50 

.02 

.36 

2.13 

.02 

7 

1.37 

.13 

.04 

.06 

.42 

.02 

.69 

1.08 

.12 

T 

.18 

.36 

.01 

.05 

T 

7 

.02 

7 

.97 

.09 

.40 

.62 

.09 

.16 

7 

.49 

.08 

1.05 

.43 

.16 

T 

.04 

1.70 

.07 

1.13 

.20 

.19 

.13 

2.94 

.27 

..3 

..7 

.06 

1.40 

.2. 

.25 

.63 

.15 

7 

.30 

.14 

.90 

..7 

.07 

7 

.21 

1.13 

.63 

.07 

1.01 

.46 

.  -  • 

7 

.02 

.04 

1 .30 

.11 

.16 

1.05 

.25 

.  - 

.02 

.10 

2.20 

.17 

.23 

.71 

.60 

.06 

.01 

.01 

2.46 

.03 

.09 

1.7* 

.  12 

.02 

1.66 

.10 

1.63 

.37 

.17 

7 

7 

7 

.79 

.29 

.30 

.97 

.09 

.16 

1.30 

1.20 

.07 

.67 

.93 

.66 

.10 

.03 

.01 

.36 

1.00 

.91 

.  X 

.02 

1.43 

.03 

.09 

.39 

.19 

7 

.97 

.17 

.10 

T 

.06 

7 

.19 

1 .39 

.25 

1.96 

.66 

.03 

7 

T 

.06 

.32 

.32 

1.92 

1.06 

T 

.03 

.02 

T 

.06 

.66 

1.02 

.02 

.03 

.  16 

1.44 

7 

.76 

.80 

.06 

.38 

.96 

.08 

1.12 

.36 

■  :■ 

.64 

1.52 

1.33 

.04 

.-. 

.94 

7 

1.12 

.82 

T 

7 

1.29 

.11 

2.07 

.53 

.44 

.04 

.18 

.10 

.36 

.79 

.21 

•  ' 

1.12 

1.10 

1.69 

.19 

.07 

7 

.06 

7 

1.43 

.03 

T 

2.32 

.37 

.10 

7 

.01 

7 

.66 

.01 

1.92 

2.11 

.07 

■  03 

.02 

1.16 

2.73 

.73 

.13 

.06 

7 

.09 

1 .66 

.04 

2.63 

.36 

7 

.0! 

.33 

.03 

.27 

1.29 

1.30 

.35 

.25 

.10 

1.80 

.06 

2.25 

.39 

.1. 

.07 

.63 

.02 

.01 

2.28 

.44 

.01 

.01 

1.18 

1.39 

.22 

1.60 

.82 

.16 

1.04 

.03 

.45 

2.33 

.42 

T 

.64 

.22 

1 .66 

.11 

2.35 

.61 

.14 

. 

.06 

.66 

2.56 

.50 

.11 

.30 

.12 

.57 

2.56 

•  44 

.10 

.02 

.27 

•  31 

.11 

.53 

.89 

.52 

.01 

.04 

.07 

2.07 

.0. 

2.77 

.37 

.03 

.24 

.02 

.66 

.0. 

.90 

1.46 

.39 

.  12 

.04 

.02 

2.15 

7 

1.02 

1.41 

.06 

7 

.06 

.06 

2.76 

.0. 

.55 

1.69 

.30 

7 

.59 

.04 

2.31 

.04 

2.06 

.  16 

.  ' 

.26 

.20 

.60 

2.761 

'.  )3 

'is* 

i'.'o 

iSj 

•07 

T 

1.16 

.11 

.62 

.10 

.40 

.09 

.02 

.02 

.0] 

1.29 

.06 

4.06 

.20 

■  <■- 

.47 

.  5. 

.11 

.02 

.90 

T 

T 

2.83 

.73 

.29 

.01 

1.10 

.41 

.50 

.01 

.32 

2.37 

.69 

•  02 

,29 

.11 

.10 

.99 

.06 

2.78 

.32 

.3' 

7 

.6] 

.20 

.16 

T 

1.21 

.It 

.07 

7 

.03 

.09 

1  .0! 

T 

2.35 

.90 

.19 

1.05 

.06 

.33 

.01 

.35 

2.09 

.21 

.02 

T 

7 

.12 

.04 

T 

1 .46 

1.70 

.43 

.0* 

.12 

.26 

• 

2.70 

.60 

.21 

.72 

.17 

.16 

1.63 

.67 

.2. 

.24 

1.47 

.43 

.16 

.02 

1.92 

1.91 

.11 

■  01 

.76 

.?) 

.12 

.16 

.04 

.30 

4.90 

.37 

.12 

.It 

7 

.92 

.42 

1.23 
.20 
.24 

1.18 


1.05 
.95 
.94 


.20 
7 

.07 


06     .65  .12 


.031  1.39 
.07  .76 
1.62 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


0 
H 

1 

2  1 
 L 

3 

4  1 

 *- 

S   1  6 

 1  

7    1  8 
 1  

1  9 
J  

10 

11  1  12 
1  1  

13  1 

 L 

14 

 L 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 1 

26 

27 

28 

 L 

29 

30 

31 

•      •  • 

"EST  SOUTHWEST  06 

ALTON  0AM  26 

S.20 

.03 

.53 

.19 

.06 

.64 

.07 

.15 

.30 

T 

2.24 

.23 

.07 

.10 

1.95 

1.09 

.59 

BARRY 

7.28 

.62 

1.54 

.91 

T 

.36 

T 

• 

* 

3.07 

.27 

.91 

9EARDST0WN 

6.98 

.91 

1.27 

T 

T 

T 

T 

.05 

3.30 

1.15 

T 

T 

.10 

.50 

BLUFFS 

7.J3 

1.93 

.26 

T 

.03 

T 

.04 

1.40 

1.79 

T 

T 

.24 

.  12 

1.92 

C ARL INvlLLE 

7.19 

.42 

.22 

.06 

T 

.94 

.11 

.47 

2.78 

.07 

.43 

.82 

.44 

.59 

EOHARDSVILLE 

9.B3 

.01 

.40 

.13 

.09 

.24 

.01 

.02 

.05 

2.44 

.11 

.10 

.07 

2.04 

T 

.15 

.01 

GRAFTON 

7.01 

.05 

.37 

.11 

.07 

.73 

.06 

.  14 

.37 

T 

1.86 

.34 

.05 

2.31 

.12 

.41 

GREENVILLE  1  E 

6.90 

T 

.35 

.06 

.16 

.02 

2.48 

.97 

.15 

.17 

1.78 

.34 

T 

GRIGCSvILLE 

6.06 

.34 

1.42 

T 

.06 

.01 

.06 

3.07 

•  42 

•  03 

.27 

T 

.36 

HAROIN 

9.26 

.58 

.  16 

.10 

.09 

.IB 

.02 

.60 

2.38 

.05 

T 

.40 

.65 

.24 

3.63 

HULSBORO 

7.JB 

.05 

.60 

.08 

.31 

.16 

3.01 

.18 

•  14 

T 

.27 

1.48 

.66 

.22 

JACKSONVILLE 

6.96 

.22 

1.17 

T 

T 

.26 

T 

.07 

.07 

T 

2.50 

.48 

.06 

.70 

.16 

.87 

JERSEYV1LLE  2  SW 

6.00 

.09 

.20 

.07 

T 

.31 

.14 

.01 

1.99 

.33 

T 

1.40 

T 

.27 

1.19 

HE  DORA 

5.79 

.30 

.17 

.06 

.03 

T 

T 

.44 

T 

.17 

.06 

.43 

1.75 

.15 

.32 

1.04 

.04 

.07 

.72 

HORR I SONV I LLE  4  SE 

5.67 

.95 

.12 

.32 

.14 

.65 

2.04 

.20 

•  02 

•  03 

.46 

.94 

.20 

.20 

HOUNT  OLIVE   1  E 

7.79 

.77 

■  10 

.38 

T 

2.80 

.12 

.08 

.18 

2.00 

1.12 

.24 

PANA 

7.K 

.03 

.63 

T 

.01 

.46 

.01 

.12 

.01 

2.57 

.88 

•  13 

T 

.31 

1.27 

.70 

.01 

PLEASANT  HILL 

T 

.03 

T 

.08 

1 ,00 

1.40 

.07 

T 

.  18 

.27 

.04 

ROCKPORT 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  R 

9.10 

.92 

.13 

.01 

T 

T  .40 

T 

T 

.05 

2.02 

.96 

.05 

T 

.54 

T 

.04 

.38 

3.98 

SPRINGFIELD  *  SE 

6.99 

.13 

.75 

.06 

.03 

T 

.33 

T 

.14 

2.40 

.15 

.11 

.01 

.65 

.06 

2.17 

TAYLORVILLE 

7.06 

T 

.71 

.33 

T 

.04 

T 

2.98 

.57 

.04 

T 

1.61 

.37 

.41 

V1R0EN  1  SSW 

5.97 

•  15 

.46 

•  03 

.06 

.  10 

•  40 

1 .53 

.32 

.  17 

1.17 

.08 

.05 

VIRGINIA 

8.96 

1.65 

.28 

.04 

.11 

T 

.11 

1.45 

2.40 

.02 

.02 

.04 

.18 

.04 

2.62 

WHITE  HALL  1  E 

B.60 

.72 

.22 

.23 

T 

.12 

.62 

1.53 

.26 

.05 

.13 

.56 

.  12 

3.98 

•       •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

7.02 

.48 

T 

.94 

.06 

2.43 

.88 

.25 

.18 

1.34 

.86 

T 

EFFINCHAN 

7.71 

.48 

.80 

.04 

2.20 

.63 

.05 

.11 

2.30 

1.10 

T 

FLORA  2  NW 

6.49 

.43 

.09 

.05 

.65 

T 

.17 

1.64 

.66 

.04 

T 

1.55 

1.23 

T 

GREENUP 

7.29 

.50 

.65 

2.65 

.50 

.91 

1.35 

.67 

HUTSONVI LLE  POWER  PL 

6.92 

.90 

.06 

T 

.63 

.03 

T 

T 

.95 

.55 

.06 

.04 

2.39 

1.11 

LAwRENCIVlLLE 

9.07 

.77 

.01 

.02 

T 

.41 

.08 

T 

.43 

.82 

.10 

.01 

1.32 

T 

1.09 

.01 

HARSHALL    I  E 

6.08 

.33 

.21 

.40 

1.70 

.28 

.16 

T 

.10 

2.10 

.75 

.05 

HATTOON 

7.12 

.47 

.34 

.50 

.40 

.03 

T 

.06 

1.08 

1.85 

.20 

.27 

.86 

.35 

.63 

.02 

.06 

HOWEAOUA 

7.21 

.69 

.22 

.94 

.02 

T 

.04 

.22 

2.33 

1.24 

.03 

.06 

.24 

1.19 

.13 

.30 

NEWTON 

OLNEV  2  5 

7.29 

.90 

.07 

■  10 

.60 

.03 

.27 

1.60 

.34 

.25 

T 

1.97 

.94 

.02 

PALESTINE 

6.25 

•  74 

■  10 

.05 

.20 

1.31 

.25 

.65 

1 .63 

.70 

.02 

PARIS  WATERWORKS 

6. AO 

.43 

.13 

T 

T 

'.to 

!02 

T 

2.76 

.39 

.10 

T 

.25 

1 .08 

.64 

T 

SAINTE  NAP  I E 

6.83 

.50 

.09 

.05 

.98 

.04 

.57 

1.62 

.20 

1.46 

1.36 

T 

SALEM 

7.24 

.27 

.04 

.01 

T 

T 

.80 

.06 

2.15 

.37 

.05 

T 

.03 

2.34 

T 

1.12 

T 

T 

T 

TUSCOLA 

7.54 

.43 

.34 

.99 

.09 

.02 

T 

2.62 

.54 

.16 

.01 

.20 

1.88 

.26 

VANDALIA  FAA  AIRPORT 

•  10 

.09 

T  T 

36 

T 

2.12 

2.35 

•  28 

T 

1.95 

.75 

T 

1.11 

45 

WILCOX 

6.90 

.70 

.09 

1.15 

.65 

1.50 

.33 

1.70 

.60 

WINDSOR 

9.11 

.43 

.32 

T 

1.31 

.10 

.12 

3.00 

.72 

.04 

.22 

1.25 

.43 

T 

1.15 

•       •  • 

SOUTHWEST  06 

ANNA  1  t 

7.93 

1.19 

T 

.34 

.19 

.74 

2.76 

T 

1.36 

.81 

.03 

.11 

BELLEVILLE  SO  ILL  U"IV 

4.21 

.19 

.09 

.04 

.02 

T 

1.98 

.05 

.03 

.87 

.92 

.02 

CAHOKIA 

6.50 

.33 

.01 

.10 

T  .30 

.27 

.02 

T 

T 

.02 

T 

2.15 

.14 

.70 

.02 

2.04 

.26 

.12 

CAIRO  WB  CITY  R 

6.82 

1.07 

.56 

T 

T 

.17 

.02 

2.06 

.01 

1.19 

1.42 

T 

.04 

T 

.28 

CARBONQALE  SEWAGE  PL 

5.13 

.76 

T 

.77 

T 

.02 

T 

.83 

1 .20 

T 

.10 

.83 

T 

.60 

T 

CARLYLE  RESERVOIR 

8. 19 

.26 

■  02 

.03 

.50 

.02 

.01 

2.27 

.77 

•  11 

3.01 

1.15 

CENTRALIA  2  SW 

6.17 

.33 

.09 

.80 

T 

1.92 

.52 

.20 

1.08 

1.21 

CHESTER 

3.55 

.21 

.36 

2.20 

.55 

T 

.10 

.10 

T 

.03 

COBOEN  2  S 

6.67 

1.3S 

.45 

.12 

.65 

2.08 

.35 

.97 

.71 

.16 

OU  QUOIN  1  NNW 

2.87 

.37 

T 

T 

T 

.31 

.89 

.46 

.05 

.20 

T 

.09 

.50 

GRAND  TOwEr  2  N 

4.29 

.15 

.16 

1.10 

.02 

.15 

.67 

HAKANDA  1  NW 

5.00 

.65 

.'o4 

1st 

.06 

.21 

1.97 

.04 

T 

.28 

.68 

.03 

.13 

'!°9 

MARION  A  NNE 

7.19 

.85 

.02 

.44 

.16 

.26 

2.07 

.57 

.20 

.38 

.68 

T 

.55 

1.01 

T 

NASHVILLE  »  NE 

5.10 

.15 

T  T 

.59 

1.67 

.72 

.16 

.60 

1.21 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

3.27 

.15 

.12 

T 

2.10 

.26 

.07 

.44 

.13 

RED  BUD 

3  54 

2  10 

02 

SPARTA 

4!l5 

!o3 

.08 

.02 

!74 

!o9 

.13 

2.34 

.40 

.01 

T 

!o7 

.02 

.26 

WATERLOO  1  WSW 

4.06 

.15 

T  .02 

T 

.02 

T 

1.90 

.22 

.03 

.46 

1.26 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

5.62 

.51 

.75 

T 

.02 

.39 

T 

1.06 

.25 

.12 

.07 

.70 

.49 

1.28 

BENTON  POREST  SERVICE 

4.96 

.49 

.57 

.01 

.51 

1.54 

.10 

.32 

T 

1.42 

8R00KPORT  DAH  92 

8.21 

2.26 

.72 

.16 

T 

.42 

1.15 

1.73 

1.33 

.02 

.36 

C  ARM  J   6  NW 

6.00 

.81 

.02 

.47 

T 

.20 

.94 

■  IB 

.06 

.22 

.76 

T 

•  57 

1.73 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

8.25 

.38 

.55 

.43 

1.22 

1.41 

1.35 

.40 

.05 

T 

.97 

1.25 

.24 

T 

FAIRFIELD  RADIO  WF1W 

5.69 

.65 

.05 

T 

■  02 

.40 

.02 

.08 

1.92 

.34 

.23 

.04 

.64 

.64 

.46 

GOLCONDA  DAM  91 

7.31 

T 

1.00 

.33 

.70 

.05 

1.20 

1.14 

T 

1.06 

1.77 

.0? 

T 

.03 

HARRISBURG 

4.90 

.46 

.02 

.72 

.17 

.22 

1.30 

.31 

.13 

T 

.47 

.75 

.  16 

.19 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

5.02 

.54 

.72 

T 

.15 

.40 

1.35 

.11 

.18 

1.22 

.35 

T 

HC  LEANSBORO 

6.52 

.80 

.35 

.02 

.31 

1.79 

.67 

.06 

.15 

.51 

.73 

1.13 

HT  CARMEL  1  NNW 

5.68 

1.15 

.08 

T 

.76 

.01 

.19 

1.15 

.08 

.06 

.20 

.60 

.52 

.86 

T 

HOUNT  VERNON 

3.45 

.44 

.45 

T 

.86 

.83 

.09 

T 

.41 

.37 

ROS ICLARE 

8.58 

.54 

.32 

.56 

1.24 

1.07 

1.09 

.17 

.02 

T 

1.78 

1.60 

.18 

.01 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

6.80 

1.02 

.69 

T 

.10 

.12 

.57 

1.22 

.11 

.76 

1.31 

.06 

.03 

.76 

.03 

T 

WAYNE  CITY 

5.50 

.89 

T 

.02 

.40 

T 

.70 

1.93 

.34 

T 

T 

.73 

.53 

T 

T 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

APRIL  19/0 


Day  o(  Month 


1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•           •  • 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

MAX 

68 

65 

58 

51 

57 

60 

82 

79 

70 

78 

81 

B  3 

89 

89 

83 

64*0 

M1N 

32 

22 

29 

27 

29 

35 

33 

46 

36 

31 

41 

39 

40 

39 

40 

47 

40 

42 

42 

40 

38 

48 

36 

42 

47 

52 

^  . 

62 

66 

62 

41.4 

DIXON 

MAX 

39 

40 

5 1 

48 

56 

60 

52 

61 

64 

70 

66 

53 

47 

56 

59 

77 

73 

69 

77 

80 

B2 

88 

91 

82 

62.6 

min 

29 

29 

30 

27 

33 

36 

39 

47 

38 

32 

36 

37 

39 

40 

38 

52 

42 

40 

40 

40 

41 

40 

41 

37 

47 

52 

56 

62 

68 

61 

41.6 

FREEPORT 

MAX 

42 

SO 

63 

59 

56 

56 

46 

61 

64 

69 

58 

52 

45 

51 

54 

74 

73 

68 

76 

79 

77 

85 

87 

8 1 

60.7 

MIN 

28 

27 

30 

26 

31 

37 

25 

47 

38 

24 

37 

36 

36 

38 

33 

50 

39 

37 

44 

39 

39 

31 

37 

38 

48 

53 

60 

59 

67 

63 

40.0 

FULTON  DAM  13 

MAX 

39 

5  1 

50 

58 

6  1 

57 

59 

63 

66 

69 

65 

52 

58 

58 

78 

77 

72 

76 

78 

o : 

89 

83 

82 

63.4 

MIN 

31 

29 

31 

29 

30 

32 

31 

49 

36 

31 

37 

36 

41 

39 

39 

51 

42 

41 

42 

40 

40 

43 

38 

42 

51 

52 

57 

60 

65 

64 

41.6 

GALVA 

MAX 

48 

36 

53 

57 

58 

63 

70 

65 

52 

5 1 

58 

59 

78 

76 

70 

71 

78 

78 

87 

39 

83 

63. 1 

MIN 

30 

27 

27 

24 

25 

35 

31 

44 

36 

29 

36 

38 

40 

38 

37 

50 

42 

40 

41 

39 

37 

48 

35 

40 

48 

51 

57 

60 

66 

62 

40.4 

CENESEO 

MAX 

56 

64 

60 

71 

62 

51 

50 

58 

60 

80 

63 

71 

79 

82 

82 

89 

91 

69 

62.7 

MIN 

30 

28 

29 

27 

29 

3* 

33 

41 

36 

32 

38 

38 

40 

40 

39 

51 

42 

41 

43 

40 

39 

41 

39 

41 

49 

52 

59 

61 

67 

62 

41.4 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

38 

50 

71 

64 

62 

60 

63 

71 

70 

57 

52 

57 

58 

76 

75 

70 

76 

79 

79 

86 

86 

82 

63.4 

MIN 

31 

28 

28 

30 

24 

36 

27 

47 

30 

32 

36 

40 

44 

40 

35 

51 

46 

39 

44 

41 

41 

45 

40 

40 

50 

47 

51 

61 

64 

62 

41.2 

KEHANEI 

MAX 

36 

70 

65 

70 

70 

60 

56 

60 

80 

70 

72 

80 

85 

90 

88 

64 . 6 

MIN 

31 

30 

27 

32 

33 

34 

33 

39 

35 

36 

38 

36 

35 

38 

39 

51 

44 

41 

44 

40 

2<i 

46 

38 

36 

49 

50 

31 

55 

59 

62 

40.7 

moline  we  AIRPORT 

MAX 

38 

37 

56 

64 

59 

63 

69 

60 

50 

50 

57 

60 

81 

60 

71 

79 

81 

62 

89 

91 

68 

62. 1 

MIN 

31 

28 

31 

28 

31 

32 

28 

43 

37 

31 

40 

39 

40 

40 

37 

50 

42 

42 

44 

42 

41 

44 

39 

36 

48 

SO 

0\ 

62 

65 

63 

41.5 

MORRISON 

MAX 

39 

5 1 

54 

66 

61 

6 1 

50 

61 

64 

70 

69 

59 

50 

56 

57 

78 

77 

70 

77 

86 

7  9 

87 

90 

86 

64. 1 

MIN 

28 

29 

31 

27 

27 

31 

2B 

47 

37 

27 

37 

38 

39 

39 

38 

52 

47 

41 

42 

42 

42 

43 

38 

43 

48 

48 

56 

61 

64 

64 

41.1 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

39 

53 

57 

57 

50 

60 

69 

62 

55 

47 

5 1 

57 

76 

74 

69 

78 

80 

6  [ 

89 

9  3 

82 

62.1 

Mm 

30 

26 

30 

24 

26 

30 

25 

44 

36 

26 

34 

36 

33 

37 

34 

49 

39 

36 

37 

38 

33 

35 

37 

43 

50 

57 

57 

64 

62 

38.2 

PAW  PAW 

MAX 

Mm 

ROCHFLLE   1  W 

MAX 

45 

36 

50 

70 

60 

48 

5  5 

73 

63 

69 

76 

80 

76 

88 

58.9 

Mm 

31 

28 

31 

26 

28 

3* 

26 

42 

33 

26 

35 

31 

39 

38 

33 

44 

40 

37 

40 

39 

39 

38 

36 

40 

45 

50 

53 

59 

60 

63 

38.9 

ROCKFORO  WB  AIRPORT 

MAX 

38 

39 

40 

50 

47 

61 

68 

57 

5  3 

53 

42 

59 

63 

67 

57 

52 

53 

69 

58 

67 

74 

76 

74 

82 

86 

66 

57.  8 

Mm 

29 

30 

30 

27 

28 

28 

27 

42 

38 

26 

36 

38 

39 

40 

37 

44 

40 

39 

41 

41 

35 

33 

3B 

39 

47 

47 

55 

59 

63 

61 

39.2 

STOCKTON 

MAX 

39 

42 

4  3 

45 

48 

49 

63 

64 

58 

54 

50 

54 

46 

59 

62 

67 

57 

51 

44 

48 

53 

75 

72 

67 

75 

77 

6  3 

85 

3  6 

80 

59.8 

MIN 

2T 

26 

28 

25 

28 

35 

31 

46 

36 

27 

35 

34 

36 

36 

35 

50 

36 

36 

39 

38 

J8 

35 

35 

41 

42 

52 

52 

58 

65 

62 

38.8 

TI SKI LWA 

MAX 

46 

35 

40 

45 

47 

53 

53 

65 

73 

62 

60 

55 

65 

48 

61 

65 

73 

62 

53 

54 

60 

60 

79 

61 

71 

78 

80 

76 

87 

90 

62.0 

Mm 

31 

30 

30 

27 

26 

36 

25 

38 

4  1 

28 

37 

39 

42 

39 

33 

45 

45 

40 

42 

4  1 

40 

42 

39 

41 

53 

49 

56 

62 

63 

40.8 

WALNUT 

MAX 

4  1 

38 

42 

46 

50 

52 

64 

70 

61 

57 

53 

62 

57 

60 

64 

70 

67 

58 

49 

59 

58 

77 

69 

76 

79 

78 

87 

B  i 

83 

62.6 

•           *  * 

MIN 

31 

28 

29 

30 

.  29 

35 

36 

46 

38 

29 

35 

37 

39 

39 

39 

51 

42 

40 

41 

40 

40 

44 

39 

50 

53 

57 

60 

67 

62 

41.6 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

36 

42 

45 

45 

48 

45 

58 

71 

58 

50 

38 

48 

41 

55 

63 

69 

5  6 

42 

49 

55 

5 1 

69 

61 

66 

74 

75 

76 

75 

83 

56.3 

Mm 

26 

28 

27 

27 

28 

31 

23 

30 

37 

24 

28 

33 

35 

35 

31 

36 

42 

34 

37 

36 

39 

29 

37 

39 

45 

50 

51 

55 

54 

62 

36.4 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

}? 

38 

68 

86 

77 

60.6 

Mm 

31 

28 

27 

27 

32 

36 

30 

45 

36 

29 

36 

38 

40 

38 

38 

50 

44 

40 

42 

41 

40 

41 

36 

43 

50 

49 

56 

59 

61 

64 

41.0 

8ARR I NGTON 

MAX 

43 

36 

40 

42 

44 

49 

46 

61 

72 

59 

51 

43 

5 1 

45 

51 

65 

70 

57 

47 

54 

52 

58 

71 

63 

67 

78 

79 

76 

78 

89 

58.0 

Mm 

31 

28 

29 

26 

29 

34 

25 

40 

40 

25 

34 

32 

38 

34 

39 

45 

36 

36 

39 

39 

33 

38 

41 

50 

50 

55 

57 

58 

64 

38.8 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

MAX 

38 

6 1 

55 

62 

60 

59 

55 

72 

62 

70 

76 

78 

77 

79 

71 

60.4 

Mm 

34 

32 

31 

29 

32 

36 

30 

45 

41 

30 

39 

39 

39 

41 

38 

52 

44 

40 

42 

44 

44 

40 

42 

43 

54 

50 

60 

60 

69 

66 

42.9 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

37 

4  1 

45 

42 

53 

46 

61 

72 

63 

46 

48 

55 

49 

50 

62 

66 

58 

49 

57 

59 

54 

72 

63 

70 

77 

77 

78 

71 

3  ! 

76 

59.4 

Mm 

33 

31 

32 

32 

32 

35 

31 

48 

43 

36 

36 

37 

39 

40 

38 

50 

43 

40 

40 

44 

41 

43 

41 

48 

55 

55 

58 

54 

67 

61 

42.8 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

37 

39 

45 

54 

48 

6 1 

7  3 

6  1 

52 

58 

48 

54 

66 

7  1 

6  1 

52 

60 

54 

73 

63 

69 

77 

79 

78 

81 

77 

61.0 

MIN 

34 

32 

32 

32 

31 

36 

32 

47 

40 

33 

38 

38 

41 

41 

40 

51 

44 

40 

42 

44 

43 

39 

44 

48 

53 

52 

61 

61 

68 

66 

43.4 

CHICAGO  WB  CITY  NQ  2 

MAX 

35 

39 

43 

42 

48 

45 

59 

69 

59 

45 

40 

45 

44 

49 

59 

65 

60 

46 

54 

57 

53 

71 

63 

69 

75 

75 

77 

74 

63 

71 

57, 1 

Mm 

31 

30 

32 

32 

32 

36 

34 

47 

45 

33 

35 

35 

37 

39 

39 

50 

42 

39 

37 

41 

41 

46 

40 

50 

53 

54 

56 

52 

67 

62 

42.2 

OE  KALS 

MAX 

35 

39 

42 

45 

49 

47 

61 

69 

62 

57 

53 

54 

52 

59 

63 

69 

69 

60 

47 

54 

54 

71 

71 

67 

75 

78 

78 

80 

87 

61.1 

MIN 

31 

28 

28 

27 

28 

36 

29 

42 

36 

27 

35 

36 

38 

37 

36 

50 

42 

38 

38 

38 

39 

37 

37 

42 

42 

49 

56 

59 

65 

63 

39.7 

JOL IET 

MAX 

4  3 

39 

45 

44 

5  5 

54 

63 

73 

71 

61 

64 

63 

61 

65 

7  1 

7  1 

62 

5 1 

60 

57 

73 

71 

78 

80 

6 

84 

87 

64.8 

Mm 

31 

31 

30 

28 

29 

40 

29 

44 

39 

31 

35 

39 

38 

40 

35 

50 

48 

39 

43 

43 

42 

43 

39 

45 

52 

52 

53 

60 

66 

63 

42.0 

MARENGO 

MAX 

40 

44 

4  3 

49 

47 

62 

71 

54 

5 1 

49 

56 

65 

70 

65 

55 

55 

5  3 

68 

80 

82 

80 

60.6 

Mm 

28 

27 

27 

25 

26 

39 

24 

42 

30 

24 

33 

34 

34 

36 

32 

50 

42 

35 

38 

38 

39 

30 

37 

47 

47 

52 

59 

59 

59 

63 

38.6 

MORRIS  5  N 

MAX 

39 

39 

41 

43 

52 

48 

61 

7  1 

60 

55 

54 

67 

54 

59 

66 

71 

64 

56 

54 

58 

56 

74 

72 

69 

78 

80 

77 

89 

76 

62.5 

Mm 

30 

29 

27 

26 

27 

37 

27 

41 

33 

28 

32 

35 

39 

39 

34 

48 

45 

35 

40 

41 

40 

39 

37 

41 

47 

41 

56 

59 

64 

63 

39.3 

OTTAWA 

MAX 

41 

42 

45 

47 

54 

50 

64 

7 1 

62 

59 

54 

62 

57 

63 

67 

74 

64 

56 

56 

6  1 

59 

77 

72 

71 

77 

80 

78 

89 

89 

81 

64. 1 

Mm 

32 

31 

30 

29 

29 

39 

29 

44 

40 

31 

36 

39 

41 

41 

37 

52 

46 

42 

43 

43 

42 

44 

39 

43 

51 

so 

59 

62 

65 

64 

42.4 

PARK  FOREST 

MAX 

36 

39 

42 

50 

50 

46 

61 

72 

61 

38 

48 

64 

55 

57 

66 

70 

61 

55 

59 

58 

55 

74 

62 

68 

75 

77 

75 

•  6 

84 

78 

61.4 

Mm 

29 

25 

24 

26 

26 

29 

24 

39 

36 

34 

35 

32 

37 

37 

33 

47 

38 

40 

39 

40 

39 

42 

36 

46 

48 

50 

55 

55 

34 

60 

38.5 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

38 

39 

42 

44 

49 

48 

60 

72 

60 

57 

52 

62 

49 

59 

62 

71 

60 

50 

52 

56 

56 

74 

60 

68 

74 

77 

76 

86 

86 

68 

60.2 

Mm 

28 

26 

26 

25 

26 

28 

26 

41 

36 

26 

31 

35 

36 

40 

43 

49 

43 

37 

38 

39 

38 

42 

35 

40 

46 

48 

55 

59 

58 

59 

38.7 

WAUKEGAN  *  WSW 

MAX 

43 

36 

40 

44 

44 

49 

44 

59 

70 

59 

46 

43 

46 

41 

51 

54 

68 

57 

43 

50 

55 

51 

67 

61 

67 

75 

74 

77 

63 

85 

55.4 

Mm 

27 

29 

28 

29 

29 

30 

26 

26 

40 

27 

28 

35 

36 

36 

37 

38 

45 

38 

38 

37 

41 

34 

34 

39 

46 

49 

■>~ 

52 

51 

63 

37.3 

WHFATDN  3  SE 

MAX 

45 

40 

44 

46 

52 

48 

62 

71 

64 

58 

49 

58 

54 

60 

66 

71 

69 

60 

50 

59 

55 

72 

72 

69 

77 

B0 

77 

84 

85 

83 

62.7 

Mm 

31 

30 

27 

26 

26 

39 

22 

44 

34 

25 

33 

36 

38 

38 

32 

48 

43 

35 

40 

40 

40 

34 

38 

38 

47 

44 

37 

58 

64 

63 

39.0 

Soo  Po laron.  •  Nol»«  Following  Sl»tioo  lnd«i 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
APRIL 


Day  oi  Month 

« 

5j 

n 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

> 
< 

•          *  * 

WEST 

0  3 

GALESBURG 

39 

37 

55 

7 

63 

5J 

57 

62 

72 

61 

57 

61 

61 

60 

79 

77 

B7 

88 

67 

62  4 

M1N 

2' 

26 

25 

26 

28 

34 

33 

43 

34 

32 

41 

41 

40 

38 

27 

49 

43 

43 

44 

41 

37 

44 

it 

40 

49 

53 

59 

62 

63 

62 

41.1 

GOLDEN   1  NM 

44 

67 

80 

68 

55 

61 

73 

67 

59 

66 

5  8 

61 

8 1 

74 

70 

75 

77 

80 

87 

86 

75 

65  6 

MIN 

32 

25 

30 

29 

29 

39 

35 

49 

33 

35 

52 

43 

40 

39 

39 

48 

49 

47 

46 

39 

38 

50 

36 

40 

47 

53 

60 

65 

68 

62 

43.2 

LA  HARPE 

40 

54 

7? 

64 

73 

65 

9 

79 

68 

63 

MIN 

32 

24 

25 

28 

26 

32 

31 

48 

34 

36 

45 

41 

40 

38 

38 

49 

44 

43 

46 

39 

36 

50 

35 

38 

45 

52 

59 

61 

67 

62 

41.5 

MONMOUTH 

41 

40 

45 

48 

53 

56 

66 

71 

64 

63 

62 

72 

65 

6 1 

6 1 

87 

62 

MIN 

32 

26 

30 

26 

27 

35 

31 

44 

35 

32 

42 

40 

42 

38 

37 

47 

42 

32 

44 

40 

36 

47 

35 

38 

44 

53 

55 

62 

66 

62 

40.7 

QUINCY 

39 

47 

42 

49 

58 

59 

72 

75 

67 

7  1 

57 

63 

75 

66 

57 

9 1 

85 

45!' 

MIN 

33 

26 

32 

30 

32 

42 

40 

54 

41 

43 

54 

48 

40 

40 

42 

50 

47 

43 

46 

40 

37 

53 

40 

42 

53 

57 

63 

68 

71 

63 

UUINCY  F AA  AIRPORT 

MAX 

38 

45 

42 

46 

55 

59 

69 

74 

65 

68 

79 

68 

51 

55 

61 

73 

64 

51 

65 

55 

61 

83 

57 

71 

73 

77 

80 

88 

66 

67 

64.2 

MIN 

32 

28 

31 

32 

32 

40 

38 

46 

37 

39 

52 

46 

41 

41 

42 

50 

49 

45 

47 

41 

40 

47 

40 

42 

4B 

55 

62 

67 

67 

62 

44.6 

rushville 

MAX 

36 

47 

42 

47 

57 

57 

68 

75 

68 

6S 

71 

70 

66 

57 

58 

75 

61 

58 

56 

56 

62 

86 

72 

73 

76 

79 

79 

89 

87 

79 

65.9 

*           *  * 

MIN 

30 

27 

27 

26 

32 

32 

32 

42 

35 

38 

44 

42 

38 

38 

36 

48 

48 

45 

42 

38 

37 

42 

34 

42 

46 

52 

55 

58 

65 

41.3 

CENTRAL 

0  4 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

42 

4 1 

43 

53 

52 

62 

60 

63 

72 

70 

85 

66 

4'!° 

MIN 

32 

30 

29 

29 

23 

37 

37 

47 

30 

32 

36 

38 

41 

39 

36 

49 

42 

44 

42 

39 

50 

39 

43 

52 

54 

54 

63 

69 

63 

C  HE  NOA 

42 

64 

71 

63 

86 

75 

MIN 

32 

31 

31 

30 

24 

35 

26 

42 

38 

34 

35 

38 

41 

39 

42 

44 

43 

40 

45 

39 

45 

50 

47 

57 

61 

67 

63 

4K7 

DECATUR 

46 

5  3 

57 

54 

76 

64 

53 

65 

73 

70 

86 

79 

MIN 

34 

31 

29 

31 

24 

39 

34 

44 

38 

36 

40 

45 

44 

39 

38 

5 1 

53 

44 

48 

42 

41 

51 

41 

46 

51 

53 

59 

63 

68 

62 

44!o 

FARMER  CITV 

45 

46 

48 

56 

50 

63 

65 

73 

69 

76 

69 

83 

80 

"i' 

MIN 

33 

30 

29 

30 

24 

37 

28 

-0 

40 

32 

34 

39 

43 

39 

37 

1 

51 

41 

45 

-2 

39 

46 

40 

46 

48 

54 

57 

62 

66 

63 

Havana  pdwER  S  t  at  i  oi* 

45 

45 

56 

57 

3 

67 

75 

70 

89 

MIN 

35 

31 

30 

27 

27 

41 

31 

39 

35 

42 

40 

46 

42 

43 

52 

50 

46 

48 

41 

43 

52 

43 

45 

55 

60 

64 

69 

44.3 

LACON   2  E 

38 

5 1 

64 

71 

69 

87 

84 

MIN 

31 

29 

29 

27 

27 

39 

27 

48 

36 

32 

35 

38 

40 

39 

51 

40 

42 

42 

39 

46 

38 

41 

53 

51 

59 

62 

68 

61 

41.7 

I INCOLN 

45 

48 

54 

65 

78 

68 

8  5 

77 

Mm 

33 

31 

30 

31 

25 

3*5 

30 

41 

36 

36 

39 

42 

43 

40 

38 

52 

5  1 

44 

44 

4? 

39 

49 

40 

45 

47 

52 

57 

62 

67 

42.9 

rtASQN  CITY   3  S 

45 

56 

53 

66 

73 

68 

62 

56 

61 

7 1 

88 

63 

Mm 

33 

31 

29 

30 

26 

39 

34 

46 

34 

35 

40 

40 

42 

40 

3 

51 

50 

43 

44 

4)1 

39 

46 

40 

43 

47 

54 

53 

64 

68 

62 

42.6 

M I NQNK 

Mm 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

37 

37 

41 

43 

53 

54 

64 

69 

63 

60 

67 

71 

53 

56 

65 

72 

62 

51 

60 

58 

59 

79 

59 

70 

74 

74 

76 

86 

87 

68 

62.3 

MIN 

32 

30 

30 

27 

25 

36 

32 

42 

35 

35 

39 

42 

40 

40 

36 

51 

46 

45 

46 

42 

39 

49 

37 

41 

46 

52 

59 

62 

66 

61 

42.1 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

•42 

35 

40 

41 

52 

52 

65 

68 

60 

60 

59 

70 

65 

57 

63 

70 

67 

58 

54 

57 

56 

78 

77 

69 

75 

77 

76 

B7 

87 

83 

63.4 

*           *  * 

MIN 

32 

27 

27 

27 

28 

37 

32 

45 

35 

36 

38 

40 

41 

39 

38 

51 

45 

42 

43 

41 

37 

48 

37 

42 

50 

54 

60 

62 

66 

62 

42.1 

East 

05 

DANV  I  L  L E 

43 

54 

52 

62 

72 

61 

73 

7 1 

57 

67 

72 

70 

66 

65 

63 

59 

76 

73 

70 

72 

76 

75 

84 

8  3 

85 

66.5 

Mm 

37 

32 

27 

31 

21 

40 

24 

43 

37 

32 

35 

41 

45 

41 

35 

50 

48 

41 

46 

46 

43 

43 

44 

49 

46 

50 

54 

63 

67 

64 

42.6 

unn  0  C  <  TflN 

65 

70 

67 

68 

8  3 

82 

MIN 

34 

31 

31 

30 

27 

39 

28 

41 

40 

31 

33 

40 

43 

38 

50 

50 

39 

45 

44 

41 

45 

42 

47 

50 

52 

56 

61 

67 

64 

42.5 

40 

43 

65 

71 

69 

65 

83 

Mm 

32 

32 

31 

28 

25 

39 

26 

40 

35 

31 

34 

38 

41 

40 

50 

40 

42 

43 

42 

45 

40 

44 

49 

49 

56 

61 

66 

41.5 

Bt  BCD      MTV      1  CC 

r  i  P  fc  K    t ITT    i  3C 

59 

72 

55 

64 

72 

68 

58 

6 1 

61 

57 

75 

71 

68 

72 

76 

75 

85 

84 

Mm 

31 

29 

29 

29 

25 

37 

27 

36 

36 

30 

32 

34 

40 

39 

33 

49 

37 

44 

43 

40 

45 

39 

45 

49 

48 

54 

61 

66 

64 

40.6 

PONT  I  AC 

6  1 

63 

72 

70 

62 

58 

59 

70 

73 

85 

65 

Mm 

32 

31 

31 

30 

24 

34 

28 

43 

37 

34 

35 

39 

44 

40 

37 

50 

48 

41 

40 

43 

40 

47 

40 

45 

52 

44 

56 

62 

67 

63 

42.0 

0  AkiTnlli 
KflNT UUL 

62 

72 

70 

65 

71 

69 

61 

61 

63 

59 

76 

76 

68 

73 

75 

76 

86 

83 

Mm 

33 

30 

30 

30 

26 

36 

30 

41 

28 

32 

34 

40 

42 

40 

37 

52 

51 

41 

45 

43 

40 

47 

41 

46 

51 

52 

57 

60 

63 

63 

42.0 

URBAN! 

MAX 

41 

44 

49 

46 

54 

49 

62 

73 

63 

62 

72 

73 

55 

55 

67 

71 

67 

56 

62 

59 

59 

76 

66 

69 

71 

76 

74 

84 

62 

80 

63.9 

Mm 

35 

31 

32 

32 

30 

38 

31 

39 

41 

39 

35 

42 

42 

40 

40 

53 

48 

42 

46 

44 

41 

49 

43 

48 

48 

53 

59 

63 

66 

64 

43.6 

WATS  EK A  2  Nw 

MAX 

45 

42 

43 

43 

53 

49 

60 

75 

63 

58 

61 

67 

59 

59 

66 

71 

67 

56 

61 

60 

56 

75 

71 

67 

70 

74 

78 

64 

82 

82 

63.2 

•           •  • 

Mm 

32 

30 

30 

30 

26 

39 

25 

42 

38 

30 

33 

35 

40 

38 

33 

51 

49 

39 

43 

42 

41 

46 

40 

47 

47 

53 

58 

62 

69 

63 

41.7 

06 

AITntU     HAH     9  ft 

64 

53 

66 

74 

72 

60 

67 

66 

60 

59 

70 

69 

75 

78 

85 

Mm 

36 

32 

33 

32 

31 

33 

37 

40 

45 

45 

47 

47 

40 

41 

41 

46 

55 

49 

49 

46 

43 

46 

44 

45 

48 

55 

55 

60 

67 

63 

45.0 

C AA  L 1 NV 1 L  LE 

7  1 

52 

65 

74 

75 

63 

66 

34 

64 

79 

1  5 

'  1 

72 

78 

88 

81 

Mm 

36 

30 

30 

32 

23 

39 

32 

46 

39 

35 

47 

44 

41 

40 

33 

50 

52 

46 

47 

42 

39 

48 

41 

46 

48 

54 

60 

62 

69 

62 

43.6 

[LLC 

58 

67 

58 

64 

72 

68 

55 

66 

5  ? 

63 

84 

75 

70 

74 

78 

80 

90 

88 

80 

Mm 

33 

28 

30 

31 

29 

41 

38 

50 

37 

36 

50 

42 

40 

39 

37 

50 

45 

44 

45 

39 

36 

50 

37 

41 

49 

54 

68 

65 

70 

62 

43.9 

H 1 L  LSBOAO 

MAX 

46 

48 

60 

49 

56 

59 

64 

78 

72 

67 

79 

76 

65 

51 

65 

74 

70 

68 

67 

63 

65 

78 

7* 

71 

72 

76 

75 

87 

85 

81 

68.0 

Mm 

37 

30 

29 

32 

25 

41 

29 

46 

39 

35 

43 

46 

43 

41 

34 

51 

56 

46 

49 

42 

40 

49 

43 

48 

47 

54 

59 

62 

70 

63 

44.3 

JACKSONVILLE 

MAX 

51 

38 

46 

46 

48 

56 

57 

66 

76 

65 

66 

80 

70 

45 

57 

65 

70 

67 

51 

64 

58 

82 

59 

62 

70 

76 

77 

76 

98 

65 

64.6 

Mm 

34 

30 

33 

33 

27 

41 

33 

42 

38 

35 

35 

49 

43 

41 

37 

51 

51 

48 

45 

41 

40 

40 

45 

45 

51 

55 

56 

59 

65 

63 

43.6 

See  Bo!#r»nc«  Notoa  Following  Station  Lnd* 

-  42  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

JERSEYVILLE   2  Sw 

MAX 

Mm 

A* 

33 

48 

30 

58 

26 

51 
31 

57 
24 

60 
35 

67 
30 

78 
42 

77 
33 

70 
34 

78 
42 

77 
44 

62 
41 

55 
41 

64 

35 

74 
51 

71 
53 

68 
48 

63 
47 

62 
44 

64 

40 

80 
40 

78 
41 

70 

41 

70 
47 

74 
52 

80 

6 

88 

63 

86 
69 

83 

62 

66.7 
42.6 

MORRISONVILLE    4  SE 

MAX 

Mm 

49 
37 

46 
31 

55 

32 

48 
35 

55 
28 

56 
40 

64 

32 

78 
43 

65 
38 

67 
37 

79 
43 

70 
44 

62 
43 

51 
41 

ot 
35 

72 
51 

68 
51 

59 
46 

66 
48 

56 
43 

62 
40 

76 
48 

72 
42 

67 
48 

71 
49 

73 
53 

73 
59 

85 
64 

84 
70 

78 
64 

65.8 
44.5 

PANA 

MAX 

Mm 

44 
37 

46 
31 

57 
30 

49 
34 

56 
26 

57 
41 

63 
33 

76 
45 

71 
41 

67 
39 

78 
42 

69 
45 

60 
43 

50 

40 

69 

37 

73 
52 

70 
49 

■ii 
45 

65 
48 

60 
42 

63 

40 

77 
50 

72 
43 

^1 
-9 

72 
50 

77 
53 

74 
58 

85 
64 

63 

70 

64 

66.3 
44  ■  7 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

39 
34 

45 
32 

49 

31 

48 

31 

55 
29 

57 
38 

64 

37 

78 
48 

65 
36 

65 

37 

80 
44 

71 
45 

52 
43 

52 
41 

65 
it 

72 
52 

68 
50 

47 

64 
48 

59 

43 

61 
40 

76 
51 

60 
42 

69 
47 

72 
52 

76 
57 

77 
62 

86 
66 

67 
67 

70 

64.5 
44.9 

SPRINGFIELD  A  SE 

MAX 

Mm 

51 
3» 

42 
31 

47 

31 

51 
33 

48 
32 

56 
38 

56 
26 

65 
42 

77 
39 

65 
39 

68 
43 

67 

44 

69 
45 

49 
41 

53 
36 

43 

72 
47 

69 
46 

56 
46 

60 
42 

5  6 

41 

45 

75 
42 

46 

53 

7  i 
55 

77 
57 

62 

68 

83 
61 

63.2 
43.7 

VIROEN  1  SSW 

MAX 

Mm 

46 
38 

46 

54 

30 

47 

32 

56 
27 

58 

40 

64 
45 

60 

67 
j  6 

67 
38 

80 
42 

71 

60 

51 

54 

72 

70 

63 

65 

56 

62 

77 

76 

69 

70 

73 

85 

62 

85 

60 

62 

66. 1 
44.2 

WHITE  HAL  I   1  E 

•          •  • 

MAX 

Mm 

44 
33 

47 
30 

53 
29 

46 
33 

55 
26 

59 
41 

66 

32 

79 
45 

67 
37 

69 
39 

79 
45 

76 
46 

60 
40 

56 
40 

63 
37 

72 
50 

69 
53 

63 
46 

64 
47 

62 
41 

63 
39 

81 
51 

80 
40 

70 
45 

72 
48 

76 
53 

60 
59 

68 

63 

86 
69 

84 
60 

67.6 
44.0 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

Mm 

47 
37 

46 
33 

91 
33 

46 
34 

56 
30 

52 
39 

63 
31 

77 
45 

65 
45 

66 
41 

72 
39 

72 
46 

67 
44 

51 
40 

65 
39 

72 
53 

71 
55 

65 
45 

64 
47 

62 
45 

43 

76 
53 

73 
45 

70 
,9 

72 
53 

77 
53 

72 
60 

85 

63 

82 
68 

85 
68 

66.1 
46.0 

EFFINGHAM 

MAX 

Mm 

50 
35 

43 

32 

50 
30 

56 
33 

56 

34 

49 
36 

65 

30 

60 
47 

70 
42 

72 
43 

80 
41 

70 
42 

66 

43 

45 
41 

'0 
40 

75 
S3 

70 
53 

65 
45 

63 

50 

65 

50 

70 
41 

76 
42 

70 
48 

71 
47 

73 
46 

77 
42 

70 
60 

89 

63 

81 
64 

85 
67 

67.6 
44.7 

FLORA  2  NM 

MAX 

Mm 

54 
41 

48 
33 

64 
30 

54 
33 

56 
26 

59 
43 

63 
29 

79 
38 

69 
44 

69 
36 

79 
42 

74 
42 

73 
42 

53 
42 

67 
36 

76 
51 

75 
55 

69 
,p 

65 
53 

72 
47 

65 
43 

76 
50 

75 
50 

75 
46 

71 
46 

75 
54 

73 

6 : 

66 
64 

81 
67 

84 
68 

69.3 
45.4 

MARSHALL   1  E 

MAX 

Mm 

53 
40 

47 
32 

58 

^8 

55 

34 

54 
23 

55 
42 

61 
26 

80 
34 

66 
44 

70 
42 

75 
48 

70 
45 

70 
46 

51 
41 

67 
31 

73 
50 

73 
52 

70 
42 

66 
47 

63 
45 

62 

75 
43 

73 
47 

69 
49 

71 
43 

76 
51 

76 
54 

61 
61 

81 
64 

83 
69 

67.5 
44.  1 

MATTOON 

MAX 

Mm 

49 
36 

45 
31 

57 
30 

47 
29 

55 
26 

54 
37 

61 
28 

78 
41 

64 
41 

69 
40 

77 
39 

71 
44 

56 
42 

51 
40 

64 
37 

71 
52 

68 
49 

63 
44 

63 
46 

60 
44 

61 
42 

76 
48 

60 
44 

66 
-9 

71 
51 

75 
53 

70 
60 

65 
64 

82 
67 

83 
64 

65.1 
43.9 

MOWEAOUA 

MAX 

Mm 

48 
37 

46 
31 

54 

30 

46 

32 

50 
26 

57 
36 

64 

29 

76 
40 

74 
36 

66 
34 

79 
41 

74 
44 

66 
42 

51 
40 

66 
36 

73 

50 

70 
55 

68 
44 

65 
46 

64 
42 

62 
41 

78 
47 

73 
42 

69 
,9 

72 
48 

77 
52 

73 
58 

66 

64 

85 
68 

79 
64 

67.2 
43.5 

NEWTON 

MAX 

Mm 

OLNEV  2  S 

MAX 

Mm 

56 
42 

50 
33 

63 
27 

37 
33 

57 
26 

60 
42 

63 
27 

79 
45 

71 
44 

69 
34 

77 
41 

72 
42 

68 

42 

54 
42 

68 
35 

75 
50 

76 
54 

69 
47 

67 

S  I 

72 
47 

65 
-3 

77 
47 

72 
51 

69 
5? 

72 
43 

76 
52 

70 
59 

66 
64 

79 
66 

85 
69 

69.1 
45. 1 

PALESTINE 

MAX 

Mm 

53 
42 

47 
33 

62 
32 

50 
33 

57 
25 

56 
43 

63 
29 

79 
44 

68 
44 

66 
36 

77 
39 

74 
46 

66 
44 

53 
41 

08 
36 

75 
50 

75 
53 

69 
47 

69 

50 

68 
47 

65 
43 

75 
49 

74 
50 

70 
i't 

71 
47 

78 
55 

6  9 
60 

83 
65 

80 
69 

85 

70 

68.2 
45.8 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

Mm 

50 
39 

45 
22 

56 
31 

46 
34 

55 
26 

50 

41 

62 
29 

77 
43 

67 
37 

62 
36 

76 
36 

75 
41 

67 
44 

52 
40 

66 
38 

73 
53 

69 
53 

64 
41 

66 
47 

62 
45 

61 

41 

74 
39 

72 
46 

70 
50 

72 
49 

75 
49 

72 
60 

82 
60 

62 
68 

6  5 
65 

66.2 
43.4 

SALEM 

MAX 

Mm 

52 
41 

49 
32 

64 
27 

54 
33 

58 

28 

59 
40 

65 
29 

79 
40 

74 
38 

72 
35 

60 

42 

74 
42 

67 
44 

56 
41 

69 
36 

76 
50 

73 
56 

68 
48 

66 
53 

74 
46 

66 
42 

76 
48 

75 

48 

70 
50 

72 
45 

78 
51 

77 
57 

67 
66 

82 
66 

83 
68 

69.8 
44.6 

TUSCOLA 

MAX 

Mm 

50 
38 

45 
32 

54 
31 

48 

33 

55 
27 

49 
37 

62 
28 

80 
43 

76 
39 

64 
35 

79 
36 

76 
42 

71 
44 

53 
40 

66 
40 

52 

54 

69 

43 

62 
47 

6 1 
44 

60 
41 

74 
48 

74 
43 

48 

48 

53 

59 

61 

66 

83 
63 

66.9 
43.8 

VANDAL  1 A   FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

48 

37 

48 

61 
31 

47 
30 

56 
27 

58 
36 

65 
30 

77 

66 
39 

66 
34 

77 
4 1 

67 

53 
43 

50 

66 
35 

76 
5 1 

70 

63 
i  8 

67 
49 

64 
44 

65 

77 
50 

58 
46 

70 
4  9 

71 
47 

77 
5  5 

72 
5  i 

67 

82 
70 

80 
66 

66.2 
44.5 

WINDSOR 

•          •  • 

MAX 

Mm 

49 
36 

45 
30 

57 
30 

47 
34 

56 
24 

57 
41 

62 
Jl 

77 
40 

67 
40 

64 
35 

79 
39 

76 
42 

61 
43 

50 
40 

66 
37 

71 
58 

69 
59 

69 
43 

63 
46 

60 
43 

62 
42 

77 
47 

72 
43 

69 
»» 

73 
48 

76 
52 

72 
59 

65 
53 

84 
68 

84 
63 

66.7 
43.6 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

Mm 

62 
45 

51 
35 

65 
33 

55 
37 

58 
36 

65 
46 

63 
34 

78 
42 

70 
49 

70 
49 

70 
44 

71 
45 

66 
48 

53 
45 

67 
38 

80 
52 

76 
56 

68 
55 

70 
53 

73 
49 

71 
42 

74 
52 

74 
50 

72 
50 

65 
48 

76 
57 

82 
60 

82 
70 

79 
70 

83 
67 

69.6 
48.6 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

Mm 

53 
40 

31 
31 

63 
29 

60 
33 

54 
24 

62 

40 

65 
31 

80 
43 

73 
37 

72 
36 

77 
38 

75 
46 

63 
43 

52 
43 

66 
33 

75 
50 

71 
51 

66 
46 

65 

51 

71 
44 

62 
40 

76 

53 

75 
46 

71 
49 

70 
49 

74 
51 

77 
60 

87 
62 

85 
67 

82 
65 

69.2 
44.4 

CAHOK I  A 

MAX 

Mm 

56 

30 

49 

32 

52 
30 

54 
30 

55 

27 

61 
26 

64 
32 

68 
32 

82 
29 

69 
39 

73 
40 

82 
49 

66 
44 

48 
43 

54 
35 

67 
48 

64 

52 

69 
44 

65 

42 

68 

40 

70 
37 

68 
49 

72 
48 

6J- 
48 

72 
47 

68 

50 

79 
57 

81 
60 

89 
69 

86 
64 

67.1 
42.4 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 
M1N 

68 
47 

52 
39 

65 
4C 

52 
41 

54 

42 

66 
44 

63 
42 

78 
50 

70 
54 

76 
49 

77 
53 

74 
55 

61 
52 

55 
47 

68 
44 

79 
56 

75 
60 

74 
61 

74 
55 

77 
52 

70 
-s 

76 
61 

76 
56 

70 
56 

65 
57 

77 
60 

80 
66 

81 
73 

60 

73 

84 
69 

70.7 
53.4 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

MAX 

Mm 

56 
44 

53 
35 

66 
33 

63 
38 

60 
31 

66 
45 

66 
31 

80 
38 

73 
46 

77 
44 

79 
44 

72 
44 

70 
49 

55 
45 

69 
35 

80 
51 

78 
59 

70 
55 

69 
58 

75 
49 

74 
-5 

77 
32 

73 
51 

73 
54 

67 
47 

79 
57 

12 
59 

64 
68 

81 
70 

85 
68 

71.9 
48.2 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

54 

40 

49 
32 

46 
33 

64 
33 

49 
32 

31 
38 

60 
36 

64 
36 

78 
45 

76 
42 

69 
48 

76 
46 

67 
47 

50 
43 

50 
39 

67 
46 

72 
56 

71 
5C 

62 
52 

67 
45 

72 
41 

67 
49 

75 
47 

59 
42 

69 
51 

70 
56 

76 
43 

74 
60 

85 

70 

82 
69 

63.8 
45.6 

COBDEN  2  S 

MAX 

Mm 

59 
43 

52 
36 

66 
31 

61 
37 

58 
34 

63 

43 

64 

33 

78 
40 

73 
46 

73 
40 

78 
42 

71 
43 

68 
49 

53 
45 

67 
36 

79 
52 

78 
52 

73 
55 

74 
58 

74 
50 

71 

41 

74 
51 

75 
50 

71 
50 

68 
48 

77 
57 

61 
60 

62 

70 

80 
70 

82 
66 

71.0 
47.7 

OU  QUOIN  1  NNw 

MAX 

Mm 

55 
44 

52 
34 

65 
34 

63 
26 

56 
31 

64 

40 

65 
35 

75 
44 

75 

-6 

75 
42 

79 
49 

76 
49 

73 
43 

60 
39 

69 
36 

78 
51 

76 
56 

69 

52 

67 
60 

73 
46 

72 
42 

75 
54 

71 
49 

71 
51 

70 
48 

79 
58 

79 
61 

86 
67 

b4 
68 

85 
68 

71.3 
47.3 

MAKANDA   1  NM 

MAX 

Mm 

58 

43 

31 
34 

67 
36 

62 
36 

59 
33 

64 
42 

63 
37 

78 
46 

73 
46 

74 
49 

77 
51 

70 
50 

68 
48 

52 
44 

66 
JB 

79 
52 

76 
58 

69 
53 

68 
55 

74 
49 

72 
42 

74 
55 

74 
49 

72 
51 

66 
54 

77 
57 

62 

63 

63 

67 

60 

70 

82 
67 

70.5 
49.4 

MARION  4  NNE 

MAX 

Mm 

59 
45 

54 
35 

64 
30 

64 
37 

57 
34 

63 
44 

65 
30 

79 
41 

74 
45 

74 
40 

78 
45 

73 
47 

71 
50 

51 
44 

69 

34 

78 

52 

76 
59 

73 
54 

69 
55 

74 
43 

72 
42 

77 
54 

75 
51 

69 

52 

67 
49 

76 
58 

77 
54 

82 
63 

79 
71 

82 
63 

70.8 
47.4 

NASHVILLE  A  NE 

MAX 

Mm 

52 
41 

49 
32 

65 
35 

56 
34 

57 
29 

60 
40 

64 
33 

77 
45 

68 
45 

71 
43 

77 
48 

67 
49 

66 
45 

49 
44 

65 

37 

73 
51 

74 
57 

66 

50 

66 
56 

71 
45 

69 
42 

74 
45 

72 
47 

69 
50 

69 
49 

75 
56 

72 
59 

63 

66 

60 
69 

81 
69 

68.0 
47.2 

SPARTA 

MAX 

Mm 

53 
36 

53 
34 

67 
10 

61 
36 

58 

31 

63 
40 

64 
32 

79 
32 

73 
46 

72 
40 

78 
43 

74 
46 

66 
47 

31 
43 

67 
36 

77 
50 

74 
55 

62 
S3 

69 
57 

73 
44 

66 

40 

74 
53 

74 
49 

71 
50 

70 
48 

77 
55 

n 

59 

86 
66 

61 
69 

81 
69 

69.8 
46 . 4 

WATERLOO  1  MSN 

MAX 

Mm 

51 
40 

52 
33 

66 
31 

58 
34 

60 
31 

62 
43 

69 
35 

81 
44 

77 
44 

74 
44 

80 
43 

70 
47 

64 
44 

53 
43 

68 

37 

77 

52 

72 
53 

69 
5D 

70 
54 

73 
44 

69 

42 

78 
53 

76 
46 

71 

«9 

70 
49 

80 
59 

9h 

6" 

89 
67 

64 
68 

83 

67 

71.0 
47.0 

Sm  FUisranc*  Note*  Folio  wing  Sutton  Ind.x 
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DAILY  TEMPERATURES  ul»,s 


Station 

Day  ot  Month 

« 

01 
M 

1 

2 

3 

4  | 

S  | 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

#         *  • 

SOUTHEAST  09 

AL8 I  ON 

MIN 

57 
37 

59 
33 

64 
32 

64 
34 

55 
31 

60 
42 

62 
33 

78 
45 

78 
46 

70 
40 

78 
42 

77 
46 

72 
51 

54 
42 

67 
40 

77 
52 

77 
56 

75 
48 

67 
55 

72 
46 

73 
43 

76 
53 

75 
50 

69 

53 

70 
48 

73 
57 

74 
57 

64 

86 
67 

85 
64 

71.0 
46.9 

BROOKPORT  HAM  52 

M1N 

66 
48 

61 
37 

63 
36 

59 
37 

58 
39 

67 

44 

66 

34 

76 
41 

72 
52 

73 
38 

76 
43 

72 
46 

70 
52 

55 
42 

68 
35 

79 
53 

75 
58 

72 
59 

72 
60 

77 
51 

74 

42 

75 
54 

77 
53 

70 
55 

66 
54 

8 1 
59 

78 
61 

BO 
70 

80 
66 

83 
66 

71.4 
49.5 

OIXON  SPRINGS  AC-R  C 

MIN 

67 
44 

67 
35 

64 
29 

64 
37 

53 
35 

68 
41 

63 
31 

75 
45 

75 
47 

7* 
37 

76 
47 

73 
49 

58 

50 

55 
44 

69 
34 

73 
53 

77 
57 

75 
55 

69 
59 

76 
49 

75 
42 

76 
52 

75 

51 

70 
52 

69 
47 

76 
57 

76 
60 

80 
71 

80 
69 

80 
69 

71.3 
48.3 

FAIRFIELD  RADIO  WF1W 

MIN 

56 
44 

55 
33 

65 
31 

63 

35 

56 
29 

60 
45 

61 
28 

80 
43 

75 
47 

69 
37 

78 
42 

74 
44 

69 
45 

52 
43 

68 
35 

75 
52 

74 
56 

70 
49 

66 

57 

72 
47 

72 
43 

75 
52 

72 
50 

72 
53 

68 
45 

75 
58 

73 
58 

83 
62 

80 
68 

84 
68 

69.7 
46.6 

HARR I S9URG 

MIN 

63 
44 

59 
36 

68 
34 

61 
37 

58 
33 

64 
45 

69 
31 

80 
40 

73 
47 

75 
41 

81 
43 

77 
46 

72 
51 

54 
45 

72 
37 

79 
53 

78 
60 

71 
58 

69 
60 

78 
50 

74 
45 

80 
53 

77 
52 

73 
53 

70 
49 

81 
59 

79 
58 

B6 
69 

62 
71 

87 
68 

73.0 
48.9 

HCLEANSBURO 

MIN 

5B 
43 

56 
35 

65 
34 

62 
36 

58 
31 

62 
43 

65 
32 

79 
40 

73 
49 

72 
39 

79 
44 

73 
48 

69 
50 

54 
44 

67 
39 

77 

52 

77 
58 

73 
52 

65 
60 

75 
49 

72 
41 

77 
54 

75 
50 

71 
52 

70 
48 

77 
58 

75 
58 

B5 
63 

80 
68 

84 
66 

70.8 
47.9 

MT  CARMEL  1  NNW 

MAX 
MIN 

58 
43 

58 
32 

64 
36 

62 
34 

55 
28 

61 
42 

62 
31 

79 
44 

72 
45 

64 
45 

77 
38 

72 
47 

68 
45 

52 
42 

68 
39 

75 

51 

75 
58 

71 
48 

70 
52 

73 
46 

71 
41 

76 
52 

74 
51 

70 
52 

71 
46 

75 
56 

70 
60 

84 
61 

79 
68 

84 
68 

69.7 
46.7 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

55 
42 

50 
31 

65 

30 

58 
34 

58 
30 

61 
42 

65 

30 

78 
41 

73 
45 

71 
38 

78 
40 

72 
47 

70 
48 

52 
41 

67 
37 

76 
52 

75 
57 

68 
50 

66 
52 

75 
46 

68 
43 

75 

52 

74 
51 

69 
50 

ro 

46 

76 
58 

76 
58 

8^ 
65 

80 
69 

85 
68 

69.7 
46.4 

KOS ICLARE 

MAX 
MIN 

66 
46 

67 
36 

66 
34 

65 
38 

58 
36 

64 
43 

67 
33 

80 
41 

74 
49 

75 
40 

78 
41 

73 
47 

71 

50 

55 
45 

70 
38 

80 
52 

75 
57 

73 
55 

72 
60 

77 
49 

77 
*3 

78 
51 

77 
53 

73 
53 

69 
49 

79 
59 

80 
59 

8- 
6^ 

Bl 
68 

85 
67 

73.0 
46.7 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
4  STATIONS 

91 

DATE 

29* 

LOWEST  TEMPERATURE 
DANVILLE 

21 

DATE 

05 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
VANDALIA  FAA  AIRPORT 

10.60 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
GALENA 

2.19 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
HATSEKA  2  NW 

4.90 

DATE 

19 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
MARENGO 

13.5 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
2  STATIONS 

11 

DATE 

02 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative 

humidity 

Number 

of  days  with 

CD 

m 

(Sp 

eed  — 

m  .p.h 

) 

averages 
percent 

precipitation 

IE 

•sun 

1.2 

c 

• 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o 

CK 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sui 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direcl 

Result 
Speec 

Averc 

Fastei 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

6 

o> 
6 

1.00- 

Total 

CAIRO  WD  CITY 

42 

SW 

20 

4 

3 

2 

1 

3 

1 

14 

54 

6.4 

CHICAGO  0  1  HARE  AIRPORT 

n++ 

23 

22 

63 

71 

52 

52 

5 

4 

6 

3 

0 

0 

18 

6.3 

CHICAGO  MIDWAY  AIRPORT 

19 

3.1 

13.6 

36 

W 

22 

64 

72 

54 

53 

2 

7 

3 

3 

1 

1 

17 

52 

6.4 

MQLINE  WB  AIRPORT 

21 

2.6 

14.0 

47 

E 

19 

77 

80 

58 

57 

2 

5 

6 

2 

1 

0 

16 

57 

5.9 

PEORIA  WB  AIRPORT 

20 

2.5 

11.9 

40 

sw 

29 

77 

79 

58 

60 

5 

5 

6 

1 

2 

1 

20 

61 

6.1 

ROCKFDRD  WB  AIRPORT 

21 

2.1 

13.2 

46  +  + 

12 

19 

77 

82 

58 

56 

7 

2 

7 

2 

0 

0 

18 

6.1 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

19 

3.1 

14.0 

49 

w 

19 

78 

83 

61 

65 

6 

4 

3 

3 

0 

2 

18 

59 

5.9 

S*«  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
APPll  1970 


Day  ol  month 


1      2      3      4  5 


7      8      9     10    11     12     13     14     IS    IS    17    18  19 


21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


NORTHWEST  01 
DIXON 

FRFEPORT 

GALVA 

MOL I NE  HB  AIRPORT 
MORRISON 

R0CKFOR0  H  AIRPORT 

»       •  • 

NORTHEAST  02 

ANTI0CH  2  Nw 
AURORA  COLLEGE 
CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

OE  KALB 
OTTAWA 
PARK  FOREST 

•  •  * 

WEST  03 

LA  HARPE 
MONMOUTH 

OUINCY   F  A  A  AIRPORT 

•  •  * 

CENTRAL  Ot 

8L00MINGT0N  NORMAL 

DECATUR 

LINCOLN 

PEORIA  W8  AIRPORT 

•  •  • 

EAST  05 

HOOPESTON 
KANKAKEE    3  SH 
PIPER  CITY  3  SE 
PQNTIAC 
URbANA 

•  •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

CARLINVILLE 

MORR 1 SONV I L  L  E    <•  SE 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

•  •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

TUSCOLA 

VANDAL  I A   FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Soe  R.lerenco  Nolo  following  Stallon  Ind.x 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
APRIL  122JI 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WINDSOR 

*      •  • 

SOUTHEAST  09 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Time 

Day  of  month 

4) 

Station 

9) 

Q 

(  IN) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aveic 

URBANA 

4 

7AM 

41 

38 

37 

40 

39 

43 

39 

44 

47 

45 

46 

47 

52 

47 

47 

51 

55 

52 

50 

50 

49 

51 

55 

53 

54 

57 

60 

61 

65 

67 

49.4 

MAX 
MIN 

44 

38 

41 
38 

40 
37 

44 
36 

46 
39 

48 
39 

44 
39 

51 
39 

52 
44 

53 
45 

55 
45 

52 
45 

54 
47 

52 
47 

50 
47 

55 
47 

60 
51 

60 
52 

52 
50 

52 
50 

53 
49 

54 
49 

58 
51 

57 
53 

60 
53 

60 
54 

65 
57 

61 
59 

69 
61 

69 

65 

53.7 
47.5 

a 

7AM 

42 

40 

39 

42 

41 

44 

42 

45 

48 

47 

48 

48 

51 

48 

46 

52 

55 

54 

50 

51 

51 

52 

55 

54 

56 

57 

60 

60 

64 

66 

50.3 

MAX 
MIN 

42 
41 

42 
40 

41 
39 

42 
39 

44 
41 

45 
41 

44 
42 

47 
42 

48 
45 

50 
47 

50 
47 

50 
48 

52 
48 

51 
48 

49 
46 

52 
48 

56 
52 

57 
54 

54 
50 

51 
50 

52 
51 

52 
51 

56 
52 

56 
54 

57 
54 

58 

56 

60 
57 

60 
60 

64 
60 

66 
64 

51.6 
49.0 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE ,   5  PERCENT  TO  SE. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

.21 

.22 

.20 

.25 

.28 

.26 

.21 

.24 

.26 

.23 

WIND 

181 

86 

118 

68 

95 

51 

54 

56 

78 

47 

MAX 

76 

62 

77 

75 

75 

76 

84 

84 

89 

90 

64 

MIN 

49 

42 

47 

42 

48 

50 

55 

62 

64 

69 

66 

•       *  * 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

.11 

.01 

.08 

.10 

.11 

.18 

.09 

.18 

.31 

.35 

.13 

.19 

.37 

.02 

.06 

.11 

.14 

.31 

.34 

.09 

.13 

.19 

.22 

.30 

.26 

.15 

.16 

.OB 

.19 

.14 

5.10 

WIND 

49 

111 

92 

61 

32 

84 

56 

39 

114 

70 

36 

49 

46 

B9 

26 

18 

4 

22 

97 

112 

128 

93 

81 

38 

55 

14 

16 

13 

26 

21 

1722 

MAX 

55 

40 

49 

53 

97 

62 

49 

66 

68 

66 

69 

69 

70 

52 

55 

70 

78 

75 

54 

58 

66 

63 

76 

66 

75 

72 

80 

71 

67 

84 

65.2 

MIN 

37 

32 

31 

34 

32 

34 

36 

36 

40 

39 

37 

35 

44 

40 

40 

42 

52 

42 

42 

42 

40 

41 

47 

46 

46 

48 

57 

58 

67 

66 

42.8 

•      •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  4  SE 

EVAP 

.13 

.20 

• 

.24 

.24 

.16 

.25 

.33 

.20 

* 

* 

.56 

.05 

.01 

.23 

.33 

.06 

.31 

.38 

• 

.40 

* 

.24 

.15 

.21 

5.62B 

W1N0 

— 

182 

107 

100 

78 

135 

126 

126 

142 

98 

88 

104 

117 

142 

54 

84 

46 

107 

195 

154 

134 

122 

184 

86 

94 

90 

69 

106 

20 

161 

3384B 

MAX 

50 

53 

44 

61 

62 

67 

71 

66 

68 

83 

67 

50 

52 

67 

76 

69 

58 

61 

62 

64 

77 

62 

71 

62 

80 

80 

89 

89 

66.5 

MIN 

38 

28 

29 

35 

32 

36 

37 

39 

42 

40 

41 

42 

44 

40 

41 

42 

54 

45 

50 

42 

40 

39 

46 

45 

62 

55 

56 

60 

63 

64 

44.2 

*      •  * 

SOUTHWEST  08 

CARLVLE  RESERVOIR 

EVAP 

.20 

.04 

.13 

.16 

.11 

.18 

.21 

.26 

.28 

.28 

.19 

.33 

.20 

.17 

.02 

.15 

.14 

.27 

.25 

.26 

.  13 

.24 

.21 

.11 

.22 

.14 

.19 

.29 

.30 

.09 

5.75 

WINO 

127 

152 

106 

131 

84 

102 

97 

108 

150 

68 

58 

117 

68 

151 

51 

47 

35 

131 

113 

150 

lie 

93 

188 

92 

54 

7B 

57 

97 

131 

102 

3076 

MAX 

63 

47 

55 

67 

35 

65 

65 

69 

71 

71 

72 

74 

64 

51 

50 

71 

78 

77 

58 

67 

67 

71 

75 

60 

'  78 

70 

82 

79 

86 

82 

68.1 

MIN 

41 

32 

33 

36 

35 

44 

41 

40 

44 

42 

44 

46 

51 

42 

43 

43 

54 

48 

48 

43 

42 

43 

51 

52 

52 

54 

56 

60 

67 

68 

46.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


o  in  l  i\jn 

tUUIN  I  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION  [ 
TIME  AND 
TABLES 

6 
B 

BOOM. 

uD.->r.nvr.n 

00) 

0 

EOMARDS 

IB  21 

•  I  01 

*9 

ILL*  STATE  POLICE  RADIC 

00  7 

s  o 

*1  11 

90  *S 

72 

6 

GENE  L  6URGE1S 

ALIUS  WATERWORKS 

MARREN 

&v 

C. 

MUNI C I  PAL  MATERMORKS 

ALTON  D>N  16 

019 

'  2 

NAD > SON 

11  91 

90  11 

*S 

ANNA  1  E 

018) 

o 

UNION 

17  21 

19  1* 

6* 

ANTIflCH  2  NW 

o;o 

•  B 

LAKE 

*2  10 

•  1  01 

1, 

AAGONNE  national  LAB 

021 

0 

DUPAGE 

*1  *2 

87  99 

7* 

argonne  national  lab 

ASHLEY 

020 

0 

MASHINGTON 

31  20 

19  12 

97 

JAMES  H.  MI LLSPAUGH 

AUGUSTA 

01) 

0 

HANCOCK 

*0  1* 

90  56 

ALA OR A  COLLEGE 

Oil 

1  1 

KANE 

*1  *9 

•  I  20 

7 

AURORA  COL  PHYSICS  0EPT 

AVON  9  N| 

0 

FULTON 

*0  ** 

90  22 

69 

JAMES  R  H|TCH(LL 

|ARA  I  NG TO* 

044 

0 

*2  10 

61  09 

•  0 

fl 

RICHARD  £•  MILLER 

■  AART 

PIKE 

91  03 

6* 

GEORGE  £•  CR10ER 

IEAADSTOWN 

0*v 

0 

CASS 

*0  01 

90  26 

** 

■ELLEVIiLl  JO  III  UNIV 

051 

0 

ST  CLAIR 

IB  10 

19  91 

*9 

C  H 

CEORGE  KAPUSY* 

IELVIOEHE  SEWAGE  PLANT 

Of  a 

01 

BOONE 

*2  16 

88  32 

•ENTlEv  1  I 

Oist 

01 

HANCOCK 

*0  20 

*1  06 

69' 

6 

humard  m?*coffman 

■  ENTON  'ORE ST  SERVICE 

3^0 

J 

FRANKLIN 

31  02 

•  I  55 

** 

1 

MAI  R  GRAIN 

MATERWORKS 

OTBj 

: 

NCLEAN 

*0  30 

19  01 

77 

blounington  MAT£RH0RkS 

ILOOMlNCTON  NORMAL 

O'f 

MCLEAN 

*0  11 

78. 

4 

4 

ILL  STATE  NURMAL  UNI 

ILUFFS 

071 

SCOTT 

39  *9 

90  12 

sn 

VERNON  A*  NORTRUP 

BROOkPORT  Dam  32 

Of* 

1 

17  06 

61  1* 

IK 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKIA 

ST.  CLAIR 

*0( 

I 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  MS  CITY  1 

116 

ALEXANDER 

37  00 

89  10 

3W 

C  "J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CANTON  I  ESE 

125< 

0 

FULTON 

*0  11 

90  01 

621 

radio  station  miys 

CARBONOAlE  SEmAGE  PL 

126 

01 

JACKSON 

89  12 

IK 

HUGH  6.  BQYQ 

CARLINVILLE 

12t( 

01 

MACOUPIN 

39  17 

89  52 

62: 

41 

JACK  A.  CAMPBELL 

CAALVLE  RESERVOIR 

12»< 

01 

CLINTON 

IB  IB 

69  20 

30 

•J 

If 

U  3  CORPS  ENGINEERS 

CARNI  A  NH 

129< 

3> 

MHITE 

16  10 

•  1  12 

391 

* 

HUBERT  B0HLE6ER 

CENTRAL  I A  2  SW 

1911 

CLINTON 

11  10 

I*  10 

46! 

CITY  OP  CENTRALIA 

CMANNAHON  DAESOEN  ISL 

1421 

01 

GRLlNOY 

*1  2* 

IB  17 

305 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

37 

19  29 

61  11 

7H 

- 

% 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

CHENOA 

MCLEAN 

71C 

61 

JOSEPH  N.  SUMMER 

CHESTER 

1*9 

]fl 

RANDOLPH 

37  9* 

89  30 

*6C 

ROBERT  M.  GARRIS 

CHICAGO  CALUNET  TR  MRS 

1923 

Ji 

COOK 

*1  *0 

67  36 

CHICAGO  NAyFR  PHP  JTA 

ISA] 

01 

COOK 

M  IB 

67  *S 

6*' 

c 

CHICAGO  0  MARE  AIRPORT 

19*1 

Zi 

COOK 

*1  59 

17  9* 

631 

NIf 

HIE 

C  HJ 

u  s  heather  bureau 

CHICAGO  ROSELANO  PMPG  R 

1952 

02 

COOK 

*I  *2 

6S< 

[ 

CITY  ENGR  MATER  PURIF 

CHICAGO  RACINE  PUMP  R 

1997 

01 

COOK 

*1  *9 

67  41 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S*N  DIST  OFF  R 

1961 

01 

COOK 

*1  3* 

•  7  31 

c 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  FILTER  PLANTR 

196* 

0] 

COOK 

*1  *S 

87  35 

CITY  ENGR  MAT£R  PURIF 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPC  R 

196' 

01 

*I  55 

■  7  ** 

690 

C1TT  ENGP  MATER  PURIF 

CHICAGO  UNIVERSITY  1 

COOK 

B7  36 

39* 

c 

U  S  HEATHER  BUREAU 

CHICAGO  Ml  AIRPORT  R 

1ST' 

:i 

COOK 

*1  *7 

67  «3 

601 

E  HJ 

U  S  HEATHER  BUREAU 

■CHICAGO  MB  CITY  NO  2  A 

[90* 

:i 

COOK 

*1  53 

17  18 

39* 

c 

V  S  HEATHER  BUREAU 

CHlLLlCOTHf 

162 

PE0P-1A 

*0  59 

•  9  10 

DUN  H,  CONNQR 

CISNE  2  CSE 

L66* 

: 1 

MAVNE 

36  31 

BB  2* 

UNION  OK  CO. 

CLINTON  1  SSw 

IT*  J 

DE  MITT 

*0  06 

68  38 

69! 

98 

R.   t.  P1TRAT 

COBOEN  z  S 

1TT9 

UNION 

89  19 

}f 

R.  G.  ANDERSON 

COUL TERVl LLE  I  SSM 

If** 

-■I 

RANDOLPH 

31  11 

89  36 

C  HARREN  BIRCHLER 

SUTI 

201 1 

i 

MILL 

*1  27 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

21*( 

I 

*0  OB 

67  19 

33) 

3P 

: 

INTERSTATE    HATER  CO 

DANVILLE  SEMAGE  PLANT 

VERMILION 

327 

DANVILLE  SEMAGE  PLANT 

OECATUA 

uti 

04 

MACON 

39  91 

88  98 

M 

ETHElOA  c.  coonradt 

OE  R ALB 

2221 

t»E  KALB 

*1  36 

•  I  *6 

B«C 

DIXON 

21*1 

01 

LEE 
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ROBERT  M,  NELLlS 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 
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M 

POPE 

37  26 

86  *0 
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*l 

61 

D1XUN  SPRGS  AGR IC  CNTR 

OOmNS  2  NE 

2*1T 

04 

MCLEAN 

*0  25 

BB  51 
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ADA  A.  OEVINE 

OU  QUOIN    1  HNM 

2*11 

01 

PERRY 

3B  00 

B9  15 
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s( 

RADIO  STATION  MOON 
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04 

PEORIA 

*0  36 

89  38 
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E  DMARDSv  ILLE 
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01 

MADISON 

36  50 

MRS.  OEVERA  m,  GEBHART 
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2611 

01 

EF  F  I  NGhAM 

19  07 

IB  11 
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7J 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

ELGIN 

KANE 
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71 
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s 
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c 
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01 
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5P 
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04 
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*0  15 
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c 
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FLORA  2  NM 
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01 
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68 

6P 
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01 
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69  37 
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TP 

T8 
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0] 
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69  36 
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: 
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0] 

HHITESIOE 

*l  5* 
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: 
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<H 
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42  29 
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If 
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3 

»0  57 
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NH 
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HENRY 

*1  10 
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GENE  SEO 
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11 

HENRY 

*1  27 
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GIBSON  CITY 

1411 

01 
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31 
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GLADSTONE  DAM  IB 

1*5! 

01 

HENOERSON 
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U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
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POPE 

66  29 

61 
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GClOEN  1  NM 

151C 

0] 
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*0  07 

91  02 
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6P 

61 
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OB 

JERSEY 

36  38 

90  27 
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01 

JACKSON 
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LERQv  k.  HENDERSON 

GREENFIELD  I  S 
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OB 
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90  12 
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31 
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39  13 
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01 
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:» 
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01 

SALINE 
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01 

SALINE 

71 
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HAVANA  POMER  STATION 

1«*C 

3* 

MASON 

90  09 

68 

Ti 

HAVANA  POMER  STATION 

HENNEPIN   PQHER  PLANT 
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01 
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-0 
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71 
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01 
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0( 
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IB 
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♦  SIO 
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3*1 
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I 
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II  05 

320 

68 

1 1 

ILL  STATE  PENITENTIARY 
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49*1 

b 
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03 
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*6S3 
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*1  06 
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01 
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98 
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01 
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01 

♦0  39 
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SJ 
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01 
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♦921 

l 
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*1  1« 
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71 
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:  1 
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•  7  *1 
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CALVIN  L.  REVNOLOS 

LINCOLN 

i  T 

IS 

LOGAN 

AO  09 

B9  22 
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68 

VERNON  P.  GEHLIACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

ZT 
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39  22 

BB  12 

693 

JOSEPH  1.  SENTENEY 

LOCKPORT  poher  HOUSE 

9111 

01 

HILL 

*l  >* 

BB  09 
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.  1 
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o 
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5 
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LATT 

LONG 

s 

1  & 

SPECIAL 

OBSERVER 

-  LOUISVILLE 

5211 

01]  clay 

ll  10 

4TC| 

JOHN  0  HAIR 

04)  TAJEmELL 

*0  12 

•  9  22 

6Td 

4RLIC  M  KULL 

MACOMB 

32*3 

01  MCDONOUGH 

40  2B 

90  *0 

7021 

|  MAKANOA  1  NH 

929* 

01  JACKSON 

17  !• 

19  14 

1  MARENGO 

592C 

02  MCHENRY 

*2  15 

•  •  16 

MARIETTA 

911* 

oi  fulton 

*0  10 

90  24 

MARION  *  NNE 

31*1 

Dfl  MlLLlAMSON 

•  •  94 

MAROA    1  M 

316* 

0*  MACON 

»0  02 

IB  91 

LLOYD  J>  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

917J 

32  LA  SALLE 

*1  20 

•  1  0 

*• 

7 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL   1  E 

5)83 

01  CLARK 

19  21 

•7  41 

5T 

ERNEST  ThOmaS  P 1 NE 

MASON  CITY  1  S 

9*11 

04  MASON 

*0  10 

19  42 

JAMES   M.    NC  DONALD 

» 1 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  OAN 

5*91 

01  HCHENRv 

*2  IT 

II  1* 

MCLEANS6QAU 

9513 

01  HAMILTON 

38  03 

■  I  12 

F ,  t.  PR At IER 

MDMA 

5)39 

08  MACOUPIN 

19  10 

90  01 

Ml  LLIRQOK 

3631 

0]  KENDALL 

*1  16 

IB  11 

MlNONK 

9711 

041  MOOOFORO 

*0  9* 

■9  01 

GENE  A.  RALKhaRF 

NDLINE  MB  AIRPORT  1 

5791 

01  ROCK  ISLAND 

41  27 

90  11 

NI 

:  Hjj 

u  s  HEATHE*  bureau 

MONMOUTH 

5761 

01  MARREN 

*0  93 

«0  11 

TT 

41 

t 

MRS  INE1  M.  F|NLfV 

NONTICELLO  no  2 

3791 

03  PIATT 

40  02 

•  I  19 

69 

7 

EARL  PISlER 

MORRIS 

3620 

02  GRUNDY 

41  21 

•I  26 

7 

RAY  hEBB 

5823 

02  GRUNDY 

31 

4 

PHILLIP  C.  COLLINS 

MORRISON 

01  MM  1  US  10( 

■ 

*l  *9 

•  9  98 

60 

• 

9 

„ 

CITY  OP  MORRISON 

MORRISONVlLLE 

06  CHRISTIAN 

39  29 

•9  21 

62 

MORRISONVlLLE  *  SE 

Ufl  CMR 1  ST  I AN 

39  23 

•  9  2* 

61 

7 

T 

MT  CARMEL    1  NNM 

01  MA8ASH 

98  26 

17  *6 

*• 

6 

6 

GO A Of N  A.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

*2  09 

■  9  99 

•  1 

*f 

MOUNT  OLIVE  1  E 

38  MACOUPIN 

19  0* 

•  9  *2 

61 

7 

MOjNT  PULASKI 

}*  LOGAN 

40  01 

•  9  17 

6* 

5 

MOUNT  STERLING 

5*33 

01  IROHN 

19  59 

90  46 

71 

5 

MOUNT  VERNON 

59*3 

01  JEFFERSON 

38  19 

•  1  99 

90 

61 

7 

HQMARO  MEAN** 

oi  Shelby 

19  IB 

61 

>■ 

6 

MRS.  NARY  A,  OOOLEY 

MURPHVSBORO  MATERHQRKS 

S9B3 

01  JACKSON 

17  46 

69  19 

*2( 

NASHVILLE  *  NE 

6011 

01  MASHINGTON 

!•  29 

B9  20 

91 

8)1 

I 

NEU  BOSTON  Dam  17 

6060 

01  MERCER 

*1    i  1 

«4  0) 

3* 

7 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEM  SALEM   STATE  PARK 

615fc 

04  MENARD 

19  38 

9«  51 

3T( 

■ 

OIV  OP  PARKS  t  MEMOR 

nehTOn 

6159 

01  JASPER 

19  00 

■  1  10 

49( 

•1 

I 

NEMTON  MATER  OEPT. 

OLNEY  2  S 

6**e 

01  RICHLANO 

36  42 

II  0* 

4l( 

48 

11 

RADIO  STATION  mvln 

OREGON 

01  OGLE 

42  00 

•9  20 

69( 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

632* 

0]    LA  SALLE 

*1  22 

•  I  90 

*T4 

7P 

71 

JOHN  A.  SEED 

PALESTINE 

6351 

01  CRAWFORD 

914 

7P 

H.  N.  CADOIS 

PARIS 

06  Christian 

1 

19  21 

89  09 

69« 

71 

C.  E.  SCHUMACHER 

6&C* 

01  EDGAR 

1 

19  36 

87  41 

TOC 

CHAALfS  e.  bell 

PARIS  HATERMORKS 

01  EDGAR 

39  }S 

TIN  TP 

CITY  OP  PARIS 

PARK  FOREST 

6616 

01  COOK 

*l  30 

•  7  41 

7101  MID 

H      PARR  POREST  HATER  CO 

PAH  PAH 

6661 

01  LEE 

*1  41 

•  1  39 

91N  TA 

1  M.  A.  WOODS 

PAVSON 

667C 

01  AORMS 

39  49 

91  IS 

7601 

U  S  CORPS  OP  ENGINEERS 

PEORIA  MB  AIRPORT  R 

6711 

0*  PECRIA 

40  40 

89  »1 

632 

:  HJ     US  HEATHER  BUREAU 

PEQTQNE 

6723 

D2  MILL 

*1  20 

•  7  *• 

721 

MRS   NANCY    1..  WELSH 

PERU  SEMAGE  PLANT 

6753 

01  LA  SALLE 

*1  20 

69  06 

460 

NIO 

PERL-  SEMAGE  PLANT 

PIPER  CITY  1  SE 

6811 

33   FOR  0 

88  08 

690 

BP 

of 

MRS  DELL  A  MAE  60RK 

39  17 

6*0 

P I  TI SP IE LD  WATERWORKS 

PLEASANT  hill 

6«el 

>a  pike 

31  2' 

90  32 

*7l 

41 

LOU  GALL  MAY 

PONTUC 

691C 

53  LIVINGSTON 

40  33 

■  I  27 

6*7 

5P 

ILLINOIS  WATER  SERV  CO 

PRAIRIE  DU  ROCHER  .  -  .  - 

6973 

31  RANDOLPH 

38  OS 

90  07 

169 

7* 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PR  1 NCEVt  LLE  1  N 

7004 

34  PEORIA 

♦  0  37 

89  *6 

729 

6F 

6P 

MRS •  FRANK  STEWART 

PROPHETSTOHN  1  NM 

7014 

31  HHITESIOE 

41  41 

B«  97 

609 

COMMONWEALTH  EDISON  CO. 

OUINCV 

7067 

31  ADAMS 

19  ST 

91  2* 

601 

71 

7P 

A.  H.  OltSON 

QUINCY  FAR  AIRPORT 

7072 

33  AORMS 

39  36 

91  12 

761 

Mil 

Nil 

U  S  PEO  AVIATION  AGENCY 

OUINCV   DAM  21 

7071 

33  ADAMS 

4 

19  54 

91  26 

*B3 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

31  AOAMS 

* 

19  96 

91  23 

479 

7  A 

MR.  VIRGIL  C.  NIEMAHNER 

33  CHAMPAIGN 

7*0 

91 

3P 

RANTOUL  LIGHT  OEPT 

RED  |UL> 

7157 

31  RANDOLPH 

1 

11  11 

90  00 

430 

SP 

OLIN  F.  KETTELKAMP 

ROCHELLE  1  H 

71*9 

31  OGLE 

41  59 

■9  0* 

791 

II 

H 

CALIFORNIA  PACKING  CORP 

ROCKFORO  6  ENE 
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REFERENCE  NOTES 


I LLINOIS 
APRIL  1970 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist , 
p.  0.  Box  2810  -  Station  "A",   Champaign,   Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA   ILLINOIS" . 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 

observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.    "Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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WEST  03 

GAlESBURG 

75.3 

53 

6 

87 

22  + 

34 

2 

114 

0 

0 

0 

1 

6.67 

2.43 

1 

14 

.0 

0 

10 

; 

GOLDEN  1  NW 

'  77.2 

55 

2 

66 

2 

35 

0 

0 

0 

0 

1 

74 

1 

LA  HARPE 

77.8 

53 

9 

65 

9 

3.2 

89 

22 

34 

2 

92 

0 

0 

0 

0 

4^8 

.63 

97 

10 

.0 

0 

8 

3 

0 

uflAJMni  ITU 

53 

3 

65 

2 

0 

0 

0 

0 

7.11 

2.99 

2 

41 

.0 

0 

1 1 

3 

2 

OUINCY 

7s!* 

58 

3 

68 

5 

3.3 

88 

21 

38 

2 

51 

0 

4.43 

.25 

1 

04 

9 

.0 

0 

7 

6 

1 

QUINCY   FAA  AIRPORT 

76.1 

55 

66 

0 

85 

21 

36 

2 

76 

0 

0 

0 

•) 

4.96 

1 

14 

•  c 

RUSHVXLLE 

77.7 

51 

2 

64 

s 

1.0 

87 

21  + 

32 

2 

100 

0 

0 

1 

0 

6.91 

2.44 

1 

40 

10 

.0 

1C 

9 

3 

DIVISION 

65 

8 

2.6 

5.80 

1.61 

.0 

•      *  * 

CENTRAL  04 

BLOOMlNGTON  NORMAL 

77,4 

55 

1 

66 

3 

3.4 

36 

0 

0 

0 

0 

6  54 

2  46 

1 

J< 

.0 

0 

.. 

3 

4 

CHENOA 

76.4 

53 

9 

65 

2 

98 

22  + 

33 

6 

100 

0 

0 

0 

0 

4!55 

1 

62 

13 

.0 

0 

10 

3 

1 

nCr  A  ri  id 
DCt A  FUR 

78,4 

5J 

2 

66 

B 

2.9 

91 

21 

37 

6+ 

79 

1 

0 

5.15 

.85 

1 

<7 

12 

.0 

0 

9 

3 

2 

FARMER  CITY 

78. 5M 

53 

7M 

66 

1H 

91 

22 

35 

6 

80 

3 

0 

0 

0 

4.27 

1 

37 

12 

.0 

0 

7 

2 

2 

HAVANA   POWER  STATION 

78. 7M 

56 

5M 

67 

6H 

3.9 

89 

21 

38 

6+ 

72 

0 

0 

0 

0 

7.05 

3.09 

3 

54 

1 

•  0 

2 

LACON  2  E 

76.4 

54 

0 

65 

2 

87 

22  + 

38 

6  + 

97 

0 

0 

0 

0 

2 

12 

1  3 

.0 

0 

9 

7 

4 

LINCOLN 

77.3 

55 

5 

66 

4 

2.9 

88 

22 

38 

6 

81 

0 

0 

0 

0 

8.00 

4.04 

2 

57 

1 

.0 

0 

9 

3 

3 

MASON   CITY    1  NW 

77. 8M 

55 

3- 

66 

6" 

87 

29  + 

37 

6 

86 

0 

0 

0 

0 

6.78 

2 

76 

II 

.0 

0 

10 

3 

2 

HINONK 

73.5 

55 

5 

64 

5 

B7 

20 

36 

6+ 

no 

0 

0 

0 

0 

8.22 

4.19 

3 

0  ) 

16 

.0 

0 

6 

4 

3 

PEORIA  WB  AIRPORT  //R 

75.2 

53 

2 

64 

2 

2.7 

87 

22 

35 

2 

115 

0 

0 

0 

0 

3.89 

-  .38 

1 

.  9 

16 

•  0 

0 

7 

3 

1 

PRINCEVILLE   1  N 

75.2 

54 

7 

65 

0 

15 

21 

35 

6 

100 

0 

0 

0 

0 

6.12 

1 .89 

1 

32 

13 

.0 

0 

10 

* 

2 

DIVISION 

65 

8 

3.0 

6.37 

2.28 

.0 

•       •  • 

EAST  05 

DANVILLE 

78.3 

53 

6 

66 

0 

3.7 

90 

22  + 

32 

3 

87 

2 

0 

1 

0 

6.70 

2.37 

3 

3- 

24 

.0 

0 

a 

3 

2 

HOOPESTON 

75.9 

54 

1 

65 

0 

2.8 

89 

21 

32 

6 

104 

0 

0 

1 

0 

5.75 

1.71 

2 

90 

12 

.0 

0 

e 

3 

1 

KANKAKEE   3  Sw 

77.4 

54 

. 

65 

7 

4.7 

B9 

22 

35 

6  + 

100 

0 

0 

0 

0 

6.B9 

2.73 

4 

00 

1) 

.0 

0 

6 

2 

2 

PIPER  CITY  3  SE 

77.9 

53 

D 

65 

5 

90 

22  + 

32 

6 

102 

2 

0 

1 

0 

9.34 

5.35 

4 

-7 

13 

.0 

0 

6 

4 

3 

PONT  I  AC 

77.7 

55 

2 

66 

S 

4.2 

90 

22  + 

35 

6 

87 

2 

0 

0 

0 

7.39 

3.63 

1. 

62 

1 

.0 

0 

10 

■ 

4 

RANTOUL 

79.0 

54 

0 

66 

3 

91 

21 

35 

6 

62 

2 

0 

0 

0 

1.72 

77 

2* 

6 

1 

0 

URB ANA 

77.2 

54 

5 

65 

9 

3.4 

90 

21 

37 

6 

90 

1 

0 

0 

0 

1.72 

-  2.50 

S3 

11 

.0 

0 

6 

1 

0 

See  Roforenco  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


MAY  1970 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

, 

Q 

Lowest 

Date 

S. 

M 
Q 

s 

■ 

Q 

No.  oi  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

£ 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Mill. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

i  ■ 

'  i 

B  s 

h  > 

WATSEKA  2  NW 

76,1 

54  .  1 

OS.  1 

22  + 

33 

99 

0 

n 

0 

0 

8  66 

13 

.  C 

DIVISION 

65.8 

3.9 

6.02 

1.91 

.0 

*       *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON   RAH  26 

78.5 

58.5 

68.5 

88 

23+ 

42 

2 

51 

n 

0 

0 

0 

6.32 

1.67 

1 

.0 

0 

7 

s 

3 

CARLINVILLE 

5  5  •  *t 

67.8 

3  •  7 

90 

2  ^ 

3 

1 

0 

0 

0 

4.15 

.  0 

£ 

1 

GRIGGSVILLE 

77!5 

56.2 

66.9 

2.3 

86 

29+ 

35 

2 

68 

0 

0 

0 

0 

11.90 

3.92 

1 

.0 

0 

7 

7 

4 

H I L  L  S  80R0 

79.6 

56.2 

67.9 

3.6 

88 

24  + 

36 

2 

53 

0 

0 

0 

0 

5.09 

.87 

2.06 

30 

.0 

0 

4 

4 

3 

JACKSONVILLE 

76.1 

54.5 

65.3 

1.3 

86 

37 

3  + 

0 

0 

0 

0 

8.20 

3.94 

4.75 

.0 

0 

6 

4 

2 

FD^fVUll 1 E    ?  sy 
JcKJOVlLtC    <-    1  " 

78.9 

55.3 

67.1 

87 

30  + 

36 

2 

63 

0 

0 

0 

0 

5.26 

2.10 

l 

.0 

0 

B 

3 

1 

M0RRIS0NVILLE  4  SE 

78.1 

A  7  0 

29  + 

68 

0 

0 

0 

0 

3  51 

-  I'.tl 

1.02 

•  0 

5 

1 

PANA 

77.3 

55.9 

66.6 

2.4 

86 

24  + 

38 

3 

69 

0 

0 

0 

0 

2)76 

.79 

j 

.0 

0 

5 

3 

0 

SPRINGFIELO   WB   AIRPORT  R 

77.1 

55.9 

66.5 

2.6 

87 

29 

39 

2 

83 

0 

0 

0 

0 

2.26 

-  1.62 

.61 

.0 

0 

7 

2 

0 

SPRINGFIELD  4  SE 

77.5 

56. 6M 

67. 1M 

89 

24 

39 

2 

72 

0 

0 

0 

0 

4.90 

2.73 

1 

.0 

0 

a 

2 

1 

VIRDEN   1  SSW 

78.5 

55.8 

67.2 

21 

36 

2 

70 

1 

0 

0 

0 

4.  16 

2.00 

1 

.0 

0 

7 

1 

1 

WHITE   HALL    1  F 

78.2 

55.6 

2.5 

87 

21 

2 

66 

0 

0 

0 

0 

4.33 

1 

.  0 

DIVISION 

67.1 

2.8 

5.58 

1  .44 

.0 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

78.5 

56.8 

67.7 

89 

21 

38 

6 

55 

0 

0 

0 

0 

2.65 

-  1.80 

1.17 

15 

.0 

0 

7 

1 

1 

EFFINGHAM 

80.3 

55.3 

67.8 

4.3 

90 

28  + 

33 

3 

59 

6 

0 

0 

0 

1.77 

-  2.51 

.65 

.0 

0 

3 

2 

0 

FLORA  2  NW 

BO.  7 

55.8 

68.3 

2.8 

89 

24 

36 

3 

57 

0 

0 

0 

0 

1.56 

.46 

1 

.0 

0 

b 

0 

0 

MARSHALL    I  E 

78.9 

54.2 

66.6 

90 

24 

34 

3 

77 

1 

0 

0 

0 

3.32 

1.11 

15 

0 

MATTOON 

77.6 

54.4 

66.0 

89 

24+ 

37 

6  + 

87 

0 

0 

0 

0 

1.64 

.47 

1 

.0 

0 

6 

0 

0 

MOwEAOUA 

78.7 

54.8 

66.8 

89 

24  + 

37 

6 

76 

0 

0 

0 

0 

2.63 

.55 

.0 

0 

7 

1 

0 

NEWTON 

OLNEY  2  S 

80.4 

55.4 

67.9 

2.7 

91 

24 

34 

3 

64 

1 

0 

0 

0 

1 .99 

.35 

1 

.0 

0 

9 

0 

0 

PALESTINE 

78.6 

56,3 

67.5 

2.6 

90 

24 

36 

3 

65 

1 

0 

0 

0 

2,29 

"  2  •  1 5 

.62 

1 

0 

7 

1 

PARIS  WATERWORKS 

78.2 

56.0 

67.1 

3.5 

89 

24+ 

37 

6+ 

73 

0 

0 

0 

0 

1.08 

-  3.35 

.33 

29 

.0 

0 

6 

0 

0 

SALEM 

81.1 

54.9 

68.0 

90 

24 

35 

3 

56 

1 

0 

0 

0 

2.05 

-  2.30 

.58 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

TUSCOLA 

80.1 

55.0 

67.6 

91 

22  + 

37 

6+ 

73 

2 

0 

Q 

0 

2.64 

-  1.55 

.91 

24 

.0 

0 

7 

2 

0 

VANDAL  I A   FAA  AIRPORT 

78.7 

55.8 

67.3 

90 

24  + 

39 

3+ 

70 

2 

0 

0 

0 

5.36 

1.93 

29 

.0 

0 

8 

3 

1 

WINDSOR 

78.2 

56  1 

67.2 

3 . 7 

22  + 

36 

67 

0 

0 

0 

0 

2.40 

2.04 

.52 

10 

.  0 

0 

0 

DIVISION 

67.4 

3.2 

2.41 

-  2.01 

.0 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

80.6 

57.6 

69.1 

2.8 

90 

25  + 

39 

3 

40 

2 

0 

0 

0 

6.25 

1.05 

2.25 

10 

.0 

0 

7 

3 

3 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

79.7 

55.2 

67.5 

88 

2 1 

39 

3+ 

5  8 

Q 

0 

0 

0 

3.74 

1.25 

.0 

0 

6 

3 

2 

CAHOKIA 

79,5 

5  5  •  8 

22 

39 

51 

0 

0 

0 

0 

2  . 96 

1.47 

1 

.  0 

2 

2 

CAIRUWBCITY  r 

80.5 

62.6 

71.6 

2.6 

91 

25 

48 

3 

25 

3 

0 

0 

0 

4.60 

.21 

1.34 

15 

.0 

0 

10 

3 

2 

CARBDNDALE   SEWAGE  PL 

81.2 

57.1 

69.2 

2.8 

89 

25  + 

36 

3 

44 

0 

0 

0 

0 

4,05 

-  .58 

1.80 

10 

.0 

0 

7 

2 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

78.8 

57.6 

68.2 

88 

25 

41 

3  + 

58 

3.61 

1.20 

10 

.0 

0 

6 

3 

2 

COBDEN  2  S 

80.8 

57.3 

69.1 

91 

23 

35 

3 

45 

1 

0 

0 

0 

4.84 

1.85 

10 

.0 

0 

7 

4 

2 

DU  QUOIN  1  NNW 

57  3 

67,7 

1.2 

24+ 

40 

3 

37 

0 

0 

0 

0 

a  70 

30 

.  0 

MAKANDA   1  NW 

BO.  1 

58.0 

69.1 

88 

24  + 

38 

3 

40 

0 

0 

0 

0 

5^57 

2.20 

10 

.0 

0 

9 

3 

1 

MARION  4  NNE 

79.7 

57.0 

68.4 

2.5 

87 

25  + 

36 

3 

0 

0 

0 

0 

3.49 

-  1.30 

1.55 

.0 

0 

7 

2 

2 

NACHuTIIF    4  NF 

80.  1 

57.8 

69.0 

89 

24 

40 

3  + 

39 

3.52 

-  .76 

.87 

1 

.0 

0 

7 

3 

0 

SPARTA 

80.3 

56  7 

68.5 

2.0 

8  7 

24+ 

35 

3 

45 

0 

0 

0 

0 

3.50 

.94 

.94 

10 

.  0 

0 

5 

4 

0 

WATERLOO   1  WSW 

81.2 

57.6 

69.4 

89 

21 

37 

2 

39 

0 

0 

0 

0 

4.55 

.  16 

1.54 

1 

.0 

0 

4 

3 

3 

DIVISION 

6B.8 

2.4 

4.27 

-  .20 

.0 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

83.4 

57.8 

70.6 

90 

2  5  + 

37 

3 

37 

3 

0 

0 

0 

2.92 

.88 

10 

.0 

0 

7 

3 

0 

BROOKPORT  DAM  52 

81.0 

59.0 

70.0 

91 

24  + 

39 

3 

38 

4 

0 

0 

0 

3.10 

-  1.14 

1.56 

11 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIXON   SPRINGS  AGR  C 

80.3 

55.9 

68. 1 

88 

23 

33 

3 

0 

0 

0 

0 

8.12 

5.35 

.0 

0 

6 

3 

1 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

80. 5M 

55. 8M 

68. 2M 

2.5 

90 

23 

35 

3 

59 

1 

0 

0 

0 

3.14 

1.08 

15 

.0 

0 

7 

3 

1 

HARR I SBURG 

83.1 

57.5 

70.3 

3.2 

93 

?3 

37 

3 

34 

6 

0 

0 

0 

4.69 

.44 

2.82 

10 

.0 

0 

6 

2 

1 

MCLEANSBORO   2  E 

81.7 

57.7 

69.7 

3.3 

90 

25  + 

38 

3 

39 

4 

0 

0 

0 

2.40 

-  1.92 

.94 

10 

.0 

0 

4 

2 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

79.  7 

56.5 

68.  1 

89 

24 

37 

3 

55 

0 

0 

0 

3.81 

.91 

31 

.0 

0 

7 

4 

0 

MOUNT  VERNON 

81.2 

56.0 

68.6 

2.8 

89 

24 

36 

4+ 

51 

0 

0 

0 

0 

2.47 

-  1.89 

.75 

10 

.0 

0 

5 

2 

0 

ROSICLARE 

81.8 

57.0 

69.4 

90 

25  + 

37 

3 

37 

3 

0 

0 

0 

4.82 

2.61 

10 

.0 

0 

7 

4 

1 

DIVISION 

69.2 

2.9 

3.94 

-  .48 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 

ILLINOIS 

 HiV  H70 


Day  o(  Month 


,o 

E- 

1    |    2    |  3 

4  1 

1 

5 

1 

6 

7      8  9 

10 

11 

12 

13 

 r 

1 

IS 

1  r 

16 

1 

17  1  18 

19  |  20  |  21 

22  | 

23  1 

1 

24 

25  1 

1 

26  27 

28 

29  1 

30 

31 

•       •  • 

NORTHWEST  01 

aleoo 

6.44 

•  20 

■  03 

.22 

.62 

.96 

.11 

1.90 

1.04 

.16 

.12 

.51 

.07 

.  14 

.43 

.05 

DIXOM 

6. 27 

.67 

T 

.04 

.60 

.05 

.09 

2.09 

.76 

.14 

.19 

1.23 

1.43 

.68 

.26 

F«E  EPOKT 

- 

.04 

T 

.24 

.06 

.94 

1 .29 

.71 

■  06 

.09 

.16 

.70 

.64 

.09 

T 

.19 

.65 

- 

FAEEPORT  SEWAGE  PLANT 

6.77 

T 

.31 

.03 

.  'n 

1.40 

.67 

.01 

.09 

.08 

1.08 

.'8 

.07 

T 

.65 

.66 

FULTON  OAK  13 

7.23 

■  15 

T 

■  01 

.29 

.20 

.20 

1.65 

.83 

.04 

.06 

T 

1.09 

.16 

.18 

1.11 

.15 

GALENA 

GALVA 

B.6B 

.97 

.72 

.05 

.19 

1.62 

2.03 

1.41 

.20 

.12 

.45 

.41 

T 

GENESEO 

8.30 

.02 

.05 

.8  3 

1.03 

3.05 

1.22 

.15 

.02 

1.23 

.01 

.02 

.54 

T 

.12 

hennepin  pone*  Plant 

7.33 

.70 

.10 

.36 

.60 

1.32 

2.30 

.44 

.04 

.01 

T 

.72 

.23 

.19 

.11 

ILLINOIS  C 1  TV  DAN  16  // 

7.21 

.06 

T 

T 

.49 

.59 

1.82 

1.24 

.22 

.11 

T 

1.76 

,39 

.04 

.24 

KEITHSBURC  1  NH 

• 

.16 

T 

• 

1.31 

.31 

1.14 

.12 

.06 

. 

t 

.69 

.01 

• 

• 

KEMANEE 

10.46 

.20 

T 

.12 

1.90 

1.04 

3,00 

2.50 

.25 

.12 

,30 

.70 

.19 

.11 

T 

NOLlNE  MB  AIRPORT  R 

11.07 

T 

T 

T 

.04 

.97 

.92 

.96 

3.23 

.70 

.08 

T 

.20 

2.55 

.  It 

T 

T 

.49 

T 

.67 

MORRISON 

12.00 

.16 

.07 

1.13 

.20 

.09 

1.60 

.70 

.08 

.06 

.82 

.  "V 

1.83 

.10 

• .  10 

1.07 

MOUNT  CARROLL 

9.94 

.03 

.75 

.02 

.03 

2.90 

.63 

.06 

.02 

2.07 

1.20 

.17 

1.16 

.66 

NEM  BOSTON  DAN  17 

5,2$ 

.21 

.66 

'i" 

•  16 

.  2  3 

PAW  PAM 

_ 

- 

. 

- 

- 

•  04 

.01 

.11 

2!  30 

!92 

!l9 

.05 

.  61 

!°2 

.71 

.15 

ROCMELLE   1  M 

9.57 

T 

.78 

.02 

.  « 

2.24 

.63 

.04 

.24 

.50 

.  (0 

.33 

.24 

.07 

ROCKFORO  6  ENE 

3.01 

.50 

T 

.69 

.07 

1.49 

.50 

.15 

.04 

.60 

.13 

.17 

.  :  1 

.19 

ROCKFORD  MB  AIRPORT  //R 

9.90 

.23 

T 

T 

.91 

.03 

.95 

1.09 

.61 

.09 

.04 

.22 

.93 

.13 

.12 

.  14 

.05 

.16 

STOCKTON 

•  2 

T 

T 

J 

08 

02 

1  22 

.77 

08 

.03 

.14 

TISKILMA 

6.16 

■  90 

T 

.02 

.70 

!62 

!l6 

2.00 

2.00 

.65 

!to 

!o2 

!o2 

III 

149 

'ill 

'ioS 

MALNUT 

5.21 

.25 

.39 

.41 

.70 

T 

1.03 

.76 

.25 

.  19 

.07 

T 

.59 

.38 

.11 

.10 

•       •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

5.65 

■  61 

T 

.57 

.34 

.06 

1.90 

.46 

.01 

.32 

.09 

.70 

.23 

.03 

.01 

.10 

AURORA  COLLEGE 

6.21 

.76 

T  T 

T 

T 

T  ' 

.13 

.01 

•  21 

1.13 

1.53 

.21 

.02 

.17 

.13 

.14 

.66 

.09 

.49 

BARRINGTON 

CHANNAHON  DRESDEN  ISl 

6.93 

1 .21 

T 

.38 

.40 

1.69 

1.13 

.86 

.04 

T 

T 

.45 

.16 

.02 

.32 

.05 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

7.1* 

.40 

T 

T 

.02 

.46 

.02 

2.11 

.41 

.78 

.26 

.10 

1.17 

T 

.24 

1.08 

.  -  1 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY  II*. 

6.23 

.28 

.04 

.04 

.47 

.62 

.92 

.13 

.01 

T 

.33 

.30 

.02 

1.07 

CHICAGO  MB  AIRPORT  UK 

4.18 

.21 

T 

.02 

.10 

T 

,61 

.50 

1.10 

.15 

T 

T 

T 

.55 

. 

.14 

T 

.01 

.19 

CHICAGO  MB  C 1  TV  NO  2  R 

4.99 

.17 

■  01 

.11 

.30 

1.13 

.48 

.71 

.08 

.04 

.36 

.09 

.20 

T 

T 

.19 

DE  KALB 

6.01 

■  29 

T 

.01 

.58 

.09 

.35 

1.77 

.81 

.45 

.06 

T 

.29 

.47 

.22 

.01 

.4] 

.18 

ELGIN 

6.49 

1.41 

T 

.01 

.41 

.01 

1.45 

.62 

.33 

.45 

.02 

.43 

.34 

.52 

.14 

.24 

.04 

JOLIET  BRANDON  RD  DAN 

6.21 

1.00 

.05 

■  01 

.01 

.27 

.22 

2.34 

.80 

.76 

.11 

T 

.14 

.22 

.03 

T 

.17 

.06 

JOLIET 

9.96 

•  61 

.03 

.36 

.17 

.14 

2.02 

1.28 

.15 

.03 

.31 

.  91 

T 

la  Salle  1  s 

5.33 

.75 

T 

.  13 

.08 

.10 

.50 

.15 

.70 

1.33 

.22 

.12 

T 

.60 

.62 

.11 

MARENGO 

5.39 

.40 

.15 

.69 

.10 

1.50 

.50 

.40 

.10 

.80 

.21 

.25 

T 

.  1  i 

.08 

MARSEILLES  LOCK 

6.32 

2.15 

.  : 

.22 

.61 

.63 

1.47 

.83 

.61 

.10 

.04 

T 

,30 

.12 

.03 

.88 

.09 

Ml LLBROOK 

6. IB 

.04 

• 

* 

• 

2.62 

1.90 

.29 

.03 

■  03 

.53 

.07 

.06 

.33 

.25 

.01 

MORRIS 

6.48 

1.63 

T 

.02 

.22 

.15 

1 .60 

.82 

.71 

.06 

.43 

.12 

.66 

T 

MORRIS  3  N 

6.40 

•  73 

.01 

.20 

.38 

1.75 

1.50 

.25 

.03 

.43 

.11 

.96 

T 

.09 

OTTAWA 

7.79 

.90 

T 

.05 

T 

.27 

1.18 

.76 

1.89 

.22 

.02 

.02 

T 

1.01 

.09 

.96 

.27 

.11 

PARK  FOREST 

4.38 

.14 

.75 

1.74 

PEOTONE 

7.96 

.43 

.01 

.02 

.46 

3.25 

2.39 

.03 

.03 

.73 

T 

T 

T 

.02 

.09 

.06 

PERU  S E M AGE  PLANT 

10.36 

.64 

T 

.05 

.20 

.92 

T 

1.72 

2.50 

.45 

.  10 

T 

.65 

1  .  13 

.35 

.11 

T 

.96 

STREATOR  2  ENE 

7.40 

1.10 

.05 

T 

.18 

.66 

.13 

1.58 

2.40 

.37 

.03 

.17 

.38 

.01 

.02 

.11 

.01 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

9.18 

1.87 

T 

.04 

.20 

.30 

.  :  I 

1 .05 

1.35 

1.87 

.03 

T 

,9( 

.40 

.06 

.5! 

.06 

MAUKECAN    4  MSM 

1 .69 

.10 

.04 

.20 

' 

MHEATOn  3  SE 

6.67 

•  70 

T 

T 

T 

.22 

.03 

.  '* 

1.39 

1.04 

.22 

.04 

.78 

.31 

.94 

.19 

.04 

WEST  03 

AVON  5  NE 

3.32 

88 

T 

T 

.91 

.» 

.74 

1.08 

.36 

.25 

.14 

.13 

.05 

T 

.56 

.06 

BENTlEV  1  E 

6.62 

•  34 

.03 

1.40 

.34 

T 

.35 

2.45 

1.38 

.01 

.03 

.12 

.05 

T 

T 

.09 

CANTON   1  ESE 

7.60 

.70 

.51 

T 

.82 

1.93 

2.24 

.68 

•  01 

.44 

.03 

.09 

.19 

GALESBURG 

6.67 

.02 

.92 

.35 

T 

1.43 

1.46 

.33 

T 

.23 

,14 

.13 

.49 

.02 

.14 

GLAOSTONE   DAN  IB 

4.77 

.80 

T 

T 

.64 

T 

.29 

1.27 

.24 

.08 

.28 

.41 

T 

.65 

.01 

GOLDEN   1  Nw 

5.91 

.30 

.34 

.74 

.05 

.40 

1.74 

.69 

■  1 8 

.26 

T 

.43 

.  1  j 

.40 

LA  HARPE 

4.98 

.27 

.40 

.97 

.06 

T 

.33 

.76 

.92 

7 

T 

,4C 

.04 

T 

.61 

T 

MACOMB 

MONMOUTH 

7.11 

.23 

T 

.38 

.35 

.38 

.90 

2.41 

.30 

.41 

.24 

.01 

1 .  It 

.32 

MOUNT  STERLING 

•  67 

.80 

.53 

1.95 

.07 

PAYSON 

6.11 

•  97 

T 

.94 

.15 

. :  i 

.25 

1.51 

1.64 

.19 

T 

.09 

.04 

T 

.02 

.  16 

.04 

gUINCY 

4.43 

.32 

•  04 

1  .04 

.35 

.03 

.16 

.64 

.77 

.02 

.79 

.03 

T 

.02 

T 

OUINCV  FAA  AIRPORT 

4.96 

T 

.09 

1.21 

T 

.31 

1.79 

.49 

.01 

.08 

.16 

T 

.03 

.26 

.01 

.52 

0U1NCV  DAN  21  // 

4.3R 

1 . 13 

1.26 

.01 

.30 

.29 

.90 

..1 

T 

.25 

.04 

7 

.03 

.01 

QUlNCV  MEMORIAL  BRIDGE 

1 .13 

T 

.  70 

RUSHVlLLE 

6.91 

•  75 

1.40 

.25 

.20 

1.19 

.85 

.30 

.48 

1.10 

.41 

CENTRAL  04 

BLOOMI NGTON  WATERWORKS 

7.39 

1 .96 

T 

•  22 

.23 

.86 

1.49 

1.13 

.33 

.OB 

.24 

.66 

T 

.01 

.26 

.12 

BlOOmINGTON  NORMAL 

6.54 

1.30 

■  01 

.01 

.24 

1.16 

1.35 

1.27 

■  14 

.02 

T 

.01 

.10 

.52 

.01 

.25 

.11 

CHENOA 

4.59 

.59 

T 

T 

.01 

.16 

.68 

.10 

1.62 

.37 

.11 

T 

.29 

.11 

.09 

.15 

.01 

CHlLLlCOTHE 

B.93 

2.30 

.26 

.17 

.72 

1.62 

1.27 

1.17 

.22 

.02 

.22 

.11 

.12 

.52 

.34 

CLINTON  1  SSW 

3.98 

.91 

T 

.92 

.13 

.32 

.04 

.  16 

•  19 

DECATUR 

9.19 

.57 

T 

.29 

.01 

1.93 

.11 

.21 

.12 

.02 

.31 

1.21 

.33 

FARMER  CITY 

4.27 

■  47 

.19 

.30 

1.37 

.30 

.03 

.35 

.03 

.05 

1.2C 

HAVANA  POWER  STATION 

7.09 

3.94 

.92 

.69 

.30 

.10 

1.32 

.26 

T 

T 

T 

.  It 

.02 

LAC  ON  2  E 

9.92 

1.12 

T 

.17 

.56 

2.12 

2.10 

.55 

.02 

T 

.07 

,91 

.08 

.20 

.01 

1.60 

LINCOLN 

B.00 

2.62 

.46 

.01 

2.32 

.16 

1.02 

.23 

.06 

.07 

.10 

.07 

.14 

.34 

.91 

T 

T 

.06 

.13 

.26 

•  TO 

.  10 

MASON  CITY  1  NW 

6.78 

T 

T 

!i9 

.17 

!*6 

.19 

.20 

.02 

.10 

.20 

MINONK 

a. 22 

.93 

.28 

2.01 

3.03 

1.69 

.10 

MOUNT  PULASKI 

4. 82 

1.04 

T 

.25 

1.63 

T 

.45 

.10 

.02 

.05 

T 

.03 

.02 

.11 

.22 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

9.70 

3.02 

.68 

T 

.10 

.15 

.10 

.96 

.11 

.04 

.22 

.12 

PEORIA  wB  AIRPORT  //R 

64 

n 

•  01 

.01 

.36 

■  04 

.18 

•  02 

T 

•  09 

PRINCEVILLE   1  N 

6.12 

.02 

T 

.70 

.30 

1.3  2 

U23 

!l6 

.07 

T 

.13 

,31 

.12 

T 

.27 

TOULON 

7.66 

*30 

.23 

•  73 

.40 

1.21 

3.09 

.48 

.01 

.  '5 

.20 

.03 

.10 

.02 

•       •  • 

EAST  09 

DANVILLE 

6.70 

.20 

.1* 

1.37 

.07 

.02 

.09 

.10 

.21 

3.14 

.80 

.36 

T 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

9.63 

.10 

T 

.03 

1.65 

T 

T 

.10 

.10 

T 

2.13 

1.00 

.24 

.10 

T 

GIBSON  CITY 

4.39 

.16 

T 

.08 

2.06 

.02 

.19 

.66 

.01 

T 

.02 

.05 

.64 

.12 

.10 

.01 

HOOPESTON 

9.73 

.14 

.07 

T 

T 

.01 

2.90 

.64 

.23 

.62 

.10 

.06 

.21 

.63 

T 

."8 

KANKAKEE    3  SW 

6.69 

.39 

.04 

.05 

.  i 

.01 

.3? 

4.00 

.34 

1.21 

.02 

.03 

T 

.10 

.06 

T 

T 

T 

HONT ICELLO  NO  2 

2.  OB 

.21 

.-I 

.25 

.05 

.36 

.41 

.57 

.?0 

.09 

PIPIR  CITY  3  SE 

9.34 

111 

.01 

T 

.06 

1.62 

4.43 

1.76 

T 

.05 

T 

.03 

.06 

T 

PONTIAC 

7.39 

1.62 

T 

.19 

.11 

1  .60 

1.12 

1.12 

.44 

.07 

.01 

.33 

.05 

.  17 

.3i 

.02 

RANTOUL 

1.72 

.16 

.12 

.41 

.11 

.77 

.10 

.03 

SI  DELL 

2.72 

.22 

.08 

1.22 

.03 

.02 

.02 

.12 

.14 

.14 

.71 

T 

URBANA 

1.72 

.10 

T 

.15 

.03 

.81 

.06 

.01 

.10 

.07 

.15 

.21 

.05 

WATSEKA  2  NW 

B.68 

.09 

.22 

.10 

.75 

3.73 

1.47 

.09 

T 

T 

.30 

.68 

.36 

T 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


ILLINOIS 

HAY  1170 


Day  oi  Month 


OldUUIl 

t— 

1   |   2  |  3 

4   |   5   |  6 

7  8 

 1 — 

9 

— 1  

10 

 L 

U 
 L 

12 

13 

14 

15 

16  1 

 L 

17  1  18 

 1  

19     20  21 

 '  ■  

22 

23  1 

1  L 

24 

25  1 

 L 

26  1  27 

 '  

28  1  29 

 1  1 

30 

31 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  0AM  26 

6.32 

1.67 

.01 

1.13 

.05 

T 

1.47 

.37 

T 

.03 

.13 

.56 

.88 

BARRY 

9 .57 

1.99 

T 

1.14 

1.10 

1  .6? 

2.16 

.23 

.  08 

J 

.  40 

T 

.33 

•  34 

BEARdSTOHN 

7  .36 

2.70 

T 

•  28 

•  9J 

BLUFFS 

6  .90 

1  .55 

06 

.08 

•  66 

,80 

1 .  14 

1  .79 

• 

.0* 

.24 

.03 

.41 

.01 

CARLINylLLE 

* .  1  5 

1.61 

T 

•  03 

.60 

.08 

.26 

.  8 

.0 

T 

•  04 

T 

•  15 

.71 

E0WAR0SVILLE 

3.50 

1.09 

.68 

.03 

.44 

.30 

.03 

.07 

.21 

.62 

.03 

GRAFTON 

5.03 

2.37 

.02 

.69 

•  04 

* '  \ 

•  1 1 

T 

.09 

.24 

•  2. 

T 

GREENVILLE   l  e 

'  'a 

.72 

.92 

T« 

J? 

.IB 

■  33 

L.2C 

.07 

OR  I GGSV I LLE 

11  .90 

3.92 

•  06 

1.03 

"°i 

1.13 

H« 

3.50 

.05 

.52 

•  02 

.8] 

HARDIN 

5.54 

1.64 

.03 

T 

.88 

.0 

.41 

.03 

•  2S 

H  I  L  LS8QR0 

5.09 

1.01 

.95 

1.02 

.09 

T 

2.06 

JACKSONVILLE 

4.75 

J 

™ 

.03 

1  'I! 

*  1 1 

' 

T 

•  04 

•  2G 

.03 

JERSEWILLE  2  sw 

2.10 

.02 

"on 

97 

. 

medOr a 

6.  B7 

2.10 

.05 

.60 

•  1  5 

" 

.10 

■  30 

.  2 1 

1.89 

.68 

MORR  I SONV  I LLE  *  SE 

3.51 

1.02 

•  58 

*06 

58 

09 

T 

•  51 

■  67 

MOUNT  OLIVE    1  E 

1 . 30 

PANA 

2.76 

.79 

T 

.62 

.08 

!S6 

.04 

.05 

.03 

T 

T 

T 

■  6] 

.18 

PLEASANT  HILL 

6.06 

1.23 

.05 

.04 

.88 

.05 

1.60 

1.43 

1.52 

T 

.17 

.18 

.11 

.06  .49 

.21 

.02 

ROCKPORT 

SPRINGFIELD  MB  AIRPORT  R 

2  .26 

T 

•  61 

•  21 

•  2C 

SPRINGFIELD  *  SE 

4.90 

2  73 

.28 

•  16 

•  13 

.  49 

•  24 

•  04 

.02 

.06 

.22 

.53 

T AYLORVl LLE 

3.70 

.96 

.52 

.  B3 

.12 

T 

.  12 

T 

•  99 

.12 

VIRDEN  1  SSW 

4.16 

2.00 

T 

.33 

.07 

.43 

.17 

.06 

.06 

.40 

.22 

.42 

VIRGINIA 

5.22 

1  .70 

T 

T 

.60 

.01 

.45 

.93 

.84 

.02 

.13 

•  10 

T 

.22 

.18 

WHITE   HALL    1  E 

8.39 

1.96 

.05 

.10 

.65 

.04 

1 .33 

.77 

1  .32 

T 

.03 

.04 

T 

.96 

1.  12 

*       *  * 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

2.65 

.28 

.22 

.35 

•  29 

.16 

1.17 

.11 

T 

.07 

EFFINGHAM 

1.77 

.65 

.62 

.48 

.02 

FLORA  2  NW 

1.56 

.46 

.31 

.  10 

.07 

.12 

.33 

*  12 

T 

T 

•  03 

GREENUP 

2.16 

.33 

1  .14 

.27 

.17 

T 

HUTSONVlt  LE   POMER  PL 

I  .99 

.29 

•  07 

.01 

.03 

.75 

.61 

.03 

•  19 

.03 

T 

LAHRENCEVlLLE 

2.55 

.42 

.32 

.19 

.08 

.65 

.16 

.24 

.12 

.17 

MARSHALL    1  E 

3.32 

.26 

T 

•  78 

•  08 

.56 

1.11 

.37 

T 

.12 

MATTQON 

1 . 64 

.47 

.12 

•  29 

.08 

■  30 

.13 

•  1 9 

T 

.01 

.02 

•  01 

momEaoua 

2.63 

.55 

T 

.43 

.33 

.29 

.46 

T 

T 

•  11 

•  45 

NEwTON 

OLNEY  2  S 

1.99 

.35 

.32 

•  29 

.  10 

.15 

.21 

.11 

.01 

.24 

.21 

PALESTINE 

2.29 

.62 

•  14 

.15 

.03 

.15 

.48 

.35 

•  OB 

T 

.02 

.04 

.06 

.17 

PARIS  WATERWORKS 

1.08 

.16 

.03 

.10 

.03 

.08 

.10 

.12 

.11 

.33 

T 

T 

SA I NTE   MAR  I E 

1  .66 

.36 

•  18 

.06 

•  27 

.41 

.10 

.02 

.09 

•  16 

.21 

SALEM 

2  .05 

.58 

T 

.47 

T 

.05 

.22 

•  05 

•  09 

.03 

T 

' 

•  49 

.07 

TUSCOLA 

2  .64 

.21 

T 

.34 

.  1 3 

.01 

.04 

.15 

•  91 

.10 

T 

VANDAL  I  A   FAA  AIRPORT 

5.36 

.25 

.61 

.21 

T 

.43 

.93 

.09 

T 

•40 

1.93 

.01 

.28 

WILCOX 

.48 

• 

* 

• 

.80 

.40 

WINDSOR 

2  .40 

.42 

T 

.52 

T 

•  28 

.37 

•  09 

.19 

.  -  3 

T 

T 

•  03 

.  07 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

6.25 

1.67 

T 

2.25 

.40 

T 

.20 

.30 

.17 

\.2b 

.01 

BELLEVILLE    SO   ILL  UN1V 

3  .74 

1.25 

1 .20 

•  25 

.29 

•  05 

.07 

T 

.  50 

.13 

C  AHOk I  A 

2  . 96 

1 .47 

.01 

.01 

1  .00 

•  1 1 

T 

•  io 

.06 

.06 

.01 

•  05 

.06 

C A I RO  hB  C I Ty  R 

*  * 60 

02 

.12 

1*10 

.35 

1  .34 

•  29 

*  13 

.05 

.20 

■  17 

.19 

carbondale  sewage  pl 

4  .05 

.51 

.06 

1  .80 

.44 

.41 

.29 

•  37 

.17 

CARLYLE  RESERVOIR 

3.61 

.53 

1.20 

.03 

.04 

.40 

.16 

.04 

1.09 

.12 

CENTRAlIA  2  Sw 

3.16 

2.02 

T 

T 

T 

.50 

T 

•  33 

•  1 2 

.07 

T 

T 

■  09 

•  07 

CHE  STER 

1.11 

.32 

1 .00 

.27 

.23 

1.17 

.57 

COBOEN  2  S 

4  .  8<. 

1.10 

.  1  2 

1.85 

.51 

.  19 

.20 

.91 

•  06 

DU  QUOIN    1  NNW 

1.24 

•  55 

•  40 

GRAND  TOWER  2  N 

5.21 

.77 

.11 

1.05 

.37 

.69 

.27 

1.10 

.63 

MAKANDA  1  NW 

5.57 

.80 

.25 

T 

2.20 

.47 

.15 

.10 

.20 

.93 

.47 

MARION  *  NNE 

3.49 

1.12 

.  ■;■  a 

1 .55 

.24 

.  10 

.11 

T 

.  17 

NASHVILLE   4  NE 

3.52 

.87 

.78 

.18 

.05 

.13 

.31 

.85 

.35 

PR  A I R I E   DU  ROCHER     -  - 

2.35 

1.08 

.15 

.43 

.26 

.12 

.20 

.04 

.03 

RED  BUD 

5.22 

1.13 

1.71 

.84 

.07 

.26 

1.21 

SPARTA 

3.50 

.86 

.94 

.73 

.18 

T 

.06 

.61 

.06 

WATERLOO    1  WSW 

1.5*. 

.06 

1  .15 

1  .34 

.36 

•  01 

T 

•  09 

.02 

•  02 

•       *  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

2.92 

.56 

.88 

.14 

.11 

.65 

.05 

T 

.10 

.43 

BENTQN  FOREST  SERVICE 

2  .80 

.64 

1.04 

.55 

■  51 

.06 

BROOkPDRT   DAM  52 

3. 10 

.67 

.02 

.28 

.13 

1 .56 

■  04 

•  33 

•  07 

CARMI    6  NW 

2.90 

.96 

T 

T 

.49 

•  20 

T 

■  14 

.  39 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

9.12 

.89 

T 

5.35 

.49 

T 

.79 

.09 

•  04 

.04 

•  11 

.  32 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

3.14 

.53 

T 

.92 

.12 

1.08 

.20 

.13 

.02 

.12 

GOLCONDA   DAM  51 

3.80 

.67 

.01 

.03 

.65 

1.05 

T 

.91 

.10 

.08 

.30 

T 

HARR I SBURG 

4.69 

.67 

2.82 

.05 

.45 

.22 

.04 

.24 

.20 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

5.75 

.59 

T 

3.90 

.14 

.62 

.  10 

.40 

HCLEaNSBORQ  2  E 

2.40 

.64 

.94 

.05 

T 

.04 

.22 

.01 

.02 

T 

.28 

MT  CaRmEl    1  NNH 

3.81 

.42 

T 

.73 

T 

.03 

.36 

.64 

.11 

T 

.02 

T 

.02 

.  ^3 

.91 

MOUNT  VERNON 

2.47 

.67 

T 

.75 

.40 

T 

.33 

T 

.26 

.04 

ROSICLARE 

4.82 

.57 

T 

T 

T 

2.61 

.18 

T 

.61 

T 

T 

.55 

T 

.  1  I 

.18 

Shawnee  town  new  town 

6.54 

.46 

T 

T 

3.60 

.72 

.03 

.96 

.16 

T 

.61 

WAYNE  CITY 

2.29 

.53 

.75 

T 

.59 

T 

T 

.  14 

T 

.26 

See  Reference  Note*  Following  Suilon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Dayol  Month 

• 

01 
i 

1 

2 

3 

4 

s 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

29 

29 

30 

31 

Aver 

*          •  * 

NORTHWF  ST  01 

41  EDO 

MAX 

MIN 

66 
45 

56 
34 

76 
42 

74 
53 

70 
50 

64 
34 

82 
50 

83 
53 

82 
56 

79 
51 

78 
57 

78 
68 

72 
57 

67 
48 

66 

50 

60 
44 

76 
42 

84 

li 

66 
61 

67 
61 

b" 

63 

89 

66 

67 
62 

13 

63 

76 
64 

72 
50 

84 
49 

80 
60 

63 
64 

79 
63 

83 
67 

77.3 
54.2 

DIXON 

MAX 
MIN 

67 
46 

47 
35 

77 
38 

71 
52 

66 
4b 

61 
33 

86 

43 

85 
53 

79 
63 

79 
52 

79 
63 

85 
66 

73 
50 

59 
45 

60 
45 

60 
42 

70 
43 

83 
49 

87 
60 

87 
65 

89 
64 

90 
62 

66 
60 

81 
61 

70 
62 

70 
49 

75 
45 

85 

S3 

78 
62 

SO 
64 

1  ! 
67 

75.6 
52.6 

FREEPORT 

MAX 

MIN 

67 
45 

50 
36 

76 
38 

68 

53 

65 
44 

60 
32 

81 
42 

84 
58 

80 
65 

77 
58 

77 
56 

63 
5^ 

80 

48 

56 
46 

3* 

50 

57 

42 

68 
41 

82 
49 

84 
63 

65 

52 

87 
65 

87 

67 

86 
59 

77 
61 

71 
62 

69 
43 

63 
42 

81 
46 

79 
62 

77 
64 

73.6 
51.6 

FULTON  13 

MAX 
MIN 

77 
12 

64 

31 

76 
40 

73 
53 

67 
51 

63 
35 

81 

45 

82 

57 

80 
66 

78 
46 

78 
55 

■  2 
63 

78 
58 

61 
46 

60 
54 

60 
46 

73 
49 

84 

50 

84 
64 

65 
58 

85 

66 

86 

67 

83 
60 

6' 
64 

72 
62 

73 
49 

73 
47 

80 

34 

79 
63 

76 
64 

c 
63 

76.0 
54.2 

GALVA 

MAX 
MIN 

66 
45 

54 
35 

74 
40 

73 
53 

69 
48 

64 
34 

81 
46 

82 
56 

81 
62 

78 
51 

78 
59 

80 
66 

72 
55 

67 
43 

67 
49 

58 
42 

70 
45 

82 
46 

83 

59 

85 
58 

87 

62 

68 

65 

63 
66 

83 
63 

73 
64 

70 
48 

82 
50 

61 

60 

84 
65 

81 

63 

82 
•  ! 

76.1 
53.6 

BENESEG 

MAX 
MIN 

74 
41 

56 
35 

77 
42 

74 
51 

67 
45 

64 
35 

82 
48 

85 
59 

78 
55 

81 

52 

81 
60 

82 
64 

65 
48 

68 
46 

61 
45 

60 
44 

74 
44 

83 
51 

86 

61 

89 
63 

90 
64 

90 
65 

86 

60 

85 
63 

73 
60 

68 

50 

14 
48 

65 

56 

86 

63 

79 
64 

a  ' 

77.5 
53.2 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

68 
48 

52 
38 

73 
38 

72 
55 

69 
45 

63 
3« 

79 
47 

83 
58 

82 
64 

78 
54 

78 
61 

81 
65 

79 
52 

68 
48 

69 
52 

60 
41 

71 
46 

63 
44 

64 

57 

87 
60 

87 
63 

87 
65 

81 
58 

82 
62 

71 
63 

69 
51 

80 
46 

64 
56 

63 
5: 

7  9 
63 

7  7 

68 

76.1 
53.6 

kehanEE 

MAX 
MIN 

67 
46 

57 
36 

72 
38 

75 
49 

72 
50 

61 
34 

82 
46 

84 
57 

82 

62 

77 
51 

77 
50 

re 

52 

72 
50 

68 
48 

67 
52 

56 
-> 

71 
44 

64 
49 

86 

60 

87 
60 

69 

61 

69 

66 

87 
59 

84 
60 

74 
64 

71 
40 

61 
49 

62 
56 

84 
61 

84 

64 

84 
67 

76.8 
52.4 

MOHNE   HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
42 

56 
36 

78 
43 

73 
46 

66 
44 

62 
37 

82 
49 

84 

60 

76 
56 

79 
53 

80 
60 

80 
61 

64 
49 

66 
49 

63 
45 

60 
44 

69 
39 

82 
52 

82 
60 

87 
61 

88 
67 

90 
64 

82 
62 

86 
66 

74 
61 

69 
52 

)4 

50 

60 
58 

9! 
66 

76 
67 

84 
68 

75.9 
53.6 

MORRISON 

MAX 

MIN 

67 
48 

49 
34 

76 
36 

70 
47 

69 
43 

64 
34 

82 
46 

86 

56 

82 
64 

79 
51 

79 
56 

82 
66 

81 
53 

61 
48 

61 

52 

58 

43 

70 
46 

83 
48 

85 
59 

86 

56 

87 
62 

89 
65 

88 

60 

82 
66 

79 
65 

68 
46 

75 
47 

80 
54 

81 
61 

77 
62 

82 
65 

76.0 
52.9 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

66 
45 

54 
32 

77 
36 

73 
51 

67 
44 

62 

30 

82 
41 

85 
55 

82 
64 

78 
52 

78 
61 

63 

55 

79 
49 

58 
43 

57 
48 

58 
41 

71 
41 

83 
47 

84 
60 

87 
54 

88 
62 

86 
64 

85 
58 

80 
61 

70 
60 

69 
45 

66 
44 

79 
31 

79 
61 

82 
60 

75.1 
50.5 

PAH  PAH 

MAX 
MIN 

83 

52 

77 

51 

76 
59 

7J 
61 

81 
54 

59 
44 

61 
48 

61 
41 

58 
46 

68 
45 

79 
55 

82 
54 

85 
58 

86 
63 

87 

57 

81 
59 

80 
62 

70 
50 

71 
44 

73 
30 

62 
64 

i. 
64 

67 

66 

75.9 
54.2 

ROCHELLE   1  U 

MAX 

Mm 

68 
61 

65 
34 

50 
34 

75 
48 

70 
42 

62 

32 

59 
36 

81 

52 

83 
63 

77 

52 

72 
50 

7'. 
55 

81 
51 

57 

59 
48 

59 

41 

38 
43 

□  B 
42 

81 
5  1 

84 

53 

84 
60 

86 

65 

87 
58 

80 
59 

80 
62 

70 
49 

64 
44 

70 

31 

62 
63 

61 
64 

B 

67 

72.5 
50.8 

ROCKFORJ  WB  AIRPORT 

MAX 

65 
40 

48 
36 

72 
34 

67 
42 

59 
36 

56 
32 

79 
39 

82 
53 

76 
56 

74 
52 

75 
53 

79 
54 

58 
43 

54 
44 

55 
47 

54 
40 

66 
40 

79 
44 

86 
56 

9( 
51 

88 
62 

87 
60 

74 
60 

75 
59 

70 
56 

64 
47 

64 
43 

81 
50 

81 
'-•3 

81 
65 

80 
67 

71.3 
49.2 

STOCKTd  1 

MAX 

Mm 

66 
44 

5 1 
34 

76 
38 

67 

52 

63 
45 

59 
30 

80 

44 

8  1 
56 

76 
56 

76 
52 

75 
56 

81 
55 

78 
49 

54 
43 

55 
43 

56 
40 

68 
44 

8 1 
50 

82 
53 

63 
54 

66 
62 

66 
64 

79 
59 

76 
60 

74 
60 

65 
42 

66 
43 

43 

76 
62 

72 
63 

^9 
63 

72.4 
30.3 

TISKILHA 

MAX 

Mm 

68 
61 

68 
36 

55 
34 

52 

40 

35 

61 
41 

83 
56 

61 

76 
53 

79 
60 

80 
62 

e2 

59 

67 
46 

68 

52 

60 
44 

59 
4  1 

71 

44 

84 

57 

85 
58 

67 
60 

89 
66 

69 

59 

12 
63 

72 
5j 

66 

4  3 

82 
52 

85 

65 
64 

65 

63 

62 
69 

75.9 
53.0 

HALNUT 

•           «  • 

MAX 

Mm 

67 
46 

56 
34 

75 
38 

73 

69 

62 
35 

81 
45 

83 
61 

60 

77 
53 

79 
61 

82 
64 

60 

50 

67 
46 

66 

51 

58 
42 

71 
44 

82 
49 

86 
61 

85 

60 

66 

59 

68 
66 

83 
67 

84 

62 

73 
63 

69 
49 

80 
47 

85 

57 

83 
63 

78 
63 

60 
67 

76.4 
53.7 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NM 

MAX 

Mm 

68 
61 

68 
37 

49 
37 

75 
40 

68 
45 

58 
28 

49 

30 

78 
42 

80 
59 

77 
53 

78 
43 

54 

44 

80 
42 

49 
41 

57 
43 

56 
41 

60 
40 

67 
40 

77 
50 

64 
48 

80 
51 

86 
57 

62 
51 

65 
52 

79 
54 

73 
47 

63 
40 

37 
41 

79 
48 

82 
59 

79 
66 

69.6 
46.1 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

67 
44 

47 
36 

72 
37 

71 
51 

60 
42 

55 
35 

80 
40 

84 
57 

78 
59 

79 
55 

77 
58 

83 
54 

60 
45 

60 
45 

65 
50 

57 
43 

68 

46 

82 
46 

85 
61 

87 
53 

88 

62 

88 
60 

75 
57 

B] 
59 

72 
59 

65 

51 

68 
46 

83 
53 

94 

64 

62 
65 

6 

66 

73.7 
51.6 

8 ARR I NGTON 

MAX 

Mm 

CMICAGU  0  HARE  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
46 

46 
39 

73 
38 

71 
51 

59 
40 

51 
34 

78 
38 

86 
63 

78 
61 

77 
58 

69 
49 

ai 

49 

58 
45 

57 
45 

69 
51 

59 
46 

69 
47 

78 
45 

65 
55 

85 

52 

66 
66 

66 
54 

66 
56 

79 
59 

73 
60 

64 
50 

61 
46 

60 
50 

85 
67 

78 
68 

79 

70 

72.2 
51.5 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

Mm 

t-9 
46 

47 
40 

72 
39 

70 
51 

60 
41 

48 
37 

82 
41 

86 
62 

80 
62 

79 
58 

68 
46 

83 
46 

56 
43 

57 
47 

68 
49 

60 
46 

62 
50 

80 
46 

67 

54 

87 
52 

B9 
64 

81 
55 

60 
51 

81 
57 

77 
61 

67 
50 

56 
49 

79 
34 

67 
64 

82 
6( 

73 
68 

72.2 
51.6 

CHICAGO  H8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

68 
45 

46 
39 

72 
38 

71 
51 

60 
42 

51 
37 

82 
41 

86 
61 

64 
61 

78 
58 

76 
52 

83 

52 

59 
46 

59 
47 

69 
51 

60 
47 

66 
49 

80 
48 

86 

57 

87 
55 

88 
64 

86 

57 

68 
57 

82 
60 

75 
61 

66 
50 

64 
50 

83 
56 

87 
67 

84 
69 

81 

70 

73.8 
52.8 

CHICAGO  H6  CITY  NO  2 

MAX 

Mm 

67 
43 

45 
38 

70 
39 

69 

52 

59 
40 

44 
36 

79 
41 

83 
61 

78 
59 

78 
55 

66 
46 

80 
50 

58 
41 

55 
43 

65 
48 

56 
45 

57 
47 

79 
50 

85 
58 

83 
57 

67 

67 

82 

52 

59 

52 

77 
56 

73 
61 

65 
49 

56 
48 

75 
55 

81 
60 

79 
67 

75 
66 

69.8 

51.0 

OE  KALE- 

MAX 

Mm 

68 

46 

47 
35 

74 
36 

74 
50 

69 

42 

61 
32 

80 
39 

83 
56 

83 
63 

76 
53 

77 
54 

81 

55 

81 

45 

58 
44 

59 
53 

57 
42 

69 
46 

81 
47 

85 
59 

65 

55 

87 
62 

87 
66 

86 

56 

79 
59 

77 
63 

69 
48 

67 
43 

81 
50 

82 
62 

79 
62 

78 
67 

74.9 

51.4 

JO  L I E  T 

MAX 

Mm 

71 
55 

55 
38 

71 
36 

73 
54 

73 
48 

55 
32 

80 
34 

86 
60 

65 
63 

62 
56 

80 
63 

83 
37 

82 
43 

62 
46 

67 
55 

60 

44 

69 
49 

83 
47 

66 
63 

67 
54 

88 
59 

69 
63 

89 
58 

84 

59 

79 
67 

70 
56 

71 
44 

85 
48 

88 
66 

83 
67 

8  1 
62 

77.4 
53.2 

MARENGO 

MAX 

Mm 

67 

42 

52 
36 

72 
36 

70 
50 

62 
45 

55 
28 

82 

32 

87 
57 

82 
61 

75 
57 

72 
50 

83 
50 

80 
43 

53 
42 

59 

51 

57 
41 

68 
42 

82 
46 

67 
60 

68 

51 

89 

61 

66 

62 

76 
51 

79 
51 

77 
61 

65 
48 

63 
40 

82 
43 

82 
61 

80 
62 

82 
61 

74.0 
49.1 

MORRIS  5  N 

MAX 

Mm 

70 
48 

49 
36 

70 
35 

72 
51 

68 

43 

56 
32 

81 
38 

85 
57 

61 
60 

81 
59 

77 
62 

82 
62 

81 
47 

64 
45 

65 

52 

59 
44 

68 
43 

81 
46 

85 
60 

89 

53 

92 
61 

92 
63 

82 
57 

84 
60 

67 
56 

66 
50 

77 
43 

67 
52 

89 
59 

80 
63 

61 
66 

76.2 
51.7 

OTTAHA 

MAX 

Mm 

69 
49 

53 
38 

75 
38 

77 
53 

66 
45 

61 
35 

81 

43 

86 

60 

76 
65 

8? 
55 

79 
63 

84 
65 

79 
51 

67 
48 

64 
52 

59 
46 

73 
46 

83 
49 

87 

»>2 

89 

57 

89 
57 

88 

67 

83 
59 

85 

62 

74 
65 

69 
34 

8^ 
47 

85 
35 

82 
64 

62 
65 

82 
67 

77.1 
54.3 

PARK  FOREST 

MAX 

Mm 

68 
41 

46 
33 

72 
32 

71 
39 

63 
35 

53 
33 

79 
35 

84 
58 

60 
56 

79 
55 

73 
53 

62 
53 

63 
39 

76 
44 

70 
49 

60 
46 

67 
47 

B0 

47 

85 

54 

83 

53 

88 
63 

88 

56 

74 
54 

78 
60 

76 
56 

65 
48 

44 

85 
53 

67 
63 

60 
64 

76 

it 

74.3 
49.4 

PERU  SEHAGE  PLANT 

MAX 

Mm 

66 
40 

50 
33 

71 
37 

73 
46 

63 
42 

58 

30 

81 
42 

83 

54 

75 
55 

77 
51 

75 
60 

81 

62 

69 
46 

65 
44 

61 
48 

55 
43 

69 

41 

79 
47 

83 
59 

84 
56 

65 

61 

87 
64 

70 
56 

82 
57 

70 
59 

66 
50 

79 

82 
50 

62 
61 

78 

62 

79 
6.' 

73.5 
50.4 

HAUKEGAN   *  HSH 

MAX 

Mm 

70 
57 

68 
39 

43 
37 

74 
40 

65 
46 

56 
34 

44 

34 

78 
40 

82 
60 

78 
56 

77 
45 

54 
43 

81 
44 

46 
41 

51 
42 

60 
44 

57 
44 

62 
43 

79 
47 

84 

50 

71 
31 

88 

51 

79 
52 

64 
54 

80 
50 

73 
31 

64 

-. 

52 
42 

79 
41 

75 
57 

'9 
4  7 

68.2 
46.8 

HHEATON   3  SE 

MAX 

Mm 

66 

51 

51 
37 

72 
32 

72 
50 

69 
39 

56 
28 

80 
33 

85 
50 

84 
62 

79 
54 

76 
55 

82 
!( 

81 
44 

59 
43 

65 

'■3 

58 

42 

70 
42 

81 
39 

85 

60 

86 
48 

86 

61 

90 
63 

88 
55 

92 
55 

76 
64 

70 
50 

67 

83 
47 

86 
63 

80 
63 

S 

75.8 
49.7 

Sm  fUi4M4toc«  NolM  following  SuUoa  Indoi 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued  _  MAY  1970 


Station 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

•          *  * 

WEST 

0  ) 

— 

GALESBURG 

MAX 
MIN 

63 

Hi 

52 
34 

74 
41 

49 

46 

6  1 
38 

50 

59 

55 

51 

59 

69 

53 

49 

46 

43 

42 

52 

60 

62 

63 

65 

62 

63 

59 

51 

50 

82 

62 

64 

63 

66 

75.3 
53.6 

GOLDEN   1  NW 

MAX 
MIN 

65 
47 

59 
35 

75 
41 

51 

47 

41 

8 1 
49 

58 

60 

50 

62 

68 

59 

54 

52 

43 

4» 

54 

58 

58 

61 

69 

60 

63 

62 

51 

54 

63 

65 

64 

63 

77.2 
95.2 

LA  HARPE 

MAX 
MIN 

45 

58 
34 

39 

50 

46 

38 

49 

56 

61 

49 

61 

66 

58 

52 

50 

43 

4  2 

51 

57 

57 

64 

64 

61 

62 

64 

49 

50 

6  2 

64 

62 

62 

77.9 
53.9 

MONMOUTH 

MAX 

Mm 

65 
46 

57 
33 

75 
41 

75 
53 

70 
48 

64 
35 

80 
46 

82 
55 

57 

51 

55 

68 

57 

49 

49 

60 
42 

7  3 
44 

50 

59 

58 

62 

65 

62 

63 

64 

49 

48 

80 
59 

63 

63 

66 

76.0 
53.5 

QUINCY 

MAX 
MIN 

64 
47 

61 
38 

77 
47 

77 
56 

76 
51 

69 
46 

82 
54 

84 
64 

79 
55 

79 
54 

79 
64 

82 
70 

80 
61 

75 
58 

67 
$1 

65 
46 

77 
90 

84 
57 

85 
63 

87 
68 

88 
68 

87 
67 

85 

64 

64 
67 

74 
69 

76 
55 

82 
58 

80 
69 

64 

72 

76 
65 

84 
68 

76.4 
58.5 

MAX 
MIN 

64 
41 

60 
36 

74 
42 

75 
51 

75 
50 

65 
46 

80 
53 

81 
63 

75 
56 

77 
54 

78 
64 

62 
70 

77 
62 

72 
58 

64 
46 

63 
45 

72 

49 

62 
53 

81 
59 

62 
59 

85 
63 

64 
66 

62 
62 

83 
66 

71 
58 

73 
52 

80 
53 

80 

61 

83 
65 

77 
65 

83 
66 

76 .  1 
55.9 

RUSHVILLE 

*          *  * 

MAX 

Mm 

68 
42 

62 
32 

76 
39 

76 
41 

63 
45 

76 
39 

81 
38 

81 

52 

83 
48 

77 
50 

83 
55 

83 

70 

76 
57 

69 

52 

67 
54 

63 
41 

68 
43 

63 
46 

87 

55 

67 
62 

87 
56 

86 

57 

63 
56 

82 
55 

73 
61 

72 
50 

79 
49 

83 
57 

65 
61 

85 
62 

85 
61 

77.7 
51.2 

CENTRAL 

04 

BL00N1NGT0N  NORMAL 

MAX 
MIN 

67 
50 

52 
37 

70 
40 

51 

42 

60 
36 

80 
48 

59 

64 

55 

63 

65 

56 

49 

55 

59 
45 

43 

53 

60 

56 

63 

66 

64 

66 

61 

51 

47 

9  4 
62 

65 

65 

67 

77.4 
55.1 

CHENOA 

MAX 

Mm 

48 

37 

37 

52 

48 

33 

46 

54 

57 

55 

59 

65 

53 

49 

67 
54 

46 

43 

45 

88 

61 

60 

65 

63 

63 

63 

75 
60 

68 
60 

46 

55 

63 

82 
63 

67 

76.4 
53.9 

DECATUR 

MAX 

Mm 

52 

56 
37 

7 1 
38 

50 

72 
41 

63 
37 

60 
47 

57 

64 

80 
55 

62 

65 

60 

53 

56 

64 

44 

72 
42 

82 

52 

59 

60 

62 

64 

62 

68 

66 

53 

49 

66 
62 

68 

63 

64 

78.4 
55.2 

PARMER  CITY 

MAX 

Mm 

50 

37 

38 

48 

44 

35 

44 

55 

61 

55 

56 

64 

59 

51 

53 

43 

47 

50 

87 
56 

60 

64 

64 

63 

56 

51 

46 

98 

65 

64 

67 

78.5 
53.7 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 

Mm 

68 
51 

58 
38 

74 
42 

76 
54 

45 

69 
38 

51 

87 
65 

80 
56 

63 

85 
69 

63 
60 

70 
55 

69 
53 

62 
46 

73 
45 

83 
53 

60 

86 
61 

89 
62 

8  8 
68 

64 

86 
66 

67 

74 
95 

8  5 

50 

68 

65 

68 

78.7 
56.5 

LACON  2  E 

MAX 

Mm 

47 

54 
38 

38 

54 

54 

64 
38 

45 

54 

63 

54 

62 

64 

?5 

47 

51 

44 

69 

44 

49 

62 

59 

64 

67 

57 

61 

64 

52 

45 

8  7 
54 

62 

63 

63 

76.4 
54.0 

LINCOLN 

MAX 

Mm 

46 

5  5 
39 

41 

53 

45 

38 

46 

61 

63 

55 

62 

65 

59 

52 

52 

6 1 
45 

46 

50 

61 

60 

61 

66 

64 

64 

65 

59 

49 

6  5 
60 

65 

64 

67 

77.3 
55.5 

MASON  CITY  1  NW 

MAX 

Mm 

50 

38 

41 

46 

37 

42 

60 

64 

54 

61 

67 

to 

51 

51 

44 

43 

52 

59 

61 

61 

64 

64 

64 

64 

52 

46 

63 

67 

65 

67 

77.8 
55.3 

MINONK 

MAX 

Mm 

60 
42 

56 
36 

68 
36 

70 
55 

65 
50 

62 
36 

76 
47 

76 
55 

72 
65 

74 
52 

76 
64 

77 
63 

76 
70 

74 
72 

72 
45 

56 
42 

67 
44 

78 
56 

60 
58 

67 
64 

83 
61 

82 
62 

79 
61 

81 
59 

76 
66 

67 

52 

82 
54 

80 
63 

76 
64 

72 
62 

75 
62 

73.5 
55  .5 

PEORIA   WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

65 
42 

54 
35 

71 
39 

74 
49 

67 
42 

60 
40 

80 
49 

82 
59 

75 
55 

77 
53 

74 
62 

82 
65 

73 
52 

70 
51 

63 
45 

60 
41 

69 
43 

81 

50 

62 
59 

65 
60 

86 
60 

87 
63 

61 
63 

65 

63 

72 
98 

68 

50 

83 
46 

83 
61 

83 
66 

79 
65 

81 
64 

53^ 

PRINCEVILLE   1  N 

•          •  * 

MAX 

Mm 

67 
47 

53 
38 

72 
41 

73 
52 

71 
46 

63 
35 

79 
47 

61 
60 

60 
62 

77 
54 

77 
59 

80 
67 

76 
55 

67 
48 

65 
50 

57 
45 

70 
45 

61 
50 

82 
59 

84 
62 

65 
63 

84 
66 

80 
61 

61 
62 

70 
63 

69 

52 

81 
48 

83 
60 

83 
66 

81 
64 

80 
68 

75.2 
54.7 

East 

OS 

OANVILLE 

MAX 

Mm 

52 

41 

32 

48 

41 

36 

38 

59 

64 

56 

60 

63 

62 

53 

57 

49 

44 

41 

59 

55 

54 

61 

62 

61 

b  ' 

53 

45 

8 1 
5  5 

64 

67 

67 

78.3 
53.6 

H00PEST0N 

MAX 

Mm 

52 

38 

36 

50 

44 

32 

40 

59 

64 

56 

59 

61 

55 

49 

55 

47 

6  7 
47 

46 

61 

62 

60 

66 

63 

-  3 

63 

53 

46 

80 
5  0 

62 

65 

67 

75.9 
54.1 

KANKAKEE    3  SW 

MAX 

Mm 

49 

38 

35 

53 

46 

35 

40 

58 

62 

56 

63 

62 

49 

47 

57 

47 

6  8 
46 

45 

61 

58 

62 

65 

56 

64 

66 

53 

46 

8 

96 

64 

65 

67 

77.4 
54.0 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

Mm 

51 

37 

33 

52 

41 

32 

39 

62 

55 

54 

59 

64 

51 

73 
47 

56 

61 
45 

70 
46 

82 
46 

59 

8  8 
59 

90 
59 

90 
64 

58 

86 
63 

65 

92 

46 

83 

5  5 

62 

64 

67 

77.9 
53.0 

PONTIAC 

MAX 

Mm 

53 

38 

36 

52 

44 

35 

38 

65 

64 

56 

61 

65 

60 

49 

61 

61 
47 

69 
46 

6 1 
49 

63 

58 

62 

66 

59 

85 
64 

8 1 
65 

94 

6 1 
48 

82 
97 

64 

65 

66 

77.7 
55.2 

RANTOUL 

MAX 

Mm 

76 
56 

66 
31 

69 
38 

74 
50 

74 
44 

61 
35 

80 
43 

85 
58 

84 

57 

80 
56 

60 
58 

64 
64 

64 
52 

74 
50 

74 
52 

61 
46 

69 
44 

81 
48 

86 
61 

87 

61 

91 
63 

90 
65 

88 
61 

66 

63 

86 
65 

74 
48 

80 
47 

82 

37 

62 
64 

79 
64 

81 
66 

79.0 
54.0 

URBANA 

Mm 

68 
46 

53 
40 

69 
38 

75 
50 

74 
44 

60 
37 

78 
44 

83 
56 

77 
57 

78 
56 

70 
59 

84 
64 

72 
52 

77 
53 

74 
50 

63 
47 

70 
46 

61 
49 

86 
61 

88 
63 

90 
62 

89 
67 

88 
66 

68 
63 

76 
58 

72 
54 

82 
49 

64 
58 

82 
65 

81 
66 

80 
66 

77.2 
54.5 

WATSEKA   2  NW 

•            *  • 

MAX 

Mm 

76 
52 

53 
39 

69 
35 

74 
50 

74 
44 

60 
33 

76 
43 

84 
55 

79 
61 

78 
55 

77 
61 

83 
65 

-9 
53 

72 
52 

71 
56 

60 
47 

67 
46 

78 
47 

83 
60 

84 
58 

68 
59 

88 
64 

86 
58 

85 
64 

75 
65 

67 
53 

75 
45 

80 
57 

82 
63 

78 
67 

76 
67 

76.1 
54.1 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  OAM  26 

MAX 

Mm 

61 

42 

43 

49 

49 

49 

50 

55 

55 

55 

59 

65 

69 

62 
63 

63 

67 
50 

63 
50 

78 
56 

83 
60 

64 
62 

8  5 
64 

88 
66 

88 
66 

84 
67 

8  5 
66 

75 
57 

76 
57 

82 
63 

66 

66 

68 

78.5 
58.5 

CARLINVILlE 

MAX 

Mm 

69 
55 

39 

38 

49 

42 

43 

8 1 
49 

58 

63 

54 

62 

68 

61 

59 

54 

45 

42 

48 

57 

56 

59 

62 

63 

87 
63 

65 

51 

49 

85 
99 

67 

66 

66 

80.2 
55.4 

GRIGGSVILLE 

MAX 

Mm 

67 
48 

59 
35 

73 
43 

76 
52 

75 
52 

64 
44 

61 
49 

82 
60 

78 
60 

79 
54 

8  1 
62 

83 
69 

81 
59 

76 
54 

66 

50 

63 
45 

72 
50 

82 

52 

82 
60 

85 
61 

86 
63 

63 
62 

64 
67 

84 
65 

75 
64 

74 
54 

81 
54 

83 
63 

86 
65 

78 
63 

63 
64 

77.5 
56.2 

HILLSBORO 

MAX 

Mm 

73 
61 

62 
36 

70 
42 

77 
51 

75 
42 

74 
45 

60 
48 

83 
49 

79 
55 

78 
55 

80 
63 

86 
69 

82 
69 

80 
64 

72 
60 

66 
46 

74 
43 

82 
51 

84 

60 

66 
51 

88 
61 

88 
61 

87 

67 

86 
67 

81 
64 

79 
55 

82 
91 

85 
60 

86 
67 

80 
63 

80 
67 

79.6 
56.2 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

71 
61 

61 
37 

59 
37 

71 
44 

75 
46 

74 
42 

63 
44 

80 
49 

62 
61 

75 
56 

80 
56 

78 
56 

77 
56 

80 
61 

75 
55 

64 
45 

64 
46 

76 
53 

82 
60 

62 
60 

84 
61 

86 
61 

82 
61 

83 
65 

81 
60 

73 
53 

75 
51 

81 
97 

84 
62 

84 
67 

76 
68 

76.1 
54.5 

See  Reference  Nolee  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

of  Month 

• 

a 

1 

] 

2 

3 

4  1 

5 

7 

9 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aval 

JERSEVV1LLE  2  Sw 

MAX 
MIN 

6B 

53 

36 

39 

75 
49 

7  6 
41 

48 

60 
49 

82 

57 

82 
63 

79 
54 

80 
61 

84 

66 

84 

61 

SI 
61 

69 
55 

45 

44 

81 
52 

82 

57 

84 

56 

86 
59 

86 
60 

83 
63 

84 

63 

80 
65 

76 
52 

80 
49 

84 

63 

67 

63 

87 
64 

61 
67 

78.9 
55.3 

HGRRISONVILLE  *  SE 

MAX 
MIN 

70 
52 

55 
39 

7 1 
41 

74 
49 

74 
46 

67 
41 

79 
46 

83 
59 

77 
63 

79 
56 

75 
63 

84 
69 

60 
62 

77 
59 

70 
56 

47 

47 

82 
49 

64 

60 

84 
59 

as 

60 

88 
60 

87 
64 

87 
68 

78 
66 

76 
54 

83 
50 

S7 
39 

86 

65 

79 
64 

79 
67 

78.1 
36.2 

PANA 

MAX 
MIN 

73 
52 

j  7 
39 

70 
38 

76 
50 

74 
46 

66 

40 

78 
46 

81 
58 

75 
63 

77 
55 

77 
61 

84 

66 

60 
61 

77 
63 

72 
55 

46 

46 

80 
49 

83 
59 

83 
59 

85 

59 

66 

62 

85 
65 

66 
65 

80 
68 

76 
55 

so 

50 

83 
59 

83 
67 

76 
64 

77 
66 

77. J 
55.9 

SPRINGFIELD  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 

42 

56 
3' 

71 
41 

75 
51 

73 
45 

63 
41 

79 
50 

83 
61 

77 
57 

78 

57 

74 
64 

64 
70 

74 
61 

75 
55 

67 
50 

62 
46 

72 
44 

SI 
52 

63 
61 

65 

62 

66 
62 

86 
66 

85 
64 

86 
66 

75 
56 

74 
52 

84 

51 

85 

66 

87 
66 

80 
66 

82 
68 

77.1 
55.9 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 
MIN 

72 
51 

64 
39 

66 

42 

70 

74 
47 

72 
41 

62 
43 

78 
53 

79 
60 

79 
59 

79 
58 

74 
62 

84 
61 

75 
54 

78 

57 

65 

51 

62 
47 

72 
53 

83 
60 

65 
63 

86 
64 

86 

66 

86 

65 

89 
66 

67 
65 

76 
54 

82 
52 

84 

62 

85 
66 

86 
65 

79 
68 

77.3 
56.6 

VIRDEN  1  SSw 

MAX 

Mm 

67 
51 

57 
36 

72 
40 

76 
49 

76 
46 

73 
41 

76 
47 

82 
58 

78 
64 

79 
54 

77 
61 

85 

67 

79 
62 

76 
56 

67 
55 

63 
45 

72 
45 

83 

52 

85 
55 

S3 
58 

90 
69 

89 

63 

B9 
63 

66 
66 

78 
68 

77 
52 

82 
50 

85 

62 

66 
65 

79 
64 

61 
65 

76.5 
55.6 

WHITE  HALL  1  E 

*          *  * 

MAX 
MIN 

67 
51 

57 
37 

71 
40 

74 
49 

76 
44 

75 
47 

80 
47 

82 

57 

84 
64 

79 
54 

78 
62 

S3 
69 

63 

60 

79 
57 

66 
55 

44 

46 

82 

53 

82 
57 

65 
58 

67 
59 

66 

62 

84 
6? 

64 

63 

60 
65 

74 
55 

so 

51 

82 

62 

86 
69 

80 
63 

so 

61 

78.2 
55.6 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

MIN 

76 
56 

58 
40 

70 
40 

76 
46 

77 
46 

65 
38 

76 
49 

84 
50 

78 

70 

75 
56 

75 
61 

66 
65 

81 
59 

so 

61 

76 
56 

56 

46 

79 
51 

85 
59 

86 
62 

89 
65 

87 
63 

88 
65 

67 
65 

62 
67 

78 
56 

5  1 
51 

84 

61 

SI 
61 

77 
67 

74 
68 

78.5 
56.  B 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

77 

35 

57 
42 

75 
33 

74 
46 

74 
44 

7 1 
44 

81 
45 

85 
50 

87 
62 

80 
52 

60 
61 

84 
65 

88 

65 

78 
64 

71 
56 

53 

44 

84 
47 

64 
55 

90 

57 

90 
56 

90 
60 

90 
68 

90 
61 

80 
65 

80 
62 

81 

46 

90 
61 

83 
b! 

01 

05 

75 
65 

80.3 
55.3 

FLORA  2  NW 

MAX 
MIN 

82 
58 

38 

36 

79 
47 

39 

46 

80 
46 

54 

62 

78 
57 

81 
60 

86 
68 

83 
69 

83 
63 

81 
58 

50 

48 

81 
47 

85 

55 

86 
55 

68 

57 

68 

60 

88 
63 

69 
63 

86 
67 

80 
52 

61 
30 

86 

60 

85 
66 

63 
67 

82 
:• 

80.7 
55.8 

MARSHALL    1  E 

MAX 
MIN 

62 

62 
40 

67 
34 

47 

45 

65 
36 

40 

55 

82 
57 

76 
57 

69 
60 

85 
64 

63 
66 

79 
62 

80 
56 

66 
49 

70 
45 

78 
44 

84 

53 

84 

55 

67 

55 

68 

60 

87 
61 

90 
63 

87 
63 

77 
53 

61 
45 

83 
35 

85 
65 

3: 

67 

76 
67 

78.9 
34.2 

MATTOON 

MAX 
MIN 

71 
46 

55 
40 

68 
37 

74 
47 

7  > 
43 

62 
37 

76 
46 

82 
57 

76 
57 

75 
56 

75 
61 

85 
66 

76 
61 

80 

60 

75 
51 

44 

70 
43 

79 
49 

85 
57 

66 

57 

69 
61 

S9 
65 

87 
65 

S9 
64 

82 

54 

77 
54 

81 

47 

85 

61 

81 
68 

79 
66 

77 
67 

77.6 
34.4 

KUKEAO.ua 

MAX 
MIN 

7  1 

53 

38 

38 

48 

75 
43 

37 

79 
45 

58 

78 
63 

79 
55 

74 
61 

81 
65 

79 
63 

79 
57 

74 
56 

45 

43 

62 
49 

66 

55 

85 
59 

89 
36 

89 
59 

88 
64 

69 
65 

80 
65 

76 
54 

64 
48 

67 
39 

88 
68 

81 
65 

81 
67 

78.7 
54.8 

NEWTON 

MAX 
MIN 

OLNEY  ?  S 

MAX 
MIN 

61 

40 

34 

42 

43 

44 

43 

59 

65 

76 
58 

81 

61 

86 
69 

62 
70 

83 
65 

63 
60 

47 

44 

79 
46 

65 
53 

85 
54 

88 

54 

88 
58 

67 
60 

91 
63 

89 
62 

81 
49 

82 
48 

68 

60 

86 
68 

84 
68 

73 
68 

80. 4 
55.4 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

77 
53 

43 

38 

47 

45 

43 

46 

60 

64 

73 
56 

82 
63 

87 
65 

79 
69 

81 
64 

81 
58 

50 

45 

78 

47 

83 
56 

85 
58 

87 
59 

87 
61 

87 
64 

90 
63 

87 
64 

79 
52 

80 
II 

86 
60 

84 
67 

77 
69 

71 
6  1 

78.6 
56.3 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

78 

55 

42 

37 

50 

43 

37 

77 
43 

60 

78 
64 

76 
57 

75 
61 

85 
63 

78 
62 

79 
58 

80 
59 

49 

45 

79 
46 

65 

60 

85 
62 

89 
63 

89 
68 

88 
65 

89 
65 

83 
66 

7* 
53 

81 
48 

85 
37 

83 
66 

78 
66 

75 
66 

78.2 
56.0 

SALE" 

MAX 
MIN 

60 
38 

60 
36 

71 
35 

77 
44 

78 
44 

74 
46 

82 
45 

83 
59 

79 
64 

79 
55 

81 
58 

86 
68 

64 
69 

82 
03 

78 
57 

67 
48 

74 
44 

62 
47 

66 
55 

67 

54 

69 
55 

89 
59 

89 
62 

90 
62 

86 
62 

81 
48 

83 

51 

89 
59 

88 

65 

83 
64 

77 
65 

Sl.l 
54.9 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

7T 
56 

58 
40 

69 
37 

75 
48 

72 
41 

63 
37 

84 
36 

85 
57 

83 

62 

78 

56 

75 
59 

66 
63 

85 
63 

80 

54 

78 
56 

65 
48 

71 
45 

81 
48 

68 

58 

88 
58 

91 
58 

91 
64 

89 
64 

89 
64 

89 
67 

75 
54 

B4 
48 

86 
58 

85 
68 

83 
65 

79 
69 

60. 1 
55.0 

VAND'LIA   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
46 

57 
39 

70 
39 

75 
47 

75 
46 

64 
47 

76 
48 

81 
59 

75 
57 

81 
56 

so 

61 

84 
69 

60 
68 

80 
62 

73 
51 

65 
47 

73 
49 

82 
51 

85 
58 

87 
58 

90 
60 

89 
61 

87 
65 

90 
66 

81 
55 

SO 
53 

83 
51 

85 
61 

85 

66 

80 
66 

77 
67 

78.7 
55.8 

WINDSOR 

*          •  • 

MAX 
MIN 

79 
54 

38 

36 

75 
48 

46 

36 

80 
45 

56 

79 
62 

78 
60 

77 
62 

76 
64 

63 
63 

73 
61 

74 

57 

47 

47 

79 
50 

84 
58 

85 
59 

68 

62 

88 
64 

86 
65 

66 
65 

83 

66 

75 
54 

82 
52 

84 

60 

84 
67 

60 
65 

61 
68 

78.2 
56.1 

SOUTHWEST  06 

ANNA   1  E 

MAX 
MIN 

55 

6 1 
41 

39 

47 

54 

48 

49 

62 

66 

75 
57 

78 
62 

85 
69 

86 
68 

85 
65 

82 

55 

52 

46 

81 
51 

85 
55 

86 
56 

88 
59 

87 
63 

89 
64 

90 
63 

90 
66 

80 
55 

83 
37 

67 
61 

85 
66 

79 
65 

74 
67 

80.6 
57.6 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 
MIN 

52 

39 

39 

48 

44 

46 

46 

53 

64 

79 
56 

78 
63 

86 
69 

85 
61 

84 
61 

71 
52 

47 

45 

60 
53 

63 
54 

85 

54 

68 
35 

86 
59 

86 
64 

86 
63 

86 
65 

80 
49 

81 
49 

85 

61 

67 
67 

63 
65 

79 
68 

79.7 
55.2 

CAHOKU 

MAX 

Mm 

59 

40 

39 

47 

45 

48 

50 

49 

63 

78 
55 

82 
63 

78 
70 

66 
66 

85 
67 

72 
63 

49 

49 

70 

48 

81 
49 

79 
49 

84 

50 

89 
59 

86 
66 

87 
65 

82 
66 

77 
61 

81 
54 

68 

39 

83 
65 

82 
61 

78 
36 

79.5 
55.8 

CAIRO  MB  CITY 

MAX 

Mm 

54 

49 

48 

54 

58 

55 

57 

67 

69 

73 
62 

80 
65 

85 

72 

66 
71 

84 
70 

82 
58 

54 

52 

80 
57 

83 
61 

85 
63 

87 
65 

89 

71 

90 
70 

90 

72 

91 
69 

83 
61 

82 
63 

87 

66 

85 
69 

82 
69 

76 
70 

80.5 
62.6 

CARBQNDALE  SEWAGE  Pi 

MAX 

Mm 

64 

40 

36 

43 

49 

49 

52 

59 

77 

57 

79 
63 

88 

71 

66 

70 

84 

67 

80 
59 

51 

46 

80 
53 

84 

55 

66 
54 

88 
58 

89 
63 

89 
61 

69 
64 

89 
67 

82 
52 

62 
33 

66 

62 

65 

70 

82 
65 

76 
69 

81.2 
57.1 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

65 

41 

41 

45 

5" 

49 

50 

54 

60 

76 
56 

79 
59 

79 
66 

65 
69 

85 
65 

81 
62 

49 

49 

71 
54 

61 
60 

83 
61 

85 

63 

86 

66 

67 
65 

67 
67 

88 
68 

63 

33 

83 

53 

81 

60 

85 

60 

86 
65 

SI 

62 

78.8 
57.6 

C09DSN  2  S 

MAX 

Mm 

60 
60 

62 
40 

35 

44 

47 

80 
47 

82 
62 

67 

76 
56 

78 
62 

84 

70 

85 
69 

83 
65 

82 
60 

68 
51 

45 

80 
50 

84 

62 

65 
54 

87 
57 

89 
61 

91 
67 

89 
63 

68 
68 

80 
30 

63 
55 

87 

61 

65 
67 

81 
65 

77 
67 

60.  8 
37.3 

DU  QUOIN  1  NNW 

MAX 

Mm 

61 

62 
42 

40 

46 

80 
48 

48 

53 

66 

79 
60 

79 
63 

80 

66 

79 
69 

75 
66 

73 
56 

51 

47 

60 
53 

82 
55 

82 
56 

84 

60 

64 
63 

81 
62 

84 
63 

81 
63 

79 
50 

79 
56 

77 
62 

76 
66 

74 
65 

73 
64 

78.0 
57.3 

HAKANDA    1  NW 

MAX 

Mm 

60 

62 
39 

69 
38 

47 

6  '. 
54 

72 
48 

49 

61 

66 

75 
56 

76 
62 

85 

62 

85 
69 

84 

65 

81 
57 

51 

47 

80 
55 

84 

57 

85 
62 

66 
64 

88 

67 

88 
64 

88 

66 

67 
67 

79 
53 

81 
55 

B6 
64 

85 
66 

79 
65 

75 
61 

80. 1 
58.0 

KAR I  ON  4  NNE 

MAX 

Mm 

81 
61 

61 
40 

68 

36 

76 
44 

79 
46 

75 
46 

79 
47 

81 

60 

76 
67 

74 
57 

78 
63 

64 
68 

84 
69 

83 
65 

82 
60 

66 

52 

74 
46 

76 

50 

63 

53 

84 
54 

86 

57 

86 
62 

66 

61 

67 
64 

87 
65 

79 
32 

60 
55 

84 

62 

64 

69 

81 
66 

79 
67 

79.7 
37.0 

NASHVILLE    4  NE 

MAX 

Mm 

76 
56 

60 
40 

70 
40 

78 
51 

77 
52 

73 

46 

80 
50 

81 

57 

77 
63 

79 
55 

79 
63 

85 
68 

65 
68 

84 

65 

76 
56 

67 
50 

75 
49 

62 
54 

85 

57 

85 

61 

68 

62 

88 
65 

68 
63 

69 
63 

87 
67 

79 
54 

80 
55 

65 

61 

86 
67 

80 
64 

76 
66 

80. 1 
37.8 

SPARTA 

MAX 

Mm 

76 
60 

62 
37 

70 
35 

60 
47 

62 
47 

80 
48 

80 
46 

81 
61 

80 
66 

79 
56 

79 
62 

65 

67 

66 
69 

84 
65 

66 

52 

69 
49 

75 
47 

82 
52 

83 
56 

84 

54 

86 

37 

87 

62 

86 
64 

87 
65 

84 

66 

81 
51 

81 
53 

63 

64 

se 

67 

80 
65 

78 
67 

80.3 
36.7 

WATERLOO    I  HSW 

MAX 

Mm 

74 
>7 

61 

37 

75 
40 

79 
48 

81 
48 

75 
47 

82 
50 

84 
59 

81 
68 

82 

55 

61 

59 

66 
69 

65 
69 

85 
63 

71 
59 

66 
47 

77 
47 

84 
58 

85 
59 

86 
58 

69 

60 

66 

63 

88 
65 

67 

66 

83 

69 

so 

30 

82 
33 

87 
63 

67 
67 

82 
64 

81 
66 

81.2 
37.6 

S*«  Rafaronc*  NotM  Following  SUUoo  Indr 
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DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

Continued   i   M4Y  19  to 


Day  of  Month 

0 
01 

Station 

1  1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

*         *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

85 

61 

79 

78 

79 

78 

79 

84 

84 

81 

61 

67 

67 

85 

66 

72 

73 

80 

85 

85 

89 

89 

90 

90 

90 

89 

88 

88 

89 

63 

85 

63.4 

MIN 

65 

37 

40 

50 

46 

45 

6 1 

66 

66 

62 

68 

69 

61 

51 

46 

50 

56 

59 

64 

64 

69 

67 

5  2 

52 

67 

65 

67 

BR00KP0RT  DAM  52 

MAX 

81 

64 

69 

76 

81 

73 

80 

81 

78 

75 

79 

83 

84 

83 

83 

69 

76 

81 

84 

87 

89 

90 

91 

91 

90 

83 

62 

87 

84 

61 

75 

61.0 

MIN 

59 

39 

5  i 

53 

67 

65 

67 

53 

46 

49 

5  5 

55 

5  8 

67 

7  i 

70 

DIXON  SPRINGS  ACR  C 

MAX 

80 

63 

68 

75 

80 

79 

80 

82 

80 

72 

78 

84 

84 

83 

63 

71 

73 

79 

82 

64 

87 

87 

88 

87 

87 

66 

81 

85 

86 

62 

74 

80.3 

MIN 

63 

40 

33 

39 

48 

48 

46 

62 

67 

57 

62 

67 

66 

64 

63 

51 

43 

48 

50 

5 1 

54 

62 

60 

63 

64 

49 

52 

59 

67 

67 

67 

5  5.9 

FAIRFIE10  RADIO  WFIW 

MAX 

82 

63 

67 

77 

78 

77 

80 

83 

79 

75 

81 

86 

84 

85 

83 

65 

72 

78 

82 

82 

88 

87 

90 

89 

86 

78 

81 

85 

86 

84 

60.5 

MIN 

61 

3  B 

35 

43 

45 

47 

45 

62 

63 

57 

63 

69 

69 

66 

62 

50 

47 

47 

53 

55 

55 

60 

60 

66 

62 

48 

52 

57 

69 

68 

5  5.8 

HARR I S6URG 

MAX 

80 

6* 

71 

82 

83 

75 

84 

86 

81 

75 

83 

66 

88 

87 

86 

70 

77 

83 

87 

69 

90 

92 

93 

92 

91 

84 

84 

90 

86 

81 

74 

83.1 

MIN 

60 

37 

43 

50 

49 

46 

60 

69 

57 

63 

69 

69 

57 

52 

48 

50 

55 

55 

5  8 

58 

69 

MClEANS80R0   2  E 

MAX 

82 

64 

69 

81 

80 

73 

82 

83 

80 

74 

80 

86 

87 

85 

84 

67 

74 

81 

85 

67 

89 

90 

90 

90 

90 

84 

83 

69 

67 

82 

76 

81.7 

MIN 

62 

41 

38 

45 

46 

49 

47 

60 

67 

57 

64 

69 

68 

66 

64 

52 

47 

50 

56 

57 

57 

62 

62 

65 

50 

5  5 

69 

68 

67 

57.7 

HT  CARHEL  1  NNW 

MAX 

77 

61 

66 

76 

77 

7* 

78 

83 

81 

73 

80 

65 

63 

85 

83 

65 

72 

77 

83 

64 

87 

87 

67 

69 

87 

80 

81 

67 

65 

84 

73 

79.7 

MIN 

60 

41 

37 

45 

48 

46 

45 

58 

62 

57 

63 

69 

68 

65 

60 

50 

47 

48 

53 

56 

58 

6 1 

62 

65 

64 

51 

5  \ 

67 

67 

66 

56.5 

MOUNT  VERNON 

MAX 

81 

61 

70 

79 

78 

77 

81 

83 

79 

78 

80 

86 

67 

85 

80 

68 

75 

81 

64 

86 

88 

88 

68 

69 

88 

80 

82 

67 

67 

83 

77 

61.2 

MIN 

59 

38 

36 

36 

46 

46 

47 

56 

63 

56 

64 

68 

69 

63 

58 

50 

47 

49 

55 

56 

58 

61 

62 

64 

64 

53 

53 

59 

67 

65 

67 

56.0 

ROSICLARE 

MAX 

b5 

65 

69 

76 

83 

80 

80 

83 

78 

76 

80 

86 

65 

85 

84 

70 

76 

60 

64 

65 

89 

89 

90 

90 

90 

88 

82 

67 

85 

79 

76 

81.8 

MIN 

6*. 

42 

37 

43 

50 

50 

46 

61 

66 

57 

62 

67 

65 

65 

62 

52 

45 

49 

52 

55 

56 

61 

62 

64 

64 

52 

53 

61 

67 

69 

67 

57.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
HARR I SBURG 

93 

DATE 

23 

LOWEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

28 

DATE 

06 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MORRISON 

12.00 

least  total  precipitation 
Paris  waterworks 

1 .08 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

5.35 

DATE 

10 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1.0 

c 

0 
O) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

CK 

0- 

o> 

o* 
f> 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

o 

o> 

o 
<o 

1.00- 

Total 

CAIRO  WB  CITY 

35 

SW 

08 

0 

2 

7 

1 

2 

0 

12 

74 

4.7 

CHICAGO  0 ' HARE  AIRPORT 

21 

3.2 

10.1 

32++ 

24 

01 

70 

71 

58 

55 

4 

3 

6 

1 

2 

1 

17 

6.0 

CHICAGO  MIDWAV  AIRPORT 

20 

5.1 

11.8 

34 

SW 

01 

72 

72 

57 

56 

6 

2 

6 

3 

1 

0 

18 

59 

5.9 

MOLINE  WB  AIRPORT 

20 

5.0 

11.3 

56 

SW 

09 

76 

77 

56 

55 

7 

2 

3 

5 

0 

2 

19 

62 

5.7 

PEORIA  WB  AIRPORT 

19 

5.2 

10.3 

*4 

NE 

13 

78 

82 

59 

58 

3 

5 

4 

2 

1 

0 

15 

68 

5.6 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

21 

4.1 

11.5 

28++ 

26 

01 

81 

83 

61 

58 

2 

4 

6 

4 

1 

0 

17 

6.1 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

19 

7.1 

12.6 

45 

SW 

09 

79 

81 

59 

59 

4 

1 

5 

2 

0 

0 

12 

67 

5.2 

S««  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ILLINOIS 

MAY  1970 


Day 

Of  Monlh 

■a 

Sutton 

*  b  * 

O  0  > 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•     •  • 

NORTHWEST  01 

hennepin  power  plant 

EVAP 

.22 

.15 

•  2  3 

•  26 

.  15 

.25 

.30 

.30 

.  35 

.23 

.25 

.16 

.19 

.24 

.01 

.17 

.15 

.28 

.11 

.27 

.32 

.24 

.12 

.30 

.23 

.30 

.24 

.30 

.16 

.20 

.11 

6.65 

W1N0 

156 

104 

80 

72 

37 

78 

92 

121 

112 

88 

54 

69 

52 

66 

50 

93 

50 

57 

59 

41 

61 

48 

20 

35 

86 

97 

36 

49 

36 

55 

67 

2141 

HAX 

71 

61 

77 

82 

78 

72 

76 

83 

75 

75 

S3 

83 

72 

68 

65 

64! 

83 

tb 

89 

91 

89 

90 

89 

91 

80 

77 

86 

66 

80 

85 

63 

79.7 

H1N 

52 

39 

43 

55 

52 

42 

46 

61 

66 

64 

63 

72 

67 

52 

58 

47 

48 

5» 

56 

66 

65 

66 

65 

67 

66 

54 

54 

60 

62 

68 

71 

58.3 

•     *  • 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

.  1* 

.  19 

.  19 

.23 

.  1  9 

.32 

•  25 

.40 

.21 

.  19 

.14 

.15 

■  24 

.  12 

.13 

.20 

.22 

.29 

.34 

.  35 

.29 

.50 

.27 

.29 

.28 

.31 

.29 

'.34 

.24 

.22 

7.76 

WIND 

53 

109 

30 

67 

39 

77 

'm 

69 

115 

95 

21 

12 

58 

40 

29 

46 

57 

29 

62 

55 

36 

52 

62 

42 

42 

67 

55 

29 

35 

24 

36 

1595 

MAX 

79 

66 

53 

73 

75 

74 

70 

80 

82 

77 

83 

69 

86 

75 

76 

78 

65 

78 

84 

88 

89 

90 

89 

83 

87 

80 

78 

86 

66 

84 

63 

76.9 

M  I  N 

6* 

40 

39 

40 

47 

38 

37 

43 

55 

56 

58 

54 

63 

55 

55 

47 

46 

50 

50 

58 

53 

60 

63 

63 

64 

53 

51 

51 

56 

62 

65 

52.8 

•       *  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRIN&P IElO  *  SE 

EVAP 

.  58 

.23 

.22 

.16 

.32 

.45 

.22 

.13 

.20 

.31 

.18 

.04 

.41 

.10 

.27 

.43 

.35 

.37 

.20 

.36 

.21 

.29 

.33 

.30 

.21 

7.696 

WINO 

67 

134 

• 

175 

49 

93 

100 

111 

146 

135 

75 

103 

109 

255 

44 

34 

36 

22 

84 

69 

68 

76 

73 

88 

103 

106 

93 

67 

82 

104 

106 

2827 

HAX 

69 

m 

76 

SO 

76 

71 

81 

79 

74 

87 

74 

87 

77 

74 

73 

6( 

81 

86 

89 

89 

89 

90 

89 

88 

78 

82 

86 

65 

83 

80 

80.7 

MIN 

62 

_ 

41 

51 

44 

44 

48 

51 

56 

56 

63 

65 

59 

53 

48 

66 

62 

65 

68 

65 

63 

66 

54 

54 

41 

63 

65 

67 

56.5 

SOUTHWEST  08 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

.25 

.19 

.22 

.23 

.23 

.24 

.27 

.29 

.45 

.22 

.19 

.30 

.19 

.17 

.12 

.16 

.24 

.30 

.33 

.27 

.33 

.25 

.28 

.35 

.28 

.35 

.26 

.29 

.31 

.20 

8.046 

WINO 

135 

90 

57 

75 

56 

102 

73 

124 

195 

164 

115 

141 

152 

77 

88 

59 

66 

38 

109 

55 

53 

72 

55 

60 

75 

7B 

74 

46 

43 

81 

90 

2700 

MAX 

82 

65 

71 

7B 

80 

77 

73 

81 

79 

73 

85 

81 

87 

86 

80 

75 

71 

83 

85 

90 

90 

90 

88 

89 

90 

85 

83 

83 

86 

86 

81.8 

MIN 

64 

43 

43 

44 

50 

47 

47 

49 

58 

56 

56 

62 

66 

65 

61 

56 

51 

52 

55 

59 

62 

62 

64 

66 

66 

54 

55 

56 

61 

64 

:; 

56.7 

URBANA     ,      WIND   IS  MEASURED   IN  NAUTICAL  MILES. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ID 

Day  of  month 

ge 

Station 

« 

Q 

(IN) 

Tim 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBANA 

4 

7AM 

66 

57 

5} 

57 

57 

54 

55 

60 

62 

62 

65 

64 

66 

63 

65 

61 

58 

60 

64 

67 

68 

69 

70 

69 

70 

65 

64 

67 

70 

71 

71 

63 

6 

MAX 
MIN 

68 
66 

66 
57 

58 
53 

62 
53 

63 
57 

62 
54 

60 
54 

64 
55 

66 
60 

65 
62 

70 
62 

65 
64 

70 
64 

68 
63 

67 
63 

69 
61 

62 
58 

66 
58 

70 
60 

7» 
64 

75 
66 

76 
68 

76 
69 

74 
69 

76 
66 

72 
65 

72 
64 

74 
64 

74 
*7 

73 
^9 

75 
70 

68 

62 

7 
2 

8 

7AM 

65 

60 

57 

59 

59 

58 

57 

60 

62 

62 

65 

64 

67 

65 

65 

63 

60 

62 

65 

67 

68 

70 

70 

69 

71 

68 

67 

69 

70 

70 

71 

64 

7 

MAX 
MIN 

66 
65 

65 
60 

60 
57 

60 
57 

61 
59 

60 
58 

59 
57 

61 
57 

63 
60 

64 
62 

66 
62 

65 
64 

67 
64 

67 
65 

66 
65 

67 
63 

63 

60 

64 

60 

66 

62 

69 

65 

71 
67 

72 
68 

73 
70 

72 
69 

74 
69 

72 
68 

70 
67 

71 
67 

72 
69 

71 
70 

72 
70 

66 
63 

7 
7 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.M.  FROM  PALMER  DIAL-TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE ,   5  PERCENT  TO  SE. 


S*«  R«l«r«oc«  NolM  Following  Suiion  tnd«x 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  \ 

LATTTUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECD?. 

Si 
< 

SPECIAL 

COWARDS 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

All  00 

MERCER 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS  WATERWORKS 

goal 

01 

HAPPEN 

*1  03 

90  3* 

69A 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  0AM  26 

0191 

MADISON 

3B  53 

*0  11 

*3i 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

01 

UNI  UN 

J,  BON  HARTlInE 

ANTIOCH  2  NW 

THOMAS  G.  ROBINSON*  JR 

A*  GONNfc  NAT  I  ON* I  LAS 

DUPAGE 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

WASHINGTON 

38  20 

JAMES  W.  MlLLSPAUGH 

AUGUSTA 

HANCOCK 

*0  1* 

REX  J ,  HOLMES 

AURORA  COLLEGE 

*1  *9 

AURORA  COL  PHYSICS  OEPT 

AVON  3  NE 

*0  ** 

JAMES  R  MITCHELL 

RARR J  NGTQN 

LAKE 

*2  10 

R1CHAR0  E.  MILLER 

BARRY 

01 

PIkE 

39  At 

91  03 

6*C 

Tl 

GEORGE  E .  GR I  OCR 

BEARDSTOwN 

Cass 

*0  01 

90  26 

4*1 

7A 

THOMAS  E .  PhElPS 

belleville  so  ill  univ 

0( 

3B  30 

■ 

GEORGE  KAPUSTA 

belvidere  sewage  plant 

•  2  16 

CITY  UF  SELVIOERE 

BENTLCY  1  E 

HANCOCK 

AO  20 

HOWARD  W,  COFFMAN 

BENTON  FQREST  SERVICE 

FRANKLIN 

38  02 

MAX  R  CRAIN 

BLODMInCTON  WATERWORKS 

MCLEAN 

*0  30 

8 LOOMING TON  WATERWHRKS 

-'  .  NORMAL 

MCLEAN 

*0  JI 

ILL  STATE  normal  UNI 

39  *9 

VERNON  A.  NORTRUP 

BROOK'ORT  DAM.  9! 

has  Sac 

37  08 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKlA 

116C 

a 

ST.  CLAIR 

38  3* 

90  13 

*0C 

81 

CAHOKU  TREATMENT  PLT, 

CAIRQ  WB  CITY  R 

01 

ale*anoEr 

*  37  00 

69  10 

31* 

NIC 

:  hj 

u  S  MEATHE.P  BUREAU 

CANTON   I  ESE 

125C 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBONQAlE   SEWAGE  PL 

JACKSON 

HUGH  B.  BOYD 

C'RL INvtLLE 

MACOUPIN 

JACK  A(  CAMPBELL 

CARLYLE  reservoir 

Clinton 

•A 

8A 

U  5  CORPS  ENGINEERS 

CARM)  6  NW 

18  10 

HUBERT  BOHLEBER 

CEnTrAlIA  2  SW 

CLINTON 

38  JO 

CITY  OF  CENTRALIA 

CMANMAHON  DRESDEN  1SL 

02 

GRUNDY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

COLES 

EASTERN  ILL.  UN] V, 

CHCNOR 

1*73 

04 

88  4* 

710 

BP 

JOSEPH  W,  SUMMER 

CHESTER 

1**1 

oa 

RANDOLPH 

89  30 

*6Q 

7A 

ROBERT  W.  CARRIS 

CHICAGO  C'LUN'T  TO  wKS 

COOK 

CHICAGO  SANITARY  OtST 

CHICAGO   MAYFR   PMP  STA 

COOK 

CITY  ENGR  WATER  PUR  I F 

Chicago  □  hare  airport 

COOK 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHICAGO  ROSEl»ND  PmPG  R 

COOK 

CITY  ENGR  WATER  PUR  IF 

CHICAGO  RACINE  PUMP  R 

COOK 

*1  *• 

CHICAGO  SANITARY  OtST 

CHICAGO  SAN  OtST  OFF  R 

*1  3* 

CHICAGO  SANITARY  01  ST 

CHICAGO  S  FILTER  PlANTR 

CITY  ENGR  WATER  PUR  IF 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG  R 

COOK 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

ti 

n 

COOK 

87  36 

59* 

HID 

U   <    WEATHER  BUREAU 

CHICAGO  WS  AIRPORT  R 

137T 

02 

87  A3 

607 

HID 

!  Hj 

u  S  WEATHER  BUREAU 

■CHICAGO  MB  CITY  NO  2  R 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHI LL  ICOTHE 

PEORIA 

DON  H,  CONNQR 

CI  SHE  2  ESE 

UNION  OIL  CO. 

CLINTON  1  SSW 

DE  "ITT 

COBOEN  ;  S 

UNION 

37  30 

5P 

a,  6,  ANDERSON 

COULTERVHLE  1  SJw 

RANDOLPH 

3B  11 

C   WARREN  BIRCHLER 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

VERMILION 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

21*9 

03 

VERMILION 

87  36 

527 

TA 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DEC ATUa 

il'3 

MACON 

ee  se 

670 

7A 

ETHfiLDA  C ■  COQNRADT 

DE  KALB 

DE  KALB 

NORTHERN   ILLINIOS  UN IV 

RQBER  T  H.   NEL  L I s 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

DIXOn  sprgs  agric  CnTR 

OOwNS  2  NE 

OU  QUOIN  1  NNw 

36  00 

3P 

EDELSTEIN 

AO  36 

HARULD  0.  PRICE 

EDWAROSVILLE 

MAO  I  SON 

mRSi    DEVERA  m,  GfBHABT 

EFFINGHAM 

EFF  INGHAM 

CLIFFORD  R,  MANUEL 

ELGIN 

2736 

68  16 

'?e 

7A 

MISS  MYRTLE  E .  $P I FGLER 

FA  I RBURY  WATERWORKS 

2923 

is 

L  I  V  I NGSTQN 

68  31 

691 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAJRFIELD  RA01U  WFIW 

RADIO  STATION  WFIw 

FARMER  CITv 

FLORA  2  NW 

Clay 

FREEPORT 

STEPHENSON 

7P 

JOHN  SCHROOER 

FREEPORT  SEWA6E  PLANT 

STEPHENSON 

»2  17 

FUlTQN  DAM  13 

WHITESIDE 

*1  3* 

'  P 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

JO  DAVIESS 

42  25 

KRAFT  POODS  COMPANY 

GALESBURG 

KNQX 

*C  57 

CITY  WATERWORKS 

GALVA 

1339 

01 

*l  10 

'•I  I: 

V.b 

r>A 

H 

RONALD  A.  HOLT 

GENESEO 

33B* 

01 

HENRY 

*1  27 

90  10 

639 

MO 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITy 

*0  28 

ORL  EN  F ,   RE  I S 

GLADSTONE  DAM  IB 

HENDERSON 

«.(  50 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONOA  Cah  i\ 

POPE 

37  22 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GDlOEN  l  Nw 

AO  07 

6P 

GRAFTON 

38  38 

PAUL  E.  ARNOLD 

GRANO  TOWER  2  N 

JACKSON 

LEROY  Ki  HENDERSON 

GREENFIELD  1  3 

19  20 

WILLIAM  C •  MENG 

GREENUP 

CUMBERLAND 

39  19 

JOHN  w.  WYLOE 

GREENVILLE  1  E 

}693 

06 

BOND 

38  93 

89  2* 

3*0 

7A 

HAROLD  W,  0AV1S 

GR IGGSv  I LLE 

IT]  1 

It 

39  *3 

90  ** 

700 

7A 

HARDIN 

CALHOUN 

39  09 

ORVlLLE  h»  johnes 

HARR 1 SBURG 

37  A  A 

CLVUf  PITTMAN 

MARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

37  A3 

city  oisposal  plant 

HAVANA  POWER  STATION 

MASON 

*0  17 

■  p 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  plant 

*1  18 

<p 

5P 

HENNEPIN  POhER  PLANT 

HlLLSBQRO 

MONTGOMERY 

39  09 

WALTER  E.  BELCHER 

hoqpeston 

VERMILION 

*0  28 

HUTSONVlLLE  POWER  PL 

CRAWFORD 

39  06 

CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4353 

01 

RCC K  ISLAND 

*1  01 

534 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

j  acksonv I LLE 

»**2 

)6 

90  12 

620 

7A 

jERSEYv I LLE  2  Sw 

39  06 

JOlIET  6RAN0ON  ro  cam 

*93C 

*1  30 

SB  06 

3*1 

1A 

*335 

;i 

M  32 

88  09 

320 

6P 

KANKAKEE  3  Sw 

♦  393 

OS 

KANKAKEE 

*1  03 

87  55 

623 

7A 

KANKAKEE    SEWAGE  PLANT 

i 

09 

KANKAKEE 

*l  06 

87  33 

6*2 

KEITHSBuRG  1  NW 

4653 

3 1 

MERCER 

90  57 

5*0 

8A 

ROBERT  CR05E 

KEwANEE 

*710 

01 

HENRY 

*1  13 

B9  53 

99 

3P 

STAR  COURIER 

KEwANEE  baker  park  r 

01 

HENRY 

*1  13 

89  3! 

KEWANEE  BAKER  PARK 

LACON  I  E 

4809 

0* 

MARSHALL 

*1  01 

B9  21 

61* 

3P 

3P 

MRS.   0. B. PACE,  JR. 

ABZ3 

03 

HANCOCK 

*0  39 

90  58 

710 

7» 

LANARK 

01 

CARROLL 

*2  06 

69  50 

825 

THOMAS   E.  SMIALEK 

LA  SALLE    1  S 

02 

LA  SALLE 

*1  1« 

B9  06 

520 

ILL  OIV  OF  WATERWAYS 

LAWRENCEVILLE 

*9J7 

J1 

LAWRENCE 

3B  *3 

B7  *1 

**7 

TA 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

LINCOLN 

(079 

LOGAN 

AO  0« 

69  22 

590 

6P 

7A 

VERNON  P,  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  >• 

9069 

01 

COLES 

39  22 

88  12 

633 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

3136 

12 

MILL 

*1  1* 

66  09 

593 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

u 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP 

i 

SPECIAL 

LOUISVILLE 

32 1« 

01 

CLAY 

ia  *6 

JOHN   0  BLAIR 

MACKINAW 

5272 

TAJ E  WE  L  L 

*0  12 

CARLIE  H  KULL 

S?fl" 

90  40 

70J 

7J 

VERNE  GEER 

MAKANDA    1  NW 

JACKSON 

37  18 

89  1* 

680 

6P 

HARVEY  B .  HART  L I NE 

MARENGO 

132< 

:-i 

MCHENRY 

*2  13 

68  16 

If 

HAROLD  HYOE 

MARIETTA 

5  13* 

13 

FULTON 

*o  lo 

MARION  *  ■ 

33*2 

.  a 

WILLIAMSON 

MRS.   ANThQNy  hIGNQNE 

MAROA    1  W 

MAC  ON 

*0  02 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

537; 

LA  SALLE 

*1  20 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL    1  E 

1 1|( 

CLARK 

39  23 

ERNEST  THOMAS  PINE 

MASON  CITY  1  NH 

5*11 

04 

MASON 

*0  13 

JAMES  H,  HC  OQNALO 

MATTOON 

y, 

BOLES 

39  28 

GENE  FRANCIS 

3*93 

02 

86  I* 

7*2 

0.   W,   GUL  LANG 

MCLEANSBQRO  2  E 

5313 

09 

HAMILTON 

38  03 

68  30 

*50 

6P 

6P 

GEORGE  "     MART  IN 

ME  DORA 

MACOUPIN 

39  10 

90  06 

620 

3P 

KlLLBROOK 

KENDALL 

*1  16 

86  13 

610 

OLIVER   S .   HODNE Y 

MtNONK 

WOODFORD 

*0  5* 

69  01 

730 

A* 

MOLINE  WB  AIRPORT  fc 

ROCK  ISLAND 

*1  2? 

90  31 

532 

H I  0 

MID 

:  Hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MONMOUTH 

WARREN 

*0  93 

»0  38 

770 

6P 

4P 

MRS   INE2  Mi  F1NLEY 

MONTICELLO  NO  2 

5792 

PIATT 

AO  02 

86  33 

435 

7A 

EARL  FISLER 

MORRIS 

5820 

01 

GRUNDY 

88  26 

520 

TA 

RAY  WEBB 

MORRIS  9  N 

5623 

02 

GRUNDY 

*1  27 

88  2* 

580 

6P 

BP 

PHILLIP  C.  COLLINS 

MORRISON 

■  •33 

01 

HH| T£S IDE 

*l  49 

CITY  OF  MORRISON 

56*1 

06 

69  26 

630 

MRS  DOROTHY  A  BULLARD 

58*6 

06 

69  2* 

635 

E.   PAUL  BEATY 

3893 

09 

87  66 

**5 

6P 

GOROEN  R.  GILLETTE 

01 

89  59 

B17 

6P 

LEVI  C.  IINK 

1917 

06 

89  *2 

663 

7A 

HARULO  HAKBURGER 

5927 

89  17 

6*3 

5P 

ALVA  BROWN 

i 

90  46 

711 

5P 

MOUNT  VERNQN 

01 

JEFFERSON 

3B  19 

HOWARO  HEANEY 

MOWEAQUA 

SHELBY 

39  38 

MRS.    MARY    A.  OOOLEY 

MURPHYSRORO  WATERWORKS 

59S3 

:e 

J ACK  SQN 

37  *6 

89  19 

*20 

MURPHYSBORO  WATER  CO 

NASHVILLE  *  Nl 

6011 

oa 

WASHINGTON 

38  23 

89  20 

515 

6P 

OOVLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  OAM  17 

01 

MERCER 

*1  11 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

MENAMO 

39  98 

D(V  OF  PARKS  C  MEMOR 

NEWTON 

01 

JASPER 

NEWT0.4  WATER  OEPT , 

OLNEY  2  S 

RICHLAND 

16  *2 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

OGLE 

*2  00 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

L*  SALLE 

41  22 

JOHN  A.  REED 

PALESTINE 

07  CRAWFORD 

PANA 

CHRISTIAN 

39  23 

C  •   E  .  SCHUMACHER 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst, 
p.  0.  Box  2810  -  Station  "A",   Champaign,    Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA   ILLINOIS" . 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   preclpltatloo  and  evaporation  In  Inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  In  tbe  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  Is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations-   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  tbe  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,   tho  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  porlod  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  tbe  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  dlroction  from  tbe  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Dally  Soil  Temperature    table,  ana  tne  "Station  Index. " 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  p:irtly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AMD  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S3  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  tbe  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  tbe  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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6  01 

3  46 

08 

.87 

56 

.01 

AURORA  COLLEGE 

6.03 

■  46 

1.60 

.06 

T 

.39 

.93 

•  42 

•  19 

.79 

ill 

.02 

.06 

111 

7  7 

.10 

7 

111 

7 

8 ARR I NGTQN 

ft.  49 

1.52 

2.67 

.03 

•  01 

T 

1.17 

.07 

7 

.03 

.01 

.03 

.04 

1  *4A 

■  j 

^  *22 

* !! 

■ 1 5 

*  w 

.02 

'  3) 

7 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

7*14 
7.1 

1.0 

1  »7*# 

.  0 1 

.OB 

m 

.02 

.83 

•  76 

.29 

1 . 02 

7 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

6  60 

06 

1  .*9 

.18 

T 

1  22 

1  21 

CHICAGO  MB  AIRPORT  //R 

t!o9 

'  !84 

*24 

1 07 

.01 

•*7! 

1  .75 

.11 

j 

.05 

!o5 

K69 

1I26 

Io2 

T 

■  Zl 

7 

CHICAGO  MB  CITY  NO  2  R 

4.74 

.95 

.16 

.03 

.36 

.  89 

.02 

.03 

.15 

.93 

.04 

.26 

7 

.  32 

• 

.13 

7 

ELGIN 

•  53 

•  13 

1 . 49 

•  01 

.  86 

.30 

•  67 

• 

.21 

• 

.63 

JOLIET  BRANDON  RD  QAM 

3  06 

01 

21 

" 

02 

.21 

.12 

22 

03 

2  96 

JOLIET 

6.06 

■12 

'79 

!o3 

.23 

!23 

!l4 

1 02 

.03 

ll»l 

Il9 

.21 

la  Salle  .  s 

6.32 

1.90 

T 

1.25 

.  95 

.30 

T 

.  .  - : 

T 

.32 

■i" 

•  OB 

•f  ? 

•  J : 

■ 

: ' '  LOCK 

' 

.31 

1 « 

.65 

•  53 

. 

•■ 

•  01 

•  02 

MIL  LBRQOK 

MORRIS 

6.62 

.02 

2.17 

.02 

T 

.32 

.65 

.73 

.20 

T 

3 .  g  0 

.12 

.39 

MORRIS  3  N 

5.79 

.60 

1.00 

.1-1 

.22 

.06 

.  30 

.22 

.07 

.09 

2.31 

.27 

.42 

OTTAWA 

10.55 

.37 

1.60 

T 

T 

T 

.4C 

1.40 

1.20 

.39 

2.29 

.04 

.19 

2.02 

.09 

.62 

PARK   FOR  EST 

.27 

.17 

.05 

PEOTQNE 

5.50 

1.04 

.39 

.9-7 

.60 

.09 

.17 

.10 

.12 

.02 

:.  '5 

.05 

.20 

7 

PERU  SEWAGE  PLANT 

8.97 

2.03 

.32 

.02 

T 

1.34 

1.14 

.77 

.22 

1.35 

.62 

.05 

.31 

STRCaTQR  2  ENE 

1 1  '  60 

'  7S 

•  13 

.83 

*42 

.  68 

.06 

"2*1 

utica  starved  rock  0am 

'  74 

OA 

_ 

2.37 

T 

1.20 

'  An 
•  j". 

1  '  7» 

waukegan  *  wsw 

6.63 

2.30 

"  1  4 

■  16 

1.93 

•  79 

.05 

.62 

KHEATON  3  SE 

5.12 

.04 

1.21 

.11 

.09 

1 106 

.24 

.29 

.05 

.11 

.06 

.11 

.19 

T 

WEST  03 

6  58 

2  10 

OS 

T 

.11 

1.89 

.65 

06 

1  02 

6EN7LE7  1  E 

2!57 

'36 

I  so 

T 

T 

T 

T 

.11 

•  13 

.63 

.07 

.13 

.09 

.12 

111 

.02 

.10 

C6N70N  1  ESE 

5.81 

1.25 

2.00 

• 

1  .99 

.37 

T 

.20 

7 

7 

G AL  E  SBuR  G 

1.14 

1 

.o< 

4.11 

'  S! 

°?i 

1.31 

Gladstone  dam  ifl 

.03 

.21 

•  13 

.  03 

.  1 1 

•  1 5 

•  99 

* 

•  03 

GOLDEN  1  NM 

4  07 

36 

_ 

7C 

.5* 

.1) 

14 

,  j 

LA  HARPE 

3^7 

.14 

!53 

T 

T 

!n 

.09 

1.22 

T 

.41 

.19 

.60 

T 

•  04 

MACOMB 

3.45 

1.25 

1.02 

T 

1 .22 

1 .73 

.03 

.20 

MONMOUTH 

2.84 

.10 

.66 

.09 

.83 

.24 

T 

.43 

.66 

.02 

.03 

.12 

.37 

PAYSON 

4.54 

.41 

1 .00 

.03 

.18 

.35 

T 

T 

.93 

.02 

■  42 

T 

.26 

.31 

7 

.63 

7 

OUINCY 

5.64 

.41 

.82 

.02 

.47 

1.47 

•  07 

.52 

.15 

.15 

1.56 

7 

nti  *IRRORT 

* 

T  ; 

^  "rtl 

.44 

.25 

'  |  ? 

QUINSY  OAM  i\  II 

■  'fa 

.06 

'  ftO 

1  ■  09 

•  02 

'ftA 

.48 

* 

ft! 

1 .32 

.03 

*  56 

_ 

BUINCV  MEMQRJAL  BRIDGE 

5.28 

•  04 

1 .01 

'  1  A 

•  10 

.44 

■  01 

1.44 

.03 

.45 

1  A 

141 

_ 

RUSHvlLlE 

5.60 

.25 

2.55 

.09 

1.00 

• 

- 

1  .  CO 

.45 

.20 

.20 

.10 

*       *  * 

CENTRAL  0* 

BLOOmINGTuN  WATERWORKS 

77 

1  ft 

.17 

.39 

05 

5^ 

_ 

_ 

BLOOMlNCTON  normal 

2!  49 

!so 

■35 

T 

!38 

.14 

•  21 

.23 

.03 

!l5 

T 

1 50 

7 

CHENOA 

5.75 

.63 

1.52 

T 

.13 

.  03 

.12 

.71 

.43 

.01 

.10 

.70 

7 

2.41 

.83 

.30 

04 

C  L I NTON  1  S  Sk 

4 . 36 

.09 

.59 

•  34 

.65 

.23 

2.03 

" 

'  J 

DECATUR 

5  73 

03 

.06 

.89 

2  68 

.03 

•  05 

•  31 

.02 

,03 

FARMER  CITY 

1.19 

.15 

■  65 

.39 

.83 

.03 

.22 

HAVANA  POWER  STATION 

3.42 

.21 

2.09 

.02 

.14 

.01 

■  42 

.32 

T 

.16 

7 

1.60 

1 .37 

7 

1.30 

1.06 

.98 

T09 

" 

LINCOLN  ' 

9 '  1? 

50 

.13 

2  .98 

1  *40 

1*00 

MACK  INaW 

5.40 

•  82 

1*31 

.  16 

.11 

1.19 

.12 

.20 

MA50N  CITY   1  NM 

4.21 

1.16 

.09 

.06 

.22 

.03 

.58 

.7* 

1 12 

minOnk 

MOUNT  PULASKI 

7.58 

.36 

.11 

T 

.40 

.95 

.01 

T 

1 .92 

3.99 

T 

T 

.21 

.01 

NEW  SAlEm  STATE  PARK 

.04 

.44 

.03 

-  :     ;  t  i     _        ■  1  BDnlT               i  MM 
r     '  .  ■■     '-     llM.rU"  //B 

23 

1.8B 

29 

_ 

.01 

.  06 

PRINcEvlLLE   1  N 

2.32 

.39 

.63 

.12 

J 

TOULON 

4*15 

.32 

1.54 

.06 

T 

,21 

■  04 

.71 

.04 

.11 

.06 

.22 

I75 

.01 

*       *  * 

6AIT  03 

OANV  I  LLE 

* 

.10 

.05 

T 

T 

OANVILLE   SEWAGE  PLANT 

2°72 

'28 

!63 

!io 

T 

.10 

.  -  5 

.20 

.12 

,19 

.82 

.09 

T 

7 

7 

GIBSON  CITY 

2.44 

.55 

.03 

T 

.26 

•  OS 

.98 

.26 

T 

.15 

.02 

.10 

HQQPE  S  TON 

.94 

1.06 

1 

7 

KANKAKEE    1  >■ 

4.11 

-  .66 

'.SO 

111 

.01 

.  .6 

.09 

1.16 

.  16 

-63 

T 

.11 

T 

.01 

KONTICEILO  NO  2 

6.13 

.31 

.55 

. : ' 

.10 

.21 

2.72 

.21 

nut  city  i  se 

3.01 

.42 

■  16 

.02 

T 

•  11 

.19 

.58 

.01 

.03 

.11 

.36 

.It 

7 

7 

PONT  lie 

4.69 

1.16 

T 

. 

.42 

.90 

.60 

.39 

1.07 

RANTQUL 

3.16 

.49 

.67 

.01 

.71 

• 

• 

1 .07 

.17 

.01 

.26 

IIMLI 

2.95 

.65 

.01 

.16 

•  06 

■  U 

.84 

.32 

.23 

.06 

IMIMU 

3.26 

.72 

•  07 

•  02 

.21 

.16 

.11 

.26 

1.36 

.20 

.07 

.06 

.91 

7 

■A7SEKA  2  N. 

3.50 

1 .26 

.15 

.06 

.26 

.23 

.11 

1.99 

1.27 

S6»«  R*l*>r*Deo  NotM  ToUowlDg  SuOob  Indtt 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


s2 

1  | 

2  1 
1 

3 

4  | 

5  | 

6 

7  |  8   |  9 

10  J  11  1  12 

13  | 

14  j 

15 

16  | 

17 

18 

19  | 

20  | 

21 

22  |  23 

24 

25 

1 

28  |  27 

28  |  29  |  30 

.04 

2  37 

03 

62 

09 

6.7C 

1.90 

!76 

T 

•  14 

T 

T  T 

2|91 

.93 

!l9 

!o3 

.31 

.35 

T 

7 

5.22 

.53 

2.59 

T 

.90 

T 

T 

.57 

.05 

.43 

.13 

7.47 

1.4S 

2.30 

T 

.54 

.31 

.38 

.96 

.29 

.11 

.08 

.94 

.09 

5.18 

.66 

.06 

.14 

.61 

.25 

T 

1.02 

1.49 

.72 

T 

T 

.21 

.01 

.01 

6. SI 

.14 

1.26 

.12 

.11 

!si 

.15 

T 

!30 

'.iO 

T 

1.07 

7.33 

.22 

.45 

.43 

1.22 

.80 

.66 

1.09 

.23 

.04 

1.20 

.97 

S.21 

1.68 

2.52 

.26 

.35 

.04 

.37 

1.14 

.14 

.52 

.10 

.77 

.10 

6.41 

1  .40 

1.34 

.49 

39 

6.32 

.06 

.25 

T 

.36 

.89 

.60 

2.00 

7.47 

1.87 

1.50 

T 

.06 

1.33 

.11 

.34 

.01 

.56 

'.11 

.22 

.22 

i!oi 

.05 

.02 

1 .64 

.01 

.01 

3.46 

.42 

.15 

.  D ! 

.10 

.73 

.88 

!57 

.12 

.02 

.  16 

!oe 

.13 

.03 

9.56 

.22 

.66 

.01 

1.12 

.09 

.40 

.45 

5.49 

.61 

.47 

.02 

6.67 

7 

.62 

T 

.30 

.66 

1.45 

1.60 

.54 

.23 

1.25 

8.05 

.10 

.19 

.16 

1.04 

.99 

.62 

1.22 

3.33 

.01 

7 

.19 

7 

8.29 

2.39 

1.69 

.15 

.06 

.32 

T  T 

1.36 

.56 

1.43 

.14 

.03 

T 

T 

.  15 

4.68 

.98 

.01 

T 

1.19 

.62 

.01 

.02 

.95 

.30 

.07 

.01 

7 

.27 

.05 

4.96 

.06 

.72 

.03 

.09 

1.48 

T 

.72 

.05 

1.22 

.25 

.02 

.13 

.13 

.04 

6.02 

1.23 

.12 

.10 

•  93 

.50 

.30 

.02 

1.07 

1.00 

.  .  0 

.62 

.01 

.05 

8.96 

3.30 

2.12 

T 

.23 

.22 

T 

T 

1.27 

.01 

1.41 

.11 

7 

.24 

7 

.05 

12.21 

!l7 

'.S3 

•  30 

1 !  56 

2.15 

1 1 12 

5!  02 

.02 

!°i 

.26 

5.72 

.91 

.75 

.08 

.62 

.06 

.21 

1.16 

1.28 

.05 

.50 

.10 

I  .  6' 

1.10 

.25 

.03 

.20 

.17 

.20 

1.80 

.85 

1.00 

5.22 

.11 

.08 

1.03 

T 

.27 

T 

1.62 

.07 

.53 

.46 

T 

T 

.26 

7 

.61 

.18  7 

.02 

.34 

•  01 

.62 

T 

.  0 

3.11 

.13 

T° 

]51 

'.It 

'.tl 

.50 

'l52 

!o6 

.54 

4.15 

.45 

.  16 

.93 

.02 

1.22 

.83 

.77 

T 

T 

.03 

.12 

6.83 

.05 

.08 

T 

.79 

.40 

T 

.70 

.76 

3.25 

.52 

.13 

.15 

T 

7 

7 

7 

.32 

1.17 

.22 

5.63 

.17 

1.30 

.11 

.48 

1.03 

.20 

.60 

.90 

.03 

.34 

.47 

6.36 

.24 

1.23 

T 

.06 

.30 

.35 

1.63 

1.53 

.26 

.15 

.01 

.26 

.32 

.02 

3.03 

.61 

.18 

.02 

.10 

.42 

.18 

.10 

.03 

.40 

T 

.03 

.04 

.90 

5.54 

.31 

.07 

.68 

.02 

.49 

T 

.33 

.09 

1.07 

1.61 

.31 

.33 

.03 

10.66 

.61 

1.07 

.05 

3.32 

.39 

T 

T 

.36 

1.89 

1.77 

.07 

7 

.77 

.16 

4.11 

.62 

.07 

.08 

.46 

.33 

T 

.33 

1.70 

.13 

.15 

8.69 

.61 

.46 

,01 

1-92 

.17 

T 

1.17 

1.63 

.16 

.09 

7 

.43 

7 

1.64 

L.50 

1.10 

.10 

.  0 

4!e5 

.41 

!20 

1 03 

!s5 

Uz 

T 

!s7 

.03 

2.05 

!s7 

f 

.02 

.11 

.  12 

4.99 

.21 

'ill 

'.sz 

1 .18 

'.11 

.07 

.43 

.44 

.10 

l'.lt 

1.55 

3.71 

.97 

•  45 

.7 

.23 

.  10 

.03 

.31 

.05 

T 

.20 

.11 

.01 

.99 

5.79 

.28 

.61 

.01 

1.33 

.24 

1.86 

.07 

T 

.57 

.82 

4.64 

.94 

.92 

.72 

1.42 

.13 

.17 

.09 

.05 

.17 

.19 

.28 

1.11 

6i21 

.40 

'.ll 

!l7 

'.48 

!es 

.76 

!20 

K05 

!s9 

'.Vl 

!l7 

2.47 

.08 

.03 

.20 

1.12 

.15 

T 

.09 

.03 

T 

.11 

.08 

.20 

.12 

.26 

7.12 

1.09 

1.20 

,09 

1.82 

.36 

.12 

.60 

.21 

.35 

.90 

.06 

.12 

4.63 

.80 

1.00 

.54 

.56 

.  3  3 

.07 

.25 

.03 

.70 

.25 

.17 

.21 

5  .96 

1.00 

.52 

.51 

1.18 

.42 

.65 

.33 

.12 

.19 

.47 

.39 

7 

6.84 

1.02 

1.37 

.42 

2.22 

.18 

.09 

.37 

.35 

.33 

.23 

.06 

5.59 

.75 

.63 

1.05 

.95 

.25 

.<! 

.03 

.02 

.13 

.96 

.13 

.24 

7.18 

.37 

.56 

.17 

1.28 

.05 

.77 

.30 

2.49 

7 

.90 

.29 

3.33 

.50 

.26 

.62 

.05 

.23 

T 

.16 

.04 

■  12 

T 

.04 

.12 

.37 

.62 

4.16 

.24 

.10 

.92 

.26 

.34 

.26 

.19 

.51 

1.72 

1 .09 

4'.29 

!o8 

'.3* 

l!o3 

•61 

!«o 

.  I  1 

.09 

lis 

.11 

T 

.02 

.08 

.77 

!s5 

•  56 

.68 

.  54 

ll!o7 

!57 

'.it 

l'.7Z 

!s8 

!39 

1.09 

l'.\l 

7 

.48 

.16 

5.46 

.12 

.48 

.01 

2.24 

.22 

.85 

.30 

.16 

.02 

7 

.68 

.38 

9.97 

.20 

.63 

.05 

.58 

.23 

.  j  r, 

T 

.53 

5.35 

1.22 

.02 

.51 

.59 

5.01 

.38 

1.57 

.55 

.94 

.51 

.  0  3 

.02 

.31 

.26 

T 

.15 

.19 

.10 

I'.li 

.10 

•  04 

•  70 

.16 

.12 

!l9 

1.17 

.64 

T 

!?o 

1.26 

ill 

T 

7 

.29 

.16 

.03 

8.60 

.25 

1.45 

.90 

2.40 

.22 

.  34 

.04 

1 .90 

1.52 

.04 

.16 

9.11 

.42 

1.00 

.68 

2.20 

.98 

.  .  3 

T 

1.80 

1  .90 

7.96 

.36 

.69 

.33 

2.08 

.07 

T 

T 

.21 

1 .70 

2.06 

.05 

.33 

.06 

6.98 

.07 

.77 

.19 

1.25 

1.19 

.  3 

.45 

.59 

.34 

.02 

7 

1.39 

7 

.63 

7.47 

.57 

1.07 

.31 

.50 

1.63 

.26 

.30 

1 .80 

.07 

.71 

.16 

6.83 

.04 

.34 

.17 

1.62 

1.07 

.  .9 

T 

.50 

T 

1.58 

1.17 

.11 

.06 

5.71 

.40 

.04 

.47 

.98 

.61 

.76 

.08 

1.52 

.73 

.12 

9.98 

.35 

.36 

1.96 

.68 

.61 

T 

.14 

T 

2.65 

2.12 

.21 

.72 

.16 

WE57  S0U7HWE5T 

ALTON  0AM  26 
BARRY 

8EAR0STOWN 

BLUFFS 

CARLINVILLE 

E0WARDSVILLE 
CRAF70N 

GREENVILLE   1  E 

CRICCSVlLLE 

HAROIN 

HI LLSBORO 
JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE  2  SW 
HEDORA 

M0RR1SONVILLE 


SE 


MOUNT  OLIVE   1  E 
PANA 

PLEASANT  HILL 
ROCKPORT 

SPRINCFIELO  W8  AIRP0R7 

SPRINCFIELO  4  SE 
TAYLOR VlLLE 
VIROEN  1  SSH 
VIRGINIA 
WHITE  HALL  1  E 


EAS7  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  2  Nk 
GREENUP 

HU7SQNVI LLE  POWER  PL 

LAWRENCEVILLE 
MARSHALL   1  E 
M A  T  TOON 
MOWEAOUA 
NEWTON 

OLNEY  2  S 

PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

SAIN7E  MARIE 

SALEH 

TUSCOLA 

V AND A  L 1  A   FAA  AIRPORT 

WILCOX 

WINDSOR 


SOUTHWEST 


]8 


ANNA  1  E 

6ELLEV1LLE  SO  ILL  UNIV 
CAHOKlA 
CAIRO  WB  CITY 
CAR60NDALE  SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRAL  I A  2  SW 

CHESTER 

C080EN  2  S 

DU  OuOIN  1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANOA   1  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHER  1WSW 

RED  BUO 
SPARTA 

WATERLOO  1  WSW 


SOUTHEAST  09 
ALBION 

BENTON  F0RES7  SERVICE 

BROOKPORT  DAM  52 

C  ARM  J   6  NW 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WF1W 
GOLCONDA  DAM  51 
HARR I S6URG 

HARR I SBURG  OISPOSAL  PL 
MCLEANSBORD  2  E 

M7  CARMEL   1  NNW 
MOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITV 


See  Roferonce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1970 


Station 

Dayol  Month 

• 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

11 

1  s 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
> 
< 

unaTUueCT  ni 
llOn  T  FIMfc  ->  1  Ui 

ALE  0 

MAX 

73 

67 

67 

64 

78 

86 

65 

85 

83 

87 

6  5 

89 

69 

3* 

85 

89 

64 

77 

60 

86 

96 

61.6 

MIN 

69 

57 

51 

48 

52 

ii 

60 

60 

62 

66 

66 

68 

61 

66 

51 

68 

71 

55 

51 

56 

5  6 

55 

58 

6' 

34 

62 

53 

62 

67 

74 

60.6 

DI  N 

MAX 

7J 

68 

66 

87 

89 

6  ' 

86 

86 

34 

66 

89 

1 8 

72 

84 

96 

61.2 

MIN 

65 

52 

50 

47 

54 

52 

55 

58 

65 

65 

67 

68 

65 

66 

52 

66 

66 

67 

50 

55 

54 

53 

56 

ii 

5  1 

51 

5 

60 

66 

74 

39.4 

MAX 

76 

68 

66 

70 

84 

67 

9  6 

84 

76 

79 

63 

86 

79 

70 

66 

1; 

62 

92 

79.2 

MIN 

65 

53 

♦  7 

43 

50 

3 : 

56 

59 

0  5 

66 

68 

67 

63 

61 

63 

67 

70 

66 

46 

51 

51 

91 

60 

68 

46 

53 

59 

62 

68 

70 

59.0 

FULTON  DAH  13 

MAX 

73 

68 

68 

67 

78 

87 

64 

83 

8* 

83 

88 

S  3 

90 

89 

b  E 

86 

6  8 

3  1 

74 

7 1 

74 

60 

60 

93 

61.0 

MIN 

62 

58 

51 

50 

53 

58 

59 

62 

6s 

67 

67 

5b 

64 

68 

i- 

64 

64 

68 

56 

56 

57 

5b 

63 

70 

55 

58 

5  6 

63 

3  9 

72 

61.5 

GALVA 

MAX 

75 

67 

65 

66 

75 

a_ 

65 

64 

63 

87 

b ' 

88 

87 

64 

84 

86 

3  9 

76 

7J 

73 

79 

60 

79 

99 

60.9 

MIN 

64 

54 

51 

47 

51 

5- 

59 

60 

63 

65 

66 

5  b 

64 

65 

53 

68 

72 

65 

51 

56 

55 

55 

56 

67 

55 

61 

54 

61 

67 

74 

60.4 

73 

67 

67 

S3 

65 

90 

85 

93 

77 

B  B 

85 

8  0 

67 

? 

8  6 

99 

81.9 

MIN 

64 

55 

52 

48 

52 

53 

58 

61 

e  • 

66 

67 

69 

63 

64 

6  3 

68 

70 

6] 

51 

56 

5* 

57 

59 

61 

54 

57 

53 

61 

67 

75 

60.2 

HENNEPIN  POmER  PLANT 

74 

70 

64 

75 

80 

64 

84 

b y 

85 

89 

6  b 

66 

86 

3  2 

85 

B 1 

63 

97 

80.9 

MIN 

63 

53 

53 

48 

56 

50 

53 

56 

60 

64 

66 

69 

68 

65 

6  3 

69 

72 

72 

56 

53 

55 

52 

57 

57 

55 

58 

5  2 

39 

66 

75 

59.9 

K E  W  AN  c  E 

74 

68 

65 

86 

90 

b" 

69 

85 

3  2 

84 

90 

3  2 

79 

80 

81 

79 

96 

96 

81.6 

MIN 

65 

52 

50 

47 

54 

49 

58 

62 

=  - 

65 

68 

3  = 

64 

65 

6  2 

67 

72 

53 

52 

56 

54 

59 

61 

67 

53 

53 

56 

6  7 

62 

72 

59.9 

ym"  me    ju  atddHqt 
~UtI"t    1*0  ftlKKUKl 

71 

64 

59 

8 1 

84 

66 

9  5 

90 

• 

g  7 

85 

90 

]  9 

72 

5  8 

74 

80 

8 1 

85 

78 

69 

79 

96 

97 

60.9 

MIN 

64 

58 

53 

50 

53 

50 

55 

61 

64 

68 

68 

59 

64 

65 

65 

71 

69 

61 

53 

57 

56 

55 

58 

■  1 

57 

36 

52 

64 

70 

75 

60.8 

79 

71 

68 

B  1 

84 

86 

88 

3  7 

82 

90 

3  4 

84 

66 

7  8 

77 

72 

74 

61 

7? 

95 

61.4 

MIN 

62 

55 

49 

48 

52 

52 

54 

60 

62 

66 

65 

56 

64 

51 

65 

68 

66 

68 

50 

53 

54 

93 

57 

t.b 

54 

59 

5  3 

59 

70 

71 

59.3 

Mni hut  r  abbDi  1 

--    •  - 

77 

66 

66 

85 

89 

87 

9  8 

86 

ec 

84 

87 

8  0 

v  3 

71 

74 

80 

79 

80 

78 

7  9 

94 

60.9 

MIN 

62 

55 

43 

45 

49 

49 

57 

59 

61 

63 

64 

65 

63 

61 

6) 

66 

64 

64 

47 

53 

51 

51 

57 

6  6 

50 

55 

49 

5^ 

66 

74 

57.6 

AH  PAW 

79 

75 

55 

85 

86 

. 

64 

90 

7  6 

73 

B  S 

77 

70 

5  - 

72 

76 

78 

82 

74 

6  9 

62 

93 

77.2 

MIN 

65 

50 

50 

48 

52 

5* 

59 

59 

63 

62 

64 

64 

64 

64 

60 

63 

'-  2 

48 

52 

5  2 

56 

59 

65 

52 

36 

59 

92 

69 

71 

56.2 

B  nr  m c 1  1  (    1  y 
KUCntlLE    1  W 

60 

7* 

61 

80 

84 

86 

9  ■ 

86 

87 

78 

60 

64 

87 

77 

7J 

7J 

60 

79 

84 

?J 

8 

7  2 

93 

78.9 

MIN 

64 

50 

JO 

46 

51 

52 

56 

58 

62 

64 

65 

67 

69 

64 

5  0 

64 

67 

i  1 

48 

54 

5. 

52 

58 

64 

48 

35 

59 

49 

6  1 

70 

58.1 

ROCKFORD  wB  AIRPORT 

74 

64 

66 

70 

77 

3  0 

64 

86 

b  5 

85 

89 

9  7 

76 

|  9 

84 

1  7 

70 

64 

79 

79 

93 

94 

79.0 

MIN 

64 

52 

47 

46 

50 

51 

56 

58 

64 

64 

65 

6  7 

65 

62 

5.' 

67 

70 

56 

49 

51 

55 

52 

58 

54 

49 

55 

50 

60 

66 

71 

57.9 

STOCKTON 

72 

70 

66 

7  - 

8 1 

3  2 

82 

86 

30 

8  5 

77 

7  8 

-  ft 

66 

65 

91 

78  ■  4 

MIN 

63 

53 

47 

44 

54 

52 

57 

61 

62 

64 

61 

6  3 

64 

60 

60 

66 

63 

62 

50 

50 

50 

56 

57 

5^ 

49 

53 

54 

60 

66 

69 

98.0 

ao 

75 

57 

82 

85 

87 

6  9 

65 

67 

91 

84 

87 

9  1 

81 

73 

6  5 

79 

80 

bO 

85 

79 

74 

80 

69 

95 

60.0 

MIN 

65 

5  3 

52 

46 

52 

51 

53 

59 

60 

63 

73 

99.0 

WALNUT 

MAX 

76 

66 

65 

67 

77 

81 

85 

85 

64 

89 

87 

b  9 

85 

86 

6  2 

b  B 

75 

70 

73 

80 

78 

3  7 

78 

;  3 

94 

81.0 

MIN 

64 

52 

51 

41 

53 

52 

59 

62 

64 

64 

65 

65 

66 

6  7 

65 

65 

6  5 

49 

56 

54 

55 

59 

52 

53 

59 

5- 

60 

68 

74 

99.4 

NORTHEAST  02 

ANT  I  UL  H    £  HW 

80 

75 

53 

83 

83 

84 

87 

84 

75 

63 

73 

84 

;  B 

78 

70 

71 

72 

79 

79 

83 

3 

3  ^ 

75 

80 

91 

77.2 

MIN 

65 

47 

46 

43 

46 

47 

50 

61 

63 

65 

66 

65 

63 

58 

59 

60 

66 

68 

48 

49 

50 

51 

55 

52 

44 

46 

4b 

91 

63 

69 

55.8 

AMDnBA    cm  1  crc 
AUKUKA             .  :  rl 

77 

68 

68 

66 

91 

bn 

87 

83 

9  1 

66 

89 

79 

74 

69 

74 

69 

80 

83 

75 

70 

78 

64 

94 

96 

81.0 

MIN 

64 

50 

50 

50 

54 

52 

58 

59 

64 

65 

67 

t~ 

65 

64 

6'. 

66 

68 

•  • 

50 

53 

54 

53 

60 

65 

92 

58 

51 

62 

66 

73 

59.7 

BARR I NGT  ON 

MIN 

64 

46 

49 

42 

45 

46 

55 

56 

57 

63 

66 

68 

61 

62 

5B 

60 

62 

68 

49 

50 

50 

92 

58 

60 

49 

53 

48 

32 

61 

67 

95.9 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

MAX 

75 

69 

62 

6  5 

73 

5  Q 

85 

85 

65 

87 

87 

3  • 

8 1 

84 

77 

85 

67 

7  3 

69 

69 

72 

77 

76 

5  ■ 

69 

75 

90 

93 

78.3 

MIN 

68 

50 

50 

48 

54 

52 

60 

63 

it 

66 

70 

68 

64 

62 

61 

67 

72 

5  " 

53 

53 

57 

57 

63 

5b 

52 

34 

52 

64 

70 

78 

60.4 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

74 

67 

59 

68 

73 

88 

68 

87 

89 

92 

60 

83 

75 

86 

91 

81 

66 

66 

66 

80 

62 

78 

98 

78.6 

MIN 

65 

♦  7 

49 

51 

53 

52 

61 

66 

67 

68 

71 

67 

63 

60 

6C 

69 

71 

63 

55 

55 

55 

97 

64 

56 

57 

56 

64 

69 

76 

61.0 

CHICAGO  nB  AIRPORT 

MAX 

77 

7 1 

64 

67 

73 

79 

86 

86 

69 

94 

87 

85 

86 

80 

87 

90 

81 

74 

67 

72 

76 

84 

74 

68 

7  g 

94 

95 

80.5 

MIN 

69 

49 

51 

53 

56 

56 

61 

65 

66 

66 

71 

68 

66 

62 

61 

70 

73 

64 

55 

55 

57 

99 

62 

61 

57 

56 

53 

65 

49 

77 

61.8 

CHICAGO  WB  CITY  No  2 

MAX 

70 

65 

55 

61 

70 

76 

86 

85 

65 

87 

90 

3  2 

78 

83 

7  5 

64 

69 

64 

61 

65 

6  6 

78 

79 

3  | 

63 

61 

69 

81 

92 

97 

76.6 

MIN 

6* 

45 

47 

52 

54 

52 

65 

67 

69 

70 

70 

67 

62 

60 

37 

69 

69 

61 

55 

53 

53 

59 

55 

57 

99 

55 

it 

63 

67 

77 

60.2 

DE  KAL8 

MAX 

8 1 

72 

3  3 

66 

81 

85 

65 

87 

90 

9  Q 

85 

85 

8  7 

64 

86 

76 

77 

70 

74 

79 

80 

64 

84 

74 

7  6 

83 

93 

94 

61.1 

MTN 

64 

49 

50 

46 

51 

50 

59 

59 

64 

63 

63 

67 

64 

65 

61 

65 

70 

68 

50 

52 

54 

54 

57 

64 

49 

56 

51 

61 

67 

73 

56.9 

JOLIET 

MAX 

81 

63 

65 

73 

B 2 

88 

88 

88 

90 

92 

3b 

87 

82 

87 

90 

3  j 

6 1 

73 

64 

80 

62 

84 

71 

BO 

s 

94 

97 

62. 1 

MIN 

67 

50 

51 

50 

53 

50 

55 

61 

64 

69 

69 

f 

66 

66 

;  1 

65 

72 

5' 

53 

53 

5- 

54 

59 

67 

49 

56 

50 

96 

67 

75 

59.6 

MARENGO 

MAX 

75 

66 

76 

63 

87 

85 

86 

8  6 

92 

91 

62 

82 

BO 

67 

79 

76 

67 

73 

82 

82 

89 

75 

67 

79 

96 

97 

80.7 

MIN 

64 

46 

50 

65 

47 

5 1 

51 

57 

63 

63 

66 

65 

62 

60 

5: 

64 

67 

67 

4  7 

47 

57 

52 

60 

62 

49 

54 

49 

60 

68 

73 

57.4 

MORRIS   5  N 

MAX 

76 

70 

62 

66 

72 

B  1 

87 

67 

b  9 

90 

92 

89 

87 

63 

8  1 

85 

90 

80 

76 

71 

73 

79 

81 

83 

83 

74 

79 

83 

94 

97 

81.4 

MIN 

64 

50 

50 

48 

53 

51 

59 

37 

62 

63 

66 

67 

65 

65 

60 

64 

70 

70 

51 

53 

54 

53 

57 

65 

51 

57 

52 

60 

67 

75 

59.3 

OTTAWA 

MAX 

78 

70 

64 

9  - 

87 

87 

90 

B  fi 

90 

83 

84 

69 

87 

81 

75 

65 

75 

8 1 

80 

b  4 

80 

71 

01 

65 

96 

98 

MIN 

65 

52 

52 

49 

55 

52 

57 

60 

1- 

69 

67 

66 

66 

67 

63 

66 

72 

70 

53 

54 

55 

53 

58 

65 

55 

60 

53 

60 

67 

76 

60.6 

PARK  FOREST 

MAX 

76 

61 

64 

69 

77 

86 

86 

b  J 

89 

90 

80 

88 

78 

8  0 

89 

91 

80 

76 

71 

66 

74 

76 

3  1 

74 

71 

76 

90 

93 

95 

79,8 

MTN 

66 

48 

♦a 

46 

50 

52 

58 

59 

64 

64 

67 

66 

63 

63 

5° 

65 

68 

64 

50 

52 

54 

53 

54 

56 

54 

51 

49 

63 

3b 

73 

56.3 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

77 

66 

62 

63 

76 

60 

83 

82 

62 

84 

67 

83 

86 

80 

80 

66 

89 

69 

72 

63 

72 

78 

77 

62 

77 

71 

79 

62 

92 

96 

79.2 

MIN 

63 

48 

48 

46 

50 

49 

52 

56 

61 

60 

62 

62 

63 

61 

! : 

63 

65 

61 

49 

52 

50 

50 

55 

58 

52 

56 

49 

57 

64 

72 

56.5 

WAUXEGAN  A  WSW 

MAX 

77 

75 

51 

59 

63 

70 

75 

86 

84 

64 

86 

33 

77 

72 

79 

67 

89 

88 

60 

66 

66 

67 

79 

80 

84 

62 

63 

69 

82 

93 

75.2 

MIN 

65 

47 

46 

45 

45 

t« 

51 

62 

63 

63 

65 

67 

62 

60 

57 

58 

59 

70 

50 

50 

52 

53 

52 

63 

50 

49 

5: 

90 

64 

69 

56.2 

WHEATON  3  SE 

MAX 

75 

73 

64 

63 

75 

62 

86 

85 

86 

88 

90 

19 

86 

65 

62 

85 

90 

80 

76 

72 

"4 

80 

61 

62 

80 

65 

-9 

84 

94 

96 

81.1 

MIN 

65 

48 

AS 

46 

52 

4* 

53 

55 

59 

68 

68 

64 

64 

60 

56 

63 

67 

67 

48 

47 

53 

50 

55 

5  5 

47 

55 

-5 

60 

69 

73 

57.2 

S*>«  R«f«r«ac*  NolM  Following  Station  ladare 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JUNE 


Day  of  Month 

01 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

*         •  * 

MAX 

75 

65 

68 

67 

78 

81 

85 

83 

63 

83 

85 

82 

90 

83 

62 

65 

84 

81 

74 

70 

72 

79 

60 

83 

60 

71 

80 

64 

95 

94 

60  •  1 

MIN 

64 

54 

50 

49 

49 

50 

51 

61 

64 

66 

66 

68 

65 

64 

63 

68 

71 

62 

53 

56 

56 

54 

57 

63 

57 

59 

51 

62 

66 

73 

59.8 

GOLDEN  I  NW 

MAX 

70 

68 

62 

62 

72 

80 

76 

81 

83 

82 

87 

83 

90 

89 

86 

85 

86 

85 

80 

76 

74 

79 

81 

65 

83 

80 

80 

89 

93 

9« 

80.6 

MIN 

60 

59 

52 

50 

53 

51 

58 

63 

60 

65 

65 

64 

63 

70 

65 

66 

72 

65 

58 

59 

57 

33 

56 

66 

65 

56 

50 

37 

69 

73 

60.7 

LA  HAHPF 

MAX 

84 

65 

65 

66 

76 

80 

86 

64 

85 

84 

86 

84 

90 

92 

85 

64 

88 

83 

78 

74 

73 

80 

83 

87 

63 

79 

81 

86 

97 

97 

82.2 

MIN 

63 

57 

50 

51 

53 

52 

51 

58 

60 

64 

66 

67 

64 

64 

64 

64 

70 

65 

55 

56 

55 

52 

55 

66 

56 

64 

52 

98 

66 

72 

59.7 

MONMOUTH 

MAX 

73 

65 

66 

66 

76 

80 

85 

83 

83 

82 

66 

82 

90 

88 

85 

85 

85 

83 

75 

72 

73 

80 

81 

84 

81 

78 

80 

84 

93 

94 

SO. 7 

MIN 

64 

55 

51 

48 

48 

50 

59 

58 

63 

65 

65 

66 

61 

66 

62 

67 

71 

66 

52 

54 

55 

53 

57 

68 

55 

63 

50 

49 

66 

72 

59.4 

OUINCY 

MAX 

74 

67 

62 

62 

74 

82 

84 

64 

84 

84 

86 

82 

92 

90 

84 

87 

86 

84 

80 

78 

75 

80 

83 

87 

86 

81 

82 

86 

96 

95 

81.9 

MIN 

65 

59 

53 

51 

52 

53 

57 

63 

63 

69 

68 

64 

66 

67 

67 

63 

72 

69 

59 

61 

57 

54 

59 

70 

60 

69 

56 

63 

69 

75 

62.5 

QUINCY  FAA  AIRPDRT 

MAX 

73 

66 

62 

62 

73 

79 

81 

61 

82 

62 

86 

77 

89 

89 

83 

87 

86 

82 

73 

77 

73 

76 

82 

66 

82 

76 

79 

89 

95 

95 

80.0 

MIN 

65 

55 

54 

53 

54 

54 

59 

60 

61 

66 

66 

65 

68 

68 

67 

68 

74 

65 

59 

59 

58 

56 

59 

68 

60 

60 

56 

60 

69 

75 

62.0 

RUSHVILLE 

MAX 

75 

61 

65 

56 

72 

73 

82 

64 

63 

86 

89 

89 

90 

90 

90 

86 

88 

84 

79 

73 

73 

79 

81 

64 

86 

79 

61 

83 

94 

94 

81.0 

*          »  » 

MIN 

61 

55 

91 

49 

52 

55 

56 

58 

61 

63 

66 

69 

72 

70 

69 

65 

70 

68 

65 

54 

53 

54 

62 

69 

62 

52 

54 

97 

57 

68 

60.6 

CENTRAL 

04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

77 

70 

58 

65 

64 

79 

63 

83 

83 

86 

89 

88 

88 

87 

81 

86 

85 

81 

60 

72 

72 

77 

79 

85 

85 

80 

76 

64 

94 

97 

60.5 

MIN 

64 

54 

51 

51 

52 

51 

53 

60 

66 

67 

68 

68 

66 

67 

62 

68 

73 

70 

55 

55 

54 

50 

56 

65 

57 

67 

49 

97 

65 

73 

60.5 

CMENOA 

MAX 

78 

72 

59 

71 

64 

80 

84 

83 

85 

87 

89 

86 

89 

86 

60 

86 

86 

63 

73 

72 

70 

78 

79 

a: 

61 

79 

78 

84 

93 

96 

80.  5 

MIN 

65 

54 

51 

50 

53 

52 

57 

62 

63 

63 

66 

63 

65 

64 

62 

64 

73 

65 

55 

53 

54 

54 

59 

60 

57 

62 

52 

57 

59 

74 

59.6 

DECATUR 

MAX 

7B 

7? 

62 

62 

64 

80 

83 

85 

64 

86 

88 

65 

66 

91 

68 

86 

88 

84 

79 

77 

70 

78 

60 

66 

82 

82 

81 

84 

91 

96 

81.4 

MIN 

66 

55 

50 

53 

54 

51 

52 

57 

62 

64 

66 

67 

69 

65 

63 

67 

73 

71 

56 

54 

55 

55 

55 

64 

60 

66 

51 

57 

62 

63 

60.1 

FARMER  CITY 

MAX 

77 

62 

64 

66 

79 

83 

86 

84 

86 

88 

85 

69 

80 

63 

84 

87 

83 

80 

75 

75 

80 

80 

90 

82 

81 

81 

83 

93 

97 

81.5 

MIN 

55 

50 

53 

53 

50 

55 

59 

62 

69 

67 

65 

65 

66 

62 

65 

73 

71 

55 

53 

55 

93 

55 

63 

58 

63 

52 

38 

62 

72 

60.0 

HAVANA    POWER  STATION 

MAX 

81 

71 

62 

66 

66 

82 

83 

66 

87 

87 

91 

88 

90 

89 

68 

86 

88 

86 

86 

74 

74 

84 

84 

87 

87 

84 

62 

86 

95 

96 

83.2 

MIN 

69 

58 

54 

54 

55 

56 

56 

69 

64 

67 

68 

71 

67 

69 

67 

69 

74 

71 

59 

56 

57 

53 

56 

68 

59 

66 

55 

56 

65 

75 

62.7 

LACON  2  E 

MAX 

77 

70 

62 

69 

73 

82 

65 

63 

83 

64 

87 

84 

87 

87 

62 

87 

86 

80 

78 

73 

72 

79 

79 

83 

83 

81 

60 

63 

93 

94 

80.9 

MIN 

62 

56 

56 

46 

48 

48 

48 

62 

61 

64 

65 

63 

62 

60 

59 

63 

67 

66 

49 

52 

52 

52 

56 

63 

62 

59 

50 

54 

65 

74 

58.2 

LINCOLN 

MAX 

76 

7 1 

61 

62 

62 

79 

62 

82 

82 

85 

86 

85 

36 

89 

65 

86 

86 

84 

75 

73 

71 

76 

78 

66 

84 

78 

79 

62 

92 

95 

79.9 

MIN 

66 

56 

52 

54 

53 

52 

56 

59 

63 

63 

65 

68 

67 

65 

63 

66 

75 

71 

57 

55 

56 

56 

57 

65 

59 

64 

54 

57 

65 

73 

61.1 

MASON  CITY  1  NW 

MAX 

75 

70 

60 

64 

63 

80 

82 

83 

83 

86 

87 

84 

90 

90 

84 

86 

84 

83 

77 

74 

73 

79 

8 1 

87 

83 

82 

80 

85 

94 

96 

80.8 

MIN 

64 

57 

52 

53 

53 

51 

55 

59 

63 

65 

66 

68 

66 

65 

63 

67 

73 

70 

56 

55 

56 

53 

57 

66 

58 

63 

52 

58 

65 

72 

60.7 

MINONK 

MAX 

MIN 

PEORIA  WE  AIRPORT 

MAX 

75 

68 

60 

66 

66 

80 

82 

84 

64 

65 

88 

85 

88 

85 

83 

85 

84 

82 

72 

73 

73 

78 

60 

83 

80 

74 

79 

84 

92 

94 

79.7 

MIN 

65 

53 

53 

52 

52 

53 

55 

58 

63 

66 

66 

69 

65 

62 

61 

68 

72 

62 

54 

57 

55 

50 

57 

62 

58 

58 

53 

58 

65 

71 

59.8 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

77 

67 

62 

65 

72 

79 

62 

82 

62 

83 

87 

86 

65 

85 

82 

84 

84 

81 

77 

72 

70 

78 

78 

82 

81 

77 

78 

82 

93 

93 

79.5 

*          *  * 

MIN 

65 

53 

51 

48 

51 

53 

58 

60 

65 

66 

67 

67 

64 

63 

61 

68 

73 

67 

52 

56 

55 

55 

58 

65 

56 

62 

52 

39 

65 

74 

60.3 

East 

s 

DANVILLE 

MAX 

76 

74 

62 

66 

65 

79 

88 

87 

86 

87 

89 

85 

68 

87 

86 

83 

90 

85 

82 

77 

75 

80 

83 

90 

89 

-■•5 

80 

84 

92 

98 

82.6 

Mm 

66 

57 

51 

53 

55 

53 

53 

54 

57 

54 

62 

68 

66 

68 

60 

65 

71 

74 

55 

48 

56 

47 

52 

61 

61 

67 

52 

54 

64 

72 

59.2 

HOOPESTON 

MAX 

76 

71 

62 

68 

64 

78 

83 

85 

85 

86 

88 

85 

87 

83 

82 

82 

88 

84 

78 

75 

71 

78 

81 

87 

81 

82 

79 

83 

92 

96 

80.7 

Mm 

65 

50 

49 

51 

53 

52 

58 

63 

62 

63 

64 

65 

66 

64 

60 

65 

73 

73 

54 

50 

54 

52 

58 

62 

57 

62 

49 

58 

65 

73 

59.7 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 

77 

73 

61 

65 

68 

80 

85 

87 

88 

89 

91 

89 

90 

90 

82 

8? 

68 

80 

79 

7  1 

70 

79 

82 

83 

8 1 

79 

78 

85 

95 

96 

81.6 

Mm 

66 

51 

50 

50 

54 

48 

53 

59 

61 

64 

67 

65 

67 

68 

61 

65 

72 

71 

53 

52 

54 

53 

59 

66 

56 

60 

51 

62 

66 

75 

60.0 

PIPEk  CITY  3  SE 

MAX 

78 

72 

61 

68 

66 

82 

66 

87 

87 

90 

92 

90 

90 

89 

80 

86 

87 

85 

8  1 

75 

71 

78 

82 

67 

82 

83 

8 1 

86 

95 

98 

82.5 

Mm 

65 

52 

50 

50 

53 

48 

56 

58 

60 

62 

65 

61 

65 

65 

61 

63 

71 

70 

53 

51 

51 

52 

57 

64 

55 

98 

50 

58 

57 

73 

58.5 

PONTIAC 

MAX 

60 

71 

65 

66 

62 

8  1 

86 

86 

85 

86 

90 

87 

90 

89 

81 

88 

88 

88 

80 

72 

71 

79 

81 

83 

83 

80 

82 

84 

95 

98 

82.0 

Mm 

66 

54 

51 

51 

53 

50 

58 

58 

63 

65 

68 

66 

66 

67 

63 

65 

73 

70 

55 

53 

54 

52 

60 

65 

56 

64 

52 

61 

66 

75 

60.7 

RANTOUL 

MAX 

78 

78 

60 

65 

65 

77 

83 

85 

86 

68 

90 

90 

67 

88 

83 

86 

85 

86 

81 

77 

76 

79 

82 

86 

88 

82 

80 

84 

92 

61.7 

Mm 

65 

58 

49 

52 

54 

53 

55 

60 

60 

64 

63 

65 

66 

70 

63 

66 

72 

72 

59 

51 

54 

51 

56 

65 

66 

64 

49 

39 

64 

60.2 

URBANA 

MAX 

78 

70 

62 

63 

64 

79 

84 

85 

87 

87 

90 

85 

90 

88 

85 

65 

88 

83 

72 

78 

70 

78 

81 

89 

81 

83 

81 

64 

91 

96 

81.2 

Mm 

66 

50 

51 

55 

56 

54 

62 

62 

64 

64 

65 

66 

69 

66 

63 

67 

75 

66 

57 

53 

56 

56 

59 

61 

60 

56 

53 

59 

61 

71 

60.8 

WATSE  K A   2  NW 

MAX 

76 

70 

62 

70 

66 

80 

64 

83 

84 

86 

88 

65 

87 

87 

80 

83 

88 

65 

79 

74 

72 

78 

60 

81 

81 

60 

82 

84 

93 

98 

80.9 

•            *  * 

Mm 

67 

52 

52 

50 

57 

48 

60 

57 

60 

65 

66 

66 

67 

65 

60 

66 

71 

72 

54 

52 

55 

51 

55 

64 

55 

62 

53 

52 

64 

73 

59.7 

WEST  SHUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

80 

84 

84 

85 

86 

82 

89 

92 

87 

68 

92 

82 

68 

79 

79 

78 

8  3 

89 

8 1 

80 

80 

83 

91 

83.6 

Mm 

62 

65 

52 

52 

54 

54 

55 

55 

64 

64 

65 

67 

65 

68 

65 

66 

73 

73 

63 

58 

58 

57 

60 

65 

68 

67 

57 

61 

67 

70 

62  .3 

CAPLINVILlE 

MAX 

76 

70 

61 

61 

64 

80 

63 

65 

85 

87 

87 

84 

66 

91 

86 

67 

89 

89 

81 

60 

69 

79 

8 1 

88 

84 

63 

60 

62 

92 

95 

61.5 

Mm 

65 

59 

52 

51 

54 

50 

53 

59 

61 

64 

64 

68 

64 

70 

65 

66 

74 

71 

60 

53 

56 

50 

54 

64 

62 

66 

52 

55 

62 

60.5 

GRIGGSVI LLE 

MAX 

73 

65 

60 

57 

65 

79 

81 

62 

83 

83 

85 

83 

88 

89 

63 

85 

86 

85 

8  1 

78 

72 

79 

6 1 

6  5 

82 

77 

79 

82 

92 

92 

79.7 

MIN 

63 

57 

51 

51 

52 

51 

57 

62 

63 

66 

66 

67 

64 

67 

65 

65 

72 

68 

58 

57 

55 

55 

59 

67 

59 

67 

53 

61 

66 

73 

61.2 

HILLSBORO 

MAX 

78 

75 

64 

62 

66 

79 

63 

84 

64 

66 

87 

63 

64 

90 

65 

88 

89 

66 

79 

78 

74 

77 

80 

87 

76 

8  3 

80 

90 

94 

81.1 

Mm 

66 

64 

52 

52 

56 

53 

53 

57 

61 

63 

66 

69 

66 

63 

65 

67 

74 

73 

61 

53 

56 

52 

54 

65 

64 

66 

54 

56 

64 

71 

61.2 

JACKSONVILLE 

MAX 

83 

73 

63 

61 

58 

60 

77 

e3 

83 

84 

85 

87 

84 

87 

69 

85 

86 

65 

81 

72 

78 

72 

83 

63 

86 

84 

76 

79 

82 

90 

79.3 

Mm 

63 

63 

51 

52 

52 

51 

55 

61 

62 

66 

66 

70 

68 

67 

66 

70 

70 

70 

59 

56 

58 

48 

54 

67 

60 

63 

52 

58 

60 

60 

60.6 

S««  H«i*r«nc«  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

j 

2 

g 

4 

S 

5  1 

g 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BO 

71 

65 

63 

78 

B 1 

82 

62 

84 

86 

85 

66 

68 

86 

85 

8  8 

78 

68 

76 

81 

62 

93 

61.0 

MIN 

66 

62 

SO 

50 

54 

50 

50 

56 

6C 

64 

65 

65 

65 

71 

66 

69 

73 

72 

62 

56 

56 

53 

53 

66 

66 

64 

54 

36 

64 

71 

61.0 

HORR I SONV I L L E  4  SE 

78 

73 

61 

66 

63 

77 

82 

63 

8  i 

86 

87 

84 

85 

88 

65 

87 

83 

82 

96 

81.1 

MIN 

67 

59 

S2 

53 

56 

53 

56 

61 

63 

64 

66 

68 

66 

65 

65 

68 

73 

68 

60 

56 

57 

56 

58 

63 

63 

66 

5  - 

58 

63 

71 

61.6 

PANA 

77 

72 

62 

6 1 

62 

77 

80 

82 

fj . 

83 

85 

8  2 

84 

86 

83 

85 

65 

77 

76 

76 

8 1 

92 

79.1 

MIN 

66 

59 

51 

52 

57 

53 

53 

59 

62 

65 

65 

68 

65 

66 

64 

67 

73 

72 

60 

53 

57 

54 

56 

64 

63 

63 

51 

58 

63 

70 

61.2 

SPRINGFIELD  wB  AIRPORT 

76 

70 

61 

6  1 

6  1 

79 

8 1 

62 

64 

87 

87 

85 

87 

91 

67 

88 

87 

8  3 

7J 

78 

79 

82 

93 

96 

81.0 

MIN 

68 

54 

5* 

53 

52 

52 

54 

60 

65 

66 

68 

71 

70 

67 

66 

70 

76 

67 

59 

56 

it 

54 

56 

68 

61 

61 

5  ' 

58 

67 

74 

62.0 

SPRINGFIElO  4  SE 

80 

76 

66 

62 

64 

80 

83 

83 

86 

65 

86 

85 

89 

8  5 

87 

86 

83 

77 

92 

79.2 

MIN 

66 

64 

52 

51 

52 

54 

53 

64 

61 

67 

68 

71 

71 

70 

65 

68 

72 

72 

59 

57 

56 

55 

57 

64 

60 

62 

5' 

60 

64 

69 

62.0 

V I RDEN  I  SSh 

76 

71 

61 

61 

62 

78 

83 

82 

62 

85 

85 

85 

65 

89 

86 

86 

B3 

86 

80 

76 

n 

78 

80 

88 

64 

79 

ST 

61 

91 

93 

80.2 

MIN 

65 

50 

51 

53 

52 

53 

62 

61 

67 

57 

69 

65 

67 

5 

59 

71 

61.1 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

73 

68 

60 

61 

63 

79 

81 

82 

81 

83 

85 

84 

67 

88 

87 

66 

86 

86 

79 

79 

78 

80 

65 

79 

7  7 

9 1 

94 

79.9 

63 

59 

53 

52 

54 

53 

55 

58 

5 ; 

64 

65 

66 

65 

70 

65 

62 

74 

72 

61 

55 

57 

35 

55 

64 

63 

66 

5  ' 

57 

62 

71 

61.1 

EAST  SOUTHEAST  07 

Charleston 

77 

77 

63 

63 

77 

86 

87 

85 

85 

86 

83 

84 

89 

8  5 

60 

76 

66 

79 

8 1 

89 

83 

ei 

90 

95 

60.9 

MIN 

66 

63 

52 

52 

56 

53 

59 

62 

65 

65 

66 

75 

65 

66 

64 

67 

74 

76 

60 

56 

57 

54 

59 

66 

64 

65 

5.' 

59 

64 

72 

62.5 

E  F  F I NGHAM 

80 

75 

6  q 

70 

81 

85 

8 1 

9  B 

89 

90 

86 

85 

85 

86 

83 

90 

92 

73 

78 

63 

91 

95 

62.2 

MU< 

66 

65 

55 

55 

56 

55 

55 

55 

56 

66 

67 

65 

63 

70 

62 

70 

70 

70 

62 

55 

55 

53 

54 

60 

66 

65 

54 

56 

71 

66 

61.3 

flora  2  nw 

MAX 

60 

78 

69 

65 

74 

79 

83 

86 

85 

87 

87 

65 

86 

90 

64 

67 

90 

87 

8 1 

60 

76 

78 

81 

89 

65 

t  9 

93 

62.6 

MIN 

67 

65 

60 

57 

58 

55 

54 

57 

61 

62 

63 

66 

66 

71 

64 

68 

74 

75 

63 

56 

56 

51 

54 

61 

68 

66 

M 

S6 

60 

65 

61.6 

MARSHALL    1  E 

82 

82 

71 

67 

78 

83 

85 

6  B 

89 

89 

87 

87 

87 

83 

84 

90 

86 

83 

78 

75 

79 

82 

89 

8 1 

84 

7  -) 

83 

99 

95 

82.6 

MIN 

66 

67 

53 

55 

58 

53 

55 

50 

5'. 

55 

58 

63 

67 

66 

69 

73 

75 

59 

51 

58 

50 

53 

52 

62 

65 

5.' 

55 

55 

67 

59.3 

n A  T  i uun 

79 

75 

62 

63 

78 

63 

86 

87 

85 

86 

82 

84 

86 

89 

84 

70 

76 

68 

77 

80 

88 

78 

83 

g 

83 

90 

95 

80.2 

MIN 

66 

52 

52 

53 

57 

33 

55 

58 

5. 

65 

67 

68 

67 

66 

63 

68 

74 

70 

59 

54 

54 

51 

54 

62 

63 

59 

5. 

37 

62 

71 

60.5 

MDwE AQUA 

MAX 

80 

74 

63 

6  1 

65 

79 

83 

85 

0  ° 

87 

89 

86 

87 

89 

65 

86 

8  5 

80 

77 

7  n 

78 

60 

88 

79 

82 

76 

90 

95 

81.2 

MIN 

66 

59 

52 

52 

55 

54 

53 

56 

62 

64 

65 

66 

67 

65 

64 

67 

74 

73 

59 

54 

57 

52 

54 

62 

61 

63 

53 

55 

61 

68 

60.4 

NEWTON 

MAX 

69 

78 

7j 

77 

80 

89 

83 

83 

^  - 

88 

93 

MIN 

63 

54 

59 

52 

54 

61 

66 

66 

51' 

57 

62 

69 

OLNEV  2  S 

MAX 

80 

79 

68 

66 

75 

76 

83 

86 

86 

87 

87 

86 

84 

90 

85 

87 

91 

87 

83 

76 

74 

78 

8 1 

8  8 

86 

88 

r  _ 

63 

89 

94 

82.6 

MIN 

67 

66 

56 

56 

58 

56 

57 

55 

60 

60 

64 

68 

67 

70 

62 

68 

73 

76 

64 

55 

6  J 

50 

51 

5^ 

65 

67 

55 

54 

63 

67 

61.8 

Palestine 

MAX 

81 

77 

65 

65 

72 

78 

62 

84 

B5 

85 

86 

85 

64 

65 

62 

84 

89 

85 

84 

78 

69 

77 

80 

67 

83 

84 

79 

61 

88 

92 

81.2 

MIN 

66 

63 

55 

58 

59 

56 

56 

58 

62 

64 

65 

67 

66 

65 

64 

69 

73 

77 

63 

56 

59 

51 

55 

61 

66 

67 

54 

38 

62 

68 

62.1 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

79 

78 

5  - 

65 

80 

84 

86 

87 

87 

89 

87 

66 

89 

86 

84 

92 

85 

75 

66 

69 

8  1 

6  3 

90 

79 

84 

90 

96 

82.3 

MIN 

66 

60 

52 

54 

57 

53 

56 

59 

61 

65 

65 

66 

67 

68 

62 

69 

78 

75 

58 

52 

57 

49 

54 

62 

63 

67 

5.' 

58 

63 

70 

61.3 

SALEM 

MAX 

60 

76 

69 

66 

71 

79 

84 

86 

9  6 

66 

88 

85 

86 

91 

66 

67 

9 1 

90 

81 

80 

74 

78 

81 

90 

87 

85 

g  - 

84 

90 

95 

63.1 

MIN 

65 

64 

53 

55 

56 

54 

52 

55 

59 

61 

64 

66 

65 

70 

65 

67 

74 

75 

60 

56 

56 

52 

54 

5  ! 

67 

66 

54 

55 

62 

65 

61.0 

TUSCOLA 

MAX 

78 

65 

62 

63 

79 

84 

66 

e  6 

88 

90 

89 

89 

90 

85 

85 

90 

85 

85 

78 

76 

79 

81 

89 

88 

84 

92 

96 

82.7 

MIN 

66 

64 

51 

53 

56 

52 

58 

58 

61 

58 

64 

66 

75 

68 

63 

66 

74 

70 

57 

53 

56 

59 

50 

61 

61 

66 

51 

55 

60 

70 

60.7 

VANDALIA    FAA  AIRPORT 

MAX 

7B 

74 

64 

66 

78 

83 

87 

86 

84 

88 

91 

85 

87 

89 

85 

69 

77 

71 

78 

82 

90 

79 

61 

77 

84 

69 

95 

61.0 

MIN 

67 

55 

5* 

55 

58 

55 

54 

58 

e  3 

64 

66 

69 

66 

68 

66 

70 

73 

69 

63 

56 

57 

53 

57 

63 

67 

63 

55 

59 

63 

68 

61.8 

WINDSOR 

MAX 

78 

74 

62 

61 

63 

76 

81 

83 

63 

85 

86 

84 

86 

84 

84 

86 

86 

85 

82 

76 

72 

76 

80 

86 

86 

81 

7  7 

8 1 

r  9 

93 

80.3 

•          •  • 

MIN 

66 

57 

52 

54 

56 

60 

64 

65 

65 

68 

67 

70 

63 

67 

73 

73 

59 

56 

57 

54 

58 

63 

62 

65 

51 

59 

63 

72 

61.7 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

MAX 

77 

76 

72 

7 1 

76 

85 

85 

86 

86 

87 

83 

89 

83 

87 

92 

89 

85 

80 

75 

79 

82 

89 

89 

87 

82 

89 

93 

63.1 

MIN 

66 

65 

65 

60 

58 

57 

56 

60 

61 

62 

67 

63 

68 

65 

73 

72 

71 

63 

62 

61 

56 

57 

62 

64 

61 

5 

36 

60 

65 

62.6 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

MAX 

70 

80 

69 

65 

68 

78 

82 

84 

85 

86 

87 

67 

85 

90 

83 

87 

92 

91 

85 

76 

74 

76 

8 1 

89 

90 

86 

79 

78 

89 

93 

62.6 

MIN 

67 

64 

54 

57 

55 

57 

52 

56 

56 

59 

64 

64 

66 

70 

64 

68 

71 

75 

61 

52 

5  5 

49 

51 

64 

63 

64 

55 

54 

55 

67 

60.3 

CAHOK I  A 

MAX 

76 

70 

62 

68 

80 

77 

85 

89 

84 

8  5 

79 

83 

92 

69 

83 

88 

88 

8 1 

83 

70 

7$ 

76 

90 

79 

80 

J  3 

83 

93 

60.3 

HON 

65 

53 

57 

56 

54 

52 

59 

57 

62 

64 

64 

62 

62 

61 

72 

71 

71 

64 

56 

59 

57 

52 

53 

61 

67 

59 

55 

54 

36 

59 

59.8 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

80 

79 

80 

74 

78 

64 

85 

8  6 

86 

87 

8  3 

79 

88 

83 

88 

93 

91 

80 

83 

7  g 

78 

82 

86 

68 

93 

79 

8  3 

88 

93 

63.6 

MIN 

69 

68 

66 

60 

59 

59 

61 

63 

67 

70 

70 

70 

69 

68 

71 

74 

76 

73 

67 

67 

66 

62 

62 

68 

68 

69 

64 

63 

67 

74 

67.0 

CAR80NDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

79 

71 

78 

85 

B5 

66 

66 

67 

84 

64 

91 

86 

88 

93 

90 

83 

62 

74 

79 

83 

89 

89 

90 

8  I 

63 

89 

9  1 

83.7 

MIN 

67 

65 

66 

61 

58 

56 

53 

57 

60 

65 

66 

70 

66 

68 

67 

70 

70 

78 

65 

60 

61 

55 

53 

63 

64 

68 

58 

34 

61 

65 

63.0 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

77 

73 

65 

63 

69 

77 

83 

8  3 

33 

64 

85 

8  2 

84 

90 

85 

86 

90 

65 

67 

6 : 

68 

76 

80 

88 

78 

77 

8 1 

88 

79.6 

MIN 

63 

64 

55 

56 

56 

55 

56 

60 

65 

65 

66 

68 

64 

66 

65 

67 

67 

7* 

65 

57 

57 

54 

56 

61 

66 

66 

55 

59 

63 

65 

61.9 

COBDEN  2  S 

MAX 

73 

83 

84 

86 

86 

89 

87 

89 

8 1 

80 

i  < 

77 

80 

86 

88 

8  9 

8  7 

88 

90 

82.6 

MIN 

66 

65 

65 

60 

57 

5-. 

53 

57 

6  0 

63 

66 

68 

64 

67 

65 

73 

72 

74 

65 

63 

s: 

54 

52 

61 

64 

67 

58 

34 

62 

64 

62.6 

OU  QUOIN   1  NNW 

MAX 

80 

67 

78 

88 

86 

87 

86 

67 

87 

69 

93 

89 

66 

94 

9 1 

84 

86 

81 

77 

82 

9 1 

90 

88 

6~ 

95 

95 

84.9 

MIN 

66 

64 

60 

59 

58 

58 

53 

58 

62 

65 

66 

68 

65 

69 

66 

68 

72 

75 

64 

58 

55 

52 

54 

64 

64 

66 

55 

35 

62 

66 

62.4 

MAKANDA  1  NH 

MAX 

73 

70 

77 

83 

85 

85 

86 

86 

83 

64 

90 

82 

87 

89 

60 

8  1 

72 

77 

8 1 

89 

87 

67 

78 

8  3 

89 

91 

62.4 

MIN 

66 

65 

65 

60 

57 

56 

55 

63 

63 

66 

66 

67 

65 

67 

65 

71 

72 

76 

65 

61 

60 

55 

57 

64 

63 

69 

57 

58 

63 

68 

63.3 

MARION  4  NNE 

MAX 

78 

72 

76 

82 

63 

83 

84 

84 

62 

8B 

84 

86 

90 

86 

80 

81 

77 

76 

79 

87 

gp 

88 

82 

82 

86 

90 

81.9 

MIN 

67 

66 

64 

60 

56 

57 

53 

57 

t  : 

62 

65 

68 

66 

68 

66 

67 

73 

75 

63 

60 

61 

55 

53 

61 

66 

66 

37 

54 

60 

65 

62.5 

NASHVILLE   *  NE 

MAX 

77 

70 

65 

70 

77 

83 

84 

64 

85 

86 

83 

83 

90 

85 

B5 

93 

86 

61 

60 

77 

76 

80 

89 

84 

64 

77 

62 

87 

92 

61.9 

Mm 

65 

56 

58 

58 

57 

58 

62 

64 

65 

66 

69 

64 

67 

66 

67 

73 

75 

62 

58 

5  6 

55 

58 

64 

66 

66 

53 

59 

62 

67 

62.6 

SPARTA 

MAX 

78 

75 

69 

66 

65 

78 

82 

83 

8* 

84 

86 

85 

83 

91 

89 

86 

92 

91 

83 

82 

78 

77 

81 

90 

88 

86 

82 

81 

86 

92 

82.5 

MIN 

66 

64 

57 

60 

57 

58 

53 

56 

60 

62 

64 

63 

66 

70 

66 

70 

70 

76 

65 

57 

59 

54 

53 

65 

64 

67 

5  ' 

35 

63 

70 

62.2 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 

77 

74 

67 

65 

61 

78 

83 

84 

83 

85 

67 

85 

86 

93 

69 

88 

93 

90 

82 

84 

77 

78 

82 

91 

90 

84 

9; 

62 

90 

93 

82.8 

MIN 

66 

65 

55 

5B 

56 

55 

52 

58 

62 

64 

64 

64 

66 

72 

66 

71 

70 

75 

64 

58 

58 

52 

54 

63 

63 

66 

5« 

56 

63 

69 

62.2 

$—  R»W*dc«  Nol»»  Following  SuUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JUNE 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

«          •  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 
MIN 

62 
67 

82 
67 

7* 
59 

69 
59 

74 
57 

78 
67 

64 

57 

86 
59 

88 

63 

89 
64 

88 
64 

88 
65 

85 
65 

92 
69 

91 
65 

85 
68 

92 
74 

92 
75 

67 
6* 

82 
65 

82 
57 

77 
56 

82 

57 

88 
63 

89 
63 

87 
69 

84 
55 

83 
J9 

89 
62 

94 
69 

84.6 

BRDOKPHRT  DAM  52 

MAX 
MIN 

80 
71 

78 
68 

80 
66 

79 
62 

75 
56 

77 
57 

65 
55 

86 
59 

88 
63 

66 
6! 

66 
68 

82 
69 

80 
67 

90 
68 

8* 
67 

88 

72 

92 
76 

92 
77 

82 
67 

82 
65 

81 
65 

78 
56 

82 
55 

88 
60 

90 
66 

91 
70 

81 
61 

84 
55 

90 
65 

93 

84.3 

OlxON  SPRINGS  ACR  C 

MAX 

MIN 

79 
66 

79 
65 

77 
6* 

76 
61 

72 
55 

75 
58 

63 
51 

85 
55 

86 
59 

65 
61 

85 
65 

85 
67 

81 
65 

69 
65 

86 

66 

87 
68 

90 
73 

90 
75 

78 
67 

83 

61 

82 
62 

76 
56 

81 
50 

87 
58 

88 
64 

89 
66 

88 

57 

81 
53 

86 
61 

90 

83.3 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

MAX 
MIN 

81 
67 

80 
66 

67 
59 

67 
59 

75 
57 

76 
57 

83 
53 

85 
56 

85 
60 

66 

62 

87 
63 

84 
67 

85 
66 

90 
69 

85 
65 

85 

67 

91 
75 

87 
76 

82 
64 

79 
60 

76 
60 

76 
53 

79 
53 

87 
60 

86 
65 

86 
68 

80 
54 

81 
54 

67 
62 

91 
68 

82.4 

HARR I SBURG 

MAX 
MIN 

ei 

67 

78 
67 

76 
6* 

72 
61 

75 
56 

79 
59 

86 
55 

87 
58 

86 

61 

88 
65 

89 
66 

86 
69 

85 
67 

94 

67 

89 
66 

89 
68 

94 
74 

90 
77 

82 
67 

66 
61 

79 
62 

80 
56 

84 
55 

91 
61 

92 
69 

92 
71 

81 
58 

86 
55 

91 
60 

95 

85.5 

MCLEANSBORO  2  E 

MAX 
MIN 

81 
68 

79 
67 

71 
62 

71 
60 

75 
56 

79 

60 

84 

56 

67 
59 

86 

62 

86 
65 

88 

65 

66 
68 

85 
66 

92 
69 

90 
65 

87 
68 

93 
74 

90 
77 

84 
66 

83 
59 

60 
62 

77 
56 

81 
56 

89 
62 

89 
67 

88 
69 

79 
57 

64 
57 

89 
61 

93 
67 

84.2 
63  •  5 

MT  CARMEL  1  NNW 

MAX 
MIN 

81 

67 

79 
67 

68 
59 

69 
59 

74 
56 

78 
53 

83 
55 

65 
59 

66 

62 

as 

64 

86 
66 

65 
68 

84 
66 

88 

70 

87 
64 

86 
68 

91 
78 

67 
72 

73 
62 

80 
57 

78 
61 

78 
52 

80 
55 

86 
59 

86 
63 

86 
76 

78 
55 

82 
56 

87 
63 

91 
65 

82.2 
62.8 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

81 
66 

78 
65 

71 
57 

67 
58 

73 
58 

78 
58 

83 
53 

65 
52 

86 
60 

86 
62 

87 
64 

85 
66 

84 
65 

92 
70 

69 
65 

87 
66 

92 

72 

89 
75 

83 
62 

82 
57 

79 
58 

78 
53 

80 
54 

89 
61 

et 

67 

85 
68 

85 
55 

83 
36 

90 
60 

93 
66 

83.5 
61.7 

ROSICLARE 

MAX 
MIN 

81 
67 

79 
67 

79 
65 

80 
61 

73 
55 

78 
57 

65 
54 

87 
58 

87 

61 

86 
62 

87 
65 

86 

66 

80 
66 

90 
65 

90 
66 

68 
67 

91 
73 

90 
76 

81 
67 

63 
63 

81 
64 

80 
66 

63 
54 

89 
59 

89 
67 

90 
70 

87 
58 

84 
36 

68 
61 

91 
65 

84.8 
63.4 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
GENESED 

99 

DATE 

30 

LOWEST  TEMPERATURE 
WALNUT 

41 

DATE 

04 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
EFFINGHAM 

12.21 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
DANVILLE 

1.87 

GREATEST   1  DAY  PRECIPITATION 
MORRIS0NVILLE  4  SE 

5.49 

DATE 

15 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

un  set 

1.2 

c 

co 
o 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

CK 

o» 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sut 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
o 

o 

CK 

o 

1.00- 

Total 

CAIRO  WB  CITY 

32 

SW 

01 

1 

2 

2 

3 

2 

0 

10 

67 

5.5 

CHICAGO  0  '  HARE  AIRPORT 

22 

1.0 

8.2 

41++ 

24 

17 

73 

78 

62 

57 

2 

4 

2 

3 

3 

0 

14 

6.0 

CHICAGO  MIDWAY  AIRPORT 

18 

2.1 

10.6 

35 

SW 

17 

70 

75 

58 

55 

3 

5 

3 

2 

3 

0 

16 

61 

5.9 

MOLINE  WB  AIRPORT 

18 

2.4 

9.8 

30 

W 

17+ 

76 

81 

57 

56 

1 

2 

5 

3 

0 

0 

11 

66 

5.8 

PEORIA  WB  AIRPORT 

17 

2.2 

9.2 

30 

s 

14 

81 

84 

61 

62 

3 

3 

2 

2 

1 

0 

11 

67 

6.4 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

19 

2.2 

10.3 

32++ 

24 

17 

83 

88 

59 

59 

3 

2 

2 

2 

2 

0 

11 

5.5 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

18 

3.6 

11.2 

50 

NE 

14 

80 

83 

61 

63 

2 

6 

2 

3 

1 

0 

14 

57 

6.1 

S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  lUjiw" 


Station 

Day 

Ol  Month 

Is? 

,2  °< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 



26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

— r 

hennepin  power  plant 

15 

.  2 

30 

.  30 

.33 

.  33 

.35 

•  21 

.09 

.23 

.21 

.30 

.26 

.00 

.  3. 

.10 

.29 

.28 

.33 

• 

.21 

.29 

.44 

.49 

7.068 

WINO 

"°B 

'so 

*36 

'21 

*29 

*47 

51 

*56 

67 

'58 

51 

39 

42 

56 

40 

109 

57 

41 

66 

33 

51 

70 

61 

31 

36 

56 

74 

1629 

MAX 

81 

78 

73 

72 

86 

90 

ee 

89 

87 

88 

93 

91 

97 

76 

87 

90 

94 

87 

64 

82 

61 

69 

67 

87 

69 

66 

89 

67 

95 

.9 

66.9 

M1N 

67 

60 

34 

54 

58 

60 

64 

64 

67 

66 

68 

70 

57 

68 

75 

69 

58 

59 

57 

6C 

65 

67 

59 

56 

56 

65 

65 

75 

63.2 

•     •  • 

EAST  05 

URBANA 

1 5 

07 

.03 

•  05 

35 

.28 

.31 

•  3  * 

.  35 

•  36 

.20  .26 

.31 

•  27 

•  12 

.26 

.38 

.26 

.31 

.14 

.26 

.30 

.31 

.21 

.48 

.45 

.36 

.41 

7.92 

WIND 

'it 

'°7 

"52 

*26 

5 

A 

'26 

38 

36 

44 

56 

41 

27 

27 

13 

12 

14 

26 

51 

10 

31 

8 

16 

34 

44 

12 

35 

21 

38 

914 

MAX 

81 

ai 

75 

61 

63 

65 

84 

84 

87 

66 

87 

90 

65 

90 

88 

69 

86 

92 

69 

76 

81 

71 

65 

87 

90 

66 

85 

67 

65 

92 

82.9 

MIN 

65 

65 

52 

52 

51 

5* 

53 

61 

61 

63 

63 

65 

66 

69 

63 

71 

57 

55 

55 

56 

56 

55 

60 

60 

53 

54 

61 

39.5 

•       *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  *  SE 

09 

OS 

.35 

.31 

.34 

•  30 

.20 

• 

.71 

.  25 

.36 

.18 

.38 

.16 

.18 

.05 

.21 

.37 

.30 

.21 

.26 

.  2  . 

.39 

.31 

7.60B 

WINC 

'ei 

ii9 

157 

89 

♦  9 

48 

38 

80 

78 

93 

116 

1*9 

37 

99 

92 

81 

94 

67 

44 

93 

52 

27 

71 

85 

63 

113 

38 

98 

'2 

2463 

MAX 

89 

77 

71 

60 

66 

66 

84 

77 

89 

86 

69 

87 

86  89 

91 

89 

89 

86 

66 

7* 

75 

75 

84 

85 

89 

84 

84 

84 

67 

94 

82.3 

HIN 

67 

65 

5* 

53 

54 

55 

54 

65 

58 

64 

65 

67 

6 

68 

64 

66 

70 

71 

62 

62 

58 

57 

59 

69 

65 

62 

56 

63 

61 

6} 

62.1 

•      •  • 

SOUTHWEST  08 

CAP.LYL6  RESERVOIR 

EVAP 

.20 

.U 

.10 

.09 

•  OA 

.1* 

.24 

.27 

.26 

.31 

.30 

.34 

.31 

1 

.29 

.24 

.27 

.29 

.30 

.42 

.17 

.10 

.28 

.29 

."9 

.35 

.21 

.33 

.32 

7.19 

WINO 

79 

123 

94 

160 

90 

69 

59 

46 

59 

80 

96 

95 

99 

72 

86 

99 

114 

134 

63 

46 

70 

52 

23 

68 

7. 

16 

30 

199 

122 

2473 

MAX 

76 

79 

73 

63 

63 

71  82 

88 

88 

8B 

86 

67 

S3 

90 

95 

66 

89 

89 

90 

67 

81 

69 

87 

67 

93 

81 

87 

65 

65 

12 

82.4 

MIN 

66 

63 

57 

56 

57 

57 

57|  59 

62 

64 

62 

65 

66 

66 

64 

65 

6d 

70 

64 

58 

56 

56 

56 

61 

63 

67 

57 

59 

61 

61 

61.5 

URBANA  -  WIND  IS  MEASURED  IN  NAUTICAL  MILES. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


A 

Day  of  month 

01 

Station 

I 

<D 

1 

fl 

M 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

(  IN] 

URBANA 

4 

7AM 

70 

70 

65 

62 

62 

61 

66 

68 

70 

70 

70 

71 

72 

74 

70 

72 

75 

76 

72 

69 

66 

65 

69 

70 

71 

73 

68 

69 

71 

75 

69.5 

MAX 

72 

73 

70 

65 

62 

62 

70 

74 

76 

75 

76 

78 

75 

80 

77 

77 

75 

79 

80 

74 

73 

68 

75 

77 

77 

76 

76 

76 

77 

80 

74.2 

MIN 

70 

70 

65 

62 

62 

61 

61 

66 

66 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

70 

72 

74 

72 

69 

68 

65 

65 

69 

70 

71 

67 

66 

69 

71 

68.3 

6 

7AM 

70 

71 

67 

64 

63 

63 

66 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

74 

72 

72 

74 

76 

75 

71 

70 

68 

71 

72 

73 

74 

71 

71 

73 

75 

70.7 

MAX 

71 

71 

71 

67 

64 

63 

66 

71 

73 

73 

73 

74 

73 

76 

79 

74 

74 

77 

79 

75 

73 

70 

72 

75 

76 

75 

75 

74 

73 

78 

73.0 

MIN 

70 

70 

67 

64 

63 

63 

63 

66 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

75 

71 

70 

68 

68 

71 

72 

73 

71 

71 

71 

73 

69.8 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL-TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


R«l«r«nc«  NolM  Following  Station  Indox 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  Illinois 

JUNE  1970 
DELAYED  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

S  1 
en  3 

Average 

■3 

.§ 
a  o 

|z 

|| 
Qlt 

Highest 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

O  f 

si 

S  » 

S£ 

o  i 

S3 

5  o 
" 

*  * 

* 

JANUARY 

1970 

MORRIS   5  N 

22.3 

5.5 

13.9 

-12.0 

49 

28 

-  20 

21  + 

1580 

0 

.87 

-  .65 

.25 

17 

10.0 

10 

24+ 

5 

0 

0 

*  * 

* 

FEBRUARY 

1970 

CAHOK I  A 

20.6 

32.4 

68 

19 

2 

3 

910 

2  B 

.77 

.33 

9 

2.5 

5 

9 

4 

0 

0 

DE  KALB 

32.9 

15.3 

24.1 

-  .9 

48 

22 

-  13 

3 

1138 

0 

12 

27 

4 

.56 

-  .89 

.36 

8 

5.9 

3 

20+ 

2 

0 

0 

NEWTON 

43.6 

21.1 

32.4 

61 

19 

-  1 

3 

910 

0 

4 

27 

1 

.96 

.50 

2 

4 

1 

0 

*  * 

* 

MARCH 

1970 

HARR I SBURG 

52.0 

35.0 

43.5 

-  3.3 

70 

8 

20 

16 

660 

0 

0 

13 

0 

6.27 

1.94 

1.70 

17 

16.0 

7 

17 

10 

4 

2 

*  * 

* 

APRIL 

1970 

MlNDNK 

63.0 

40.9 

52.0 

84 

29+ 

25 

5 

414 

0 

0 

11 

0 

6.31 

2.73 

1.72 

30 

.0 

0 

9 

4 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JUNE  1970 
DELAYED  DAT* 


Station 


Day  ot  Month 

1   I  2  I  3      4  I  S   I  6      7  I  8   |  9      10  I  11  I  12     13  I  14  I  15  I  16  I  17  I  18     19  |  20  I  21     22123124     2S  I  26  I  27     28  1  29  1  30  31 


JANUARY  1970 
"ORRIS  5  H 


.07     T  T 


FEBRUARY  1970 


T  T  .J3 
I  .36  .02 
.10  .02 


.30  .5*  .34 
3  2  .92!  1.30  .50 


.13     .09  ,0S 


0.96   l.kO  .16 


.25     .06  1.00 


1.2*     T         .67     .08   1.A7  1.20  .21 


CORRECTIONS 


DATE 

FEBRUARY  1963 

FEBRUARY  1969 
APRIL  1969 
DECEMBER  1969 

DECEMBER  1969 
DECEMBER  1969 

DECEMBER  1969 
DECEMBER  1969 
DECEMBER  1969 
DECEMBER  1969 


TOTAL  PRECIPITATION  C 
DEPARTURES  FROM  NORMAL 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 
CL IMATOLOG I CAL  DATA 
CL IMATOLOG I CAL  DATA 

CL IMATOLOG I CAL  DATA 
CL IMATOLOG I CAL  DATA 

CL IMATOLOG I CAL  DATA 
DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 
EXTREMES 


DIVISION 

SOUTHEAST  09 

EAST  05 
NORTHEAST  02 
SOUTHWEST  08 

SOUTHWEST  08 
SOUTHEAST  09 

SOUTHEAST  09 
SOUTHWEST  08 
SOUTHEAST  09 
SOUTHEAST  09 


STAT  ION 

CARMI   6  NW 

URBANA 
JOLIET 

DU  QUOIN   1  NNW 

DIVISION 
BROOKPORT  DAM  52 

DIVISION 

DU  QUOIN  1  NNW 

BROOKPORT  DAM  52 


CORRECTION 

PRECIPITATION  .38|  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -2.75)  ANNUAL 
27.54,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  -14.48 

8-INCH  DEPTH,   AVERAGE  MAXIMUM  32.3 

LOW  TEMPERATURE  AND  DATE  MISSING 

TOTAL  PRECIPITATION  3.00|  DEPARTURE  FROM  NORMAL  .14) 
GREATEST  DAY  .60,  DATE  6TH,  NUMBER  OF  DAYS  WITH  .50 
OR  MORE  2,   1.00  OR  MORE  0 

AVERAGE  PRECIPITATION  3.34]  DEPARTURE  FROM  NORMAL  .46 

TOTAL  PRECIPITATION,  DEPARTURE  FROM  NORMAL,  AND  NUMBER 
OF  DAYS  .10  AND  .50  OR  MORE  MISSING 

AVERAGE  PRECIPITATION  3.65|  DEPARTURE  FROM  NORMAL  .57 
TOTAL  PRECIPITATION  3.00i   AMOUNT  ON  30TH  .18 
TOTAL  PRECIPITATION,   AMOUNT  ON  21ST  -  31ST,  MISSING 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION  4.74  AT  HARRI SBURG 


Sm  FUUr*Dc«  Noim  Following  Suiloa  [nd«x 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

2 

5 

g 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

* 

*  * 

"l  A  Ul  1  A  D  V 

JANUAKI 

MORRIS  5  N 

MAX 
MIN 

27 
16 

13 

s 

5 

-  1 

5 

-12 

-15 

-12 

10 
-  5 

1 8 
-  9 

24 
13 

25 
14 

26 
-  4 

24 
14 

34 
11 

36 
26 

34 
11 

13 
-  3 

o 

-11 

_  2 

-20 

.  2 
-20 

14 
-16 

19 

1 

35 
-  3 

40 
27 

35 
27 

35 
28 

49 

29 

40 
24 

32 
15 

44 
25 

22.3 

• 

*  * 

FEBRUARY 

C AHOK I A 

MAX 
MIN 

60 
25 

51 
21 

38 

2 

23 
3 

40 
22 

54 
23 

45 
25 

52 
25 

40 
22 

35 

20 

50 
25 

36 
26 

39 
21 

30 
17 

25 
21 

31 
10 

37 

20 

52 
26 

68 
17 

36 
14 

36 
16 

91 
29 

51 
25 

55 

25 

50 
26 

41 
14 

56 
26 

52 
30 

44.  1 
20.6 

MAX 
MIN 

32 

8 

-13 

29 
-  8 

19 

35 
27 

34 
26 

35 
32 

32 
27 

3 1 
18 

33 
25 

25 
10 

17 
0 

22 
I 

26 
18 

28 
1 

37 
17 

43 
28 

28 
3 

17 
-  1 

4  1 
8 

48 
34 

43 
24 

46 
28 

43 
11 

41 
11 

30 
21 

35 
21 

32.9 
15.3 

NEwTDN 

MAX 
MIN 

53 
31 

&8 
33 

-  1 

30 
12 

4  1 
12 

44 

30 

38 
26 

42 
32 

38 

29 

35 
21 

43 
27 

42 
20 

33 
20 

30 
18 

25 
20 

30 
8 

35 
15 

5 1 
31 

6  1 
23 

56 
10 

55 
13 

49 
22 

52 
22 

54 
27 

52 
13 

47 
20 

47 
27 

49 
29 

43.6 
21.1 

* 

*  * 

1970 

HAR  R I SBURG 

MAX 
MIN 

56 

47 

51 

57 

59 
41 

5  2 
33 

59 

28 

61 
31 

70 
32 

58 
44 

5  i 
39 

4  1 
31 

42 
30 

4  1 
27 

37 
25 

40 
25 

4 1 
20 

37 
30 

45 
33 

51 
35 

49 
36 

47 
32 

56 
36 

49 
34 

58 
33 

60 
44 

60 
37 

55 
29 

49 
40 

45 
30 

49 
36 

60 
38 

52.0 
3  5,0 

* 

*  * 

APRIL 

1970 

M I NONK 

MAX 
MIN 

39 
32 

39 
30 

41 
29 

43 
29 

53 
25 

49 
30 

63 
31 

61 

30 

6b 
30 

57 
32 

69 
37 

72 
38 

55 
34 

59 
32 

65 
38 

72 
50 

68 
48 

57 
40 

58 
42 

60 
42 

59 
39 

77 
45 

70 
40 

71 
45 

75 
48 

78 
50 

72 
60 

64 
66 

84 
68 

76 
66 

63.0 
40.9 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 

FEBRUARY  1970 

DE  KALB 

snowfall 
sn  On  gnd 

T 

3 

T 

3 

.2 

3 

.4 

3 

2 

2 

T 

1 

2.5 

3 

1.0 

3 

T 

3 

T 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

1 

1.8 
3 

3 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

NEKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•       •  » 

MARCH  1970 

HARR I S8URG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

T 
T 

T 

9.0 

7 

T 

3 

T 

T 

3.0 
T 

S«o  RefereiK e  Notea  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


ALBION  QOSJ 

ALEDO  0072 

ALEXIS  WATERWORKS  0012 

1  ALTON  OAK  2*  0137 

I  anna  i  e  out; 

I  ANTIOCM  2  MM  020) 

ARCONNE   NATIONAL    LAB  0237 

ASHLEY  02*1 

AUGUSTA  0)30 

AURORA  •  0)31 

'  AVON  3  Hi  0)3* 

•ARIINCTON  j.*; 

I  BARRY  0**3 

'  BEaRDSTOmN  0*»j 
I  BELLEVILLE  30  UL  UNIV  .  09101 

KLVIOERE  1CHACE  PLANT  0313 

BENTtEv  1  |  059* 

BENTQN  FQAEST  SERVICE  0608 

BLOOmINGTON  WATERWORKS  0761 

BLOOmInCTON  NORMAL  0766 


Of  EOwAROS 
01  MERCER 
0)  DARREN 
Oft  MAO  I  SON 

01  UN I UN 

02  LAKE 

02  OUR AQE 

01  HASHlNfiTON 

03  HANCOCK 

02  KANE 

0)|  FUlTQN 
021  LAKE 
Oft  PIKE 
0*1  CAS) 

01  ST  Clai« 

02  BOONE 

03  HANCOCK 
09  FRANKLIN 
0*  MCLEAN 
0*  MCLbAN 


•  LUFFS 

BRQORPOAT  OAN  32 
C  ahOkI  a 

CAIRO  MB  CITv  I 
CANTON  1  esc 
CAABONOALF  SEMACE  Fl 

CARLINVULE 

CARLTLE  RESERVOIR 
C  ARM  I  ft  NX 
CENTRAL  I A  2  S« 

CHRNNAHON  ORESOEN  1SL 

CHARLESTON 

CHIKM 

CHESTER 

CHICAGO  CALUH'T  TR  IKS 
I  CHICAGO  NAvFR   RHP  JTA 
1  CHICAGO  0  HARI  AIRPORT 
CHICAGO  ROSELANO  pnpg  r 
C-KaCJ  RACINE  PUMP 

Chicago  san  oist  off 


OTBl  Oft 

099)  0* 

UftO  01 

1166  OB 

1230  J) 

1265  38 

1280  Oft 

I  1290  OB 

{  1296  09 

DBftj  OB 

l*2o|  02 
1*)6 
1473 
14*1 
1522 
1942 
13*9 

1332  32 

133T  32 

1362  32 


SCOTT 

MASSAC 

ST.  CLAIR 

ALEXANDER 

FULTON 

JACKSOrl 

MACOUPIN 

CLINTON 

■MITE 

Clinton 
crunov 

COLES 

MCLEAN 

RANDOLPH 

COOK 

CUQK 

COOK 

COOK 

COOK 

COOK 

COOK 
COOK 
COOK 
COOK 
COOK 
PE0"1A 
MAVNE 
OE  WITT 


CHICAGO  S  FILTER  PlANTR  1364  02 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG  R  1)67 

CHICAGO  UNIVERSITY  R  1372 

CHICAGO  MB  AIRPORT  R  1377 

■CHICAGO  MB  CITV  NO  2  R  1384 

CHILL ICOTHE  1627 

CISSE  2  ESE  166* 

CLINTON  I  SSw  17*3 

COBOEN  2  1  1773 

C0ULTERV1LLE  1  SSW  1*44 

C«ETE  2011  02  HILL 

OANVILLE  I  2140  05  VERHUION 

DANVILLE  SEMAOi  PLANT  2143  03  VERHUION 

DECATUR  2193  04  MACON 

DE  KALI  I  222)  02  DE  KALB 

DIXON  2)48  ( 

DIXON  SPRINGS  ACR  C  2)9)  < 

DOWNS  2  NE  2417  ( 

DU  QUOIN  1  NNH  2413  ( 

EDELSTEIN  2*W 


EOwAROSvILlE 

EFFINGHAM 

ELGIN 

FA IRBURV  WATERWORKS 
FAIRFIELD  RA010  wFlw 
FARMER  CITy 
FLORA  2  NH 
FREEPORT 

FRfiEPORT  SEhaOE  PLANT 
FULTON  DAN  1) 

GALENA 
GALESBUAG 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  CITv 
CLA0ST0NE  OAN  18 
COLCONDA  Cam  31 
GGlSEN  1  NH 
GRA*  TON 

GRANO  TOMER  2  N 

GREENFIELD  1  3 
GREENUP 

GREENVULE  1  C 
GRIGGSvlLLE 
HARDIN 
HARR  I  SBURG 

«ARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

 "iNA  POMER  STATION 

hEnnepjn  power  plant 
Hi llsboro 

hOQPESTON 

nuTSQNvULE  POKER  PL 
ILLINOIS  CITY  OAN  16 
JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE  2  $M 
JOLIET  BRANDON  RO  DAM 
JOLIET 

KANKAKEE    )  Sk) 

«*s«A«EE  SEHACE  PLANT 

KEITNSBURG   1  NM 
KEMANEE 

KEHANEE    BAKER  PARK 

LACON  2  E 
LA  HARFE 
LANARK 

LA  SALLE  I  3 
LAMRENCEVlLLE 
LINCOLN 

lincoln  log  cabin  pi 
lockport  power  house 


2ft79 
2687 
2T36  02 
292)  I 

29)1  i 

299)  i 
)109  I 
)237  I 
)262  I 
)290  < 

3)12  ( 
332C 
3333  : 

JlB- 

141)  1 
)433  ! 
)*22  ( 
3330  ( 
3"?i  : 
3993  ( 

3666  36 
36B3  0? 
3693  36 
1T17 
3Bj;  36 
3879  39 
168*  39 
3940 
401)  Oil 
*;0I  36 


4196  < 

4353  ' 

4*69  I 
*5)0  I 

*S9] 


4710] 
«  4713 
4801 
4B23 
4679 
4*23 
4*97 
3079 
90S* 
9136 


LEE 
POPE 
MCLEAN 
PERKY 
PEOMA 

MADISON 
EFFINGHAM 
KANE 

LIVINGSTON 
WAYNE 
OE   N ITT 

CUV 

STEPHENSON 
STEPHENSON 
KHITES10E 

JO  DAVIESS 
<  KNO* 
HENRY 
HENRY 
FORO 

HENDERSON 
POPE 
ADAMS 
JERSEY 

JACKSON 

GREENE 
Cumberland 
BONO 
PIKE 
CALHQUN 
SALINE 
SALINE 
MASON 

Putnam 
montgomery 

vermilion 
crawford 
mock  island 

MORGAN 
JERSEY 
HILL 
MILL 

KANKAKEE 
KANKAKEE 
MERCER 

HENRY 
HENRY 
MARSHALL 
.  HANCOCK 
1  CARROLL 
02  LA  SALLE 
07  L* WHENCE 
04  LOGAN 

o*  coles 

02  "ILL 


4  41  0) 
4  )B  9) 
9  )7  2B 
1  42  )0 
1  41  42 
4  SB  20 

1  40  14 
1   41  A3 

1  40  44 
1  42  10 
4  3*  41 
1  40  01 
J  »8  30 
ft  42  1ft 
1  40  20 
4  36  02 
1  40  30 
1  40  31 


39  43 
)7  08 
<  3B  34 

•  37  00 
L  40  )) 

1  37  44  I 
l1  39  17 

2  3B  36 
'  )8  10 
2  )B  30 


-  t  94 
I  41  40 

>  41  9B 
.  41  9* 

»  41  42  I 
I  *1  -9 
i   41  5« 

>  41  49 
41  91 

I  41  4T 


at  o) 

•0  49 
90  )4 
*0  11 

**  14 

•  B  OB 

17  3* 
12 

•  0  36 
*6  20 

*0  22 
BB  09 
*1  0) 
90  2ft 
•*  31 

•  •  32 
*1  06 
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OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

M  Hi 


4* 


OBSERVER 


ILL.  STATE  POLtCf  RAO! 

GENE  L  BURGESS 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

U  I  CORPS  OF  ENGINEERS  1 

J,  BON  HARTtlNE 

THOMAS  G.  ROBINSON*  JR  1 

AR60NNE  NATIONAL  LAB 

JAMES  M.  MtLLSPAUGH 

REX  J,  HOLMES 

AURORA  COL  PHYSICS  DEFT 

JAMES  R  MITCHELL 
RICHARD  E.  MILLER 
GEORGE  t.  GRIOER 
THOMAS  E .  PHELPS 
GEORGE  KAPUSTA 
CITY  UP  BEL VI DIRE 

HOWARD   M.  COPFMAN 

MAX  R  CRAIN 
BLOOMINGTON  WATERWORKS 
ILL  STATE  NORMAL  UN] 

VERNON  A,  NQRTRUP 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT,  | 

IDS  WEATHE*  bureau 
RADIO  STATION  46*5 
HUOM  B.  BOYO 
JACK  A,  CAMPBELL 
U  S  CORPS  ENGINEERS 
HUBERT  B0HLE8E* 
CITY  OF  CENTRAL  I A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EASTERN  ILL,  UNIV. 
JOSEPH  W.  SOHHER 
ROBERT  H.  GARRIS 
CHICAGO  SANITARY  OIST 
CITY  ENGR  HATER  PJRJF 
I    U  S  WEATHER  BUREAU 

CITY  ENGR  WATER  PURJF  I 
CHICAGO  SANITARY  OIST 
CHICAGO  SANITARY  OIST 

CITY  ENGR  MATER  PU*IF 
CITY  ENGR  MATER  PUR|F 
U  S  HEATHER  BUREAU 
U  S  HEATHER  BUREAU 
U  S  HEATHER  BUREAU 
DON  H,  CONNOR 
UNION  OIL  CO. 
R  ■  E.  P I  THAT 
R.  G.  ANDERSON 
C  HARREN  IIRCHLER 

VILLAGE  OF  CRETE 

INTERSTATE   WATER  CO 
DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
EThElOA  C.  COQNAADT 
NORTHERN  1LLINI0S  UNIV 
ROBERT  H.  NElLlS 
DIXON  SPRGS  ACR|C  CNTR 
ADA  A,  OEVINE 
RADIO  STATION  MOON 
HAROLD  0.  PRICE 

MRS.  OE VERA  M.  GEBHART  , 
CLIFFORD  R.  MANUEL 
MISS  MYRTLE  E.  SPIfCLER 
OEPT  OF  WATERWORKS 
RADIO  STATION  WFIM 
NOR AH  VEAGLE 
V  A  HALE 
JOHN  SCHRODER 
ALVIN  H,  TIMM 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KRAFT  FOODS  COMPANY 
CITY  MATERHORK! 
RONALD  A.  MOLT 
MUNICIPAL  UTILITIES 
ORLEN  f,  reis 
U  S  C0RP5  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  M  IBNEN 
PAUL  E.  ARNOLD 
LEROY  K,  HENDERSON 

WILLIAM  C.  MENC 
JOHN  M.  HVLOE 
HAROLD  H ■  DAVIS 
HOWARD  E ■  STAFPV 
ORVlLLE  H,  JOHNES 
CLYDE  P1TTMAN 
CITY  DISPOSAL  PLANT 
HAVANA  POWER  STATION 
HENNEPIN  POWER  PLANT 
HALTER  E.  BELCHER 

JOHN  F.  MUSHRUSH 
CENTRAL  ILL  PUB  SVC  CO 
U  $  CORPS  OF  ENGINEERS 
WLOS  RAO  10 

JERSEYVILLE  SHG  PLANT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ILL  STATE  PENITENTIARY 
OELBERT  H.  kOERNER 
MUNICIPAL  SEHAGE  TR  PL 
ROBERT  CROSE 

STAR  COURIER 
KEMANEE  BAK£R  PARK 
MRS.  0. 6. PACE*  JR. 
JACK  M.  SHARPS 
THOMAS  E.  SMIALEK 
ILL  OIV  OF  MATERMAYS 
CALVIN  Li  REYNOLDS 
VERNON  P.  GEHLBACH 
JOSEPH  6.  SENTENEY 
CHICAGO  SANITARY  OIST 


I  LOulSVKLl 

MACKINAW 
MACOMB 

MAKANOA  1  MM 

MARENGO 
|  MARIETTA 
,  MARION  4  NNE 

maroa  l  w 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL  1  ■ 

MASON  CITY  1  NH 
MATTQON 

MCHENRY  LOCK  AND  DAN 
<  HClEANSBQAQ  2  E 

MEOORA 

Ml  LLIROOK 
■  NlNONK 

MOLINE  wi  AIRPORT 

MONMQUTH 

MONTICELLO  NO  2 

MORRIS 

MORRIS  5  N 

MORRISON 
|  MORRISONVIlLE 
I  MORRISONVIlLE 

mT  caRmEl  I 
I  MOUNT  CARROLL 
I  MOUNT  OLIVE  1 

MOUNT  PULASKI 
I  MOUNT  STERLING 

|  MOUNT  VERNON 
MOwEAOuA 

HURPHVSBORO  MATERHORKS 
NASHVILLE  4  NE 
NEh  BOSTON  OAM  IT 
NEH  SALEM  STATE  PARK 
NEMTQN 
OLNEY  2  S 


PALESTINE 
F  ANA 
PARIS 

PARIS  WATERWORKS 

PARK  FOREST 
PAw  PAw 
PAYSON 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PEOTQNE 

PERU  SEWAGE  PLANT 

PIPER  CITY  )  SE 
PITTSF1ELD  NO  2 
PLEASANT  HILL 
PONTIAC 

PRAIRIE  DJ  ROCMFR  iwSw 
PR INCE VI LLE  1  N 
PROPHETSTOwN  1  NW 
OUINCV 

QUINCY  FAA  AIRPORT 
QUINCV  OAM  21 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

AANTOUl 

I  RED  BUO 

ROCHELLf  1  H 
,  ROCKFORD  6  ENB 

ROCKFDRO  w|  AIRPORT  I 

ROCKPQRT 
|  ROSICLARE 
I  RUSMVlLLE 
,  SAINT!  MARIE 

SALEN 

SHA8B0NA  3  NNE 
ShawNEETQhn  NEh  TOwN 

,  SIOELL 

SKQKIE    N    SIDE    TR  WORKS 

I  SPARTA 

,  SPRINGFIELD  MB  Al RPORTRj  8179  06  SANGAMON 

SPRINGFIELD  4  SE  S1B9  Oft  SANGAMON 

ST  I C KNE  Y  w  SIDE  TR  HKS     82 78  02  COO" 

STOCKTON  1293  01  JO  DAVIESS 

I  STREATQR  2  ENE 
I  SULLIVAN  MATERHORKS 

TAVLORVILLE 
J  T1SKILHA 

TOULON 

TUSCOLA 
I  URB ANA 

I  UTICA  STARVED  mOCk  OAM 

•  vandal  i a  1  sw 
,  vandal  i a  faa  airport 

viroen  1  ssm 
virginia 
malnut 

WASHINGTON  1  wSw 
WATERLOO  1  HSw 
I  WATSEKA  2  NH 
WAUKEGAN  4  WSw 
WAYNE  CITY 
HFNONA 
hheatON  3  SI 


HHITE  MALL 
HlLCQX 
WINDSOR 
YATES  CITY 


OBSERVER 


JOHN  0  BLAIR 
CARLII  H  KULL 
yERNI  GIIR 
HARVEY  I.  HARTLINE 
ma*0l0  mvde 
joseph  ac i  nc c ance 

MRS.  ANTHONY  Ml CN0N| 
LLOYD  J.  SIMPSON 
U  S  CORPS  OP  ENGINEERS 
ERNIJT  ThQmaS  PINE 

JAMES  M.  NC  DONALD 
GENE  FRANCIS 
0.  M,  OULLANC 
GCOFkGC  Hi  FBJUH  IN 
M.  F.  OOOGI 
OLIVER  S.  HOONlY 
OlNl  A.  KALKHARP 
U  S  HEATHER  BUREAU 
MRS  INE2  M.  P1NLEV 
EARL  PISLfR 

RAY  WEBB 

PHILLIP  C.  COLLINS 
| CITV  OP  MORRISON 
MRS  DOROTHY  A  BULLARD 

; e.  paul  biatv 

CDPOIN  t.  OILLETTE 
LEVI  C.  t Ink 
,  MARULO  narburgir 
alva  BR Own 
HOMER  L*  RInakER 
I  HOWARO  MEANEV 
)  MRS.  MARY  A.  DOOlEY 
I  muRPhySBORO  WATER  CO 
|  DOYLE  COML»EYER 
U  3  CORPS  OF  ENGINEERS 
Dlv  OF  Parks  I  n(nOR 
nEmTOh  HATER  dipt. 
I  RADIO  STATION  HVLN 

CARNATION  COMPANY 

JOHN  A.  BEED 

H.  M,  OADOIS 
C,  E.  SCMumaChIR 
CHARLES  E.  BELL 
CITY  OP  PARIS 
PARK  FOREST  WATER  CO 
ROBERT  0.  WARD 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
<J  S  HEATHER  BUREAU 
MRS  NANCY  L.  WELSH 
PERU  SEHAGE  PLANT 

MRS  OELLA  MAE  BQA K 
PITTSFIELO  WATERWORKS 
LOU  GALLOWAY 
ILLINOIS  HATER  SERV  CO 
ARTHUR  J.  BESSEN 
MRS.   FRANK  STEWART 
COMMONWEALTH  EOISON  CO. 
A.  H.  GIBSON 
U  S  PEO  AVIATION  AGENCY! 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MR.  VIRGIL  C.  N 1 1 M A mn E R 
RANTOUL  LIGHT  OEPT 
OLIN  F .  kETTElKAMP 
CALIFORNIA  PACKING  CORP 
HARRIET  L.  RI10 
U  S  HEATHER  BUREAU 
ART  ATOR 
BERT  F,  SHELDON 
CAIN  BROS  GREENHOUSE 
JUOSON  E,  CAMERON 

CITY  MATER  DEPARTMENT 
UNIV  OP  ILL  N  EXP  FIELD 

JAKE   H,  STIHART 

THELMA  LANE 
CHICAGO  SANITARY  DIST 
WILLIAM  M,  MORGAN 

u  s  heather  bureau 

CITY  wTRj  LlGHTlFwR. 
CHICAGO  SANITARY  OIST 
RICHARD  J.  TOwNSEND 

LARRY  0.  YUSKQ 
CITY  OF  SULLIVAN 
JOHN  h.  COAL! 
ORvIlLE  L.  HEAVER 

I.  M.  OOOEN 
DEKALB  ACRI  ASSN 
STATE  WATER  SURVEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE  ENGLAND 
U  S  PEO  AVIATION  AGENCY 

WRAY  HHlTENECK 
LEICESTER  kt.  CLARKE 
VICTOR  V.  VALT 
AUGUST  T.  ROSENBERG 
EUGENE  L .  NC  MURTRV 
RAOIO  STATION  HGPA 
i  RADIO  STATION  WKRS 
|  PAUL  F.  NICHOLS 

WALTER  J.  WENILAPP 
i  MORTON  ARBORETUM 

I  WHITE  HALL  PUMPING  STA 
I.  LOwElL  ROUTT 
RAYMOND  I,  HALL 
ORA  L.  BELL 


1    DRAINAGE  CODE:     1 -ILLINOIS  2-KASKASKIA  3-LAKE  MICHIGAN  4 -MISSISSIPPI   5 -OHIO  A- ROCK   7 -WABASH 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cliraatologist, 
P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",   Champaign,    Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS" . 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Mln  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICACTATA 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
V1RONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 


ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


ILLINOIS 


JULY  1970 
Volume  75    No.  7 


0 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 


northwest  0 

aleoo 
DIXON 

FREEPORT 
FULTON  DAM  13 
GALVA 

CENESEQ 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
KEWANEE 

MOLINE   KB  AIRPORT 
MORRISON 

MOUNT  CARROLL 
P AM  PAN 
ROCHELLE    1  W 
R0CKF0R0  W3  AIRPORT 
STOCKTON 

T1SKILWA 
WALNUT 


NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
BARR I NGTON 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 
CHICAGO  UNIVERSITY  //R 


CHICAGO  MB  AIRPORT 

CHICAGO  MB  CITY  NO  2 

OE  KALB 

JOLIET 

MARENGO 

MORRIS   5  N 

OTTAWA 

PARK  FOREST 

PERU  SEMAGE  PLANT 

MAU<EGAN   4  WSW 

MHEATON   3  SE 

DIVISION 

*       *  * 

WEST  C 

GALESBURG 
GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
MONMOUTH 
OJINCY 

DUINCY   FAA  AIRPORT 
RUSHVILLE 


CENTRAL  0 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

CHENOA 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA   POWER  STATION 

LACON  2  E 
LINCOLN 

MASON  CITY   1  NW 
MINONK 

PEO'IA  MB  AIRPORT 
PR INCE V I  LLC   1  N 
DIVISION 


EAST 

DANVILLE 
HOOPESTON 
KANKAKEE  3 
PIPER  CITY 
P0NT1AC 

RANTOUL 
URB  AN A 


//R 


87.7 
86.9 
8*. 2 
B5.9 
86.7 

88. 0 
86.9 
87.4 
86.7 
87.1 

86.7 
83.6 
85.5 
8  4.4 
83.2 

86.'. 
86. 6M 


83.6 
86.5 
76.3 
84.0 
85.1 

85.8 
82.4 
87.2 
Be. 9 
87.8 

86.0 
87.5 
84. 7M 
85.2 
82.9 

88.3 


85.5 
88.0 
89.0 


85.7 
89. 1 


87.3 
86.2 
87.2 
86. 3M 
90.8 

87.1 
86.2 
87.5 


87.2 
85.8 
87.0 
87.1 
89.1 

87.2 


63.8 
63.9 
63.0 
66.0 
64.5 

64.3 
63.6 
65.1 
64.7 
63.4 

60.7 
62.9 
61.6 
62.7 
63.5 

62.1 
63. 1M 


• : 
63 
62. 9M 
65.4 
66.3 

66.0 
65.4 
63.5 
64.6 
62.4 

61.5 
64.7 
62.6 
60.3 
63.2 

61.4 


63.8 
63.3 
63.6 
62.7 
67.5 

65.6 
62.8 


62.0 
64.8 
63.6 


86.1  63.7 
85.3  63.7 


62.7 
63.8 
63.2 
61.7 
64.1 

63.9 
64.2 


75.8 
75.4 
73.6 
76.0 
75.6 

76.2 
75.3 
76.3 
75.7 
75.3 

73.7 
73.3 
73.6 
73.6 
73.4 

74.3 
74. 9M 


72.2 
75.2 
69. 6M 
74.7 
75.7 

75.9 
73.9 
75.4 
76.8 
75.1 

73.8 
76.1 
73. 7M 
72.8 
73.1 

74.9 


74.7 
75.7 
76.3 
75.0 
77.9 

75.7 
76.0 


64.2  75.8 
62.9  74.6 
75.6 
62. 4M     74. 4M 
64.7  77.8 


74.6 
75.5 
75.6 

74.9 

74.5 

75.3 


1.6 
.3 


2.0 
1.5 


1.2 


.3 

1.7 


.  .  : 

1.4 


.9 

1.2 
.1 


3.85 
5.39 
4.12 
4.45 
4.34 

6.21 
6.25 
3.99 
6.27 
4.58 


6 

4.29 
2.99 

7.11 
3.34 


3.65 
2.26 
3.11 
4.08 


2.58 
2.77 
6.03 
2.61 
4.60 

2.83 
4.08 
5.02 
5.92 
2.29 

2.83 


4.44 
2.28 
1.B4 
4.39 
3.82 

4.72 

2 


1.88 
4.48 
2.06 
3.14 
1.71 

4.44 
1.04 

1 

5.46 
4.66 
3.08 


5.13 
5.17 
4.07 
4.57 
4.92 

4.76 
4.5B 


.05 
1.95 
.10 

.95 

3.00 


3.01 
1.14 


3.18 
.15 


3.74 
.15 


2.53 
.89 


.37 


.93 
1.56 
1  .70 
.78 
.24 


1.27 
1.01 
1.82 


1.92 
1.27 


1.46 
1.3  5 
.96 
1.27 
1.19 


1.52 
2.99 
1.95 
1 .88 
1.63 

2 

2.84 
.86 
2.43 
1.37 

.65 
1 .90 
3 

1.48 
1.14 

3. 75 
1.63 


1.48 
1.52 
1.52 
1.59 
.96 

.78 
.97 

2 

1.36 
1 

2.10 
2.02 
1.92 
2.55 
.59 

1.20 


1 .66 
1.35 
.92 
1.67 
1 

1.85 
1.50 


.71 


15 
IS 
19 
3 

94l  IS 


2.53  13 
.37  15 


1.83  30 
2.42  30 


2.50 
1.23 


Soe  Relorence  Nolus  Following  S'atlon  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

<z 

Average 

Minimum 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Deplh 
on  Ground 

1 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

nn 

.. . 

WATSEKA  2  NW 

86.3 

63.2 

74 . 8 

99 

2 

50 

21 

2 

11 

0 

0 

0 

4.49 

.49 

1.72 

30 

.0 

0 

9 

3 

1 

DIVISION 

75.  1 

.7 

4.71 

1.14 

.0 

*       *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

86.6 

67.5 

77.1 

96 

30 

55 

21 

2 

13 

0 

0 

0 

2.55 

1.49 

15 

.0 

0 

4 

1 

1 

CARL1NVILLE 

89.2 

63. 1 

76.2 

-  1.8 

100 

31 

48 

21 

2 

15 

0 

0 

0 

1.74 

-  1.30 

1.08 

15 

.0 

0 

2 

2 

1 

GRIGGSVILLE 

86. 3M 

64.  3M 

75. 3M 

-  3.2 

52 

22  + 

0 

9 

0 

0 

0 

1  .90 

19 

.0 

0 

3 

3 

HI LLS  BORO 

87.6 

64.5 

76.1 

-  1.6 

98 

31 

50 

21 

1 

13 

0 

0 

0 

3.30 

.10 

1 .  70 

20 

.  0 

0 

3 

3 

2 

JACKSONVILLE 

85.5 

62.9 

74.2 

-  3.2 

95 

30 

49 

22 

7 

9 

0 

0 

0 

1.73 

-  1.36 

.77 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

JERSEYVILLE  2  SW 

88.4 

63.4 

75.9 

101 

31 

49 

21 

1 

14 

0 

0 

0 

1 .37 

.50 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

MORR I SONVILLE   4  SE 

88.2 

64.7 

76.5 

.4 

99 

2+ 

51 

21 

0 

13 

0 

0 

0 

2.81 

-  .16 

1.63 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

PANA 

85.7 

64.7 

75.2 

-  2.7 

95 

2+ 

51 

21 

1 

8 

0 

0 

0 

2  .  82 

.04 

.83 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  R 

88.0 

64.8 

76.4 

-  1.6 

100 

2+ 

50 

21 

c 

13 

0 

0 

0 

2.55 

.94 

.  79 

31 

.  ( 

o 

s 

2 

o 

SPRINGFIELD  4  SE 

87.1 

6S.5 

76.3 

98 

3  + 

52 

22 

0 

12 

0 

0 

0 

2.19 

1  .20 

31 

.0 

0 

4 

1 

1 

VIRDEN  1  SSW 

87.5 

63.2 

75.4 

97 

31 

49 

21 

3 

13 

0 

0 

0 

2.68 

1.18 

19 

.0 

0 

4 

3 

1 

WHITE   HALL    1  E 

87.5 

64.1 

75.8 

-  2.3 

98 

31 

50 

21 

2 

11 

0 

0 

0 

1.33 

-  1.92 

.81 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

75.9 

-  2.0 

2  .  2E 

•  90 

*       *  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON  ' 

87.3 

65.6 

76.5 

9B 

2  + 

52 

21 

1 

11 

0 

0 

0 

2.47 

.92 

.59 

31 

,  c 

o 

6 

] 

o 

EFF INGHAM 

90.  1 

64.0 

77.1 

.0 

99 

31 

51 

21 

0 

lb 

0 

0 

0 

2.01 

-  1.61 

1.10 

19 

.0 

0 

4 

2 

FLORA  2  NW 

88.5 

63.7 

76. 1 

-  2.2 

99 

3 

51 

21 

1 

18 

0 

0 

0 

2.59 

2.18 

19 

.0 

0 

3 

1 

MARSHALL   1  E 

88.5 

63.1 

75.8 

98 

2 

49 

21 

2 

15 

0 

0 

0 

3.87 

1.48 

30 

.0 

0 

5 

3 

MATTOON 

85. 7 

64.1 

74.9 

97 

2  + 

49 

21 

6 

10 

0 

0 

0 

2.62 

.87 

19 

.0 

0 

5 

2 

MOWEASUA 

87.6 

63.2 

75  .4 

96 

2  + 

48 

21 

I 

1  1 

0 

0 

0 

2.48 

1.03 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

NEWTON  2  NE 

88.7 

64.0 

76.4 

98 

2 

50 

21 

1 

16 

0 

0 

0 

1  .44 

.92 

30 

.0 

0 

2 

2 

DLNEY  2  S 

88.7 

63 . 7 

76.2 

-  2.0 

99 

2 

51 

6 

0 

lb 

0 

0 

0 

1.61 

.91 

19 

.0 

0 

3 

1 

PALESTINE 

85.9 

65.0 

75.5 

-  2.7 

95 

14+ 

51 

21 

1 

10 

0 

0 

0 

1  .95 

-   1  .45 

1.32 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

PARIS  WATERWORKS 

B8.1 

64.9 

76.5 

.6 

99 

2  + 

49 

21 

1 

14 

0 

0 

0 

2.29 

-  1.13 

.70 

30 

.0 

0 

6 

1 

SALEM 

89.3 

63.9 

76.6 

99 

31 

52 

6 

0 

1  9 

0 

0 

0 

2.36 

-  1.21 

2.00 

19 

.0 

0 

2 

1 

1 

TUSCOLA 

87. 9M 

63  .  3M 

75. 6M 

99 

2+ 

50 

21 

1 

14 

0 

0 

0 

6.90 

3.84 

2.32 

19 

.0 

0 

5 

4 

VANDAL  I  A  FAA  AIRPORT 

87.6 

64  . 8 

76.2 

99 

31 

53 

21 

2 

15 

0 

0 

0 

2  .58 

1.71 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

WINDSOR 

87.2 

64.6 

76.0 

.9 

96 

2  + 

52 

22 

0 

11 

0 

0 

0 

3.64 

.15 

1.05 

19 

.0 

* 

4 

4 

2 

DIVISION 

76.  1 

-  1.5 

2.77 

.71 

.  c 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  E 

88 . 2 

65.5 

76.9 

-  1.7 

97 

31  + 

54 

22 

0 

15 

0 

0 

0 

1.21 

-  2.01 

.42 

27 

.0 

0 

5 

0 

0 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

89.  1 

61.6 

75.4 

101 

31 

47 

22  + 

4 

14 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

CAHOKlA 

87.8 

61.7 

74.8 

104 

31 

50 

20 

0 

14 

0 

0 

0 

1.11 

.72 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

CAIRO  WB  CITY  R 

88.2 

70.7 

79.5 

-  1.6 

100 

2 

61 

22  + 

0 

1  5 

o 

o 

o 

.91 

-  2.28 

.27 

27 

.0 

c 

4 

C 

0 

carbondale  sewage  pl 

83.9 

65  .  1 

77.0 

_ 

96 

31  + 

22 

18 

0 

0 

0 

-  1.35 

1.09 

.  0 

3 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

87.3 

64.7 

76.0 

99 

28 

51 

15 

0 

12 

0 

0 

0 

1.48 

.83 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

COBDEN  2  S 

87.5 

63.8 

75.7 

96 

31  + 

53 

6 

0 

14 

0 

0 

0 

1.54 

.81 

3 

.0 

0 

5 

1 

0 

DU  QUOIN   1  NNW 

89.8 

64 . 8 

77.3 

-  1.7 

97 

3+ 

52 

21 

0 

2  0 

o 

Q 

o 

1.73 

-  1.49 

.88 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

MAKANDA   1  NW 

87.7 

65.7 

76.7 

97 

31  + 

53 

22  + 

0 

15 

0 

0 

0 

1.60 

.96 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARION  4  NNE 

86.7 

64.1 

75.4 

-  2.7 

97 

3 1 

54 

21  + 

11 

0 

0 

0 

2.49 

.86 

^  0 

.  0 

NASHVILLE   4  NE 

88.6 

66.2 

77.4 

100 

31 

53 

21 

0 

15 

0 

0 

0 

1.20 

-  1.84 

.85 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

SPARTA 

89.1 

64.6 

76.9 

-  2.7 

98 

31  + 

51 

22 

0 

17 

0 

0 

0 

1.48 

-  1.81 

.76 

29 

.0 

0 

3 

2 

0 

WATERLOO   1  WSW 

91.  1 

64.7 

77.9 

102 

31 

51 

21 

0 

19 

o 

o 

o 

1.49 

-  1.95 

.76 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

76.7 

-  2.4 

1.51 

-  1.83 

.0 

*       *  » 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

88.9 

65.5 

77.2 

98 

2 

52 

6 

0 

17 

o 

o 

o 

2.72 

.91 

4 

.0 

0 

6 

2 

0 

nonrtkDriDT    dam  K5 

89.5 

65.7 

77.6 

101 

2 

55 

6 

0 

18 

0 

0 

0 

.39 

-  3.26 

.17 

8 

.0 

0 

I 

r> 

0 

DIXON  SPRINGS  AGR  c 

88,5 

63.5 

76.0 

98 

31 

51 

22  + 

0 

15 

0 

0 

0 

.54 

.26 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

87.1 

63.8 

75.5 

-  3.2 

97 

3+ 

52 

6 

1 

1 1 

0 

0 

0 

2.78 

1.93 

3 

.0 

0 

4 

1 

1 

HARR I SBURG 

90.  1 

65.8 

78.0 

-  1.5 

101 

2 

54 

22 

0 

18 

0 

0 

0 

4.65 

1.56 

2.00 

19 

.0 

0 

4 

3 

2 

MCLEANSBORO  2  E 

88.5 

66.0 

77.3 

-  1.8 

98 

2 

54 

21 

0 

16 

0 

0 

0 

3.43 

.07 

2.34 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

MT  CARMEL   1  NNW 

86.5 

64.1 

75.3 

95 

2 

52 

22 

0 

12 

0 

0 

0 

1.49 

.67 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

MOUNT  VERNON 

89.1 

65.0 

77.1 

-  1.9 

100 

31 

54 

22  + 

0 

19 

0 

0 

0 

1.88 

-  1.38 

.78 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

ROSICLARE 

88.5 

65.5 

77.0 

98 

2 

54 

6 

0 

15 

0 

0 

0 

2.71 

1.33 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

76.8 

-  2.3 

2.31 

-  1.21 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 


Station 

Total 

—   JULV  1970 

Day  o(  Month 

1   |  2 

3 

4  | 

S  |  6 

7 

o  1 

9 

10  |  11 

13  |  14 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

25  | 

26 

• 

28 

29 

30 

NORTHWEST  01 

ALEDD 
DIXON 
FRE  E  PORT 

f reeport  sewage  plant 

FUlTQN  DAN  13 

3.83 
5.39 
A. 12 

*.!*5 

.05 

.35 
.31 
.04 
.14 
.35 

.  10 
.01 

.03 

7 

.05 
.91 
.70 
.44 
.IB 

1.32 
.73 
.04 
.04 
.81 

T 

.03 

T 

.40 

.12 
7 

.08 
.09 
.16 
.29 

.34 

7 

.24 

.09 

.47 
.29 
.69 

1.14 

.33 
.16 
.24 

2.99 
1.95 
1.62 
1  .88 

.01  . 

GALENA 
GALVA 

GENE  seo 

hennepin  power  Plant 
illinois  city  oam  16  // 

A. 34 
6.21 

>:" 

.66 
.72 
.65 
.38 

.02 

.02 
.32 
T 

.15 

7 

1.28 
.37 
.70 

.69 
.26 
.72 
■  76 

.02 

.49 

•  10 

.43 
7 

.99 

.49 

7 
7 

T 

.40 
7 

1.63 
2.90 
.29 

.99 
.02 
2.64 
.11 

.64  . 

7 

keithsburg  I  NH 
KEHANEI 

MORRISON 
MOUNT  CARROLL 

2.61 
3.99 
6.27 
4.58 
2.5* 

T 

.32 
.41 
.53 
.20 
.13 

T 

.09 
.31 
.02 

7 

.16 
2.43 
.61 
.65 

.70 
.66 
.08 
1.29 
.19 

.67 
.29 

.90 
.96 
.07 
T 

.12 

7 

.09 

.46 

.83 
1.69 

'.>■> 

1.00 
.86 

'i'o 

.91  ! 

NEW  BOSTON  OAM  17 

PAW  PAW 

ROCHE  LIE   1  M 

ROCKFORD  b  ENE 

ROCKFDRO  WB   AIRPORT  //R 

2.7* 
6.54 
4.08 

T 

!53 
.13 
.08 
.06 

7 

.02 
.03 
.15 
.07 

.01 

1.00 
.42 
.63 

1.63 
.22 
.07 
.03 
.06 

7 
7 

T 

.04 

.40 
7 

.13 
.99 

.05 
.31 
.20 

.04 

.10 

.19 

.17 

.02 
1.39 

.67 

1.41 
1 .90 
3.46 
3.03 
1.49 

T 

7  ! 

STOCKTON 
TISKlLWA 
WALNUT 

2.99 
7.11 
3.34 

i'.oI 

.20 

7 
7 

.06 

.06 

•  06 
1.06 
.32 

.02 

.  i  0 
.12 

•  22 
.31 
.19 

.02 

.03 

.70 
.09 
.93 

1.14 
3.75 
1.63 

7 

.75  . 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
-  i  -  -    •  j 

LHANNAHON   DRESUEN    I Sl 
CHICAGO  0  HAH E  AIRPORT 

3.65 
2.26 
3.11 

k'.oa 

T  T 

■  14 

.05 
.05 
.05 
.15 
.03 

.02 

T 

T 

7 

.02 

.02 

.22 
.01 
.01 

.05 

.  )! 

T 

.15 
.15 
.21 

.20 

.07 
.07 
T 

.34 

T 

T 
T 
7 

T 
T 

.15 
.49 
T 

1.27 

.17 
7 

1.52 
.18 

7 

.02 

T 

T 
7 

.36 

1.49 

T 

.07 
.16 

.01 
.12 

.24 

1.25 
1.52 
1.09 
1.99 
1.59 

.02  . 
.04  ! 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 
CHICAGO  WB   AIRPORT  //R 
CHICAGO  WB  CITY  HO  2  R 
HE  KftLB 
ELGIN 

2.58 
2.77 

4^7 

.98 
.51 
.35 

.03 
.04 
.02 
.06 
.03 

7 

.07 

.07 
.04 
.03 
7 

T 
T 

.21 
.32 
.51 
.04 

T 
7 

.0) 
.44 

7 

7 
T 

.02 

.28 
.34 
.42 
.96 
.31 

7 
7 

1.28 

.03 
.09 

.39 
7 

T 

2.01 

7 

.99 

.17 
.  it 
.25 
.96 
.65 

.89 

.78 
.97 
1.78 
1.17 

.01  . 
.01  . 
7 

.03  . 

JULIET  BRANDON  RQ  QAM 
JOLIET 

LA  SALLE    1  S 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

3.34 
2.61 
1.97 
4.60 
4.73 

.06 
.03 
.46 
T 

1.05 

.25 
.03 

7 

.03 
.03 

.27 

.39 
.15 

.40 
.39 

T 

.06 
.32 
.06 
.30 
.05 

.24 
.02 
.29 

.39 

7 

.03 
.23 

.28 

1.10 

.20 

.55 
1.40 
.39 

1.46 
1.36 

7 

1.30 
2.20 

1.10  . 
.42  . 

MORRIS 
MORRIS    5  N 
OTTAWA 
PARK  FQREST 
PEOTQNE 

2.42 
2.93 
4.08 
5.02 
4.43 

.15 

.19 
.10 

!o8 
1.50 

■  12 
7 

7 

7 

.16 
.29  .19 

•  41 
.22 

.4J 

.11 

7 

•  04 

7 

T 

.26 
.07 
1.92 
.51 

.24 
.52 

7 

T 

.34 

.06 

7 

1.11 
7 

7 
T 

.01 

.10 

.  18 
.09 

1.42 
2.10 
2.02 
1.50 
1.35 

.03  '. 

PERU  SEWAGE  PLANT 
STREATOR  2  E'lE 
UTICA  STARVEO  ROCK  OAM 
WAUKEGAN  *  w5W 
WHEATON  3  SE 

5.92 
4.72 
4.91 
2.29 
2.83 

.12 

.57 
.97 

.06 

7 

7 

.59 
.02 

7 

.13 

7 
T 

.33 

.50 

■  49 
•  41 
.25 

■  10 

7 

7 

.07 
.  . 

.31 
.19 
.  10 
.33 
.72 

.01 
.09 
.11 
.29 

.29 

.43 

.04 

.23 
.01 

.01 

2.35 
.18 
.49 
■  16 
.01 

1.17 
2.80 
2.90 
.56 
1.20 

.22  . 

.13  ! 
.04  . 

WEST  03 

AVON  5  NE 
BENTlEY  1  E 
CANTON    1  ESE 
CALESBURG 
GLAOSTONE    DAM  18 

2.45 
1.68 
1.74 
4 . 44 
2.44 

T 

.48 
.41 
.30 
.42 
.48 

T 
T 

.07 

.07 
.04 

7 

7 

1.66 

1.03 
.99 
.77 
.41 
.60 

7 

7 
T 

.20 

.26 
.15 
.11 
.06 
1.10 

7 

.04 

.02 

T 

.11 

.02 

.01 

7 

1.26 

.99 
.13 
.48 
.08 

7 

.13  . 
7 

GOLDEN   1  NW 
LA  HARPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

2.28 
1.84 
2.63 
4.39 
2.64 

.41 
.23 
.39 
.33 

.10 

1.39 
.92 
.98 

1.67 
1.31 

.05 

7 

.  3  'J 
.34 

.42 
.26 
.20 
.12 
.  89 

7 

.27 

.11 

7 

1.22 

.09 

T 

1 

.14 

.27 

1.06  . 

PAYSON 

BUINCV 

QUINCY  FA A  AIRPORT 
OUINCY  OAM  21  // 
OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

3.42 
3.82 
4 . 72 
3.20 
4.41 

1.85 

.11 
1.15 

.21 
1.35 

.02 

.31 

1.60 
.95 
.88 
1.30 
1.10 

T 

1.30 
1.62 
1.59 
1.40 
1.66 

7 

7 

7 

.19 

.07 
.10 
.09 

7 

.14  . 
7 

.29  . 
■  30  ■ 

RUSHVtLLE 

2.96 

.05 

.96 

.20 

1.90 

.29 

CENTRAL  0* 

bloomington  WATERWORKS 

bloomington  normal 

chenoa 

chillicothe 

Clinton  i  ssw 

1.62 
1.88 
4.48 
6.24 
1.04 

.37 
.27 
.33 
.22 
.94 

7 

.02 

.65 
.03 

.04 

■  44 
.95 

1.76 
2.71 
.19 

T 

.19 
T 

.32 
.42 
.50 
.50 
7 

.15 
7 

.51 
1.06 
.08 

7 

.39 

7 

7 

.89 

.30 
.22 
.86 

.21 
.20 

.04  . 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACON  2  E 

LINCOLN 

2.06 
3.14 
1.71 
4.44 
1.04 

.21 
1.44 
.09 
.35 
.08 

.05 
.03 

7 

7 

■  42 
.10 
.94 
2.53 
•  37 

T 

.19 
7 

.71 
1.10 
.41 
.03 
.39 

.18 

.08 
•  04 

.22 
.40 

.79 

7 

.06 

.17 

.46 
.00 

.13  . 
.10  . 
.14  . 

.19  . 

MACKINAW 

MASON  CITY  1  NW 

NINONK 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SAlEM  STATE  PARK 

2.76 
1.94 

1.1! 
2.23 

.24 

.14 
T 

.06 
7 

•  56 
.67 

.26 
.11 

T 

.02 

.31 
.79 

.30 

1.22 

.  15 

.10 
.25 

.42 
.:j 

.01  . 
.09  . 

PEORIA  WB  AIRPORT           / /R 

PRINCE V  I LLE    1  N 

TOULON 

9.46 
4.66 
4.40 

T 

.32 
.44 
.92 

.06 

.07 
.01 

.09 

•  42 
2.90 
■  74 

•  OB 
,63 
.« 

.34 
.03 
.34 

7 
T 

.27 

•  01 

1 ,95 
.01 

.33 
.60 

.03 
.56 
1.40 

1.11  • 

EAST  09 

oanville 

danville  sewage  plant 
gibson  city 
hoopeston 
kankakee  3  sw 

5.13 
5.10 
4.49 
5.17 
4.07 

1.09 
.50 
1.31 
1.91 
.22 

.20 

.14 

■  10 

.02 

7 
7 

7 

7 

7 
7 

7 

■  60 

■  04 
.43 

.65 

.90 

.64 
.14 
1.95 

1.29 
1.25 
.41 
.16 
.12 

.05 

T 

7 

.01 
1 

.09 
T 

.H 

.02 

.09 
7 

7 

7 

.20 

:  .13 
.  .55 

1.31 
2.42 
1.44 

.25  . 

.31  ■ 

.02  . 

HONTICELLO  SO  2 
PIPER  CITY  J  SE 
PONTI AC 
RANTOUL 
SIDELL 

3.03 
4.37 
4,92 
4.76 
3.56 

.73 
1.57 

.22 
2.50 

T 

7 

7 
7 

7 

.99 

.10 
.09 
.33 
.12 

.00 

.43 
.24 
.19 
.14 

.85 
.25 
.40 
.82 

7 

T 

.09 

7 

.24 
'V 

7 
7 

.77 
!.■» 
3.49 

.77 

.13  . 

URBAN A 

MATSEKA  2  Nw 

4.36 
4.49 

.78 

1.23 
.60 

.02 

.01 
.92 

•02 

.02 
.21 

.22 
.19 

.17 

.96 
.49 

.68 

•  10 

•  04 

.06 

7 

.16 

.69 

1.72 

.20  . 

•       •  • 

WE  ST   SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 
BARRY 

BE  AROSTOWN 

2.55 
4.66 
2.11 

.02 
T 

.01 
7 

1.49 
1.09 
.93 

.03 

.23 
3.45 
1.03 

.38 

T 

.02 

.19 

.10 

.02 

7 

.15  . 

S««  R«|9>r*Dc«  NoIm  Following  Sutton  lnd«« 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


13 


14  | 

15 

! 

16  1  17 

18 

1 

19  | 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25  J 

* 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■  16 

■  91 

1  07 

.02 

1 .08 

7 

is* 

!o9 

.55 

.09 

.08 

.63 

7 

.01 

.01 

.96 

7 

.56 

.69 

7 

T 

.78 

.02 

1.15 

.01 

.19 

.0* 

1.48 

.04 

1.90 

.05 

- 

.14 

.47 

7 

T 

1.05 

.55 

1.70 

.04 

.  77 

.23 

.10 

.45 

.08 

.02 

.50 

.15 

.34 

.33 

T 

T 

.43 

.  9 1 

03 

.04 

.46 

1.63 

.15 

.05 

7 

.52 

.55 

.36 

1.77 

.40 

.02 

.48 

.83 

.08 

.01 

.66 

T 

.45 

1.47 

.02 

.06 

.48 

.30 

.07 

.67 

7 

.24 

.79 

.02 

•  36 

.29 

.32 

1.20 

T 

.42 

.31 

1.34 

7 

.48 

.87 

.22 

.63 

1.18 

7 

.65 

.92 

03 

,j 

.81 

.24 

.02 

•  13 

4? 

46 

59 

.10 

7 

l!l0 

!54 

7 

7 

!o2 

2.18 

.14 

.05 

7 

.06 

.75 

.27 

.15 

7 

1.35 

.22 

.09 

4.90 

7 

.12 

28 

.  09 

05 

98 

1.30 

!o5 

7 

.61 

1.48 

.10 

.58 

.47 

.87 

.02 

.01 

.49 

.58 

7 

1.03 

.13 

.33 

.02 

.20 

.52 

7 

7 

.92 

.05 

.91 

.03 

.07 

.43 

1.32 

.11 

.27 

.12 

.05 

T 

.30 

.31 

.02 

T 

.  12 

.70 

.20 

.38 

.63 

.02 

.07 

2.00 

.16 

.08 

T 

.06 

2.32 

7 

1.18 

.73 

.36 

.35 

7 

1.71 

7 

7 

7 

.34 

.16 

.92 

*  12 

.91 

1.05 

7 

.56 

T 

1 .04 

.08 

T 

.22 

•  12 

.42 

.07 

.34 

.16 

.02 

.20 

.05 

.16 

.72 

.09 

7 

.06 

7 

.01 

.16 

7 

7 

7 

T 

.27 

.14 

7 

7 

7 

7 

.62 

7 

.07 

7 

.27 

.83 

T 

.11 

.12 

.91 

7 

7 

T 

7 

.66 

.08 

.03 

.31 

.22 

7 

7 

7 

.10 

.06 

.22 

.10 

.11 

7 

7 

.40 

.86 

7 

7 

7 

.02 

.46 

7 

.02 

.76 

.07 

.38 

.13 

7 

.23 

1 .06 

7 

1  .04 

.15 

.85 

7 

.15 

7 

•  06 

.47 

.04 

.42 

.57 

.02 

.02 

.25 

.01 

7 

^24 

7 

.06 

7 

|76 

.17 

45 

50 

.11 

2.84 

.02 

.04 

.13 

7 

.01 

7 

.04 

.04 

.12 

7 

.06 

•  i* 

.12 

.18 

.10 

.47 

.13 

.55 

.02 

7 

.02 

T 

2.00 

.80 

.03 

.05 

7 

T 

.01 

2.20 

.22 

.08 

.17 

.53 

T 

7 

.47 

.08 

.17 

7 

.10 

.67 

.28 

.07 

.78 

7 

.06 

7 

7 

.24 

1.33 

7 

.31 

.05 

7 

7 

7 

1.61 

.26 

.36 

.07 

7 

.57 

7 

.  15 

7 

7 

BLUFFS 

C ARL I NVI LLE 

EOwAROSVULE 

GRAFTON 

GREENVILLE   1  E 

GR I GGSVl LLE 
HARDIN 
HILLS60R0 
JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE  2  SW 

HEDORA 

HORRISONVlLLE  4  SE 
MOUNT  OLIVE  1  E 
PANA 

PLEASANT  HILL 
ROCKPORT 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  4  SE 
TATLORVI LLE 
VIROEN  1  SSW 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  2  NX 
GREENUP 

HU7S0NV1 LLE  POWER  PL 

LAwRENCEVlLLE 
MARSHALL   1  E 
MA7700N 
MOMEAOUA 
NEW70N  2  N£ 

OLNEY  2  S 

PALES7INE 

PARIS  WA7ERW0RKS 

SAIN7E  MARIE 

SALEM 

7USC0LA 

VANDAL  I A  FAA  AIRFORT 

WILCOX 

WINDSOR 


S0U7HWES7 

1  E 


OS 


ANNA 

BELLEVILLE   SO  ILL  u"IV 
CAHOKIA 
CAIRO  WB  CITY 
CAR80NDALE  SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

C  EN7RAL I A  2  SW 

CHESTER 

COBOEN  2  S 

DU  QUOIN  1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANOA  1  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE   DU  ROC  HER  1WSW 

RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO  1  WSW 


SOUTHEAST 


09 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BROOKPORT  DAM  52 
CARMI  6  NW 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCQNOA   DAM  51 
HARR I SBURG 

HARRIS8URG  DISPOSAL  PL 
MC LE ANS80R0  2  E 

MT  CARMEL   1  NNW 
M0UN7  VERNON 
ROSICLARE 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


2.60 
1.74 
1.39 
2.21 


2.55 
2.19 
3.42 
2.66 


3.43 
1.49 


1.69 
.21 


1.03 

1.93 
1.70 
2.34 

.15 


.10 
.07 


S««  Reference  Note*  Following  Sid  "ion  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1969  -  1970   ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

*        »  * 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 
1 

16.  1 

25 

6.8 

6.0 

9.8 

7 

4.0 

44.2 

DIXON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.9 

1 

22.  1 
22 

9.4 

31 

5.1 

19 

5.9 

2 

6.8 

1 

50.2 
76 

FREEPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.7 

22. 1 

25 

5.8 

31 

7.4 
24 

3.9 

2 

5.7 
4 

45.6 
B6 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.4 
1 

21.5 

25 

8.2 
31 

5.B 

28 

8.5 

7 

6.1 

2 

51.5 
94 

FULTON  DAM  13 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

10.0 

25 

6.6 

31 

4.5 

21 

2.8 
2 

1.8 

1 

2.6.7 
81 

GALENA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

21.8 

25 

7.1 
31 

28 

4.0 

84 

GALVA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.3 
2 

11.8 

25 

4.0 
31 

9.5 
13 

11.8 

7 

9.0 

6 

48. 4 
84 

GENESEO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

8.2 

5.8 

- 

11.5 
5 

10.5 

2 

- 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

8.3 
15 

27 

1.7 

7 

7.2 
2 

9.7 

2 

53 

ILLINOIS  CITY   DAM  16 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

13.3 

25 

4.9 

31 

5.4 
16 

3.5 
5 

3.0 
1 

78 

KEITHSBURG   1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

11.0 
25 

5.0 
30 

- 

4.0 
4 

3.0 

1 

- 

KEWANEE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

17.2 
19 

31 

9.0 
14 

16.8 
8 

13.0 
4 

77 

MOLINE   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1 

15.4 

15 

7.2 
28 

6.1 

8 

12.7 
4 

8.3 

1 

51.2 
57 

MORRISON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
1 

17.0 
25 

8.7 

31 

5.0 
20 

7.0 

7.0 

1 

47.7 

MOUNT  CARROLL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

18.5 

25 

7.5 

31 

4.5 

21 

4.0 

5.0 

1 

41.0 
78 

NEW  BOSTON  DAM  17 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

13.0 
25 

5.0 
31 

5.0 

11 

3.8 

4 

4.0 

2 

30.  8 
73 

PAW  PAW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.7 

2 

12.5 
25 

- 

- 

- 

- 

- 

ROCHELLE    1  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

31 

9 

2 

4.5 

2 

- 

ROCKFORD  6  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

25 

31 

- 

- 

6.0 

2 

- 

ROCKF0R0  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.6 

16.0 
25 

8.2 

31 

5.4 

18 

6.4 

2 

6.7 

2 

43.3 
78 

STOCKTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.2 
2 

18.6 
25 

7.  1 

31 

4.0 
21 

4.0 
2 

6 . 0 

2 

41.9 
83 

TISKILWA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 
I 

25 

30 

12 

6 

6.0 

2 

76 

WALNUT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

10.5 
15 

9.5 

27 

7.0 
12 

12.0 

2 

7.5 

2 

47.5 
59 

*         *  * 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GO 

T 

.8 

17.6 
25 

12.* 
31 

2.3 
22 

13.3 
6 

10.0 
2 

56.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1969  -   1970   ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.6 

15.3 
16 

11.5 

31 

5.9 

15 

9 . 0 
4 

5.7 

2 

48.0 
68 

BARR I NGTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1 .  1 

18.4 

25 

9  .  8 

31 

3 . 9 

2 

14.1 
6 

10. C 
3 

57.3 

67 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.4 
2 

14.0 

12 

10.8 

29 

10.0 
14 

15.1 
4 

7.0 

2 

58.3 
63 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

19.3 

13 

9.5 

30 

6 .  3 

7 

11.8 
6 

7.2 

3 

56.1 
59 

CHICAGO  UNIVERSITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

■ 

- 

- 

- 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.8 

A 

20.2 
12 

15.5 
31 

9  . 0 

12 

17.8 
6 

10.7 
Z 

77.0 

67 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

* 

- 

- 

DE  KALB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

15.4 

25 

7.8 

31 

5.9 

23 

7.6 
3 

6.0 

3 

43.2 
85 

ELGIN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.0 
1 

17.0 
17 

8.5 

31 

4.5 

20 

13.0 
b 

9.0 
5 

54.0 
80 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.2 
3 

9 

28 

5 

5  . 0 

3 

2 

50 

JOLIET 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

12.0 
9 

16.0 

27 

3 

9.0 

1 

6.0 

40 

LA  SALLE   1  S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

8.0 

18 

27 

MARENGO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1 .  0 

17.0 

25 

6 . 0 
31 

4.0 

21 

1 0 .  C 
4 

13.5 
3 

51.5 
84 

MARSEILLES  LOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.9 

11.6 

12 

10.  1 
28 

6 . 8 

10 

9.1 
4 

5.7 

2 

44 .  2 
56 

M I L  LBROOK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MORRIS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 . 0 
2 

10.5 
16 

7.8 

31 

3 . 5 
13 

7 . 9 

7 

4.0 

2 

34.7 

71 

MORRIS   5  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

10.3 
15 

10.0 
28 

4.0 

11.5 

'a 

6 . 5 

3 

OTTAWA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  8 

10.6 

10 

9  . 4 

27 

4.5 

13 

1 0  •  1 

l 

7 . 5 

2 

53 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3 

11 

27 

6 

4 

2 

53 

PEOTDNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.7 
10 

13.2 
28 

4  ■  0 

11 

15.9 
8 

7 . 0 
4 

PFRU  SEWAGE  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2  .  0 

1 

11.0 

14 

11.4 

27 

5.0 
10 

l  r  n 
1  J  .  u 

3 

9.0 

2 

Jilt 

57 

STREATOR  2  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

1 

11.2 

12 

6  .  9 

27 

10.0 
10 

15.9 
6 

9.0 

3 

56.5 
59 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 . 5 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

WAUKEGAN  4  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

16.3 

17 

11.4 
31 

1.5 

5 

13.0 
6 

11.0 
5 

53.2 
64 

WHEATON  3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
4 

- 

13.4 
31 

7.7 
11 

11.7 
4 

6.5 

2 

*         *  * 

WEST  03 

AVON  5  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.7 

10.2 
18 

5.5 

27 

3.5 

9 

7.7 

6 

6.0 

2 

33.6 

62 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1969  -  1970   ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

BENTLEY   1  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

13.2 

17 

4.S 

25 

4.0 

5.1 

1 

2 

- 

CANTON   1  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GT 

.5 

14.9 
18 

5.3 

27 

3.4 
4 

7.1 

2 

6.7 

1 

37.9 
52 

GALESBURG 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.7 
1 

12.3 
15 

6.7 

27 

5.2 

7 

6.7 
3 

6.6 

3 

38.2 
56 

GLADSTONE  DAM  18 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

11.5 
18 

5.5 
28 

1.5 
3 

2.0 

2 

2.0 

1 

22.5 
52 

GOLDEN  1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

10.0 

16 

7.0 
24 

4.0 

3 

4.5 

1 

3.0 

28.5 
44 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

13.5 
14 

3.0 

27 

2.5 

3 

9.0 
3 

9.0 

3 

37.0 
50 

MACOMB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

3.0 

2 

5.0 

1 

- 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

11.8 

15 

7.4 
29 

3.1 
3 

5.8 

1 

6.0 

3 

34.6 
51 

MOUNT  STERLING 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

9.0 

15 

6.5 

24 

4.0 

2 

- 

- 

PAYSON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

10.0 
13 

4.0 
25 

3.0 
4 

1.0 

1 

2.0 

1 

20.0 
44 

QUINCY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

12.5 
13 

5.3 
24 

2.7 

2.7 

1.5 

24.7 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

11.3 
14 

3.9 

25 

3.9 

5 

4.7 
3 

2.3 

1 

26.1 
48 

QUINCY  DAM  21 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

16 

24 

3.5 

4 

2.0 

2 

: 

. 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

12.9 
14 

4.5 

24 

3.5 

it 

3.2 

I 

2.0 

1 

26.1 
44 

RUSHVI lle 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

12.5 

5.6 

4.5 

9.5 

5.0 

37.1 

*       *  * 

CENTRAL  04 

BLOOM  I NGTQN  WATERWORKS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.8 

10.6 

17 

7.2 

27 

4.3 

9 

5.8 

4 

- 

- 

BlOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.8 

11.8 
13 

8.7 

27 

3.1 
6 

6.3 

2 

1.5 

32.2 

CHENOA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

8.5 

13 

7.7 
27 

4.4 

8 

6.9 

2 

3.0 

- 

CHILL  I COTHE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

11.0 
13 

6.0 
31 

4.5 

12 

7.5 

7 

6.0 

4 

36.0 
68 

CLINTON  1  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.1 

6.1 

10 

5.0 

25 

3.7 

6 

2.3 

1.2 

19.4 
41 

DECATUR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

3 

9.0 

10 

6.2 

26 

5.0 

4 

- 

- 

- 

FARMER  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

2 

12.0 
13 

7.0 
26 

6.5 
11 

3.5 

4 

2.0 

1 

31.5 
57 

HAVANA  POWER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

8.5 

14 

5.0 

25 

4.0 
6 

4.0 

2 

1.0 

1 

22.5 
48 

L  AC  ON  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

8.9 

12 

4.8 

25 

4.5 
15 

5.0 
3 

3.5 

3 

27.2 
58 

LINCOLN 

SNOWFALL 

i     t  ki    r\  ki    f  r\ 

1    IN   ON  GD 

T 

6.5 

1  1 
1  1 

4.5 
26 

2.5 
2 

1.0 

MACKINAW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

9.2 

16 

7.2 

27 

6.6 

9 

10.0 
3 

3.0 

36.5 
55 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1969  -   1970   ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

MASON  CITY  1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

1 2 

3.0 

24 

3.5 

8 

2.0 

1 

- 

45 

MINONK 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.5 

22.0 
2  5 

14.0 

2  7 

11.0 
10 

7 

69 

MOUNT  PULASKI 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

11.5 

5.5 

4.0 

6.0 

2 

2.0 

30.0 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

_ 

- 

- 

6.0 

5.0 

- 

- 

- 

PEORIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.6 
1 

11.0 
1 7 

7.3 

26 

5.9 

9 

8.3 

4 

4.6 

1 

37.7 

60 

PRINCEVILLE    1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 . 0 

12 . 0 

4 . 5 

6.8 

10.5 
4 

9.0 

3 

43.  8 

TOULON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

11.2 

4 

- 

*         *  * 

EAST  05 

DANVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

5.5 

4 

3.0 

2 

1.7 

_ 

_ 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

- 

3.4 

4.0 

_ 

2.2 

T 

3.0 

1 

GIBSON  CITY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.6 

2 

7.9 

10 

4.5 

27 

2.5 

9 

8.5 

2 

1.5 

27.5 
50 

HDOPESTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
3 

4.9 
9 

4.6 

26 

4.4 

5 

3.5 
1 

1.5 
1 

20.9 
45 

KANKAKEE   3  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 
3 

7.3 
10 

8.8 

2  8 

6.7 

1 1 

6.8 

5 

1.5 

1 

32.6 
58 

MONT IC E L LO  NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 
1 

10.0 

10 

7.0 
25 

6.0 

5 

4.0 

2 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 
1 

4.9 
9 

5.2 

28 

4.5 

1 

6.6 

2 

1.0 

23.2 
41 

PONTIAC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
3 

8.7 

12 

7.5 

27 

6.5 

6 

10.5 
5 

2.5 

1 

37.7 
54 

RANTOUL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

m 

_ 

25 

5.0 

6 

_ 

SIDELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

a 

- 

_ 

1.2 

2 

9.0 

5.0 

27 

3.5 

5 

2.0 

1 

6.3 

1 

URBANA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.7 

7.7 
10 

7.6 
26 

6.1 

10 

4.4 

2 

1.8 

30.3 
48 

WATSEKA  2  Nw 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 
3 

5.6 

1 1 

6.0 

27 

3.4 

9 

8.0 

2 

— 

52 

*                  #  # 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.7 

10 

m 

12 

3.0 

1 

1.0 

1 

T 

_ 

BARRY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

12.3 
1 1 

3.0 

25 

4.8 

5 

T 

2.0 

1 

BEARDSTOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

9.5 

13 

3.3 

28 

4.0 

7 

3.0 

1 

BLUFFS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

11.0 
13 

3.0 

4.0 

3 

2.0 
1 

1.0 

21.0 

CARLINVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

9.5 

9 

2  .  8 
24 

5.0 

3 

2 . 0 
1 

.  3 

19.6 
37 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1969  -  1970   ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

EDWARDSVlLLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

.7 

1 

10.7 
12 

1.1 
21 

3.0 

5 

1.2 

T 

16.7 
39 

GRAFTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

8.2 

- 

4.0 

- 

- 

- 

- 

- 

GREENVILLE   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 
2 

11.0 
9 

3.0 
27 

1.5 
3 

1.5 

2 

T 

19.0 
43 

GRIGGSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

15.5 

17 

5.2 
26 

4.0 

5 

5.5 

5 

2.0 

1 

32.2 
54 

HARD  I N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

11.7 
11 

2.8 

24 

6.0 
3 

1.0 

.5 

22.0 
38 

HI LLSB0R0 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

8.5 

10 

3.5 
24 

5.5 

4 

- 

- 

- 

JACKSONVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

11.8 

12 

5.5 

25 

5.1 

7 

3.3 

3 

2.0 

2 

28.2 
49 

JERSEYVILLE   2  Sw 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

12.0 

13 

1.0 

24 

4.5 
6 

3.0 

2 

1.0 

1 

21.5 
46 

MEDQRA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

12.3 
12 

2.8 

25 

6.0 

5 

4.0 

2 

1.0 

26.4 
44 

MORRISONVILLE   4  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.3 

6.8 

11 

3.8 

24 

5.1 

2 

2.2 

.4 

19.6 

37 

MOUNT  OLIVE    1  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

I 

8.0 

11 

2.0 
25 

4.5 

2 

4.0 

3 

2.0 

2 

21.5 
44 

PANA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

12.0 
11 

6.7 

27 

9.0 

9 

5.2 

3 

2.0 

1 

36.9 
53 

PLEASANT  HILL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

10.2 
11 

2.2 

24 

6.0 

2 

2.0 

1 

.2 

20.6 
38 

ROCKPORT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

14.5 
11 

5.0 

23 

9.5 
5 

8.5 

2 

37.5 
41 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

10.2 
11 

7.0 
25 

3.9 

6 

4.3 

2 

1.1 

1 

27.0 
45 

SPRINGFIELD  4  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

.5 

1.0 

1 

- 

TAYLORVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

9 

4.0 

25 

- 

- 

1.0 

1 

- 

VIRDEN  1  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

™ 

27 

: 

3.1 

1.5 

VIRGINIA 

SNOWFALL 

l  tn  nN  r;n 

- 

12.5 
12 

3.0 
26 

6.5 

Q 

7.5 
3 

2.0 

- 

WHITE   HALL   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.8 

11 

24 

5 

2.0 

1 

41 

*         •  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

SNOWFALL 
i    IN  ON  GD 

- 

5.2 

7.9 
26 

8.4 

9 

2.0 

1 

.8 

1 

- 

EFFINGHAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

2 

15.0 
9 

9.5 

27 

7.0 
6 

1.5 

1 

37.0 
45 

FLORA  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
2 

16.3 

10 

7.3 

25 

3 

6.5 

1 

41 

GREENUP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
2 

6.0 

9 

26 

3.5 

2.0 

2 

HUTSONV I L L E  POWER  PL 

SNOWFALL 

1      t  hi    n  hi     f  n 

1    IN   DN  GD 

1.0 

■a 
9 

13.0 
10 

0  7 

5.5 

5 

2.0 

1 

T 

46 

LAWRENCEVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.0 

12.5 
11 

5.8 

27 

8.0 
9 

8.0 

4 

.1 

37.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued   SEASON  OF   1969  -  1970   ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

MARSHALL   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  CN  GD 

MATT00N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 . 3 
3 

8 . 5 

11 

6 . 7 

27 

5 . 0 

9 

1 . 5 

T 

23.0 
50 

MOWEAQUA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

6.3 

11 

5  .  1 

- 

1 . 0 

- 

NEWTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

T 

13.0 

10 

OLNEY  2  S 

SNOWF  4 L  L 
1    IN  ON  GD 

2  .  0 

1 

12.0 
10 

6 . 4 

27 

5.0 

8 

4.5 

2 

j 

29,9 
48 

PALFSTINF 

SNnWPALL 
1    IN  ON  GD 

4.4 
2 

1 4  •  C 

11 

8.5 

27 

6.5 

7 

4.5 

1 

T 

37.9 
48 

PARIS  WATERWORKS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4 . 0 
3 

19.5 

10 

11.4 
27 

6.5 

5 

3 .  C 

1 

1.0 

4  5  •  ^ 
46 

SAlNTE  MARIE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3 . 0 
3 

12.5 

9 

5.5 

27 

3.0 

3 

- 

- 

SALEM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

15.2 
10 

4.4 

24 

3  •  5 
4 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

2 

12.0 

12.0 
31 

7 . 0 

11 

3  •  C 

1 

2 . 0 

1 

37.5 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 . 0 

2 

12.2 
9 

3 . 6 

26 

4  . 0 

6 

1.0 

2 

T 

22.8 
45 

WILCOX 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WINDSOR 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.0 
2 

12.5 
11 

7.5 

26 

11.0 
9 

3.0 

2 

1.0 

37.0 
50 

*         *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

6.9 

11 

5 . 7 

22 

4.9 

4 

14.8 
3 

34.3 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 

24 

9.5 

3 

C  AHOK I  A 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  3 

9.3 

10 

j 

15 

2.5 

3 

T 

12.1 

28 

CAIRO  WB  CITY 

S  NO WF  A  L 1 
1    IN  ON  GD 

2.5 
2 

10*5 
8 

3  8 
14 

9  7 
Cm  1 

5 

11.8 

4 

3 1  ■  3 
33 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 . 5 
1 

3.0 
15 

5.5 
6 

7  n 
/  •  u 

3 

- 

CARLYLE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.2 
2 

1 6  •  8 

io 

26 

4 

3*0 

2 

44 

CENTRALIA  2  Sw 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.3 

2 

1 8  •  8 

a 

28 

7  a 

7 

5.9 

2 

50 

CHESTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
1 

1  8  •  0 
1  1 

C    >  J 

23 

8 

13.0 

5 

41.0 
48 

COBDEN  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  0 

U.J 

8 

0  •  j 

4  •  0 

- 

- 

DU  QUOIN   1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

,  3 

7 

7  t  7 

4 

GRAND  TOWER  2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 
1 

2.1 

20 

2.7 

5 

10.5 

4 

MAKANDA   1  Nw 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

9.5 

11 

6.0 

24 

5.5 

6 

9.0 

4 

31.0 
45 

MARION  4  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

16.3 
1 1 

4.9 

17 

9.8 

6 

17.1 
3 

51.1 

39 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Continued   SEASON  OF   1969  -  1970   ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NASHVILLE   4  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.3 
2 

17.1 

11 

3.8 

26 

6.3 
8 

3.1 

3 

T 

32.6 
50 

PRAIRIE  OU  ROC  HE  R  lWSw 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
1 

17.5 
10 

.5 

25 

4.6 

5 

8.5 

3 

34.1 
44 

RED  BUD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

_ 

6.0 

"* 

SPARTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

15.1 

1 1 

1.0 

2  3 

6.0 

5.0 

2 

29.6 

^2 

WATERLOO  1  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.9 

1 

8.3 

10 

.6 

23 

4.9 
6 

6.6 

3 

21.3 
43 

♦         »  * 

SOUTHEAST  09 

ALB  ION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

9.0 

11 

6.0 

25 

4.0 

7 

10.9 

3 

- 

BENTON  FOREST  SERVICE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
3 

17.5 

12 

2.6 
25 

10.2 

11 

6.0 

6 

39.3 
57 

BROOKPQRT   DAM  52 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1 

5 

7.2 
16 

4.8 

3 

12.0 

3 

28 

C  ARM  I   6  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

11.4 

11 

4.3 
24 

7.0 
5 

6.2 

2 

32.9 

42 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

12 

20 

6 

10.0 
3 

42 

FAIRFIELO  RADIO  WFIW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

8.5 

11 

3.5 

24 

5.0 

6 

11.0 
4 

30.0 
47 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

- 

17 

5.5 

6 

9.8 

4 

- 

HARRI SBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

2 

16.0 

12 

7.0 
18 

7.0 

6 

16.0 

3 

49.5 

41 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.1 

3.5 

3 

- 

- 

- 

- 

MCLEANSBORO   2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
1 

10.5 
11 

4.5 

24 

8.0 

6 

9.5 

2 

34.5 
44 

MT  CARMEL   1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.1 
2 

12.6 

11 

4.2 

24 

5.3 

6 

9.1 

3 

T 

35.3 
46 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.5 

1 

11.6 
11 

4.5 

24 

4.5 

4 

6.5 

2 

T 

28.6 

42 

ROS I C  L  ARE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

7.0 
8 

5.5 

17 

6.0 

5 

11.0 
3 

T 

32.5 
34 

SHAWNE E TOWN  NEW  TOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
1 

11 

4.9 

16 

7.0 

7 

11.5 
4 

39 

WAYNE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

ILLINOIS 


Day  oi  Month 

• 

Station 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•         •  * 

ALEDO 

MAX 

97 

97 

92 

77 

79 

84 

69 

84 

61 

87 

91 

92 

93 

96 

94 

65 

87 

87 

83 

73 

79 

78 

61 

66 

91 

93 

95 

94 

86 

93 

96 

87.7 

MIN 

77 

74 

67 

55 

55 

54 

65 

68 

56 

62 

65 

65 

70 

73 

65 

59 

64 

68 

65 

52 

53 

52 

52 

63 

66 

67 

69 

71 

66 

68 

70 

63.3 

DIXON 

MAX 

96 

96 

85 

77 

82 

82 

68 

79 

B0 

86 

92 

93 

92 

92 

89 

65 

67 

62 

65 

74 

79 

81 

61 

86 

92 

92 

94 

95 

87 

91 

94 

66.9 

MIN 

75 

71 

68 

57 

53 

53 

66 

69 

59 

69 

63 

68 

69 

69 

66 

58 

60 

67 

66 

51 

51 

52 

54 

69 

67 

64 

69 

71 

69 

67 

71 

63.9 

FREE  POR  T 

MAX 

92 

91 

88 

73 

78 

80 

84 

82 

77 

85 

86 

89 

88 

89 

67 

83 

85 

83 

77 

72 

77 

78 

79 

64 

88 

90 

90 

90 

85 

68 

91 

84.2 

MIN 

78 

78 

68 

59 

49 

51 

66 

66 

58 

59 

62 

65 

69 

69 

69 

59 

65 

66 

65 

50 

49 

50 

50 

57 

64 

66 

72 

70 

69 

69 

67 

63.0 

FULTON  DAM  13 

MAX 

93 

94 

86 

79 

81 

81 

66 

85 

78 

66 

92 

92 

90 

91 

69 

62 

85 

84 

82 

75 

79 

79 

83 

84 

86 

89 

90 

92 

65 

90 

93 

85.9 

MJN 

79 

79 

68 

61 

59 

55 

66 

72 

63 

65 

70 

69 

70 

70 

68 

62 

68 

65 

66 

55 

60 

54 

55 

62 

66 

67 

71 

71 

70 

66 

72 

66.0 

GALVA 

MAX 

97 

96 

93 

75 

79 

82 

86 

82 

61 

87 

90 

96 

9  1 

94 

92 

63 

86 

66 

83 

74 

78 

79 

60 

83 

87 

91 

92 

93 

85 

91 

95 

86.7 

MIN 

76 

75 

64 

56 

55 

57 

65 

68 

59 

62 

65 

70 

70 

73 

66 

58 

63 

68 

65 

52 

55 

55 

54 

65 

68 

68 

70 

6B 

68 

70 

73 

64.5 

GENESEQ 

MAX 

99 

97 

86 

69 

82 

85 

69 

83 

64 

89 

94 

94 

95 

96 

79 

86 

88 

77 

85 

76 

81 

82 

83 

67 

92 

95 

97 

98 

68 

93 

98 

86,0 

MIN 

78 

75 

64 

58 

54 

57 

66 

66 

60 

62 

65 

68 

71 

65 

65 

60 

65 

64 

62 

54 

54 

53 

53 

62 

69 

70 

71 

72 

71 

69 

70 

64.3 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

97 

97 

89 

79 

79 

83 

65 

84 

78 

87 

91 

92 

91 

94 

93 

89 

66 

65 

83 

74 

79 

80 

79 

82 

89 

92 

93 

94 

86 

90 

94 

86.9 

MIN 

7* 

79 

66 

60 

57 

53 

68 

71 

62 

59 

63 

66 

69 

74 

69 

63 

62 

63 

54 

51 

49 

54 

61 

64 

64 

69 

67 

70 

62 

70 

63.6 

Kg  WANE  E 

MAX 

98 

97 

95 

75 

84 

85 

89 

87 

60 

86 

90 

92 

93 

94 

93 

84 

87 

85 

81 

77 

79 

79 

83 

85 

86 

91 

94 

92 

82 

90 

96 

87.4 

MIN 

75 

76 

64 

60 

55 

59 

65 

70 

60 

64 

71 

74 

75 

73 

66 

65 

65 

55 

52 

56 

54 

55 

57 

68 

71 

70 

70 

69 

69 

72 

65.1 

MQ11NE   WB  AIRPORT 

MAX 

97 

98 

86 

71 

80 

84 

69 

84 

83 

68 

91 

92 

94 

94 

60 

65 

88 

78 

83 

74 

78 

80 

82 

86 

90 

93 

93 

94 

86 

91 

95 

86.7 

MIN 

80 

76 

64 

60 

54 

52 

68 

66 

62 

62 

64 

67 

71 

68 

64 

60 

66 

67 

62 

55 

53 

53 

55 

61 

68 

70 

72 

71 

71 

71 

71 

64.7 

MORR I  SON 

MAX 

96 

95 

92 

80 

80 

82 

87 

86 

79 

89 

90 

91 

92 

91 

90 

64 

66 

84 

82 

75 

79 

81 

82 

86 

85 

92 

93 

94 

93 

92 

92 

87. 1 

MIN 

78 

72 

68 

59 

53 

52 

65 

69 

59 

61 

62 

60 

68 

71 

66 

59 

62 

62 

64 

52 

54 

52 

56 

61 

64 

63 

71 

72 

68 

69 

70 

63.4 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

95 

94 

88 

75 

60 

82 

87 

84 

79 

87 

92 

91 

90 

90 

69 

84 

86 

85 

80 

75 

78 

80 

84 

87 

92 

92 

92 

93 

»8 

94 

94 

86.7 

MIN 

72 

75 

66 

57 

49 

50 

64 

67 

57 

58 

60 

63 

67 

67 

66 

55 

62 

62 

60 

49 

48 

48 

47 

58 

58 

58 

68 

68 

69 

66 

67 

60.7 

PAW  PAW 

MAX 

93 

93 

94 

82 

70 

78 

80 

65 

78 

77 

84 

90 

90 

88 

92 

76 

83 

64 

78 

79 

72 

75 

78 

76 

66 

88 

90 

90 

94 

64 

86 

83.6 

MIN 

71 

76 

64 

56 

59 

59 

69 

68 

57 

56 

60 

67 

67 

69 

66 

60 

63 

63 

65 

50 

52 

52 

54 

59 

65 

65 

67 

66 

67 

67 

68 

62.9 

ROCHELLE   1  w 

MAX 

95 

95 

95 

92 

75 

80 

82 

66 

60 

79 

66 

91 

91 

89 

89 

78 

63 

63 

85 

85 

73 

77 

81 

80 

64 

92 

91 

92 

91 

82 

b9 

85.5 

MIN 

73 

75 

68 

64 

50 

53 

62 

68 

58 

56 

5S 

60 

65 

69 

67 

57 

60 

60 

64 

50 

48 

48 

53 

60 

66 

67 

54 

70 

69 

69 

69 

61.6 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

94 

95 

86 

69 

6  1 

83 

87 

79 

79 

67 

91 

91 

91 

91 

77 

63 

87 

75 

74 

73 

78 

79 

79 

84 

69 

91 

92 

90 

81 

89 

92 

84.4 

MIN 

76 

74 

62 

57 

53 

52 

66 

68 

62 

57 

61 

65 

67 

71 

62 

6 1 

6  1 

63 

58 

52 

50 

52 

54 

60 

65 

66 

70 

71 

70 

69 

68 

62.7 

STOCKTON 

MAX 

93 

92 

86 

70 

77 

80 

63 

78 

78 

85 

88 

66 

87 

88 

84 

62 

85 

81 

75 

72 

76 

78 

79 

83 

67 

88 

88 

90 

84 

86 

69 

83.2 

MIN 

77 

76 

67 

57 

51 

56 

64 

66 

63 

58 

64 

68 

71 

69 

66 

60 

64 

66 

60 

48 

52 

53 

52 

53 

67 

67 

71 

72 

71 

69 

68 

63.5 

TISKlLWA 

MAX 

97 

99 

97 

86 

71 

81 

64 

87 

S3 

61 

68 

91 

92 

93 

95 

80 

65 

62 

75 

85 

75 

80 

80 

80 

87 

90 

9  1 

93 

94 

85 

92 

86.4 

MIN 

73 

77 

63 

.58 

55 

50 

66 

69 

59 

57 

60 

63 

66 

72 

62 

57 

61 

60 

62 

52 

49 

47 

49 

60 

66 

65 

69 

69 

67 

68 

71 

62.  1 

WALNUT 

MAX 

96 

95 

89 

78 

80 

82 

66 

84 

80 

86 

91 

91 

91 

93 

93 

85 

66 

85 

85 

74 

79 

61 

62 

85 

91 

91 

91 

93 

85 

90 

86.6 

•          •  * 

MIN 

76 

75 

67 

56 

52 

55 

66 

68 

57 

59 

62 

68 

70 

70 

65 

58 

65 

65 

64 

50 

52 

53 

57 

63 

66 

69 

69 

69 

63 

63 

63.1 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

9<> 

95 

94 

86 

68 

79 

82 

86 

75 

74 

61 

89 

91 

89 

90 

60 

65 

82 

77 

76 

73 

77 

78 

76 

83 

88 

89 

90 

89 

86 

69 

83.6 

MIN 

74 

73 

66 

59 

52 

53 

56 

65 

60 

56 

56 

60 

65 

72 

70 

56 

57 

62 

62 

51 

46 

47 

49 

50 

59 

67 

67 

69 

70 

68 

65 

60.8 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

96 

97 

1)5 

76 

61 

83 

67 

83 

76 

85 

91 

94 

92 

93 

89 

86 

87 

63 

81 

74 

78 

60 

78 

85 

91 

92 

93 

95 

37 

90 

93 

66.5 

MIN 

73 

76 

70 

58 

59 

54 

65 

69 

61 

59 

64 

65 

69 

71 

67 

59 

65 

64 

54 

51 

53 

55 

62 

68 

66 

69 

69 

70 

68 

68 

63.9 

BARR I NOTON 

MAX 

85 

65 

85 

76 

62 

71 

73 

77 

76 

65 

72 

79 

83 

80 

80 

60 

77 

78 

72 

70 

72 

67 

67 

74 

78 

60 

61 

82 

63 

76 

79 

76.3 

MIN 

74 

75 

68 

58 

57 

54 

64 

64 

61 

56 

60 

62 

70 

70 

70 

54 

6 1 

63 

62 

55 

47 

50 

60 

65 

65 

69 

70 

70 

68 

66 

62.9 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

MAX 

94 

95 

86 

72 

77 

81 

86 

78 

74 

8  1 

88 

91 

90 

91 

60 

65 

87 

79 

81 

72 

76 

77 

76 

83 

89 

89 

90 

90 

B7 

69 

90 

84.0 

MIN 

76 

78 

66 

60 

58 

54 

68 

66 

62 

60 

65 

65 

72 

73 

65 

62 

67 

68 

60 

55 

51 

53 

58 

63 

71 

71 

72 

71 

73 

72 

71 

65.4 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

98 

100 

84 

70 

75 

85 

87 

80 

66 

76 

84 

92 

93 

93 

82 

67 

88 

79 

81 

70 

77 

78 

75 

84 

92 

94 

95 

97 

91 

92 

94 

65 . 1 

MIN 

78 

74 

70 

58 

61 

60 

68 

63 

61 

62 

66 

66 

73 

75 

69 

66 

67 

69 

58 

54 

53 

55 

62 

65 

70 

72 

72 

74 

72 

70 

71 

66.3 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

98 

99 

86 

71 

77 

83 

87 

80 

74 

61 

88 

92 

93 

93 

82 

67 

90 

87 

81 

70 

76 

78 

75 

84 

91 

91 

92 

95 

92 

92 

96 

85.8 

Mm 

76 

78 

68 

61 

61 

57 

68 

65 

63 

62 

66 

66 

71 

73 

66 

65 

66 

68 

58 

53 

51 

54 

62 

66 

70 

71 

72 

72 

74 

71 

72 

66.0 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2 

MAX 

96 

98 

85 

68 

71 

83 

85 

78 

66 

75 

81 

89 

91 

91 

81 

63 

68 

8  1 

78 

66 

73 

74 

68 

6 1 

65 

91 

93 

92 

87 

86 

90 

82.4 

MIN 

78 

70 

65 

56 

60 

63 

68 

61 

59 

62 

66 

66 

71 

73 

67 

65 

6  B 

66 

56 

53 

58 

61 

62 

63 

69 

71 

70 

73 

71 

67 

70 

65.4 

DE  KALB 

MAX 

96 

95 

94 

85 

61 

82 

86 

86 

78 

66 

92 

97 

92 

91 

91 

85 

87 

87 

61 

73 

78 

79 

79 

85 

90 

90 

92 

93 

93 

88 

92 

87.2 

MDJ 

73 

77 

70 

60 

54 

53 

67 

70 

59 

57 

62 

66 

69 

71 

66 

64 

64 

51 

49 

51 

53 

63 

68 

66 

68 

69 

70 

67 

67 

63.5 

JOLIET 

MAX 

99 

99 

90 

81 

62 

64 

89 

68 

80 

84 

91 

95 

94 

96 

95 

86 

90 

68 

81 

74 

80 

81 

80 

85 

93 

94 

95 

92 

95 

96 

97 

88.9 

MIN 

75 

78 

71 

56 

59 

52 

68 

69 

63 

60 

63 

59 

68 

74 

68 

63 

64 

65 

55 

49 

49 

59 

65 

67 

67 

70 

72 

72 

69 

72 

64.6 

MARENGO 

MAX 

97 

98 

98 

80 

82 

68 

85 

83 

60 

87 

92 

96 

94 

92 

89 

87 

90 

64 

75 

73 

79 

82 

80 

86 

94 

95 

95 

92 

84 

92 

94 

87.6 

MIN 

75 

76 

68 

58 

53 

55 

65 

66 

60 

57 

60 

63 

67 

70 

70 

57 

62 

63 

61 

50 

46 

46 

50 

58 

67 

68 

68 

69 

68 

66 

68 

62.4 

MORRIS  5  N 

MAX 

99 

98 

86 

71 

81 

83 

87 

83 

76 

85 

90 

96 

91 

94 

82 

67 

86 

63 

61 

73 

78 

80 

77 

65 

90 

91 

92 

87 

90 

90 

93 

66,0 

Mm 

70 

72 

65 

58 

58 

50 

65 

65 

59 

57 

57 

60 

65 

70 

67 

58 

58 

60 

64 

53 

48 

50 

52 

60 

61 

63 

66 

67 

69 

68 

70 

61.5 

OTTAWA 

MAX 

100 

98 

86 

74 

84 

85 

87 

63 

78 

87 

92 

94 

92 

96 

89 

87 

88 

79 

81 

77 

80 

82 

80 

87 

90 

92 

94 

95 

87 

92 

96 

87.5 

MIN 

74 

78 

65 

59 

57 

55 

66 

71 

61 

60 

64 

65 

70 

73 

67 

65 

66 

55 

52 

51 

56 

65 

66 

67 

69 

71 

72 

69 

72 

64.7 

PARK  FOREST 

MAX 

95 

97 

84 

70 

83 

65 

80 

61 

60 

66 

93 

92 

93 

83 

85 

87 

84 

80 

68 

74 

80 

74 

82 

88 

88 

90 

91 

89 

88 

91 

84*7 

Mm 

72 

75 

63 

58 

56 

53 

65 

61 

56 

57 

60 

66 

68 

71 

63 

60 

66 

59 

52 

48 

49 

56 

62 

68 

71 

68 

68 

72 

68 

66 

62.6 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

99 

98 

85 

68 

79 

82 

85 

60 

7  6 

e; 

69 

92 

91 

93 

62 

63 

86 

65 

80 

73 

78 

78 

77 

64 

88 

90 

90 

92 

86 

90 

94 

85.2 

Mm 

74 

75 

60 

55 

52 

51 

64 

63 

57 

55 

60 

63 

66 

69 

64 

58 

58 

58 

57 

50 

48 

47 

54 

62 

64 

65 

66 

67 

55 

65 

66 

60.3 

WAUKEGAN   4  WSW 

MAX 

95 

95 

95 

87 

75 

75 

82 

87 

76 

72 

79 

84 

90 

91 

90 

79 

86 

87 

73 

73 

69 

74 

74 

70 

78 

87 

91 

91 

86 

86 

90 

82.9 

Mm 

76 

73 

69 

60 

57 

53 

54 

67 

60 

59 

60 

64 

68 

72 

71 

61 

61 

65 

63 

54 

48 

49 

53 

58 

64 

69 

71 

70 

70 

69 

66 

63.2 

WHEATON  3  SE 

MAX 

97 

99 

98 

82 

82 

85 

88 

85 

76 

84 

91 

95 

93 

93 

88 

67 

69 

69 

80 

74 

80 

80 

80 

85 

93 

93 

94 

95 

95 

90 

94 

88.3 

Mm 

71 

74 

67 

57 

58 

48 

63 

68 

61 

56 

60 

56 

63 

70 

67 

58 

58 

61 

66 

55 

45 

46 

51 

51 

66 

64 

64 

73 

69 

68 

66 

61.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

B 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

•          •  • 

WFST 

03 

C-ALES9UR.G 

MAX 
MIN 

97 
75 

96 

72 

85 

62 

69 
56 

79 
56 

03 
53 

86 
66 

32 
05 

81 
99 

67 
61 

90 
64 

»{ 
it 

91 
70 

65 

a' 
64 

89 
99 

86 
64 

75 
67 

63 
62 

72 
99 

77 
51 

76 
36 

60 
56 

52 

69 

86 

67 

91 
69 

92 
71 

91 
71 

92 
67 

91 

71 

97 

71 

89.9 
63.8 

GOLDEN  1  NH 

MAX 
MIN 

96 

72 

96 

72 

93 
66 

77 
56 

80 
98 

82 
33 

86 
63 

8  5 

83 

37 

86 
58 

92 
62 

9  2 
65 

91 
67 

95 
75 

91 
66 

84 

37 

88 

99 

85 

69 

87 
63 

79 
58 

9 

50 

80 
49 

62 

52 

86 

61 

69 
64 

92 
66 

9 

68 

93 
69 

95 
71 

93 

72 

99 

73 

86.0 

63.3 

LA  HARPE 

MAX 

MIN 

100 
72 

98 

71 

91 
66 

75 
57 

80 
57 

89 

53 

90 
64 

89 
67 

83 
99 

68 

61 

92 
64 

9  2 
64 

94 
67 

9 . 
75 

94 

67 

87 
38 

89 

62 

=  3 

61 

87 

62 

72 
55 

79 

52 

80 
54 

62 
55 

16 
63 

91 
65 

94 

66 

95 

61 

93 
69 

97 

70 

94 

75 

103 
73 

89,0 
63.6 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

97 
76 

96 
73 

92 
69 

76 
55 

78 
53 

8* 

93 

87 
63 

82 

81 

37 

86 
60 

90 
61 

91 
65 

91 
69 

73 

92 
63 

89 
98 

87 

63 

84 

61 

84 

65 

71 
52 

79 
5: 

79 
50 

81 
50 

83 

52 

89 
65 

92 
66 

9  ' 
6t 

92 
67 

93 
66 

93 
66 

9  1 
71 

87.2 

62.7 

euiNcv 

MAX 
MIN 

101 
76 

99 
76 

92 
70 

82 
59 

81 
60 

84 

58 

66 
67 

86 

70 

89 

60 

66 
62 

69 
67 

91 
71 

90 
72 

,  B 

'? 

,z 

66 

86 
60 

90 
65 

a  5 

72 

83 
66 

78 
60 

B  - 
55 

77 
58 

79 
69 

a  4 

5  5 

90 
69 

90 
73 

B  g 
73 

92 
74 

97 
74 

92 
73 

102 
79 

86.3 

67.3 

UUINCY  faa  airport 

MIN 

97 
75 

97 
72 

65 

58 

60 

57 

65 
66 

83 
66 

61 

84 

69 
65 

»' 
68 

91 

■>- 

82 

63 

87 

61 

68 

71 

77 

77 

78 

84 

87 

89 

66 

71 

90 

72 

93 

89 

83,7 
69.6 

RUSHVIllE 

•         •  • 

MAX 

98 

72 

100 
7* 

97 

71 

83 
57 

60 
55 

86 

33 

87 
57 

83 

6 

87 
97 

68 

60 

92 
62 

93 
70 

92 

70 

95 

72 

91 
64 

82 
53 

86 
55 

88 
66 

88 

67 

71 
56 

79 

49 

80 
49 

85 
55 

90 

5' 

90 
66 

91 
67 

91 
67 

94 

67 

95 

70 

97 

70 

100 

72 

89.1 
62.6 

CENTRAL 

Ok 

BLOQHINCTQN  NORMAL 

MAX 
MIN 

98 

73 

99 
74 

98 
64 

85 

56 

78 
53 

84 
91 

87 
66 

68 

80 
99 

83 
57 

68 
62 

91 
61 

91 
69 

95 

73 

93 
66 

83 
66 

87 

60 

86 
67 

81 
67 

79 
56 

77 
30 

78 
53 

76 
56 

85 
69 

88 
69 

90 

72 

91 
70 

91 
73 

92 
70 

90 
69 

91 
74 

87.3 
64.2 

CH6N0A 

MAX 
MIN 

97 
75 

97 
77 

94 
65 

65 
57 

79 
56 

83 
63 

86 
65 

84 

70 

78 
60 

85 
56 

89 
60 

92 
61 

92 
57 

»3 
6 1 

92 
65 

83 
99 

86 

60 

83 

02 

79 
64 

71 
54 

75 
52 

62 
62 

74 
56 

83 
63 

87 
64 

88 
63 

69 
68 

90 
69 

90 

•  9 

a  ■ 

64 

93 

72 

86.2 
62.9 

OECATUR 

MAX 
MIN 

97 
73 

98 
72 

92 
66 

76 
58 

81 

57 

83 

53 

87 
64 

87 
67 

61 

58 

85 
58 

89 
63 

93 
66 

92 
66 

93 
72 

67 

66 

89 
98 

87 

58 

88 
68 

82 
68 

74 
56 

79 
46 

78 
52 

78 
99 

87 
64 

90 
66 

92 
66 

89 

70 

92 
71 

93 

88 

73 

73 

87.2 
63.9 

FARMER  CITY 

MAX 
MIN 

101 
72 

100 
74 

67 
64 

76 
56 

61 
57 

85 

52 

85 
63 

89 
65 

78 
59 

66 

57 

89 
62 

91 
61 

91 
65 

93 
70 

65 
66 

66 
99 

88 
58 

87 
64 

79 
66 

75 
55 

79 
54 

77 
50 

76 
55 

86 

6  1 

89 

67 

69 
67 

88 

68 

90 
70 

92 
68 

9- 

71 

66.3 
62.4 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 

Mm 

100 
75 

99 
77 

101 
68 

90 
59 

83 

62 

83 
48 

69 
64 

B7 

70 

83 
63 

68 

60 

92 
63 

93 
66 

93 
66 

91 
76 

95 
67 

87 
63 

89 
61 

89 
66 

89 
66 

83 
57 

62 

5: 

63 

52 

84 
56 

87 
5  5 

69 
63 

93 
66 

93 
69 

93 
69 

97 
70 

96 

74 

:  .. 

72 

90.6 
64.7 

LAC  ON  2  E 

MAX 

Mm 

98 

75 

95 

75 

93 
64 

78 
57 

78 
51 

S3 
34 

86 
65 

86 
67 

79 
56 

87 
57 

92 
60 

92 

61 

91 
66 

95 
'l 

94 
64 

64 
59 

66 
59 

84 

61 

83 
64 

60 
56 

79 
30 

80 
46 

79 
53 

85 
61 

69 
65 

90 
65 

89 
68 

90 
66 

89 
67 

90 
67 

95 
69 

87.1 
62.0 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

97 
78 

98 
77 

95 
67 

76 
58 

60 
58 

83 
53 

68 
66 

64 

s  g 

81 
60 

85 

60 

68 
64 

9  1 
67 

90 
65 

94 

72 

92 

67 

64 
59 

81 
61 

83 
66 

65 
68 

74 
56 

78 
5  2 

78 
54 

75 
56 

85 
65 

87 
66 

88 
66 

9 

70 

90 
70 

91 
70 

85 

72 

96 

73 

86.2 
64.8 

MASON  CITY   1  NW 

MAX 

Mm 

96 

73 

98 

72 

95 
65 

64 
57 

80 
98 

84 
51 

87 
65 

84 
67 

82 
59 

85 
58 

90 
61 

91 
64 

90 
66 

95 
73 

93 
67 

84 

57 

86 
60 

62 
66 

89 
67 

75 
57 

78 
51 

79 
52 

78 
56 

93 
63 

68 
66 

90 
67 

91 
69 

91 
70 

94 
69 

91 
73 

9' 

72 

87.3 
63.6 

M I NQNK 

MAX 
MIN 

PEORIA  W8  AIRPORT 

MIN 

98 
73 

97 
75 

63 

56 

56 

52 

67 
63 

84 
63 

6  1 

66 
99 

69 
64 

91 
67 

92 
68 

96 

70 

82 
69 

84 

67 
59 

77 

0  t: 

83 
62 

73 
5  j 

79 
51 

79 
55 

78 
60 

83 
67 

90 
63 

91 
68 

92 
70 

91 

94 
69 

89 

72 

96 

71 

63.7 

PRINCEVlLLE   1  N 

•          *  * 

MAX 

97 
75 

»S 
7* 

92 
64 

81 
59 

78 
95 

81 
52 

85 
64 

81 
69 

77 
58 

84 
58 

87 

62 

89 
63 

90 

70 

93 
70 

91 
69 

80 
60 

63 

63 

84 

67 

60 
69 

77 
53 

73 
53 

76 
50 

77 
54 

81 
66 

87 
67 

69 
69 

90 

70 

90 
70 

90 
70 

69 
69 

93 

7  0 

85.3 
63.7 

EAST 

09 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

100 
71 

99 

70 

97 
65 

86 
59 

79 
99 

84 
91 

65 
62 

85 

67 

78 
59 

83 
38 

68 
63 

92 
61 

91 
64 

94 
68 

92 

70 

66 
58 

88 
56 

90 
61 

82 
66 

77 
57 

77 
48 

76 
51 

77 
60 

86 
62 

90 
65 

87 
64 

89 

70 

»1 
70 

91 
70 

89 

70 

93 

70 

87.2 
62.7 

HOOPESTON 

MAX 
MIN 

9S 

7* 

99 

77 

99 
66 

60 
58 

77 
58 

S2 
52 

84 

66 

83 
67 

74 
59 

62 
58 

66 
64 

92 
65 

90 

71 

93 
69 

89 
68 

89 
59 

87 

59 

67 
63 

60 
69 

74 
56 

76 
48 

76 
51 

74 

59 

86 

62 

89 

67 

86 
64 

89 

70 

92 
70 

91 
70 

87 

70 

92 
7  2 

83.8 
63.8 

KANKAKEE   3  Sw 

MAX 

Mm 

100 
75 

100 
76 

98 
65 

64 

58 

79 
96 

89 
91 

86 

66 

85 

70 

76 
60 

82 
57 

88 

61 

93 
59 

92 
69 

95 

71 

94 
69 

64 
99 

67 
59 

66 
62 

80 
66 

77 
56 

73 
49 

78 
50 

76 
98 

a* 
63 

69 
65 

90 
65 

90 
6  = 

92 
69 

90 
70 

88 

70 

9  2 

71 

67.0 
63.2 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

Mm 

100 
72 

100 
76 

96 

65 

82 
56 

80 
58 

84 

54 

86 
64 

85 
67 

78 
55 

85 
56 

89 
55 

92 
60 

92 
66 

94 

70 

90 
5» 

66 
59 

68 
59 

86 
60 

79 
63 

77 
55 

77 
49 

77 

47 

76 
54 

66 
62 

90 
65 

90 
62 

91 
69 

92 
66 

91 
70 

88 
67 

93 

70 

57.1 
61.7 

PONTIAC 

MAX 

Mm 

100 
76 

99 
78 

97 
66 

85 
58 

82 

58 

85 
53 

86 
66 

87 

TO 

79 
61 

88 

60 

90 
63 

94 
64 

90 
68 

99 

73 

94 
67 

85 

61 

87 

61 

86 
61 

87 
61 

77 
55 

79 
S3 

78 
53 

76 
53 

96 
64 

86 
66 

68 

67 

91 
69 

92 
74 

91 
70 

90 
66 

96 

71 

68. 1 

64.1 

RANTOUL 

MAX 

Mm 

98 

70 

99 
7* 

98 
65 

85 
37 

79 
56 

83 
56 

85 
66 

85 

67 

83 
57 

84 
54 

88 
66 

91 
66 

91 
66 

92 
72 

92 
66 

84 

58 

86 
64 

87 
65 

84 

66 

79 
56 

78 
49 

75 
54 

77 
59 

87 
63 

89 
69 

86 

67 

89 

70 

91 
71 

92 

70 

92 
69 

93 
74 

67.2 
63.9 

URBANA 

MAX 

Mm 

99 
74 

100 
68 

87 
64 

71 
58 

59 

83 
57 

65 
64 

65 

60 

83 
61 

68 

66 

91 

;  B 

90 
70 

93 
71 

82 
68 

86 

61 

67 
63 

68 
66 

76 
63 

71 
94 

77 
52 

78 
59 

73 
60 

86 
02 

88 
66 

90 
68 

95 
69 

90 
69 

91 
69 

83 
69 

92 

70 

64)2 

KATSEKA  2  NW 

•          •  • 

MAX 

Mm 

98 

73 

99 

77 

95 
65 

84 
59 

79 
58 

82 
5 1 

85 
64 

'  I 
67 

73 
61 

83 
56 

67 
63 

92 

59 

92 
66 

92 
68 

90 
68 

85 
96 

87 
56 

87 
62 

84 
63 

74 
95 

78 
50 

76 
51 

70 
59 

85 
64 

69 
66 

68 
64 

91 
70 

94 

70 

94 

71 

88 
69 

91 
70 

66.3 

WEST  SOUTHWEST 

X 

ALTON  DAM  26 

MAX 

Mm 

95 
7* 

93 
77 

94 

77 

88 

62 

72 
61 

80 
59 

83 
65 

87 

70 

86 

64 

60 
64 

66 

70 

91 
63 

91 
67 

• 

74 

94 
66 

63 
66 

66 
65 

91 

70 

83 

71 

87 
60 

70 
55 

77 
57 

76 
62 

60 

61 

63 

67 

90 

72 

98 

73 

91 
73 

93 

72 

96 
74 

9? 
-9 

86.6 
67.3 

CARLINVILLE 

MAX 

Mm 

97 

71 

97 

72 

95 

71 

88 
98 

82 
96 

84 

50 

87 

62 

a-. 
6< 

84 

57 

87 
56 

91 
63 

91 
62 

93 
61 

it 
71 

93 
69 

85 

97 

90 
62 

66 

67 

87 
62 

86 
58 

a: 

46 

76 
49 

76 
59 

97 
64 

69 

63 

90 
66 

95 

72 

92 

70 

96 

70 

92 
73 

73 

89.2 
63.1 

CRIGGSVILLE 

MAX 

Mm 

93 
7» 

96 
73 

91 
67 

83 
61 

79 
97 

61 
57 

85 
64 

89 

82 
59 

85 

60 

89 
63 

89 
66 

69 

60 

74 

89 

69 

84 

61 

86 
65 

83 

70 

86 
63 

73 
56 

76 

32 

77 
52 

60 
99 

a' 

5  5 

67 

67 

90 
68 

89 
69 

91 

70 

94 

70 

92 
70 

86.3 
64.3 

HILLS80RU 

MAX 

Mm 

96 
73 

97 
73 

91 
73 

87 
61 

80 
98 

83 
51 

85 

63 

90 

83 
60 

67 
59 

90 
63 

90 
64 

91 
63 

»! 
73 

67 
66 

69 
99 

86 
58 

66 

69 

64 
66 

82 
60 

76 

50 

77 
53 

79 
54 

66 
66 

88 

69 

68 
69 

90 
72 

91 
72 

93 

70 

91 
73 

99 

73 

67.6 
64.3 

JACKSONVILLE 

MAX 

Mm 

92 
7* 

94 

74 

94 
39 

87 
99 

72 
60 

79 
56 

81 
56 

85 

67 

83 

5  1 

62 
56 

86 

63 

89 
64 

90 
63 

90 
63 

93 
68 

60 

60 

84 

60 

66 

63 

82 

71 

66 

60 

70 
30 

77 
49 

79 
33 

'9 
55 

67 

67 

69 

66 

99 
69 

91 
72 

91 

70 

95 
72 

96 

74 

63.9 
62.9 

S*«  R«f4M-9jDC4>  N  ••■  Following  SuUob  IncUm 
-  89  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JULY 


Day  ot  Month 

01 

S 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

JERSEYVILLS  2  Sw 

MAX 

94 

95 

93 

90 

80 

81 

66 

88 

85 

87 

91 

90 

91 

94 

92 

64 

88 

88 

87 

87 

78 

79 

76 

87 

88 

89 

91 

91 

94 

94 

101 

88.4 

MIN 

71 

69 

70 

56 

57 

50 

63 

66 

58 

57 

63 

63 

61 

72 

66 

57 

58 

69 

69 

60 

49 

53 

61 

65 

61 

66 

70 

68 

68 

77 

73 

63.4 

MQRR I SONV I LLE  4  SE 

MAX 

99 

99 

93 

84 

82 

85 

87 

91 

63 

87 

89 

93 

93 

97 

91 

85 

89 

85 

86 

81 

79 

76 

76 

86 

87 

87 

91 

92 

95 

90 

97 

88.2 

MIN 

74 

73 

71 

59 

57 

54 

63 

68 

60 

60 

64 

67 

63 

72 

66 

59 

58 

67 

68 

58 

5 1 

5  5 

6 1 

65 

66 

70 

71 

72 

71 

71 

7 

64.7 

PANA 

MAX 

95 

95 

90 

84 

78 

82 

84 

87 

61 

83 

86 

89 

90 

92 

90 

83 

86 

66 

62 

79 

76 

77 

77 

65 

86 

86 

88 

69 

90 

66 

94 

85.7 

MIN 

73 

76 

67 

59 

60 

55 

61 

68 

60 

61 

66 

67 

65 

7 1 

67 

60 

60 

67 

6 

57 

5 1 

53 

62 

64 

66 

69 

70 

71 

69 

2 

71 

64.7 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

100 

100 

92 

75 

81 

86 

90 

88 

65 

67 

90 

93 

93 

97 

84 

B4 

89 

64 

68 

72 

79 

79 

78 

86 

89 

91 

92 

92 

96 

87 

98 

88.0 

MIN 

75 

73 

68 

57 

57 

52 

65 

65 

61 

60 

6<t 

68 

66 

69 

65 

60 

61 

70 

64 

57 

50 

53 

59 

68 

68 

69 

73 

73 

7  1 

5 

74 

64.8 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 

97 

98 

98 

91 

74 

80 

84 

87 

87 

86 

87 

90 

92 

92 

95 

84 

84 

89 

64 

66 

71 

78 

78 

78 

87 

69 

90 

92 

91 

95 

66 

67.1 

MIN 

74 

75 

69 

58 

60 

55 

66 

7  1 

62 

54 

65 

67 

66 

73 

67 

63 

61 

5  8 

6 1 

VIRQEN  1  SSW 

MAX 

95 

95 

94 

87 

80 

83 

66 

87 

64 

65 

90 

90 

90 

93 

91 

85 

87 

85 

85 

83 

76 

77 

60 

86 

87 

88 

90 

91 

92 

92 

97 

87.5 

MIN 

72 

72 

71 

59 

56 

5 1 

62 

54 

58 

72 

66 

57 

57 

72 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

97 

97 

94 

85 

76 

82 

85 

84 

83 

85 

89 

89 

91 

93 

93 

64 

88 

68 

67 

86 

76 

76 

77 

66 

87 

88 

91 

91 

95 

92 

98 

87.5 

•          *  • 

MIN 

72 

72 

70 

59 

58 

53 

61 

65 

62 

59 

65 

66 

64 

72 

66 

58 

60 

66 

66 

59 

50 

55 

60 

66 

63 

66 

68 

68 

67 

73 

73 

64.1 

EAST  SOUTHEAST 

0? 

CHARLESTON 

MAX 

9B 

98 

94 

81 

79 

85 

86 

68 

81 

65 

87 

91 

92 

95 

68 

66 

89 

89 

79 

75 

76 

79 

78 

67 

90 

67 

92 

92 

94 

87 

97 

87.3 

MIN 

75 

79 

68 

62 

61 

57 

65 

68 

62 

60 

60 

68 

71 

71 

69 

61 

63 

63 

68 

58 

52 

54 

63 

63 

63 

72 

71 

72 

70 

3 

73 

6  5.6 

EFFINGHAM 

MAX 

97 

98 

93 

B7 

90 

87 

B8 

92 

86 

65 

89 

95 

95 

98 

88 

89 

93 

92 

86 

80 

81 

82 

79 

89 

93 

92 

93 

95 

96 

95 

99 

90.1 

MIN 

68 

68 

70 

60 

6 1 

52 

60 

68 

60 

60 

63 

65 

64 

66 

67 

61 

58 

64 

69 

57 

5 1 

52 

63 

63 

69 

70 

70 

76 

2 

64.0 

FLORA  2  Nw 

MAX 

96 

97 

99 

80 

78 

84 

65 

90 

85 

65 

90 

91 

92 

94 

92 

86 

90 

90 

82 

81 

77 

61 

61 

69 

91 

90 

90 

91 

94 

91 

98 

68.5 

MIN 

69 

73 

73 

60 

59 

52 

58 

66 

59 

5  9 

62 

63 

63 

69 

69 

60 

58 

62 

67 

60 

51 

52 

65 

62 

65 

69 

68 

69 

69 

7  5 

71 

63.7 

MARSHALL   1  E 

MAX 

97 

98 

96 

88 

76 

84 

86 

89 

86 

83 

89 

93 

94 

96 

95 

86 

89 

92 

91 

75 

77 

81 

61 

87 

90 

90 

89 

90 

92 

90 

93 

66.5 

MIN 

73 

75 

69 

60 

61 

50 

58 

66 

56 

59 

62 

63 

63 

65 

69 

56 

57 

60 

67 

58 

49 

51 

64 

60 

65 

67 

70 

68 

69 

73 

7 1 

63 . 1 

MATTOON 

MAX 

97 

97 

90 

71 

78 

83 

85 

88 

78 

84 

B8 

90 

92 

95 

82 

64 

68 

89 

77 

66 

77 

80 

75 

67 

69 

88 

90 

91 

93 

86 

95 

85.7 

MIN 

73 

75 

66 

60 

59 

52 

63 

67 

61 

59 

63 

65 

66 

71 

67 

60 

59 

66 

67 

53 

49 

53 

62 

6 1 

6 

68 

70 

71 

69 

73 

73 

64 . 1 

MOWEAOUA 

MAX 

9  5 

98 

91 

86 

80 

84 

87 

89 

81 

B6 

90 

92 

93 

95 

89 

85 

89 

68 

84 

80 

79 

78 

78 

86 

89 

84 

90 

91 

92 

88 

96 

87.6 

MIN 

68 

70 

66 

59 

60 

51 

62 

65 

59 

57 

61 

65 

64 

70 

67 

57 

56 

73 

68 

57 

4  8 

52 

60 

63 

64 

63 

70 

69 

68 

73 

72 

63  ■  2 

NEWTON  2  NE 

MAX 

96 

98 

95 

88 

77 

84 

86 

90 

80 

84 

68 

93 

94 

96 

91 

88 

90 

93 

86 

78 

78 

82 

77 

89 

92 

89 

93 

94 

96 

90 

96 

83.7 

MIN 

71 

71 

72 

61 

61 

52 

59 

68 

65 

58 

62 

63 

64 

63 

69 

60 

57 

64 

69 

60 

50 

53 

63 

6  1 

65 

68 

70 

70 

70 

74 

7 1 

64.0 

OLNEY  2  S 

MAX 

97 

99 

94 

76 

78 

85 

65 

91 

89 

86 

89 

93 

93 

97 

91 

87 

90 

92 

87 

77 

78 

62 

79 

89 

91 

87 

92 

92 

94 

94 

95 

68.7 

MIN 

69 

72 

73 

60 

60 

5 1 

57 

67 

5  7 

5  7 

1 

62 

64 

67 

70 

59 

57 

62 

68 

62 

2 

67 

61 

65 

68 

69 

6 

72 

63.7 

PALESTINE 

MAX 

95 

95 

87 

77 

78 

82 

84 

89 

79 

83 

87 

90 

92 

95 

86 

87 

89 

91 

61 

73 

76 

80 

73 

87 

69 

65 

90 

91 

92 

87 

92 

85.9 

MIN 

72 

75 

72 

64 

62 

53 

60 

68 

57 

59 

62 

64 

65 

70 

71 

60 

60 

64 

69 

60 

5 1 

5  3 

64 

62 

68 

72 

70 

71 

7  1 

75 

7  1 

65.0 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

99 

99 

93 

84 

80 

85 

87 

85 

78 

83 

69 

93 

93 

97 

90 

86 

90 

92 

86 

77 

79 

81 

72 

88 

92 

68 

92 

93 

96 

89 

95 

88.1 

MIN 

74 

75 

66 

59 

60 

52 

66 

66 

58 

60 

64 

66 

70 

73 

69 

57 

61 

69 

68 

56 

49 

53 

62 

62 

67 

68 

70 

72 

72 

72 

73 

64.9 

SALEM 

MAX 

97 

97 

94 

88 

78 

85 

67 

91 

87 

66 

90 

91 

94 

95 

92 

86 

91 

90 

84 

84 

78 

79 

80 

89 

91 

90 

92 

93 

95 

94 

99 

89.3 

MIN 

69 

71 

73 

61 

56 

52 

58 

67 

57 

58 

63 

64 

63 

70 

66 

57 

57 

63 

-_  9 

60 

5  4 

55 

64 

63 

65 

70 

70 

70 

69 

7' 

72 

6  3.9 

TUSCOLA 

MAX 

9  9 

99 

98 

73 

80 

85 

66 

87 

84 

at 

90 

96 

93 

94 

93 

67 

88 

89 

87 

78 

77 

79 

78 

88 

90 

88 

90 

90 

94 

90 

87.9 

7  3 

75 

73 

58 

60 

55 

60 

65 

58 

58 

59 

65 

66 

70 

67 

59 

58 

63 

64 

56 

50 

54 

61 

61 

65 

66 

69 

72 

72 

6  3.3 

VANDAL  I  A   FAA  AIRPORT 

MAX 

97 

98 

90 

72 

79 

85 

87 

90 

81 

65 

89 

93 

93 

96 

85 

89 

91 

89 

84 

68 

77 

79 

78 

90 

92 

89 

92 

94 

93 

91 

99 

87.6 

72 

72 

67 

br 

59 

54 

63 

67 

60 

60 

65 

68 

65 

71 

64 

61 

60 

66 

b  6 

57 

53 

5  7 

65 

65 

65 

71 

7 1 

70 

WINDSOR 

MAX 

96 

96 

95 

89 

78 

83 

86 

86 

85 

84 

87 

91 

91 

94 

93 

87 

68 

86 

30 

81 

76 

78 

75 

86 

86 

88 

89 

90 

92 

92 

94 

87.2 

•          *  * 

MIN 

72 

74 

68 

59 

61 

56 

63 

68 

59 

59 

63 

67 

68 

71 

61 

62 

66 

68 

66 

56 

54 

52 

61 

63 

68 

70 

71 

69 

69 

71 

72 

64.8 

SOUTHWEST 

08 

ANNA  1  E 

MAX 

95 

97 

95 

79 

79 

84 

85 

87 

83 

68 

90 

92 

92 

94 

90 

68 

90 

91 

86 

62 

78 

81 

81 

89 

90 

91 

84 

89 

92 

94 

97 

86.2 

MIN 

68 

76 

75 

6  3 

57 

58 

t>c 

66 

62 

64 

65 

67 

67 

69 

72 

64 

60 

63 

70 

63 

55 

54 

64 

54 

65 

63 

69 

6  5 

69 

75 

76 

65.5 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UN  IV 

MAX 

95 

96 

95 

65 

78 

83 

66 

90 

89 

89 

89 

90 

92 

97 

97 

,7 

90 

88 

87 

65 

77 

80 

81 

87 

9  0 

89 

65 

93 

95 

97 

101 

89.1 

MIN 

68 

70 

74 

5" 

56 

50 

59 

65 

55 

57 

61 

62 

:  9 

65 

66 

55 

56 

63 

68 

60 

47 

47 

64 

59 

35 

66 

68 

66 

65 

72 

69 

61.6 

CAHOKIA 

MAX 

92 

98 

91 

75 

76 

81 

so 

9<, 

85 

66 

66 

83 

95 

99 

89 

91 

93 

92 

84 

83 

79 

70 

78 

86 

88 

88 

81 

90 

98 

94 

104 

87.8 

MIN 

72 

70 

63 

59 

53 

54 

53 

59 

58 

59 

5  8 

57 

56 

67 

58 

56 

67 

67 

61 

50 

54 

63 

62 

63 

61 

60 

59 

76 

73 

72 

72 

61.7 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

97 

100 

94 

B : 

76 

83 

86 

86 

85 

6  6 

89 

90 

92 

94 

93 

88 

91 

90 

88 

77 

75 

77 

81 

90 

90 

90 

89 

89 

92 

96 

97 

83.2 

MIN 

75 

76 

76 

6  7 

64 

62 

09 

71 

67 

68 

70 

72 

7  2 

76 

75 

71 

68 

72 

76 

65 

61 

61 

69 

68 

72 

74 

76 

73 

73 

77 

76 

70  •  7 

CARBONDALE  SEWAGE 

PL 

MAX 

96 

97 

94 

78 

77 

83 

85 

89 

86 

36 

91 

90 

-2 

95 

93 

es 

90 

91 

65 

87 

77 

79 

62 

90 

92 

90 

90 

91 

93 

98 

98 

88.9 

MIN 

6  S 

71 

7  1 

61 

56 

54 

59 

66 

60 

61 

62 

65 

64 

69 

72 

61 

59 

63 

~t  2 

64 

54 

52 

63 

63 

65 

72 

70 

69 

7  1 

7 

6 

65.1 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

92 

92 

96 

91 

74 

79 

63 

85 

90 

62 

65 

68 

69 

92 

96 

85 

86 

89 

;9 

84 

84 

76 

78 

80 

5' 

90 

68 

99 

91 

94 

93 

87.3 

MIN 

72 

7S 

76 

5  5 

57 

56 

61 

6C 

60 

61 

64 

66 

69 

72 

51 

61 

63 

65 

70 

6  1 

54 

55 

60 

65 

66 

68 

72 

7  1 

70 

70 

75 

64.7 

COBDEN  ?  S 

MAX 

93 

96 

92 

77 

76 

82 

it 

86 

89 

85 

89 

90 

91 

92 

90 

5  5 

89 

90 

85 

63 

75 

78 

81 

89 

91 

90 

89 

90 

91 

95 

96 

87.5 

MIN 

64 

71 

70 

63 

57 

53 

58 

66 

59 

58 

60 

64 

64 

67 

72 

5  9 

62 

58 

71 

62 

56 

54 

64 

63 

65 

63 

66 

72 

69 

73 

75 

63.8 

DU  SUOIN  1  NNW 

MAX 

95 

97 

97 

81 

78 

84 

86 

90 

68 

67 

90 

90 

87 

95 

95 

94 

93 

93 

90 

68 

78 

79 

63 

90 

92 

90 

93 

94 

96 

96 

96 

89.8 

MIN 

6$ 

72 

74 

55: 

55 

54 

60 

67 

66 

59 

64 

65 

6  7 

69 

68 

67 

59 

64 

69 

62 

52 

53 

63 

64 

65 

71 

64 

69 

69 

74 

75 

64.8 

MAKANDA   1  NW 

MAX 

93 

97 

92 

76 

78 

33 

85 

87 

82 

65 

88 

89 

92 

94 

91 

66 

90 

90 

86 

80 

76 

79 

62 

90 

91 

91 

69 

90 

94 

95 

97 

87.7 

MIN 

70 

76 

68 

62 

55 

57 

b  i 

66 

60 

62 

66 

66 

66 

70 

70 

63 

65 

67 

7 1 

62 

53 

53 

65 

66 

67 

72 

71 

66 

7  1 

74 

7 1 

65.7 

MARION  <•  NNE 

MAX 

93 

96 

91 

78 

75 

81 

83 

65 

83 

64 

87 

87 

so 

92 

90 

65 

88 

90 

cb 

83 

75 

78 

79 

88 

89 

88 

89 

91 

92 

95 

97 

86.7 

MIN 

68 

73 

72 

55 

56 

54 

56 

67 

59 

59 

62 

62 

64 

68 

72 

62 

59 

62 

71 

62 

54 

55 

65 

62 

65 

70 

70 

70 

68 

73 

73 

64. 1 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

95 

96 

94 

87 

79 

83 

65 

90 

86 

65 

89 

89 

91 

95 

92 

67 

90 

90 

85 

84 

76 

79 

80 

88 

90 

68 

92 

92 

94 

96 

100 

68.6 

MIN 

71 

75 

77 

62 

58 

57 

62 

68 

61 

62 

69 

68 

67 

70 

67 

64 

62 

66 

70 

61 

53 

54 

65 

63 

68 

72 

70 

69 

69 

74 

75 

66.2 

SPARTA 

MAX 

96 

96 

95 

88 

78 

82 

85 

92 

69 

66 

90 

90 

92 

95 

93 

87 

90 

91 

86 

76 

77 

80 

82 

89 

91 

89 

92 

93 

94 

98 

98 

89.  1 

MIN 

69 

72 

77 

61 

60 

53 

61 

69 

60 

59 

63 

65 

63 

66 

68 

59 

59 

63 

71 

63 

53 

51 

65 

62 

61 

72 

68 

70 

69 

75 

75 

64.6 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 

91 

97 

96 

85 

80 

85 

68 

92 

89 

67 

92 

93 

« 

97 

96 

87 

93 

92 

86 

88 

79 

82 

62 

91 

94 

93 

96 

96 

95 

97 

102 

91.1 

MIN 

72 

73 

77 

60 

55 

53 

63 

67 

59 

59 

62 

67 

65 

72 

67 

60 

60 

63 

66 

62 

51 

55 

66 

64 

63 

71 

69 

69 

69 

77 

71 

64.7 

Seo  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JULY 


Day  o(  Month 

• 

0) 

Station 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

•          •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

9* 

98 

95 

87 

75 

84 

85 

87 

86 

85 

64 

90 

94 

i  5 

90 

91 

89 

91 

92 

80 

77 

60 

83 

90 

92 

89 

93 

93 

95 

96 

97 

88.9 

MIN 

71 

73 

71 

62 

61 

52 

61 

67 

58 

60 

59 

66 

67 

72 

70 

69 

63 

63 

70 

63 

55 

56 

58 

63 

68 

70 

70 

78 

69 

74 

71 

65.5 

RROOKPURT   DAM  52 

MAX 

97 

101 

95 

96 

77 

83 

85 

B5 

B5 

88 

91 

9 1 

93 

9  * 

93 

89 

91 

94 

87 

85 

71 

77 

83 

90 

90 

93 

94 

94 

93 

99 

99 

89.5 

MIN 

66 

71 

74 

62 

61 

55 

60 

63 

62 

61 

62 

66 

65 

63 

74 

66 

59 

62 

73 

64 

59 

56 

66 

64 

66 

71 

70 

71 

72 

73 

78 

65.7 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 

9  3 

97 

96 

86 

75 

83 

B4 

86 

B6 

84 

88 

86 

93 

94 

94 

92 

89 

90 

89 

63 

7  5 

76 

78 

90 

88 

90 

91 

94 

88.5 

MIN 

66 

69 

72 

63 

57 

51 

57 

66 

58 

58 

60 

64 

63 

66 

71 

60 

55 

58 

70 

63 

55 

51 

64 

61 

65 

70 

69 

69 

68 

72 

76 

63.  5 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

MAX 

95 

97 

97 

75 

81 

84 

88 

84 

82 

87 

88 

89 

90 

84 

88 

90 

86 

78 

75 

79 

88 

87 

91 

88 

89 

90 

91 

95 

95 

87.1 

MIN 

67 

75 

69 

62 

60 

52 

57 

67 

59 

59 

63 

63 

63 

68 

70 

59 

57 

67 

61 

63 

53 

53 

64 

65 

62 

65 

70 

66 

69 

74 

73 

63.8 

HARR I SBURG 

MAX 

99 

101 

93 

79 

78 

86 

89 

89 

85 

87 

90 

93 

94 

97 

94 

89 

92 

93 

86 

81 

78 

81 

82 

91 

92 

93 

94 

95 

95 

98 

98 

90.1 

MIN 

68 

7* 

68 

63 

59 

35 

59 

68 

68 

62 

65 

66 

65 

6  i 

7* 

63 

60 

62 

66 

62 

56 

54 

65 

63 

67 

72 

70 

72 

71 

76 

77 

65.8 

HCLEANSBDRO  2  E 

MAX 

97 

98 

96 

77 

77 

83 

85 

87 

87 

87 

89 

90 

92 

94 

92 

86 

90 

91 

86 

61 

77 

79 

81 

89 

91 

91 

92 

93 

93 

97 

97 

66.5 

MIN 

6' 

74 

71 

63 

59 

57 

60 

68 

62 

63 

67 

68 

66 

70 

70 

62 

60 

63 

72 

62 

54 

55 

66 

63 

67 

72 

70 

72 

70 

74 

77 

66.0 

HT  CARMEL  1  NNH 

MAX 

9* 

95 

91 

75 

76 

83 

B4 

66 

83 

83 

88 

89 

90 

92 

67 

86 

88 

90 

87 

78 

77 

79 

75 

68 

9  1 

89 

90 

91 

92 

94 

92 

86.5 

MIN 

69 

69 

70 

61 

61 

54 

58 

66 

59 

59 

64 

64 

66 

68 

70 

62 

58 

62 

69 

61 

53 

52 

64 

61 

67 

70 

71 

66 

69 

74 

69 

64.1 

MOUNT  VERNON 

MAX 

95 

97 

9". 

81 

79 

84 

85 

90 

87 

86 

90 

91 

92 

95 

92 

87 

91 

91 

87 

84 

77 

60 

80 

90 

90 

91 

92 

93 

95 

97 

100 

69.  1 

MIN 

69 

75 

75 

60 

58 

54 

58 

66 

61 

61 

66 

66 

64 

69 

66 

62 

60 

63 

71 

61 

54 

54 

64 

63 

66 

72 

70 

70 

70 

74 

74 

65.0 

ROSICLARE 

MAX 

91 

98 

95 

84 

76 

85 

85 

86 

85 

86 

90 

90 

92 

94 

94 

89 

89 

92 

89 

83 

77 

76 

7B 

69 

89 

91 

92 

94 

92 

97 

97 

86.5 

MIN 

66 

71 

73 

65 

60 

54 

58 

66 

60 

62 

63 

66 

65 

68 

74 

64 

59 

62 

69 

63 

57 

55 

65 

64 

68 

73 

69 

70 

70 

74 

75 

65.3 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CAHDKIA 

104 

DATE 

31 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHEATON  3  SE 

45 

DATE 

21 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
TISKILWA 

7.11 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BROQKPORT  DAM  52 

.39 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
HUTS0NV1LLE  POWER  PL 

4.90 

DATE 

27 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

Resultant 
Speed 

4) 
0> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o- 

o 

1.99 

2  00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Averc 

Foste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
o 

6 

&■ 

6 

1.00- 

Total 

CAIRO  WB  CITY 

21 

SW 

28  + 

5 

2 

4 

0 

0 

0 

11 

68 

4.9 

CHICAGO  0 1  HARE  AIRPORT 

25 

2.2 

6.4) 

41++ 

24 

15 

73 

77 

55 

54 

5 

3 

5 

0 

2 

0 

15 

m 

5.2 

CHICAGO  MIDWAY  AIRPORT 

24 

2.9 

9.5 

39 

NW 

02 

69 

76 

51 

53 

5 

4 

2 

3 

0 

0 

14 

63 

5.0 

MOLINE  WB  AIRPORT 

24 

3.1 

8.7 

55 

W 

31 

77 

83 

51 

54 

1 

4 

0 

3 

1 

1 

10 

70 

4.2 

PEORIA  WB  AIRPORT 

23 

1.9 

8.4 

46 

SW 

31 

77 

83 

53 

57 

2 

5 

4 

0 

2 

0 

13 

79 

5.2 

ROCKFORD  WB   A I RPQRT 

25 

2.6 

8.8 

27  +  + 

19 

15 

83 

87 

53 

55 

4 

4 

2 

3 

1 

0 

14 

4.5 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

22 

3.5 

10.3 

38 

NW 

14 

73 

79 

48 

49 

3 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

75 

4.5 

S*>«  R«l«r«DC«>  Notct.  Following  SUUon  lnd«« 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1969  -   1970   ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

.  NORMALS 
JULY-JUNE 

«        «  * 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

0 

0 

75 

431 

785 

1223 

1558 

1052 

944 

400 

94 

19 

6581 

6073 

DIXON 

1 

0 

7  <♦ 

465 

839 

1222 

1595 

1131 

941 

417 

129 

28 

6842 

6315 

FREEPORT 

3 

0 

123 

498 

850 

1272 

1641 

1183 

976 

464 

152 

40 

7202 

6910 

FULTON  DAM  13 

0 

0 

65 

432 

790 

1219 

15  76 

1111 

955 

400 

96 

1 4 

665  8 

GALVA 

0 

1 

80 

4  54 

B  r\  "7 

122  6 

1572 

1093 

965 

424 

109 

23 

6  756 

6087 

GENESEO 

2 

0 

75 

459 

825 

1222 

1574 

1101 

951 

417 

no 

25 

6761 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

0 

1 

75 

434 

8  28 

1204 

1541 

1072 

936 

407 

100 

20 

6618 

KEWANEE 

0 

0 

65 

432 

814 

1206 

1518 

1046 

899 

388 

112 

2  2 

6502 

MOLINE   WB  AIRPORT 

0 

0 

80 

445 

805 

1253 

1 607 

1120 

967 

4 19 

118 

2  1 

6835 

MQRRI SON 

0 

0 

8 1 

440 

790 

1226 

157  3 

1105 

918 

401 

121 

20 

6675 

6300 

MOUNT  CARROLL 

3 

0 

114 

490 

859 

1282 

1659 

1168 

985 

460 

146 

34 

7200 

6632 

PAW  PAW 

7 

2 

172 

500 

919 

1305 

1 00 

48 

ROCHELLE   1  w 

6 

3 

120 

484 

862 

1277 

1659 

1175 

987 

500 

173 

41 

7287 

ROCKFQRD  WB  AIRPORT 

4 

1 

115 

486 

845 

1256 

1627 

1191 

983 

502 

203 

44 

7257 

6830 

STOCKTON 

7 

0 

129 

535 

870 

1283 

1642 

1198 

1015 

489 

165 

37 

7370 

TISKlLWA 

0 

2 

119 

469 

845 

1226 

1554 

1128 

963 

433 

130 

39 

6908 

WALNUT 

0 

0 

73 

422 

8 1 1 

1254 

1594 

1042 

945 

415 

105 

30 

6691 

6146 

*         *  * 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

9 

2 

146 

476 

859 

1198 

1578 

1149 

1064 

562 

244 

77 

7364 

AURORA  COLLEGE 

7 

0 

87 

444 

837 

1213 

15  89 

1131 

960 

443 

155 

29 

6d95 

6498 

BARRINGTON 

12 

4 

102 

475 

874 

1240 

1610 

1244 

101 1 

502 

215 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

4 

0 

75 

423 

794 

1138 

1  506 

1086 

929 

418 

168 

44 

6585 

6639 

CHICAGO  UNIVERSITY 

5 

0 

49 

379 

771 

1084 

1426 

1053 

931 

431 

170 

55 

6354 

6095 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

2 

'  0 

56 

390 

777 

1118 

1475 

1071 

919 

406 

149 

27 

6390 

6155 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2 

10 

0 

74 

418 

799 

1124 

1451 

1086 

969 

466 

197 

69 

6663 

DE  KALB 

5 

0 

102 

462 

831 

1248 

1606 

1138 

979 

459 

142 

28 

7000 

JOLIET 

1 

0 

66 

398 

747 

1126 

1508 

1034 

899 

376 

110 

29 

6294 

MARENGO 

8 

2 

108 

485 

860 

1235 

1618 

1162 

986 

481 

174 

49 

7166 

MORRIS   5  N 

2 

0 

88 

427 

843 

1224 

1580 

1113 

964 

443 

132 

29 

6845 

6090 

OTTAWA 

0 

0 

49 

391 

777 

1151 

1485 

1062 

897 

380 

96 

24 

6312 

5925 

PARK  FOREST 

3 

0 

95 

437 

873 

1201 

1570 

1168 

1035 

459 

169 

47 

7057 

PERU  SEWAGE  PLANT 

6 

1 

102 

479 

878 

1249 

1598 

1140 

1026 

473 

156 

48 

7156 

WAUKEGAN  4  wsw 

17 

104 

444 

839 

1176 

1564 

1162 

1051 

562 

252 

94 

6667 

WHEATON  3  SE 

#         #  * 

4 

0 

88 

444 

846 

1181 

1552 

1101 

955 

446 

153 

39 

6809 

WEST  03 

GALESBURG 

0 

0 

65 

441 

793 

1202 

1528 

1068 

937 

417 

114 

23 

6588 

GOLDEN   1  NW 

0 

0 

60 

362 

TlO 

1155 

1440 

961 

829 

342 

75 

20 

5954 

LA  HARPE 

0 

0 

49 

384 

745 

1174 

1457 

999 

859 

373 

92 

18 

6150 

5777 

MONMOUTH 

0 

0 

80 

414 

776 

1199 

1478 

1012 

900 

391 

99 

26 

6375 

6013 

QUINCY 

0 

0 

34 

354 

662 

10B1 

136  t 

894 

799 

303 

51 

19 

5564 

5185 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

0 

0 

49 

386 

718 

1156 

1456 

975 

852 

342 

76 

19 

6029 

RUSHVI lle 

0 

0 

38 

412 

741 

1170 

1451 

1010 

882 

366 

100 

33 

6203 

5523 

*         *  * 

central  04 

bloomington  normal 

0 

0 

63 

386 

788 

1180 

1454 

1010 

879 

364 

94 

32 

6250 

5655 

r*  LI  E  Lin  A 
LHfcNUA 

0 

1205 

1499 

1047 

901 

390 

100 

28 

DcCATUK 

0 

0 

5  1 

355 

74  1 

1114 

1391 

987 

826 

321 

79 

25 

5890 

5269 

rAKMtR  CITY 

0 

0 

62 

385 

786 

1161 

1459 

1020 

850 

350 

80 

22 

6175 

HAVANA  POWER  STATION 

0 

0 

39 

357 

725 

1115 

1422 

985 

810 

323 

72 

16 

5864 

LACON  2  E 

0 

0 

51 

394 

798 

1172 

1507 

1043 

901 

386 

97 

25 

6374 

LINCOLN 

0 

0 

58 

369 

756 

1124 

1420 

988 

836 

345 

81 

25 

6002 

5512 

MASON  CITY   1  NW 

0 

0 

58 

441 

751 

1135 

1426 

990 

825 

344 

86 

23 

6079 

MINQNK 

0 

0 

66 

424 

831 

1199 

1511 

1078 

945 

414 

110 

PEORIA  WB  AIRPORT 

0 

0 

77 

443 

818 

1211 

1545 

1088 

914 

402 

115 

28 

6641 

6025 

PRINCEVILLE   1  N 
* 

0 

0 

72 

410 

801 

1187 

1502 

1046 

917 

394 

100 

27 

6456 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued  SEASON  OF   1969  -  1970  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

•         *  * 

EAST  05 

DANVILLE 

0 

0 

69 

361 

755 

1091 

1425 

985 

834 

336 

87 

21 

5964 

5551 

HOOPEST0N 

0 

0 

79 

390 

BOO 

1139 

1477 

1027 

904 

373 

104 

29 

6322 

5711 

KANKAKEE   3  SW 

0 

0 

86 

389 

809 

1150 

1512 

1053 

911 

397 

100 

30 

6437 

5972 

PIPER  CITY  3  SE 

0 

0 

83 

399 

813 

1167 

1522 

1049 

917 

400 

102 

29 

6481 

5764 

PONTIAC 

0 

0 

60 

386 

795 

1161 

1466 

1017 

883 

376 

87 

26 

6257 

RANTOUL 

0 

0 

61 

355 

768 

1134 

1455 

1004 

868 

353 

82 

23 

6103 

URBANA 

o 

o 

53 

369 

771 

1117 

1447 

1026 

849 

352 

90 

26 

6100 

5589 

MATSEKA  2  nw 

0 

0 

89 

391 

805 

1130 

1501 

1027 

891 

397 

99 

24 

6354 

*        *  * 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

0 

o 

30 

342 

1036 

1327 

963 

821 

306 

51 

3 

C ARL INV I LLE 

0 

o 

62 

372 

734 

1114 

1355 

937 

803 

301 

56 

25 

5759 

5049 

GRIGGSVILLE 

0 

0 

48 

365 

706 

1138 

14  12 

965 

834 

327 

68 

31 

5894 

5215 

HI LLSBORO 

0 

0 

5  1 

333 

1072 

1328 

931 

783 

289 

53 

19 

4992 

JACKSONVILLE 

0 

0 

61 

351 

712 

1123 

1388 

965 

866 

347 

86 

42 

5941 

5270 

JERSEVVILLE  2  Sw 

0 

o 

49 

331 

705 

1092 

1341 

926 

779 

311 

63 

25 

5622 

MORR  I  SONV I  LLE   4  SE 

0 

0 

57 

344 

738 

1124 

1413 

977 

815 

317 

68 

19 

5872 

5259 

PANA 

0 

0 

63 

358 

735 

1110 

1388 

971 

810 

307 

69 

23 

5834 

5148 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

0 

0 

59 

370 

748 

1135 

1457 

1013 

830 

332 

83 

26 

6053 

5429 

SPRINGFIELD  4  SE 

0 

0 

65 

358 

754 

1112 

1441 

1028 

845 

365 

72 

31 

6071 

VIRDEN   1  SSW 

o 

o 

49 

351 

694 

1091 

1418 

810 

320 

70 

25 

WHITE   HALL    1  E 

0 

0 

46 

348 

716 

1106 

1389 

975 

796 

306 

66 

24 

5772 

5043 

*         *  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

0 

0 

48 

300 

740 

1093 

1361 

972 

784 

295 

55 

22 

5670 

EFF INGHAM 

o 

o 

37 

322 

689 

1075 

1359 

968 

767 

288 

59 

12 

5576 

5172 

FLORA  2  Nw 

0 

o 

50 

306 

687 

1051 

1324 

919 

736 

253 

57 

4 

5387 

4679 

MARSHALL   1  E 

0 

o 

51 

326 

721 

1090 

1379 

960 

802 

295 

77 

10 

5711 

MATTOON 

0 

0 

66 

362 

764 

1130 

1440 

1017 

837 

333 

87 

27 

6063 

MOWE  AQUA 

o 

o 

50 

731 

1119 

1412 

991 

803 

313 

76 

21 

NEWTON 

o 

o 

4  1 

303 

688 

1061 

1396 

910 

784 

OLNEY  2  S 

0 

0 

46 

300 

687 

1049 

1323 

929 

726 

261 

64 

7 

5392 

4633 

PALESTINE 

0 

0 

48 

313 

716 

1065 

1360 

944 

758 

269 

65 

10 

5548 

4843 

PARIS  WATERWORKS 

0 

0 

52 

328 

750 

1102 

1401 

971 

809 

326 

73 

19 

5831 

5275 

SALEM 

0 

0 

40 

308 

703 

1043 

1301 

921 

749 

257 

56 

9 

5387 

TUSCOLA 

0 

0 

51 

335 

727 

1092 

1453 

976 

798 

307 

73 

19 

5831 

VANDALlA   FAA  AIRPORT 

0 

0 

52 

355 

738 

1088 

1425 

969 

786 

315 

70 

17 

5815 

WINDSOR 

0 

0 

61 

321 

728 

1118 

1383 

973 

820 

310 

67 

21 

5802 

5285 

*         *  * 

^OilTHwFST  08 

ANNA   1  E 

o 

o 

16 

264 

637 

970 

1171 

839 

726 

212 

40 

0 

4875 

4242 

AFLiEVIiLE   SO   III  UNIV 

o 

o 

46 

327 

665 

1010 

1286 

888 

735 

272 

58 

12 

5299 

C  AHQK I  A 

o 

o 

37 

329 

654 

993 

1287 

910 

798 

334 

51 

18 

5411 

3821 

CAIRO  WB  CITY 

o 

o 

2 

209 

567 

892 

1096 

800 

647 

142 

25 

0 

4380 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

0 

0 

21 

270 

625 

960 

1174 

835 

685 

186 

44 

0 

4800 

4263 

TARIYIF  RF^FRVOIR 

o 

48 

334 

691 

1062 

1357 

944 

795 

297 

58 

20 

5606 

o 

2  2 

252 

620 

958 

1154 

835 

711 

205 

45 

2 

4804 

DU  QUOIN   1  NNW 

0 

0 

23 

268 

653 

1010 

1204 

845 

716 

204 

37 

2 

4962 

4347 

MAKANDA   1  NW 

0 

0 

24 

258 

609 

968 

1165 

842 

699 

189 

40 

1 

4795 

MARION  4  NNE 

0 

0 

37 

274 

633 

977 

1184 

849 

686 

203 

48 

1 

4892 

NASHVILLE   4  NE 

0 

0 

32 

253 

665 

1017 

1293 

895 

743 

248 

39 

6 

5191 

SPARTA 

o 

o 

37 

290 

640 

972 

1215 

846 

722 

234 

45 

6 

5009 

4296 

WATERLOO  1  WSW 

0 

0 

26 

295 

641 

973 

1179 

848 

710 

218 

39 

13 

4942 

•         •  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

0 

0 

21 

260 

645 

1021 

1219 

870 

694 

210 

37 

1 

4978 

BROQKPORT  DAM  52 

0 

0 

8 

215 

594 

913 

1112 

793 

652 

173 

38 

0 

4498 

DIXON  SPRINGS   AGR  C 

0 

0 

20 

245 

599 

950 

1147 

843 

690 

188 

51 

1 

4734 

FAIRFIELD  RAOIO  WFIW 

0 

0 

39 

291 

657 

1014 

1243 

894 

710 

227 

59 

4 

5138 

4493 

HARR I S  BURG 

0 

0 

22 

267 

639 

973 

1159 

831 

660 

167 

34 

0 

4752 

4130 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued   SEASON  OF   1969  -  1970  ILLINOIS 


Station 

JULY 

AUG 

SEP 

APR 

NORMALS 
JULY-JUNE 

MCLEANSBORO  2  E 

0 

0 

29 

268 

668 

1003 

1223 

683 

699 

196 

39 

0 

5028 

4321 

MT  CARMEL   1  NNW 

0 

0 

42 

298 

694 

1052 

1264 

927 

728 

226 

55 

2 

5268 

MOUNT  VERNON 

0 

0 

28 

287 

675 

1017 

1263 

891 

722 

237 

51 

3 

5174 

4610 

ROSICLARE 

0 

0 

12 

205 

584 

926 

1095 

601 

654 

164 

37 

1 

4479 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Oi  Month 

■S  „  a 

1 

2 

g 

f 

g 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3. 

e°i 

•       •  • 

NORTHWEST 

01 

— 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.35 
66 
99 

62 

.♦2 
6 

107 
67 

.-J 

136 
93 

70 

.30 
112 
65 
60 

.25 
40 
90 
60 

.  3- 
46 

90 
63 

.30 
60 
89 
69 

.37 
82 
88 
70 

.27 
53 
84 
63 

.27 

32 
92 
66 

.30 
21 
97 
69 

.38 

29 
98 
72 

.36 

47 
95 

.17 
67 
93 

.50 
151 
91 

.23 
59 
89 
63 

.30 
50 
90 
68 

.30 

12 

86 
69 

.?. 
46 

83 

67 

.22 
74 
•  4 
59 

.27 
32 
86 
60 

.36 
30 
85 
59 

.30 
49 
80 
64 

.25 
39 
90 

72 

.26 
31 
93 
7  1 

.25 
32 
96 

72 

.33 
39 
97 
74 

33 
9b 
7S 

.09 
26 
66 
7- 

79 
93 
70 

.35 

30 
102 
76 

9.35R 
1649 
91.4 
67.7 

•       •  • 

EAST 

05 

URBAN* 

EVAP 
WINO 
MAX 
HIN 

.36 

25 
97 
70 

.60 
35 
99 
73 

44, 
100 
66 

.29 
47 
90 
59 

.26 
11 
74 
58 

.31 
9 
81 
61 

.31 
9 
68 

60 

.28 
16 
88 
62 

.32 
28 
89 
60 

.17 
11 
78 
60 

.24 
7 
68 
61 

.41 
9 
93 
67 

.30 
2 
97 
68 

.36 

19 
95 
68 

.37 
55 
92 
67 

.23 
26 
63 

.28 
6 
86 

.31 
12 
91 

.31 
13 
89 

.25 
12 
76 
59 

.24 
16 
75 
5  3 

.24 

10 
86 

.43 
26 
82 

.11 
3 
'5 
59 

.38 
5 

91 
63 

.60 
8 
94 
66 

.46 
5 
90 
69 

.40 
4 
93 
69 

.32 
11 
96 

70 

.30 
12 
94 
69 

.35 
2 
86 
70 

10.14R 
500 
88.3 
63.5 

•      *  • 

WEST  SOUTHWEST 

06 

SPRINGFIELD  4  St 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.36 

BO 

73 

.50 

102 

7* 

.-- 

85 

71 

.19 
112 

58 

96 
59 

53 
60 

.46 
65 

60 

.30 
79 

66 

.48 
98 

62 

.30 
55 

64 

.31 

37 

62 

43 
68 

42 
96 
69 

.25 
66 
96 
70 

115 
96 
68 

.29 
96 
64 
63 

.32 
39 
91 
63 

.33 
52 
91 
65 

70 
84 
68 

114 
86 
60 

.24 
67 
75 
57 

• 

36 
84 

52 

.73 
80 
83 

•■i 

.13 

63 
82 
59 

.30 
•  / 
92 
67 

.40 
56 
92 
70 

.20 
79 
94 
71 

.31 

63 
95 
72 

.29 
78 
97 

70 

.25 
100 
96 
72 

_ 

68 
92 
73 

_ 

2282 
90.2 
65.1 

•       •  • 

SOUTHWEST 

08 

CARIYIE  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
HAX 
MiN 

.30 
81 
9* 

67 

.30 
61 
96 

72 

.3B 

78 
99 
7* 

.30 
74 
93 
62 

.24 
80 
76 
58 

.27 
66 
76 
58 

.30 
68 
87 
56 

.36 
102 
87 
61 

.32 
66 
91 
61 

.29 
55 
83 
61 

.23 
34 
89 
64 

.30 
34 
93 
70 

.29 
31 
93 
68 

.32 
60 
89 
69 

.49 

151 
91 
57 

.17 
93 
8C 
62 

.30 
35 
9C 
62 

.31 
65 
92 
64 

.06 
103 
65 
66 

.51 
97 
83 
62 

.22 
122 
71 
54 

.23 
61 
61 
55 

.29 
126 
60 
59 

.27 
45 
85 
63 

.10 
53 
93 
66 

.27 
33 
94 
67 

■  24 
49 
89 
71 

.32 
89 

92 
70 

.34 
107 
91 
68 

.35 
122 
93 
69 

.27 
65 
92 
72 

8.95 
2326 
86.  1 
64.2 

URBANA  W I  NO   IS  MEASURED   IN  NAUTICAL  MILES. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


J3 

Time 

Day  of  month 

01 
D> 

Station 

"5. 

Q> 
O 

(IN) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver; 

URBAN* 

4 

7AM 

78 

79 

76 

73 

70 

70 

73 

74 

72 

71 

73 

74 

76 

77 

76 

72 

73 

74 

74 

71 

66 

68 

69 

69 

73 

74 

75 

76 

77 

77 

78 

73.5 

MAX 
HIN 

83 

75 

86 
78 

86 
76 

80 

73 

73 
70 

76 
70 

79 
70 

78 
73 

79 
72 

72 
71 

77 
71 

T, 
73 

82 
74 

82 
76 

81 
76 

77 
72 

80 
72 

81 

73 

79 
74 

75 
71 

71 
66 

74 
66 

73 
66 

69 
69 

77 
69 

80 
73 

78 
74 

81 
75 

63 
76 

82 

77 

79 
77 

78.5 
72.6 

8 

7AM 

7a 

79 

78 

76 

72 

73 

74 

75 

74 

73 

74 

75 

76 

77 

77 

75 

76 

76 

75 

73 

69 

70 

70 

70 

74 

75 

75 

77 

78 

78 

77 

74.6 

MAX 
MIN 

79 
75 

82 
78 

83 
78 

79 
76 

76 
72 

75 
72 

77 
73 

77 

74 

77 
74 

74 
73 

75 
73 

77 
74 

79 
75 

79 
76 

79 

77 

77 
75 

76 
75 

78 

•  76 

77 
75 

76 
73 

73 
69 

73 
69 

72 
70 

70 
70 

74 
70 

77 
74 

76 
75 

78 
75 

80 
77 

80 
78 

78 

77 

76.9 
74.1 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE ,    S  PERCENT  TO  SE. 


Sn  R«l*r*nc«  NotM  Following  Station  index 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDoLnvLn 

o 

Si 

si 

ul 

§  b 

0053 

OS 

EDWARDS 

ILli   STATE  POLICE  RA01C 

ALE  00 

0072 

JI  "ERCtP 

GENE   L  BURGESS 

ALEXIS  WATERWORKS 

00b2  03 

WARREN 

41  03 

90  34 

694 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  OAK  26 

0137 

01 

MAOISON 

38  S3 

90  11 

432 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

0181 

01 

UNION 

37  28 

J  •   BON  HARTL I NE 

awtIQCh  2  NH 

0203 

LAKE 

42  30 

THOMAS  G.   RQBlNJONi  JK 

A*G0NNE    NATIONAL  LAB 

0237  02 

DUPAGE  1 

41  42 

02b; 

01 

WASHINGTON 

36  20 

JAMES  Wi  MILI.SPAUCH 

A J GUST A 

HANCOCK 

40  14 

: 

RE*  Ji  HOLMES 

AJRORA  COLLEGE 

02|  KANE 

41  *5 

AVON  5  "J£ 

03 

FULTON 

*0  44 

JAMES  R  MITCHELL 

BARRINGTQN 

0! 

LAKE 

42  10 

RICHARD  E.  MILLER 

BARBY 

PIKE 

39  41 

91  03 

64< 

GEORGE  E.  GRIOER 

BE ARQSTOwN 

CASS 

to  01 

90  26 

44! 

THOMAS    E.  PHELPS 

bellevihe  so  III  univ 

ST  CLAIR 

36  30 

GEORCE  KAPUSTA 

belvioere  sewage  plant 

0 !  B  3 

02|  BOONE 

42  16 

BpntlEy  i  t 

0396 

031  HANCOCK 

40  20 

HOWARD  W.  CQFFMAN 

BfNTQN   f QRE  ST  SERVICE 

3601 

OS 

FRANKLIN  4 

36  02 

it 

BLOOmIn^ON 

0761 

;- 

MCLEAN 

40  30 

7A 

6lQ0mInGT0n  NORMAL 

:> 

MCLEAN 

40  31 

H 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

SCOTT 

1  39  45 

VERNON  A.  NQRTRUP 

8 A 00* PQR  T  OAH  32 

: 

MASSAC 

5  37  OB 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C  AMOK  I  A 

ST.  CLAIR 

90  13 

40( 

CAHUKlA  TREATMENT  PLT. 

CAIRJ   MB   C I  TV  ft 

1166 

ALEXANDER 

89  10 

314 

U  S  WEATHER  AUREAU 

CANTON   t  ESE 

OJ  FULTON 

*u  33 

CARBONDAlE   SEWAGE  PL 

1265 

0  6 

JACKSON 

37  44 

C  A RL I Nv 1 LLE 

1260 

it 

MACOUPIN 

CARLVLE  RESERVOIR 

L290 

01 

CLINTON 

BA 

SA 

: 

■  s 

WHITE 

6P 

HUBERT  80HLERER 

C  C  NTRAl  I A  2  SI* 

ot 

CLINTON 

3B  30 

C HANNAHDN  DRESDEN  1SL 

GRUNDY 

1 

41  2* 

CHARLESTON 

L*3t 

3" 

COLES  7 

39  29 

EASTERN   ILL.  UNIV. 

C-^ENOA 

1*75 

94 

MCLEAN  1 

88  44 

7K 

joseph  w.  summer 

1*91 

01 

RANDOLPH  4 

89  50 

460 

CHICAGO  CALUMET  Tft  MKS 

1522 

D2 

COOK  3 

CHICAGO  MAvFR  PHP  STA 

1342 

^ 

COOK 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

15*9 

COOK 

CHICAGO  ROSE L*NO  PHPG  R 

1552 

COOK 

41  42 

■ 

CITY   E  N  G  R  WATER  P U  R  I  F 

CHICAGO  RACINE  PUMP  R 

02 

COOK 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF  t 

1562 

02 

COOK 

CHICAGO  S  FILTER  PLANTR 

136* 

COOK 

41  45 

CHOP  SpP.  I  NGF  I  E  LCI  PHPG  R 

1567 

o; 

COOK 

3 

41  55 

CITY  ENGR  WATER 

UNIVERSITY  R 

L572 

COOK 

3 

87  36 

594 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHICAGO  MB  AIRPORT  R 

1577 

03 

COOK 

3 

41  47 

87  45 

607 

J  S  wEATHE"  bureau 

•Chicago  mb  city  no  2  r 

1584 

coo* 

41  33 

C  h I LL I COTHE 

- 

PEORIA 

40  35 

CISNE  I  ESE 

.  ■  b* 

)9 

MAYN£ 

38  31 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatologlst, 
P.  O.  Box  2810  -  Station  "A",   Champaign,    Illinois  61820,   or  to  any  Weather  Duroau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY 
PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS'. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temporaturos  from  65°F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Buroau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6;00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  Is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "CHmatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
PI  VISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Juno  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  Juno  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  in  the  "CHmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

■     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "CHmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

§    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
axe  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     (HEMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  tho  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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!o 

0 

5 

3 

1 

PERU  SEWAGE  PLANT 

8  3.5 

90 

2 

3 

0 

0 

0 

■  8C 

1 

71 

15 

.0 

0 

3 

3 

1 

WAUKEGAN  4  WSW 

81.9 

61 '.9 

71.7 

.  1 

91 

31 

55 

22* 

3 

2 

0 

0 

0 

.54 

-  2.76 

54 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

WHEATON  3  SE 

86. 1M 

60.4 

73. 3M 

93 

1 

50 

21 

0 

5 

0 

0 

e 

2.30 

1 

33 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

73.0 

-  .2 

2.17 

-  1.25 

.0 

*       *  • 

WEST  03 

GALESBURG 

82.4 

63.1 

72.8 

91 

30 

54 

24 

2 

1 

c 

5.83 

2.63 

1 

27 

22 

■  c 

GOLDEN  1  NW 

84.6 

63.9 

74.3 

95 

1 

54 

21 

C 

4 

0 

c 

7.52 

4.18 

1 

5  E 

16 

.0 

c 

? 

< 

3 

LA  HARPE 

84 .  3M 

62 .  6M 

73 .  5M 

-  1.3 

98 

1 

54 

24  + 

0 

7 

0 

0 

2 

93 

I  u 

"t 

5 

MONMOUTH 

84.6 

61.2 

72.9 

-  1.3 

94 

1 

50 

21 

0 

5 

0 

0 

- 

i.M 

2.1! 

1 

68 

22 

.0 

0 

8 

1 

2 

QUINCY 

84.6 

67,2 

75.9 

-  1.9 

95 

1 

2 1 

0 

7 

0 

0 

- 

4 

08 

5 

.0 

0 

10 

6 

6 

QUINCY   FAA  AIRPORT 

82.2 

66.0 

74.1 

91 

19 

55 

21 

0 

2 

0 

0 

0 

10.84 

2 

s. 

5 

.( 

0 

10 

6 

5 

RUSHVILLE 

86.4 

62.3 

74.4 

-  i,4 

96 

1 

55 

21  + 

0 

3 

0 

0 

0 

7.97 

4.35 

2 

DC 

3 

1  ] 

3 

DIVISION 

74.0 

-  1.5 

5.52 

.0 

*       *  * 

CENTRAL  04 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

84.4 

63.3 

73.9 

-  1. 1 

95 

1 

54 

21 

0 

5 

0 

0 

e 

3.64 

.46 

1 

.41 

8 

.0 

0 

5 

2 

2 

CHENQA 

82  . 1 

61.1 

71  .6 

94 

1 

5C 

2 1 

2 

0 

a 

0 

3.2S 

.0 

0 

DECATUR 

85.3 

63.6 

74.5 

-  1.4 

93 

30 

53 

21 

0 

6 

0 

0 

0 

2.42 

-  .48 

5« 

5 

.0 

0 

7 

1 

0 

FARMER  CITY 

84. 8M 

61. 5M 

73. 2M 

93 

30* 

52 

21 

0 

5 

0 

c 

e 

2.35 

70 

8 

.0 

0 

• 

i 

0 

HAVANA   POWER  STATION 

85.7 

64.2 

75.0 

-  .6 

99 

1 

51 

21 

0 

8 

0 

0 

0 

7.03 

3.72 

1 

63 

5 

.  0 

i  0 

LACON  2  E 

84.5 

60.3 

72.4 

94 

1 

50 

2 1 

0 

5 

0 

0 

0 

5  •  5t 

1 

.77 

8 

.0 

0 

7 

6 

1 

LINCOLN 

83.2 

64.1 

73.7 

-  1.7 

93 

1 

55 

21 

0 

3 

0 

0 

0 

3.43 

.31 

5 

.0 

0 

6 

2 

0 

MASON  CITY  1  NW 

83.5 

63.5 

73.5 

95 

1 

53 

21 

0 

3 

0 

0 

0 

3.97 

1 

1)4 

5 

.0 

0 

9 

3 

1 

HI NONK 

75 

18 

PEORIA  WB  AIRPORT  //R 

81.7 

62.9 

72.3 

-  2.0 

90 

30* 

55 

21 

3 

2 

0 

a 

0 

3.21 

.33 

.0 

0 

i 

0 

PRINCEVILLE   1  N 

82.8 

62.6 

72.7 

93 

1 

52 

21 

0 

2 

0 

0 

0 

4.27 

1.62 

91 

16 

.0 

0 

9 

3 

0 

DIVISION 

73.3 

-  1.7 

3.92 

.71 

.0 

•       •  • 

EAST  05 

DANVILLE 

85.0 

61.9 

73.5 

-      .  7 

93 

30 

52 

21 

0 

9 

0 

0 

0 

2.10 

-  1.02 

f  S 

20 

.0 

e 

9 

0 

HOOPESTON 

82.4 

62.0 

72.2 

-  2.0 

91 

30 

52 

21 

- 

1 

0 

0 

0 

3.64 

.65 

1 

53 

19 

.0 

c 

3 

2 

KANKAKEE  3  SW 

84.1 

61.5 

72.8 

-  .6 

92 

1 

52 

21 

0 

3 

0 

0 

0 

2.55 

-     .  68 

1 

.55 

20 

.0 

0 

i 

1 

PIPER  CITY  3  SE 

83.0 

60.6 

71.8 

92 

1 

50 

21 

1 

2 

0 

0 

e 

3.54 

.43 

2 

■  31 

19 

.0 

0 

2 

1 

PONTIAC 

84.3 

63.4 

73.9 

-  .3 

95 

1 

54 

21 

0 

3 

0 

0 

0 

2  .95 

-  .12 

1 

[  3 

20 

.0 

0 

3 

1 

RANTOUL 

85.0 

62.9 

74.0 

93 

1 

53 

21 

0 

a 

0 

0 

0 

1.91 

21 

19 

0 

URBANA 

82.9 

63.5 

73.2 

-  1.2 

92 

30 

56 

21 

1 

3 

0 

0 

0 

3.12 

.06 

2 

.( 

c 

3 

i 

1 

Precipitation 


See  Relorenco  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  fiunoh 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Daya 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Sno 

w.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

.10  or  More  1 

o 

J 
° 

1.00  or  More 

si 

s  * 

5  I 

WATSEKA  2  NW 

84.4 

61.7 

73.1 

91 

1 

52 

21 

0 

i 

0 

0 

0 

3.44 

.38 

1.74 

19 

.0 

0 

4 

2 

2 

DIVISION 

73.1 

.9 

2.91 

*  1 7 

•  c 

*       *  » 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON   DAM  26 

85.  3 

66.8 

76.1 

98 

1 

60 

25  + 

0 

9 

0 

0 

0 

4.42 

1.87 

6 

.0 

0 

4 

3 

1 

CARLINVILLE 

85.7 

64.0 

74.9 

-  1.6 

97 

1 

53 

24 

0 

9 

0 

0 

0 

3.26 

.07 

.76 

5 

.0 

0 

6 

4 

0 

GRIGGSVILLE 

83.4 

64.2 

73.8 

-  2.9 

94 

1 

54 

21 

0 

2 

0 

0 

0 

9.  19 

2.75 

5 

.0 

0 

9 

5 

3 

H I LLSBORO 

84,9 

64  . 6 

74  . 8 

-  1.5 

94 

1 

55 

24 

8 

0 

0 

0 

2  •  76 

•  70 

1.05 

20 

,  Q 

c 

6 

1 

I 

JACKSONVILLE 

82.5 

62.8 

72.7 

-  3.1 

97 

1 

53 

21 

1 

2 

0 

0 

0 

4.23 

1.20 

.60 

5 

.0 

0 

10 

4 

0 

JERSEVVILLE   2  SW 

85.2 

64.4 

74.8 

100 

1 

52 

24 

0 

6 

0 

0 

0 

5.52 

1  .66 

6 

.0 

0 

7 

4 

3 

MORR I SONV I LLE  *  SE 

84.0 

64.2 

74.1 

-  1.2 

94 

1 

55 

25  + 

0 

5 

0 

0 

0 

3.03 

-  .57 

1  .46 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

PANA 

83.3 

64.8 

74.1 

-  1.9 

92 

1 

58 

25  + 

0 

3 

0 

0 

0 

2  .95 

-  1.12 

.96 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

SPRINGFIELD  WB   AIRPORT  R 

83.4 

64.5 

74  •  0 

-  1.2 

92 

30  + 

55 

24 

1 

6 

0 

0 

0 

4 . 20 

1  . 46 

.76 

3 

.  0 

0 

8 

5 

0 

SPRINGFIELD  4  SE 

83.1 

64.9 

74.0 

98 

1 

57 

24  + 

0 

5 

0 

0 

0 

4.30 

1.53 

3 

.0 

0 

8 

3 

1 

VIRDEN  1  SSW 

84. 7M 

63. 3M 

74. OM 

95 

1 

54 

24 

0 

3 

0 

0 

0 

3.27 

1  .06 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

WHITE   HALL   1  E 

83.8 

64.6 

74.2 

-  2.4 

99 

1 

56 

24 

0 

1 

0 

0 

0 

7.25 

4,14 

1  .72 

4 

.0 

0 

9 

5 

4 

DIVISION 

74.3 

-  2.0 

4.53 

1,19 

.  0 

»       »  * 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

85.2 

64.9 

75.1 

94 

19 

56 

21 

o 

9 

0 

0 

0 

2.26 

-   1  ,06 

.88 

8 

.  0 

0 

4 

2 

o 

EFFINGHAM 

88.6 

63.5 

76.1 

.5 

97 

19+ 

56 

25  + 

0 

17 

0 

0 

0 

1  .40 

-  1.90 

.65 

20 

.0 

0 

3 

0 

FLORA  2  NW 

87.6 

64.3 

76.0 

-  .7 

97 

30 

52 

24 

0 

11 

0 

0 

0 

1.97 

1.58 

9 

.0 

0 

3 

1 

MARSHALL    1  E 

86.3 

62.5 

74.4 

93 

30+ 

54 

24 

0 

8 

0 

0 

0 

3.02 

1.47 

8 

.0 

0 

4 

2 

MATTOON 

83.3 

63.2 

73.3 

93 

19 

56 

25  + 

0 

5 

0 

0 

0 

1  .86 

.95 

8 

.0 

0 

3 

0 

MOWEAOUA 

85.0 

63.2 

74.1 

94 

30 

54 

25  + 

0 

7 

0 

0 

0 

2.75 

1.25 

3 

.0 

0 

5 

1 

NEWTON  2  NE 

86.8 

63.9 

75.4 

96 

19 

55 

27+ 

0 

10 

0 

0 

0 

1  .92 

.85 

8 

.0 

0 

4 

0 

OLNEY  2  S 

87.7 

63.3 

75 . 8 

-  1.1 

95 

30+ 

50 

24 

0 

14 

0 

0 

0 

1.03 

.86 

8 

.0 

0 

] 

0 

PALESTINE 

84.  1 

65.0 

74.6 

-  2.0 

94 

30 

55 

25  + 

0 

4 

0 

0 

0 

2.49 

.55 

1.11 

6 

.0 

0 

3 

1 

PARIS  WATERWORKS 

85.4 

64.  1 

74.8 

-  .7 

94 

30  + 

56 

24  + 

0 

7 

0 

0 

0 

2  .94 

.06 

1.28 

20 

.0 

0 

4 

1 

SALEM 

87.5 

65.0 

76.3 

94 

30+ 

53 

24 

0 

12 

0 

0 

0 

1.11 

-  2,14 

.52 

8 

.0 

0 

4 

0 

TUSCOLA 

85.7 

63.6 

74.7 

94 

1 

56 

21 

0 

6 

0 

0 

0 

2.53 

-  .99 

1.28 

3 

.0 

0 

4 

l 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

85.4 

65. 1 

75.3 

95 

30 

54 

24 

0 

9 

0 

0 

0 

1  .43 

.51 

8 

.0 

0 

4 

0 

WINDSOR 

85.1 

64.3 

74.7 

-  .5 

93 

30  + 

55 

21 

0 

7 

0 

0 

0 

1.86 

-  1.60 

.85 

3 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

75.0 

-  1.0 

2,04 

-  1,19 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

87.6 

67.4 

77.5 

.0 

97 

3  + 

58 

24 

0 

12 

0 

0 

0 

2.71 

-  1.37 

.64 

9 

.0 

0 

7 

1 

0 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

87. 1M 

62. 2M 

74. 7M 

100 

2 

50 

26 

0 

10 

0 

0 

0 

3.98 

1.56 

9 

.0 

0 

5 

3 

2 

CAHOKIA 

5.04 

1.27 

9 

.0 

0 

7 

3 

2 

CAIRO  WB  CITY  R 

87.1 

72.0 

79.6 

-  .3 

98 

3 

64 

24 

0 

1  0 

o 

o 

o 

6.75 

3.65 

3.01 

4 

.0 

c 

8 

4 

2 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

87  9 

66.8 

77.4 

13 

0 

0 

0 

3*35 

9 

.  c 

£ 

2 

CARLYLE  RESERVOIR 

85.1 

66.2 

75.7 

99 

1 

55 

24 

0 

7 

0 

0 

0 

2.52 

1  .40 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

COBDEN  2  S 

87.4 

65.0 

76.2 

97 

2 

54 

24 

0 

14 

0 

0 

0 

2.63 

.95 

9 

.0 

0 

7 

2 

0 

DU  OUOIN  1  NNW 

88. 2M 

68. OM 

78.  1M 

.3 

95 

31  + 

0 

1 3 

o 

o 

o 

3.47 

-  .17 

1.24 

31 

.0 

c 

8 

1 

1 

MAKANDA   1  NW 

86.6 

67.3 

77.0 

97 

2 

56 

24 

0 

11 

0 

0 

0 

3.12 

.66 

17  • 

.0 

0 

8 

3 

0 

MARION  4  NNE 

86.4 

66 . 2 

76 .  3 

-  1.0 

96 

1 8 

55 

24 

9 

0 

0 

0 

2  •  59 

_  1,02 

.89 

22 

o 

6 

2 

o 

NASHVILLE  *  NE 

85.7 

66.3 

76.0 

95 

2 

57 

24 

0 

9 

0 

0 

0 

3.08 

-  .73 

1.31 

9 

.0 

0 

5 

1 

1 

SPARTA 

86.7 

66.5 

76.6 

-  1.9 

95 

2 

56 

25  + 

0 

1 1 

0 

0 

0 

2  .99 

-  .71 

.86 

31 

.0 

0 

t 

2 

0 

WATERLOO   1  WSW 

86.8 

66.6 

76.7 

96 

3  + 

56 

24 

0 

1  2 

o 

o 

o 

3.66 

.31 

1.53 

9 

.0 

0 

I 

3 

1 

DIVISION 

76.8 

-  1.1 

3.53 

-  .27 

.0 

*       *  » 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

87.7 

66.7 

77.2 

94 

2 

58 

24 

0 

13 

0 

0 

0 

4.53 

1.53 

31 

.0 

0 

7 

3 

2 

BROOKPDRT  DAM  52 

89.  1 

67.7 

78.4 

99 

3 

56 

24 

0 

:  5 

0 

0 

0 

2.80 

-  .50 

.96 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

88.7 

65.4 

77.1 

96 

1 

54 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

1.97 

.91 

23 

.0 

0 

5 

2 

0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

86.1 

63.9 

75.0 

-  2.4 

93 

1 

53 

24 

0 

8 

0 

0 

0 

2.35 

1.16 

8 

.0 

0 

3 

2 

1 

HARR I  SB JRG 

89.4 

66.7 

76.1 

-  .1 

97 

2 

54 

24 

0 

15 

0 

0 

0 

2.22 

-  1.32 

.65 

17 

.0 

0 

* 

2 

0 

87.4 

66.2 

76.8 

-  1.2 

95 

1 

56 

24 

0 

12 

0 

0 

0 

4.32 

.70 

1.40 

17 

.0 

0 

5 

4 

2 

MT  CARMEL   1  NNW 

86.6 

65.4 

76.0 

93 

30  + 

54 

24 

0 

10 

0 

0 

0 

2.48 

1.53 

8 

.0 

0 

4 

2 

1 

MOUNT  VERNON 

87. 1 

65.6 

76.4 

-  1.4 

94 

2 

56 

24 

0 

11 

0 

0 

0 

2.93 

-  .90 

1.05 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

ROSICLARE 

90.1 

67.3 

78.7 

96 

1 

55 

24 

0 

15 

0 

0 

0 

2.69 

1.32 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

77.1 

-  .8 

2.92 

-  .56 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 


Day  of  Month 


iTum 

O 

1  J 

2  I 

3 

4  | 

5  1 

6 

,  1 
7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13  14 

r  is 

16  | 

17 

18 

19 

 L 

„  I 

20 

 L. 

21 

„  1 

22 

 L 

23  I  24 

1  

25  1  26  1  27 
 I  I  

28  1  29  1  30 

 1  1  

31 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

•LIDO 

A. 26 

.11 

.69 

.70 

T 

.68 

.76 

.76 

.15 

.67 

DIXON 

1.23 

.-2 

■  01 

.01 

.31 

■29 

.OA 

•  4Q 

T 

•  04 

.11 

T 

FAEEPORT 

.Ba 

•  32 

.69 

.07 

T 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

.63 

T 

.10 

•  21 

.61 

.06 

FULTON  DAN  13 

,  A.1A 

.44 

■  A2 

.02 

2.2A 

.48 

.66 

.03 

.09 

GALENA 

CALVA 

3.75 

.18 

.10 

.26 

•  OA 

.58 

.47 

.  *  J 

.34 

.37 

.62 

.21 

6INESE8 

2.62 

•  02 

•  26 

•  2A 

•  C3 

.66 

.69 

.38 

.13 

.49 

HENNEPIN  POME R  PLANT 

3.66 

.32 

2.37 

1.20 

.89 

.60 

.32 

ILLINOIS  CITY  DAN  16  // 

3.29 

.61 

.06 

.OA 

.89 

.05 

.20 

.04 

.51 

.18 

.06 

.39 

.02 

KEITHSRURC  1  NH 

- 

;" 

.09 

1.65 

-  * 

• 

.13 

.06 

- 

KEMANEE 

A. 2* 

.86 

T 

.  10 

.20 

.60 

•  05 

.90 

.33 

.07 

.60 

N0LINE   MB  AIRPORT  R 

3.61 

.  :i 

.26 

.01 

.03 

.78 

.26 

1.6! 

.12 

.67 

MORRISON 

3.01 

•  20 

.30 

T 

3.00 

.57 

.03 

.79 

.07 

.05 

HOUNT  CARROLL 

2. AO 

.18 

.05 

•  02 

1.19 

•  26 

.91 

.04 

.08 

NEM  BOSTON  DAN  17 

A.A2 

■  12 

•  16 

1.22 

■  26 

.20 

•  01 

T 

P AM  P Am 

1.69 

.07 

.27 

.11 

.16 

.01 

.09 

.16 

ROCNELLE    1  M 

.68 

.06 

.94 

.04 

.OA 

ROCKFORO  5  ENE 

.66 

.09 

.18 

.30 

.13 

ROCKF0R0  MB  AIRPORT  II*. 

.67 

T 

T 

.27 

T 

.  12 

.08 

T 

T 

STOCKTON 

1 .69 

.26 

T 

T 

T 

1 .00 

TISKILKA 

A. 21 

.03 

.20 

2.13 

.  1  - 

.42 

.  "5 

.11 

.45 

MALNUT 

A. 79 

.92 

.29 

2.63 

I 

T 

.64 

.05 

T 

.30 

T 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NM 

.50 

T 

T 

.44 

.03 

.01 

T 

AURORA  COLLEGE 

1.76 

T 

T 

.06 

.22 

.61 

.79 

T 

.21 

T 

T 

BARRINCTON 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1  .BA 

.06 

.08 

.55 

.06 

.47 

.09 

.30 

CHICACO  0   HARE  AIRPORT 

1.30 

.13 

T 

T 

.  •. 

.10 

T 

.73 

.IB 

.  10 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY  //R 

3.33 

.62 

.02 

T 

.16 

.46 

1.69 

.90 

.10 

CHICACO  MB  AIRPORT         / /R 

3.A7 

T 

T 

T 

.01 

•  20 

.60 

1.91 

1.03 

.12 

T 

CHICAGO  MB  CITY  NO  2  R 

2.97 

T 

T 

■  16 

.52 

1.32 

.62 

.15 

OE  KALB 

1.11 

.08 

.95 

.37 

•  11 

T 

ELGIN 

.93 

.01 

.09 

T 

.77 

.04 

.03 

.03 

JOLIET  BRANDON  RD  0AM 

2.92 

■  OA 

.04 

.  >! 

1.65 

.62 

.21 

.01 

.17 

JOLIET 

2.69 

.06 

.09 

.27 

1.52 

.67 

.13 

.15 

la  Salle  i  s 

2.2C 

.08 

T 

.  1  3 

.30 

■  30 

.70 

.07 

.07 

.10 

T 

.25 

MARENGO 

.63 

.06 

,5( 

.07 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 

1.62 

.14 

.03 

•  17 

.64 

T 

.41 

.  10 

.33 

MORRIS  5  N 

1.A1 

.08 

.20 

.32 

.  - 

.44 

.27 

2.91 

•  OA 

■  03 

.32 

T 

1 .65 

•  3( 

.31 

•  24 

PARK  FOREST 

3.35 

.15 

1.30 

.05 

.53 

•  97 

.35 

PEOTONE 

2.00 

.30 

.10 

.09 

.32 

T 

.34 

.50 

T 

PERU  SEMAGE  PLANT 

A. 03 

T 

.05 

T 

.94 

1.71 

.63 

.35 

.35 

STREATOR  2  ENE 

2.67 

T 

.02 

.12 

.18 

.93 

.17 

.55 

.20 

.50 

utica  starved  rock  Dam 

. ;  j 

.06 

.20 

•  29 

.24 

HAUKEGAN  A  MSM 

.5* 

• 

T 

T 

.54 

T 

MHEATON  1  SE 

2.30 

.08 

.30 

.39 

1.33 

.24 

7 

•       •  • 

MEST  03 

AVON  9  NE 

6.5! 

1.23 

T 

.31 

T 

1.71 

.28 

.14 

T 

.31 

.82 

.45 

.70 

.65 

BENTLEY   I  E 

9.89 

.08 

•  IT 

.9A 

1.90 

1.51 

■  31 

T 

.78 

1.41 

1.99 

.02 

.05 

.73 

CANTON  1  ESE 

- 

2.00 

.AA 

1.33 

.16 

.35 

1. 08 

.32 

- 

GALESBURG 

5.83 

.22 

.81 

.62 

.  14 

.17 

1 .04 

T 

1.26 

.30 

1.27 

GLADSTONE  DAM  IB 

7.22 

T 

.31 

.08 

3. A3 

.39 

.09 

.1. 

.01 

.43 

.39 

.24 

.68 

1.20 

GOLDEN  1  NH 

7.32 

.19 

.63 

1.61 

.96 

.01 

.79 

1.58 

.66 

.27 

LA  MARPE 

12.36 

.75 

.30 

1.61 

1.22 

2.84 

.22 

T 

.41 

■  1 

2.93 

T 

1.41 

.07 

.66 

MACOMB 

6.3* 

.8C 

3.13 

.66 

.66 

.81 

T 

.48 

MONMOUTH 

5. A! 

.15 

.02 

.25 

1.51 

.03 

.17 

.11 

.83 

.67 

.06 

1.66 

MOUNT  STERLING 

7.  BC 

.  10 

.27 

.33 

1.2A 

1.27 

•  16 

T 

.8* 

.28 

.21 

2.75 

.29 

PAVSON 

10.21 

.38 

T 

1.54 

3.02 

1.77 

.62 

1.29 

•  19 

.90 

.  3C 

T 

.02 

.42 

tUINCV 

13. 5A 

.21 

1.21 

1.54 

4.08 

1.6C 

.05 

2.06 

.09 

1.38 

.92 

.29 

.71 

OUlNCY  FAA  AIRPORT 

10.8a 

.06 

.22 

1.23 

1.57 

2.82 

1.86 

T 

1.36 

T 

.65 

.11 

T 

.69 

T 

T 

.47 

OUINCY  DAM  21  // 

12.01 

.20 

1.30 

2.92 

2.22 

1.31 

1.41 

1.16 

.33 

.  1* 

.22 

.30 

T 

QUINCV  MEMORIAL  BRIDGE 

12.69 

•  1 1 

T 

1.30 

3.22 

2  .26 

1 . 59 

1.29 

.48 

1.05 

.31 

.08 

•  26 

.68 

RUSHV1LLE 

7.97 

.15 

2.0C 

.20 

1.05 

-OC 

.73 

.65 

.46 

•  63 

1.15 

.35 

•       •  • 

CENTRAL  OA 

BlOOMINGTOn  MATERMORkS 

1.67 

.12 

.13 

T 

.21 

.20 

.85 

.05 

.32 

1.38 

.04 

.37 

BLOOmINGTON  normal 

3.6A 

.06 

.21 

.09 

.01 

1.61 

•021 

.06 

.23 

.05 

1 .00 

.48 

CHENOA 

3.29 

.05 

T 

•  11 

.35 

.71 

• 

1.30 

.03 

.94 

.87 

CHlLLlCOTHE 

5.11 

•  07 

.30 

.12 

.48 

.68 

1.10 

■  2C 

.55 

■  54 

CLINTON   1  SSM 

3.36 

.20 

.67 

.16 

.35 

.15 

T 

.01 

1.08 

.16 

DECATUR 

2.A2 

.15 

T 

,6< 

.36 

.  )9 

.36 

.09 

T 

.04 

.39 

.12 

.08 

FARMER  CITY 

2.35 

.23 

.10 

.70 

.60 

.60 

.12 

HAVANA   POMER  STATION 

7.03 

1.26 

1.00 

T 

1.63 

•  66 

.33 

T 

.48 

.21 

.83 

.45 

.36 

L  AC  ON  2  E 

5.5B 

.56 

.  . 

.01 

•  16 

.01 

1.77 

•  "  t 

.76 

.01 

.71 

.62 

.03 

.77 

•  O7 

LINCOLN 

3. A3 

.28 

.23 

•  07 

.96 

.19 

.14 

.  39 

.19 

.46 

M AC  K 1  NAM 

3.75 

■  65 

•  2] 

•  20 

.24 

1 .03 

.39 

.12 

•  3C 

.31 

.08 

.42 

MASON  CITY  I  NM 

3.97 

•  1A 

T 

.31 

.72 

l.OA 

.26 

T 

T 

T 

.19 

.71 

T 

.30 

.24 

MINONK 

.  »S 

MOUNT  PULASKI 

3.02 

.15 

I 

.23 

.67 

.23 

T 

.27 

.01 

.84 

T 

NEM  SALEM  STATE  PARK 

3.97 

•  A6 

.  1  - 

1.A6 

.27 

.51 

T 

.17 

.13 

.29 

.14 

III 

J 

.27 

.03 

.71 

.35 

T 

.48 

■ 

PR1NCEVILLE    1  N 

I'.l' 

.AS 

.2! 

,12 

.40 

.91 

.61 

.83 

.70 

TOULON 

3.30 

.32 

.10 

•  16 

.13 

■  74 

•  02 

1.39 

.93 

.43 

.86 

•       •  1 

EAST  OS 

oanvillE 

2.10 

.20 

.11 

.IA 

.05 

.65 

.69 

.01 

.19 

T 

OANVILLE  SEMAGE  PLANT 

1.75 

•  AO 

T 

•  10 

T 

.20 

T 

T 

.80 

.25 

GIBSON  CITY 

2.67 

.22 

.19 

•  05 

T 

.58 

T 

.51 

.ic 

.16 

.50 

.40 

■  20 

HOOPESTON 

3.6A 

1.03 

T 

•  OA 

T 

•  02 

T 

.01 

.02 

1.53 

KANKAKEE  3  SM 

2.35 

.03 

.01 

T 

.13 

.03 

.25 

.05 

1.93 

.50 

N0NT1CELL0  NO  2 

2.62 

,2< 

.29 

.16 

1.15 

.02 

.02 

.80 

•  •1 

.02 

PIPER  CITY  3  SE 

3.3* 

.07 

.08 

.02 

T 

.06 

.15 

.04 

2.31 

.02 

.52 

PONTIAC 

2.95 

•  OS 

.06 

.06 

T 

.06 

.34 

.83 

1.03 

RANTQUL 

1.91 

.16 

.16 

•  OA 

.01 

7 

.30 

.01 

.80 

.2' 

S10ELL 

2.30 

.AO 

•  16 

.. 

.01 

.49 

1.21 

.02 

UR8ANA 

3.12 

.03 

.1) 

•  OA 

.33 

•  01 

T 

.03 

T 

2.26 

.02 

•  05 

MATSEKA  2  MM 

3. A* 

.09 

.32 

.33 

T 

1.74 

T 

1.00 

•       *  • 

MEST  SOUTHMEST  06 

ALTON  DAN  26 

A.A2 

.03 

.97 

1.87 

•  A  8 

.69 

.09 

.01 

.01 

.05 

T 

BARRY 

9.A6 

1.93 

1.97 

2.00 

.68 

.76 

T 

1 .35 

1 

.21 

T 

.56 

6EARD5T0MN 

6.96 

.20 

2.0C 

.09 

2.61 

.50 

T 

.10 

.27 

7 

.20 

.43 

.04 

.10 

.16 

5**»  R«lar«nc*  NotOT  Following  SUtlon  Indtn 
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Station 

£ 

Day  of  Month 

1 

' 

3 

4 

5  | 

6 

7 

8 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  | 

20  | 

21 

22 

23  24 

25  1  26  1  27 

28  29 

30 

31 

5  3 

.16 

■  21 

'•51 

1.27 

1.17 

■  15 

.85 

.06 

7 

36 

C  ARL I Nyl LLE 

.04 

.43 

.50 

.76 

7 

.68 

7 

7 

.01 

.58 

!  i 

!25 

7 

EDWARDSVILLE 

2.'  94 

.40 

1.10 

.15 

1 .03 

7 

.13 

.02 

GRAFTON 

4.79 

.15 

.60 

2.18 

•  16 

.34 

1 .02 

•  02 

.02 

.  - 

.03 

.06 

.08 

.07 

T 

GREENVILLE   1  E 

1  •  6 

.  D  3 

.34 

.40 

.07 

.72 

.02 

.12 

GR IGG5VILLE 

.  a ; 

2.75 

.96 

.16 

.41 

1 .92 

.01 

1  38 

HARD I N 

HI L  LSBQRO 

2.76 

.26 

.40 

.28 

.05 

.49 

.05 

.10 

1.05 

.08 

JACKSONVILLE 

4.23 

.09 

.  75 

.20 

.80 

.75 

.  14 

.36 

.05 

.10 

.58 

.07 

.16 

.08 

.10 

JER5EYVILLE  z  sw 

5.52 

.29 

1.20 

1 .  6< 

.59 

1.01 

7 

.04 

.07 

.22 

T 

.02 

.37 

.05 

ME  DORA 

7 

•  13 

•  12 

1.07 

1  .05 

.04 

.83 

.30 

.04 

48 

04 

64 

MORR I SONV I L L E   ^  SE 

301 

T 

.37 

.17 

.42 

7 

.50 

.06 

1.46 

.05 

MOUNT  DllVg   1  £ 

2.00 

.42 

.38 

.20 

P  ANA 

2.95 

.04 

.13 

.80 

T 

.49 

.  -  « 

.13 

.25 

T 

.02 

.03 

7 

.96 

.02 

7 

P L E AS ANT  HILL 

.77 

.43 

.83 

.72 

2.43 

1.02 

1.06 

.39 

.02 

.22 

.08 

.35 

ROC  KP  OR  T 

•  31 

1 .32 

1.52 

4.09 

1.40 

.08 

2.15 

.90 

T 

1.42 

.54 

.29 

.  84 

SPRINGFIELD  WB  A  I R  PORT  R 

4.2C 

.01 

.02 

.78 

.69 

.46 

T 

.01 

.65 

.02 

.  10 

.23 

.50 

.65 

.06 

SPRINGFIELD  «.  SE 

4.30 

.30 

L  .53 

.81 

.24 

.50 

.20 

.05 

.05 

.45 

.17 

TAYLOR VI LLE 

.03 

T 

.45 

.21 

.75 

.47 

T 

.04 

.08 

.13 

1.06 

.05 

VIRGINIA 

6.15 

.15 

.  7 

1 . 60 

.49 

2  •  06 

.37 

7 

.20 

.33 

.71 

.17 

MHlTE   HALL    1  E 

7.25 

.01 

.20 

.41 

1.72 

1.37 

.09 

1.33 

.59 

.12 

.18 

1.18 

.05 

•       *  * 

EAST  SOUTHEAST  0 

C  H AR  L  E  STON 

2. 29 

.64 

.68 

.43 

7 

T 

.33 

7 

1 .40 

.43 

.05 

.06 

.06 

.01 

.10 

7 

.65 

.04 

FLORA  2  NW 

T 

7 

.10 

.29 

1.58 

7 

7 

7 

GREENUP 

2!o- 

.50 

.91 

7 

.46 

.20  . 

HUTSONVlLLE    POWER  PL 

3.77 

T 

.89 

T 

7 

1.70 

.21 

.09 

.89 

L  AWRE  NC  E  V  I L  L  E 

49 

•  93 

01 

.05 

74 

62 

MARSHALL    1  E 

.30 

1 .47 

7 

.10 

1.10 

.05 

MATTODN 

1 .86 

.55 

.03 

.04 

.95 

.03 

.16 

.07 

.03 

HOME  AQUA 

2.75 

1 .25 

.11 

.28 

.17 

.05 

.05 

7 

.77 

.07 

NEwTON  2  N£ 

1.92 

7 

.85 

T 

.02 

.46 

.13 

.46 

OLNEY  2  S 

1.03 

.09 

.66 

.05 

.03 

PALESTINE 

2.49 

.89 

1.11 

7 

T 

.46 

.03 

PARIS  WATERWORKS 

2.94 

.15 

.62 

7 

.03 

.84 

7 

1.28 

.02 

SAINTE  MARIE 

1.61 

.45 

T 

.70 

.05 

.03 

7 

.02 

.36 

SALEM 

1.11 

.01 

.02 

.15 

.52 

■  12 

.01 

.01 

7 

.03 

7 

.24 

TUiLOLA 

2.53 

1.28 

•09 

.05 

.42 

7 

7 

T 

7 

7 

.17 

.52 

VANDALlA   FAA  AIRPORT 

1.43 

.07 

.14 

.  19 

.51 

.05 

7 

7 

.47 

T 

.95 

•  60 

.  35 

W I  NO SOR 

1.B6 

.03 

.85 

.05 

.13 

.52 

T 

7 

7 

.20 

.08 

•    *  * 

SDUTHwEST  08 

F 

2.71 

.41 

•  20 

.45 

•  64 

.09 

30 

■  41 

BELLEVILLE    SO    ILL  UN  I V 

3.98 

.10 

1.35 

.41 

.04 

1.56 

.02 

.30 

7 

CAMOKlA 

5.04 

.10 

.78 

1.22 

.01 

.55 

1.27 

.01 

.87 

.19 

7 

.04 

7 

CAIRO  WB   CITY  R 

6.75 

3.03 

.83 

•  14 

.45 

.78 

7 

1.00 

.40 

.  12 

carbondale  SEWAGE  PL 

3.39 

T 

.19 

.37 

.29 

.01 

.86 

7 

.19 

.32 

.77 

.02 

.37 

7 

CARLYLE  RESERVOIR 

2.52 

T 

.  29 

.55 

•  03 

1.40 

.02 

.10 

.13 

CENTRAlIA  2  SW 

2.37 

.22 

.27 

.25 

.03 

1.50 

.03 

.07 

7 

CHESTER 

5.49 

.12 

.  05 

.86 

.31 

1.16 

.20 

2.40 

.05 

.17 

.05 

.10 

7 

COBDEN  2  S 

2.63 

.35 

.17 

.95 

.14 

.13 

7 

.34 

•  55 

DU  QUOIN  1  NNW 

3.47 

T 

7 

.42 

7 

.  10 

.43 

.47 

.  10 

.36 

7 

7 

.35 

1.24  . 

GRAND  TOWER  2  N 

2.94 

.08 

.5! 

.02 

.72 

.84 

.01 

.41 

't 

.27 

MAKANDA   1  NW 

3.12 

.61 

.56 

.29 

.66 

.26 

.09 

MARION  <♦  NNE 

2.59 

.32 

.36 

.53 

.04 

.30 

.15 

.89 

7 

7 

NASHVILLE  <>  NE 

3.08 

.40 

.37 

.43 

.07 

1.31 

.02 

.03 

.45 

PRAIRIE   DU  ROCHER  1W5W 

6.12 

T 

T 

2.13 

.06 

.12 

3.37 

.08 

.06 

.04 

.26 

RED  BUD 

3.99 

1.20 

1.09 

* 

1.17 

.45 

.06  . 

SPARTA 

2.99 

■  37 

01 

03 

*oi 

.  19 

.86  . 

WATERLOO    1  WSW 

3.66 

.04 

.34 

.7' 

.09 

'.Z5 

1 1  53 

7 

.01 

.46 

*       *  " 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

4.53 

90 

1  10 

28 

.  1 8 

16 

.38 

1.53  . 

BENTON  FOREST  SERVICE 

1.68 

.07 

.11 

.15 

T 

!6f 

Il9 

.45 

.03 

BROOKPORT  DAM  52 

2.80  .07 

.01 

.11 

.79 

.22 

7 

.36 

.96 

.25 

.03 

C  ARM I   6  NW 

4.12 

.90 

1.50 

.11 

.58 

.12 

.35 

7 

.56  . 

DI XON  SPR I NGS  AGR  C 

1.97 

.18 

.10 

.22 

.56 

7 

.91 

2.35 

7 

1.16 

.41 

.05 

.08 

.65  . 

golCOnda  dam  5i 

3.  It 

.20 

.  4 

1  .  0  I 

.41 

.50 

.73 

.27 

HARR I SBURG 

2.22 

.07 

.39 

.50 

.03 

.04 

7 

.65 

.05 

7 

.0] 

.48  . 

HARR I SBUR G  DISPOSAL  PL 

1.53 

.94 

.05 

.45 

7 

.09 

MCLEANSBORO  2  E 

4.32 

.05 

.04 

.56 

.70 

.03 

.12 

.07 

7 

T 

1.40 

7 

1.35  . 

MT  C ARME L    1  NNH 

2.48 

T 

.03 

1.53 

.18 

.02 

.01 

.02 

7 

•  11 

.58  . 

MOUNT  VERNON 

2.93 

.34 

7 

7 

.20 

.01 

1.05 

.04 

.15 

.19 

.95 

ROSICLARE 

2.69 

T 

7 

.11 

.60 

7 

7 

.23 

1  .32 

.17 

•  09 

.17 

Shawnee  town  new  town 

3.09 

.27 

7 

1.95 

.06 

.12 

.48 

.21 

WAYNE  CITY 

.98 

T 

T 

7 

7 

7 

7 

7 

.34 

.18 

.25 

T 

7 

.21 

7 

7 

7 
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DAILY  TEMPERATURES 


AUGUST  1970 


Station 

Day  of  Month 

• 

0) 
i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avet 

*        *  • 

NORTHWEST  01 

ALEOO 

MAX 
MIN 

95 
66. 

90 
63 

66 
65 

78 
56 

75 
60 

82 
62 

77 
66 

73 
63 

63 
63 

83 
62 

83 
65 

85 

60 

87 
62 

87 
65 

89 
67 

85 

64 

87 
56 

87 
64 

90 
73 

78 
60 

81 
52 

75 
59 

77 
55 

81 
55 

67 
62 

68 

61 

86 
63 

66 

63 

90 
66 

92 
70 

60 
59 

84.0 
62.2 

DIXON 

MAX 
MIN 

90 
67 

SB 
63 

65 

63 

69 
62 

73 
63 

66 
59 

66 

62 

78 
63 

84 
64 

66 
65 

68 
66 

86 
63 

68 

64 

66 
65 

89 
65 

85 
65 

88 
58 

85 

62 

85 

74 

63 

62 

83 

55 

79 
59 

80 
58 

84 
54 

91 
59 

90 
61 

86 

61 

94 
64 

93 
68 

92 
71 

62 
56 

85.5 
62.7 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

80 
65 

66 
61 

84 
67 

74 
57 

74 
61 

81 
55 

61 
58 

78 
65 

62 
61 

83 
62 

83 
61 

84 
58 

64 
62 

64 

65 

86 
69 

83 
60 

61 
51 

80 
60 

88 

71 

86 
58 

78 
49 

74 
58 

77 
53 

82 
51 

68 
56 

87 
60 

66 
60 

68 

64 

89 
68 

89 
'3 

78 
36 

82.5 
60.5 

FULTON  CAM  13 

MAX 
MIN 

92 
60 

87 
65 

86 

70 

79 
59 

70 
63 

62 
59 

81 
62 

77 
62 

82 
64 

83 
67 

65 
67 

86 
63 

65 
63 

85 
66 

86 
67 

65 
68 

83 

60 

84 
62 

88 

73 

67 

62 

80 
59 

85 
62 

76 
62 

82 
53 

69 
61 

87 
61 

66 
62 

69 
65 

89 
68 

87 

74 

78 
60 

84.0 
63.5 

GAIVA 

MAX 
MIN 

93 
68 

85 
65 

87 

68 

81 
58 

65 
58 

72 
60 

61 
62 

79 
63 

67 
63 

62 
63 

60 
65 

82 
62 

84 
63 

85 
65 

85 
67 

69 
66 

82 
59 

65 

60 

65 
66 

66 
62 

77 
54 

80 
55 

74 
55 

77 

57 

81 
59 

66 
62 

85 
64 

85 

65 

88 
68 

69 

71 

90 
61 

82.2 
62.5 

GENESEO 

MAX 
MIN 

87 
67 

89 
64 

64 
64 

67 
59 

69 
62 

63 
59 

61 

62 

69 
62 

64 
62 

84 
63 

85 
65 

66 
62 

90 
63 

88 
66 

89 
68 

66 
65 

88 

56 

88 

64 

89 

73 

61 
61 

63 

54 

74 
60 

80 
53 

82 
55 

68 
61 

66 
63 

88 
64 

93 
65 

92 
68 

91 
66 

80 
60 

84.  1 
62.6 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

9". 
69 

87 

62 

66 
66 

79 
55 

71 
62 

82 
57 

82 
63 

79 
67 

85 

70 

83 
69 

65 
69 

66 
63 

86 
61 

86 
62 

66 
64 

66 
66 

65 
57 

86 
64 

88 
69 

76 
66 

80 
52 

76 
59 

78 
59 

80 
55 

67 
59 

86 

61 

86 
59 

89 

64 

89 
67 

92 
73 

85 

63 

84.2 
63.0 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

94 

72 

89 

70 

65 
66 

81 
58 

69 
62 

62 
60 

81 
62 

80 
62 

84 
64 

82 
64 

84 
66 

63 
64 

86 

63 

87 
66 

66 
65 

63 
61 

It 
60 

66 

67 

90 
67 

60 
64 

82 
57 

81 
59 

78 
56 

81 
59 

67 
65 

87 
66 

67 
67 

89 
66 

89 
69 

91 
68 

88 

55 

84.6 
63.  7 

MOLINE    W6  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
68 

88 
65 

81 
62 

66 
59 

70 
63 

62 
62 

78 
65 

69 
64 

64 
64 

85 
66 

85 
65 

86 
62 

66 
63 

67 
66 

89 
69 

65 

62 

67 

86 
65 

69 

73 

78 
57 

80 

52 

74 
61 

78 
55 

82 
55 

86 
60 

66 

61 

e  - 

63 

90 
63 

91 
70 

91 
69 

80 
62 

82.9 
62.8 

MORRISON 

MAX 
MIN 

91 
66 

B6 

62 

82 
68 

79 
61 

69 
62 

83 
58 

83 
62 

81 
64 

81 
64 

84 
64 

85 

66 

85 

60 

66 

60 

84 

61 

65 
64 

86 
62 

84 
54 

84 
64 

86 

72 

84 
59 

81 

52 

82 
54 

78 

52 

82 
54 

89 
59 

69 
59 

87 
59 

92 
61 

91 

89 

72 

62 
59 

84.2 
61.4 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

92 
63 

87 
60 

65 
65 

78 
57 

70 
61 

82 
55 

63 
58 

76 
62 

82 
62 

82 
63 

84 
63 

85 

58 

64 
60 

86 
62 

66 
66 

84 
61 

83 

51 

83 
61 

68 

71 

86 

57 

80 
49 

77 
60 

79 
52 

62 
50 

69 
58 

67 

60 

67 
59 

90 
62 

91 
66 

88 

71 

80 

57 

83.7 
60.0 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

90 
66 

88 
64 

64 

60 

70 
56 

72 
57 

80 
52 

79 
59 

78 
58 

69 
63 

31 
63 

79 
64 

82 
63 

84 
64 

85 
63 

84 
63 

65 
61 

5'. 

56 

62 
60 

60 
62 

81 
61 

81 
53 

77 
61 

70 
52 

73 
54 

74 
5? 

65 
59 

63 
60 

83 

63 

88 
66 

67 

67 

89 

54 

80.8 
59.9 

ROCHELLE   1  W 

MAX 
MIN 

92 
66 

81 
62 

65 
65 

79 
56 

69 
60 

74 
55 

82 
62 

81 
64 

71 
63 

82 
61 

63 
61 

84 
60 

85 

61 

65 
63 

86 

65 

69 
63 

84 
51 

83 
59 

82 
62 

85 
58 

77 
50 

80 
58 

74 
54 

77 
53 

81 
57 

89 
60 

87 
62 

87 

62 

90 
67 

91 
69 

88 
56 

82.7 
60.2 

ROCKFORO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
64 

85 
60 

78 
60 

68 
57 

76 
60 

81 
56 

81 
59 

71 
63 

83 
64 

64 
66 

85 
65 

65 
60 

84 

61 

86 
64 

68 
66 

64 
57 

83 
51 

60 
63 

87 

11 

78 
58 

79 
51 

73 
60 

78 
52 

82 
51 

89 
57 

88 
61 

68 

60 

91 
65 

92 
69 

90 
69 

75 
56 

62.3 
60.5 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

80 
65 

85 
63 

80 
65 

70 
56 

71 
61 

79 
58 

80 
63 

79 
63 

81 
61 

82 
61 

82 
61 

82 
60 

60 

82 
64 

84 
67 

62 

56 

79 
60 

82 
70 

77 
59 

76 
52 

73 
59 

75 
55 

54 

55 

56 

64 

66 

87 
67 

84 

72 

76 
55 

80.2 
61.0 

TISKILWA 

MAX 
MIN 

96 
67 

89 

87 

67 

78 
56 

7  2 
63 

83 
57 

83 
56 

78 

63 

84 
64 

83 
63 

85 

86 

88 

87 

90 

88 

86 

66 

88 
69 

60 

62 

79 

79 

82 

89 

88 

87 

89 

88 

93 

66 

84.8 
61.6 

WALNUT 

#          •  * 

MAX 
MIN 

93 
67 

66 
64 

65 
67 

78 
57 

70 
62 

62 
59 

83 

62 

77 
62 

84 
63 

83 
61 

85 
62 

85 
62 

84 
62 

65 
64 

68 
66 

85 
62 

85 
57 

84 
62 

86 

73 

83 
60 

79 
54 

76 
60 

55 

81 
55 

86 

61 

66 
62 

69 
64 

94 
63 

98 

6  I 

91 
72 

82 
58 

64.0 
62.0 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 
MIN 

91 
66 

80 
58 

87 
63 

63 
51 

72 
52 

76 
53 

80 
53 

81 
56 

77 
61 

61 
62 

60 
60 

85 
58 

86 
60 

87 
62 

86 
66 

86 

61 

85 

52 

83 
53 

76 
63 

84 
59 

78 
49 

80 
50 

75 
53 

77 
51 

83 

52 

90 
54 

90 
62 

87 

62 

86 
65 

82 
66 

90 
50 

82.8 
37.5 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

88 
69 

87 
62 

63 
67 

73 
57 

79 
60 

83 
58 

83 
60 

77 
65 

65 
65 

60 
65 

66 
64 

67 
64 

67 
61 

88 
64 

90 
65 

85 
66 

85 
55 

83 
62 

85 

79 
63 

81 

55 

73 
59 

79 
55 

81 
55 

89 
59 

87 
62 

67 

62 

"1 
64 

90 
68 

92 

76 
60 

83.9 
62.3 

3ARR  I NGTON 

MAX 
MIN 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 

72 

86 
61 

79 
63 

71 
61 

78 
62 

80 
59 

63 

60 

76 

71 

82 
68 

60 

71 

65 
68 

86 
65 

66 
64 

86 
66 

68 

70 

85 

62 

85 

57 

61 
66 

64 

72 

78 
59 

78 
55 

73 
59 

77 
56 

80 
56 

87 
61 

88 
64 

Be 

64 

86 
68 

88 
71 

91 
66 

72 
57 

82.1 
63.7 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

8"> 

70 

88 

67 

60 
66 

71 
62 

79 
61 

82 
61 

84 
63 

78 
69 

81 
69 

60 
66 

82 
67 

85 
69 

66 

66 

90 
68 

91 
68 

68 
68 

82 
64 

83 
65 

62 
66 

77 
64 

80 
58 

74 
62 

77 
61 

79 
60 

85 
64 

90 
68 

68 
69 

82 
71 

91 
70 

93 
69 

72 
62 

82.6 
65.8 

CHICAGO  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 

71 

90 
66 

81 
66 

72 
63 

79 
66 

81 
62 

84 
65 

78 
70 

63 

70 

81 
71 

65 

70 

67 
66 

89 
65 

90 
69 

92 

72 

67 
69 

82 
63 

84 
65 

84 

72 

79 
63 

80 
60 

76 
62 

60 
60 

79 
59 

90 
66 

69 

71 

88 

70 

88 
69 

90 
69 

94 

70 

72 
60 

83.9 
66.5 

CHICAGO  WB  CITY  NO  2, 

MAX 
MIN 

84 

70 

87 
67 

73 
64 

68 

62 

74 
63 

77 
65 

79 
66 

75 
69 

76 
69 

75 
68 

79 
69 

83 
71 

85 
69 

88 

70 

88 
66 

63 
65 

77 
66 

77 
63 

77 
58 

72 
64 

76 
62 

67 
60 

73 
60 

75 
62 

81 
64 

88 

72 

85 

71 

81 
69 

87 
69 

91 
66 

66 
61 

78.9 
65.9 

at  KALB 

MAX 
MIN 

92 
68 

85 

61 

84 
66 

79 
55 

77 
60 

82 
=  6 

82 
61 

79 
65 

83 
63 

83 
63 

85 
63 

86 

60 

86 
61 

86 
65 

86 
66 

66 

67 

64 

54 

84 

62 

65 

73 

85 
61 

79 
52 

79 
60 

54 

90 

90 
64 

87 
61 

91 
63 

69 
67 

90 
73 

85 
58 

64.9 

62.2 

JOLIET 

MAX 
MIN 

9* 

71 

87 
64 

66 
69 

82 
55 

S3 
56 

84 

57 

85 
60 

80 
67 

85 
67 

83 
69 

85 

64 

66 
66 

88 

62 

88 
64 

91 
67 

90 
68 

85 
59 

65 

64 

88 

72 

SI 
68 

78 
55 

77 
58 

79 
57 

82 
52 

69 

62 

66 

65 

69 
66 

92 
63 

91 
66 

94 

73 

86 

62 

85.6 
63.5 

MARENGO 

MAX 
MIN 

87 
68 

86 
58 

84 

65 

74 
52 

80 
58 

83 
55 

84 

55 

76 
65 

84 
59 

84 

67 

88 
61 

68 

60 

87 

59 

B  1 
64 

91 
65 

86 
65 

85 

50 

60 

62 

68 
69 

82 
69 

83 
49 

80 
57 

79 
53 

84 

52 

90 
56 

92 
61 

90 
64 

92 
66 

93 
65 

92 
73 

79 
54 

85.3 
60.6 

MORRIS  5  N 

MAX 
MIN 

83 

67 

86 

60 

82 
65 

75 
54 

76 
61 

82 
55 

61 

56 

74 
63 

84 

61 

76 
57 

85 
61 

86 

60 

68 

57 

88 

59 

89 
63 

84 
63 

64 
57 

84 

62 

86 

vo 

79 
65 

81 

50 

74 
56 

79 
54 

81 
54 

88 

57 

67 
59 

87 

57 

91 
62 

90 
65 

93 
75 

82 
56 

63.4 
00.0 

OTTAWA 

MAX 

MIN 

as 

69 

86 
65 

80 

fi 

72 
56 

78 
57 

84 
58 

83 
61 

75 
65 

85 
65 

79 
65 

87 
65 

88 

62 

87 
62 

68 

65 

90 
67 

86 

67 

87 
58 

85 
64 

66 

72 

61 
67 

S3 
54 

71 
59 

80 
56 

84 
56 

91 
64 

90 
65 

88 
64 

91 
67 

91 
68 

94 
73 

60 

62 

84.6 
63.1 

PARK  FOREST 

MAX 

Mm 

64 

64 

64 
64 

80 
61 

74 
54 

78 
61 

62 
56 

64 

59 

72 
64 

62 
62 

79 
68 

82 
68 

82 
68 

65 
66 

87 
65 

87 
65 

83 

66 

83 
56 

83 
58 

64 
67 

76 
58 

79 
52 

70 
55 

73 
57 

78 
54 

65 

61 

86 
64 

65 

63 

68 

65 

67 

67 

90 
67 

70 
55 

81.4 
61.7 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

Mm 

86 

62 

90 
60 

87 

61 

62 
60 

60 
63 

72 
58 

62 
61 

78 
65 

62 
60 

63 
64 

64 
60 

66 
64 

68 
66 

85 
64 

66 
69 

86 
66 

87 
69 

89 

70 

65 
64 

SI 
59 

62 
63 

76 
50 

76 
53 

79 
53 

63 

57 

87 
62 

86 

63 

90 
62 

66 
60 

90 
66 

72 
58 

63.5 
61.6 

WAUKEGAN   <i  WSW 

MAX 

Mm 

66 
66 

81 

60 

86 

66 

78 
58 

69 
55 

7* 
57 

77 
57 

78 
59 

77 
69 

78 
69 

79 
67 

81 
64 

85 
64 

86 
64 

87 
64 

8« 

»7 

66 

57 

SO 
56 

75 
63 

-• 

65 

77 
55 

76 
55 

76 
56 

79 
56 

82 
56 

83 
61 

90 
66 

67 
66 

60 
69 

69 

71 

91 
57 

61.5 
61.9 

WHfATON   3  SE 

MAX 

Mm 

93 
68 

87 
56 

87 

66 

80 
52 

81 
62 

85 
54 

84 

55 

82 
65 

85 
62 

84 

64 

66 
61 

66 

60 

89 
56 

69 
60 

91 
64 

87 
65 

67 

52 

86 

62 

69 

85 

62 

83 
50 

62 

78 
54 

62 
52 

90 
52 

89 
61 

67 

61 

88 

63 

90 
67 

92 
70 

64 

60 

86. 1 
60.4 

5**  Roforoac*  NoIm  Following  Sutloo  IntUx 
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DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

Continued  AUGUST  1970 


Day  of  Month 

« 
01 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

•         *  » 

WEST 

0  3 

GALESBURG 

MAX 

86 

89 

81 

68 

75 

80 

78 

70 

83 

81 

82 

84 

85 

86 

87 

65 

85 

B6 

69 

77 

79 

76 

76 

81 

86 

86 

85 

83 

69 

91 

79 

82.4 

MIN 

68 

66 

66 

57 

60 

64 

67 

64 

65 

64 

65 

61 

62 

66 

68 

66 

59 

65 

09 

60 

55 

60 

55 

54 

60 

61 

64 

65 

69 

70 

62 

63.1 

GOLDEN  I  NW 

MAX 

95 

89 

87 

78 

76 

79 

81 

78 

87 

76 

82 

85 

66 

86 

68 

64 

65 

B8 

91 

87 

82 

79 

60 

83 

65 

66 

85 

89 

90 

90 

87 

84.6 

MIN 

72 

65 

69 

59 

64 

68 

69 

69 

67 

63 

67 

58 

60 

63 

65 

64 

60 

67 

73 

63 

54 

63 

58 

58 

56 

60 

61 

65 

68 

69 

64 

63.9 

LA  HARPE 

MAX 

98 

92 

84 

73 

75 

79 

77 

76 

83 

80 

83 

85 

66 

87 

90 

85 

65 

89 

93 

77 

80 

76 

79 

83 

6« 

87 

87 

90 

90 

92 

84.3 

MIN 

68 

66 

65 

56 

58 

64 

67 

67 

65 

63 

68 

60 

61 

63 

66 

65 

59 

64 

72 

63 

55 

56 

54 

54 

58 

60 

62 

63 

67 

69 

62.6 

MONMOUTH 

MAX 

94 

89 

68 

78 

80 

80 

78 

79 

83 

82 

84 

86 

65 

86 

91 

90 

86 

87 

93 

76 

81 

74 

79 

83 

87 

88 

85 

69 

89 

91 

82 

84.6 

MIN 

66 

64 

66 

55 

58 

61 

65 

63 

64 

62 

61 

57 

60 

61 

64 

65 

55 

65 

66 

60 

50 

56 

52 

53 

61 

62 

62 

63 

68 

70 

60 

61.2 

QUINCY 

MAX 

95 

91 

88 

83 

72 

75 

81 

79 

83 

79 

63 

83 

84 

85 

92 

87 

80 

90 

93 

86 

80 

79 

79 

82 

86 

85 

86 

91 

39 

91 

87 

84.6 

MIN 

73 

71 

70 

60 

67 

69 

70 

70 

69 

65 

69 

62 

64 

67 

71 

69 

65 

67 

79 

65 

57 

65 

60 

59 

63 

65 

67 

70 

72 

75 

67 

67.2 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

MAX 

88 

88 

84 

69 

73 

75 

80 

79 

81 

76 

82 

84 

83 

84 

69 

83 

80 

89 

91 

75 

79 

79 

79 

80 

84 

83 

84 

88 

66 

90 

82 

62.2 

MIN 

68 

68 

67 

60 

67 

70 

70 

71 

70 

66 

67 

62 

63 

66 

70 

68 

63 

69 

74 

64 

55 

65 

58 

56 

62 

65 

65 

67 

70 

72 

66 

66.0 

RUSHVULE 

MAX 

98 

89 

87 

83 

87 

68 

89 

78 

82 

80 

82 

85 

86 

87 

90 

68 

87 

88 

91 

76 

83 

85 

86 

86 

88 

85 

68 

88 

89 

89 

83 

36.4 

MIN 

6? 

64 

62 

55 

56 

60 

62 

65 

64 

62 

63 

59 

61 

62 

62 

63 

63 

64 

65 

63 

55 

60 

62 

60 

68 

59 

60 

63 

70 

68 

64 

62.3 

CENTRAL 

04 

BLOQMINGTON  NORMAL 

MAX 

95 

86 

85 

80 

73 

82 

83 

83 

82 

81 

81 

84 

84 

36 

69 

69 

84 

86 

90 

90 

78 

76 

77 

79 

84 

85 

86 

89 

89 

91 

90 

64.4 

MIN 

69 

62 

70 

56 

62 

62 

61 

60 

65 

64 

65 

61 

60 

63 

69 

67 

57 

69 

72 

68 

54 

63 

57 

55 

59 

63 

60 

65 

70 

71 

64 

63.3 

CHENOA 

MAX 

94 

85 

85 

70 

71 

80 

80 

71 

81 

80 

81 

84 

86 

86 

86 

63 

82 

84 

83 

75 

79 

75 

77 

79 

85 

85 

85 

86 

88 

90 

86 

82.1 

MIN 

67 

62 

66 

54 

61 

56 

57 

63 

64 

62 

64 

61 

59 

61 

58 

65 

57 

63 

o3 

68 

50 

59 

57 

57 

59 

64 

60 

63 

64 

70 

61 

61.1 

DECATUR 

MAX 

88 

86 

86 

76 

77 

83 

83 

79 

83 

79 

63 

67 

87 

88 

92 

86 

88 

88 

92 

85 

81 

75 

81 

63 

87 

88 

91 

92 

92 

93 

85 

85.3 

MIN 

70 

63 

69 

60 

62 

63 

65 

63 

66 

63 

64 

60 

61 

65 

67 

67 

60 

69 

70 

68 

53 

63 

58 

55 

56 

61 

62 

65 

65 

70 

69 

63.6 

FARMER  CITY 

MAX 

89 

86 

85 

79 

77 

83 

84 

76 

75 

86 

85 

88 

90 

87 

88 

68 

90 

79 

80 

74 

80 

82 

83 

88 

6? 

93 

92 

93 

84.8 

MIN 

69 

62 

69 

54 

61 

58 

60 

63 

60 

61 

59 

60 

63 

67 

59 

65 

69 

62 

52 

60 

57 

54 

57 

62 

61 

62 

65 

71 

61.5 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 

99 

89 

90 

78 

80 

84 

80 

78 

63 

80 

84 

84 

86 

87 

90 

87 

86 

86 

91 

90 

80 

79 

79 

32 

85 

86 

87 

92 

92 

92 

89 

85.7 

MIN 

67 

65 

67 

58 

60 

64 

67 

65 

66 

64 

66 

62 

63 

64 

64 

67 

60 

67 

75 

70 

51 

63 

60 

58 

59 

62 

63 

65 

69 

73 

67 

64.2 

LACDN  2  E 

MAX 

94 

86 

85 

79 

71 

32 

82 

79 

85 

82 

84 

85 

86 

86 

89 

68 

85 

86 

90 

76 

80 

78 

78 

81 

86 

87 

87 

90 

39 

91 

93 

84.5 

MIN 

65 

62 

64 

53 

60 

56 

59 

60 

62 

60 

62 

60 

to 

62 

65 

64 

57 

60 

63 

64 

50 

52 

54 

54 

60 

62 

61 

64 

65 

71 

59 

60.3 

LINCOLN 

MAX 

93 

85 

83 

75 

78 

61 

79 

77 

62 

84 

82 

84 

84 

85 

87 

86 

90 

89 

77 

73 

78 

79 

63 

84 

85 

88 

87 

90 

63 

83.2 

Mm 

70 

64 

70 

57 

62 

63 

65 

65 

67 

64 

66 

63 

63 

65 

65 

67 

61 

68 

73 

68 

55 

60 

59 

56 

59 

63 

61 

63 

65 

72 

66 

64.  1 

MASON  CITY   1  NW 

MAX 

95 

66 

86 

78 

77 

81 

78 

76 

81 

79 

81 

85 

86 

86 

89 

83 

85 

87 

90 

77 

79 

75 

78 

81 

82 

86 

86 

89 

89 

91 

88 

83.5 

MIN 

70 

64 

69 

57 

61 

63 

67 

65 

67 

63 

66 

58 

62 

62 

66 

65 

56 

68 

72 

69 

53 

60 

59 

56 

57 

60 

61 

63 

66 

72 

68 

63.5 

MINQNK 

MAX 

MIN 

PEORIA   WB  AIRPORT 

MAX 

85 

86 

83 

64 

73 

82 

60 

70 

83 

75 

84 

64 

84 

85 

88 

83 

84 

86 

90 

76 

78 

72 

77 

79 

85 

84 

86 

88 

88 

90 

80 

81.7 

MIN 

66 

64 

64 

59 

62 

63 

67 

64 

66 

65 

65 

59 

63 

64 

66 

64 

59 

68 

70 

59 

55 

61 

57 

57 

57 

62 

59 

63 

67 

71 

63 

62.9 

PRINCEVlLLE    1  N 

MAX 

93 

85 

85 

78 

72 

80 

80 

78 

82 

82 

81 

83 

84 

85 

87 

85 

68 

85 

90 

78 

79 

76 

76 

79 

85 

83 

85 

84 

86 

89 

85 

32.8 

*            *  • 

MIN 

68 

64 

65 

57 

61 

59 

63 

62 

66 

64 

66 

61 

62 

66 

67 

66 

61 

65 

72 

65 

52 

60 

56 

55 

56 

60 

60 

62 

66 

70 

64 

62.6 

EAST 

IS 

DANVILLE 

MAX 

92 

85 

85 

80 

76 

82 

83 

81 

85 

84 

84 

86 

67 

88 

89 

87 

67 

83 

89 

79 

79 

78 

77 

60 

85 

67 

8° 

90 

91 

93 

90 

85.0 

MIN 

70 

62 

69 

55 

60 

57 

57 

65 

63 

65 

63 

59 

60 

61 

66 

67 

57 

60 

69 

67 

52 

57 

59 

56 

55 

65 

60 

62 

63 

71 

66 

61.9 

HOOPESTON 

MAX 

89 

85 

82 

77 

74 

80 

81 

75 

83 

76 

62 

86 

85 

86 

67 

83 

83 

85 

87 

78 

77 

72 

76 

78 

84 

84 

86 

89 

89 

91 

83 

82.4 

MIN 

69 

62 

69 

53 

59 

57 

56 

64 

62 

64 

61 

60 

61 

63 

66 

67 

58 

62 

68 

66 

52 

58 

58 

57 

59 

64 

62 

64 

67 

71 

62 

62.0 

KANKAKEE  3  Sw 

MAX 

92 

85 

85 

80 

78 

82 

83 

60 

84 

83 

85 

84 

86 

31 

88 

85 

37 

77 

79 

77 

77 

79 

85 

86 

85 

88 

88 

91 

90 

84.1 

MIN 

69 

61 

66 

54 

61 

56 

59 

66 

63 

64 

63 

61 

59 

61 

66 

66 

55 

62 

66 

08 

52 

59 

56 

53 

59 

62 

61 

62 

64 

71 

61 

61.5 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

92 

85 

82 

80 

71 

80 

80 

77 

82 

81 

82 

87 

86 

87 

87 

6  5 

85 

85 

87 

77 

77 

75 

78 

80 

84 

85 

86 

68 

88 

90 

85 

83.0 

MIN 

69 

62 

61 

54 

60 

54 

60 

65 

61 

62 

60 

59 

58 

62 

65 

65 

56 

60 

05 

67 

50 

58 

56 

54 

59 

61 

60 

62 

64 

70 

61 

60.6 

PONTIAC 

MAX 

95 

88 

86 

83 

71 

81 

81 

81 

83 

82 

83 

85 

86 

87 

89 

67 

84 

84 

86 

76 

78 

77 

79 

80 

36 

87 

87 

89 

89 

92 

90 

84.3 

MIN 

70 

64 

66 

56 

63 

59 

61 

66 

63 

63 

64 

63 

62 

63 

66 

66 

59 

65 

69 

68 

54 

61 

57 

58 

60 

65 

68 

65 

66 

73 

62 

63.4 

RANTOUL 

MAX 

93 

86 

85 

82 

73 

82 

S2 

83 

83 

83 

83 

64 

86 

87 

90 

90 

83 

87 

89 

90 

79 

78 

77 

79 

84 

65 

88 

90 

90 

92 

91 

85.0 

Mm 

70 

63 

69 

56 

62 

59 

59 

64 

63 

64 

63 

62 

61 

66 

67 

66 

59 

65 

70 

67 

53 

60 

57 

55 

57 

63 

63 

63 

68 

72 

64 

62.9 

URBANA 

MAX 

86 

85 

8' 

70 

77 

81 

82 

72 

83 

72 

83 

66 

86 

86 

89 

84 

65 

89 

90 

78 

78 

75 

78 

ao 

85 

86 

83 

89 

90 

92 

61 

32.9 

Mm 

70 

65 

62 

57 

62 

61 

62 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

68 

64 

65 

68 

62 

56 

62 

60 

59 

60 

67 

63 

64 

64 

71 

60 

63.5 

WATSEK  A   2  NW 

MAX 

91 

85 

84 

80 

76 

81 

83 

82 

84 

83 

84 

87 

87 

88 

89 

36 

89 

85 

88 

82 

64 

77 

77 

80 

84 

86 

85 

87 

88 

88 

87 

84.4 

•            *  • 

Mm 

70 

62 

70 

54 

60 

57 

59 

66 

63 

65 

61 

61 

61 

62 

66 

66 

58 

64 

57 

67 

52 

61 

58 

56 

57 

61 

60 

63 

63 

70 

62 

61.7 

WEST  SOUTHWEST 

at 

ALTON  DAM  26 

MAX 

98 

89 

95 

87 

80 

76 

79 

80 

61 

79 

79 

80 

81 

85 

87 

82 

91 

90 

80 

83 

84 

84 

81 

86 

86 

87 

92 

90 

90 

85.3 

Mm 

77 

70 

70 

66 

64 

67 

69 

70 

67 

65 

66 

66 

65 

65 

65 

69 

69 

70 

70 

72 

61 

61 

65 

60 

60 

63 

64 

64 

68 

n 

72 

66.6 

CARLINVILLE 

MAX 

97 

91 

90 

83 

77 

81 

80 

78 

79 

77 

81 

85 

86 

88 

90 

87 

81 

90 

93 

88 

81 

84 

81 

83 

86 

87 

88 

92 

91 

93 

89 

85.7 

Mm 

74 

63 

69 

61 

64 

67 

66 

68 

66 

63 

65 

59 

61 

63 

64 

68 

64 

69 

71 

69 

54 

61 

58 

53 

55 

58 

60 

65 

64 

71 

69 

64.0 

GRIGGSVILLE 

MAX 

94 

67 

84 

72 

73 

77 

80 

80 

61 

77 

81 

83 

86 

85 

88 

87 

86 

91 

85 

80 

80 

80 

79 

84 

86 

85 

89 

88 

89 

84 

83.4 

Mm 

72 

67 

68 

58 

63 

66 

67 

68 

65 

63 

65 

59 

62 

66 

66 

66 

61 

66 

72 

65 

54 

62 

57 

56 

61 

62 

65 

65 

68 

71 

65 

64.2 

HILLSBORO 

MAX 

94 

90 

87 

83 

77 

62 

60 

75 

79 

77 

82 

85 

86 

86 

90 

85 

83 

90 

92 

88 

80 

84 

80 

80 

64 

85 

88 

90 

90 

92 

89 

84.9 

Mm 

74 

64 

69 

62 

64 

66 

68 

67 

66 

63 

65 

61 

63 

63 

66 

69 

65 

69 

72 

69 

58 

62 

59 

55 

56 

59 

60 

65 

63 

72 

70 

64.6 

JACKSONVILLE 

MAX 

97 

88 

88 

84 

68 

77 

60 

78 

75 

80 

71 

80 

63 

B! 

85 

87 

83 

83 

87 

90 

76 

78 

77 

77 

80 

85 

67 

85 

88 

87 

89 

82.5 

Mm 

73 

63 

67 

61 

60 

65 

67 

69 

67 

65 

65 

59 

59 

62 

65 

67 

59 

61 

69 

68 

53 

55 

60 

54 

56 

57 

59 

63 

66 

66 

66 

62.8 

S—  Rolerom  o  Nolen  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average  [ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2b 

26 

27 

21 

29 

30 

31 

JERSEVVILLE  2  Sw 

MAX 

'?s 

as 

fl  1 

B  B 

86 

89 

1 B 

81 

89 

90 

86 

en 

84 

62 

81 

64 

86 

66 

3  B 

88 

91 

90 

83.2 

Mm 

63 

70 

63 

66 

67 

69 

70 

67 

64 

65 

65 

61 

63 

64 

t  B 

66 

70 

71 

69 

56 

63 

59 

52 

34 

57 

57 

63 

62 

69 

68 

64.4 

N0RRISONVILL6  *  SE 

MAX 

78 

88 

3  3 

83 

86 

92 

85 

79 

80 

76 

80 

3  5 

86 

87 

' 

91 

93 

85 

84.0 

M1N 

73 

6! 

6  > 

61 

64 

5  8 

t  s 

67 

67 

63 

65 

59 

e  3 

63 

65 

e  - 

64 

68 

71 

67 

56 

60 

59 

55 

35 

60 

61 

64 

63 

71 

69 

64.2 

PAN* 

MAX 

87 

85 

BO 

81 

3  C 

77 

79 

76 

82 

3  3 

B5 

0  3 

83 

82 

89 

91 

66 

78 

80 

77 

79 

3  2 

64 

87 

19 

89 

91 

85 

83.3 

MIN 

73 

64 

68 

64 

65 

67 

65 

66 

63 

64 

60 

63 

65 

65 

•  1 

66 

68 

72 

69 

58 

62 

60 

58 

56 

66 

63 

6  3 

64 

71 

69 

64.8 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

88 

85 

67 

60 

82 

79 

75 

81 

72 

82 

84 

85 

67 

90 

B4 

83 

90 

92 

79 

80 

76 

80 

80 

65 

66 

B7 

• 

90 

92 

64 

63.4 

MIN 

69 

66 

67 

64 

66 

69 

67 

68 

64 

64 

60 

e  I 

64 

66 

5  1 

61 

71 

72 

60 

56 

62 

59 

55 

58 

62 

62 

67 

68 

'3 

65 

64.5 

SPRINGFIELD  *  SE 

MAX 

98 

88 

68 

83 

68 

80 

81 

78 

74 

eo 

70 

Bl 

B  1 

84 

86 

87 

84 

84 

ee 

91 

77 

79 

76 

79 

79 

85 

86 

87 

90 

90 

92 

63.1 

MIN 

72 

67 

63 

61 

65 

64 

66 

66 

63 

66 

61 

64 

65 

68 

68 

63 

68 

71 

71 

57 

60 

62 

57 

61 

63 

64 

66 

68 

72 

66 

64.9 

VIRDEN  1  SSM 

MAX 

95 

89 

89 

81 

77 

80 

79 

eo 

86 

78 

83 

86 

85 

68 

64 

S3 

67 

91 

86 

80 

eo 

79 

80 

05 

87 

86 

a  i 

89 

91 

66 

84.7 

MIN 

71 

62 

68 

6  ' 

66 

64 

66 

65 

63 

64 

60 

61 

63 

64 

6  ; 

62 

69 

70 

67 

55 

60 

60 

54 

55 

58 

60 

64 

69 

66 

63.3 

WHITE    HALL    1  E 

MAX 

99 

81 

6  5 

85 

i  7 

61 

68 

8  8 

78 

79 

77 

80 

B  B 

84 

65 

8  B 

88 

83.8 

•            •  • 

MIN 

73 

64 

69 

; 

64 

67 

61 

69 

66 

65 

66 

63 

62 

64 

65 

68 

64 

69 

70 

68 

57 

63 

61 

56 

57 

60 

60 

64 

69 

69 

64.6 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

86 

b  4 

91 

86 

66 

90 

83 

80 

Bl 

80 

80 

B  5 

86 

90 

92 

91 

8  7 

65.2 

MIN 

63 

65 

68 

58 

65 

62 

it 

63 

66 

64 

65 

62 

63 

68 

68 

68 

67 

68 

73 

69 

56 

64 

60 

59 

99 

63 

65 

63 

68 

72 

70 

64.9 

EFP INGHAM 

MAX 

81 

89 

92 

B 3 

90 

96 

91 

65 

85 

80 

66 

,:>  0 

90 

93 

95 

95 

90 

88.6 

MIN 

7* 

64 

69 

59 

65 

63 

--  • 

65 

65 

65 

65 

61 

!  i 

63 

64 

68 

66 

67 

66 

68 

57 

61 

61 

56 

96 

58 

60 

i 

63 

61 

71 

63.5 

FLORA  2  Nw 

MAX 

()'■ 

89 

6 1 

82 

87 

86 

92 

e  • 

87 

92 

87 

66 

88 

63 

85 

3  b 

90 

9  1 

95 

92 

87.6 

MIN 

73 

61 

74 

64 

64 

64 

69 

68 

66 

65 

66 

63 

62 

61 

63 

69 

69 

65 

73 

70 

56 

61 

60 

52 

94 

55 

59 

6C 

64 

70 

72 

64.3 

MARSHALL    1  E 

MAX 

87 

85 

82 

80 

93 

80 

84 

63 

B2 

87 

87 

89 

89 

88 

89 

90 

93 

91 

82 

81 

61 

60 

3  5 

86 

89 

1 1 

91 

93 

90 

86.3 

MIN 

72 

69 

61 

g  5 

63 

60 

60 

63 

66 

64 

66 

62 

63 

62 

63 

67 

64 

64 

72 

66 

55 

59 

53 

54 

5  6 

98 

61 

58 

62 

68 

70 

62.5 

MATTOON 

MAX 

74 

92 

80 

80 

87 

J  • 

83.3 

MIN 

67 

62 

67 

56 

64 

61 

64 

63 

66 

64 

64 

61 

62 

64 

66 

68 

66 

66 

70 

62 

56 

62 

60 

56 

-  • 

60 

62 

63 

63 

70 

67 

63.2 

MUWEAQUA 

MAX 

87 

8  5 

62 

66 

87 

83 

66 

62 

87 

89 

91 

83.0 

MIN 

72 

65 

68 

58 

64 

61 

65 

66 

66 

64 

64 

61 

61 

63 

64 

69 

61 

66 

71 

69 

54 

60 

59 

54 

54 

58 

60 

62 

70 

69 

63.2 

NEWTON   2  NE 

MAX 

91 

87 

64 

85 

82 

85 

87 

88 

91 

B  S 

66 

96 

■30 

84 

83 

6 1 

82 

3  3 

89 

91 

i  ■ 

95 

89 

86.8 

MIN 

74 

63 

71 

59 

66 

62 

64 

65 

66 

63 

65 

60 

63 

63 

63 

68 

67 

66 

76 

69 

56 

61 

59 

55 

57 

55 

55 

60 

64 

72 

72 

63.9 

OLNEV   2  S 

MAX 

9 1 

86 

88 

92 

9 1 

88 

8  3 

6  7 

87.7 

MIN 

73 

61 

73 

65 

64 

65 

67 

66 

65 

67 

64 

e 

62 

63 

67 

70 

66 

73 

68 

59 

62 

58 

50 

53 

55 

59 

57 

62 

71 

72 

63.8 

PALESTINE 

MAX 

87 

88 

86 

7a 

79 

83 

B  ? 

73 

B0 

74 

78 

83 

85 

86 

86 

8  3 

84 

89 

92 

85 

8 1 

63 

60 

81 

83 

84 

87 

90 

92 

64 

84.  1 

MIN 

7* 

65 

70 

66 

63 

64 

64 

67 

66 

67 

63 

63 

64 

66 

30 

66 

67 

73 

66 

58 

62 

62 

55 

56 

56 

63 

6  ' 

66 

72 

73 

65.0 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

9C 

88 

84 

re 

7  7 

84 

85 

78 

83 

78 

84 

85 

88 

8  6 

91 

87 

67 

92 

82 

8 1 

30 

80 

b  6 

66 

89 

r*  2 

B6 

85.4 

MIN 

72 

63 

69 

56 

63 

61 

61 

64 

65 

64 

65 

61 

63 

63 

69 

67 

67 

67 

73 

65 

56 

60 

60 

56 

57 

61 

63 

54 

68 

72 

69 

64.1 

SALEM 

MAX 

93 

94 

92 

87 

78 

86 

83 

80 

77 

77 

81 

85 

69 

90 

92 

89 

64 

93 

92 

89 

67 

87 

64 

84 

B7 

88 

92 

94 

94 

92 

87.5 

MIN 

72 

65 

72 

65 

67 

69 

68 

66 

64 

66 

07 

63 

62 

64 

68 

70 

66 

72 

72 

59 

64 

60 

53 

56 

57 

59 

59 

63 

70 

72 

65.0 

TUSCOLA 

MAX 

94 

87 

87 

82 

78 

84 

83 

60 

83 

78 

83 

86 

89 

68 

92 

66 

89 

89 

92 

ee 

78 

78 

78 

61 

tt 

88 

89 

91 

92 

93 

64 

MIN 

71 

62 

70 

58 

62 

62 

63 

63 

64 

66 

65 

63 

62 

64 

67 

67 

62 

64 

72 

66 

56 

58 

58 

60 

58 

62 

61 

60 

65 

70 

66 

63.6 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

MAX 

88 

93 

87 

80 

77 

88 

81 

74 

78 

69 

81 

85 

Bt 

92 

92 

66 

ee 

91 

92 

63 

82 

83 

79 

82 

B4 

85 

91 

93 

93 

95 

B8 

85.4 

MIN 

75 

65 

72 

63 

66 

67 

69 

68 

67 

65 

68 

63 

64 

64 

65 

68 

64 

68 

73 

62 

60 

63 

59 

54 

bb 

59 

60 

61 

63 

71 

71 

65.1 

WINDSOR 

MAX 

93 

87 

85 

83 

78 

83 

8  3 

78 

77 

79 

76 

84 

83 

87 

89 

69 

69 

90 

92 

89 

79 

80 

84 

85 

91 

85.1 

•            •  * 

MIN 

72 

65 

68 

6". 

65 

65 

64 

65 

64 

64 

59 

61 

66 

66 

68 

65 

67 

72 

69 

55 

62 

61 

57 

57 

62 

64 

63 

65 

71 

69 

64.3 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

MAX 

9! 

97 

97 

9] 

8  7 

86 

B5 

81 

84 

75 

80 

85 

b  b 

89 

91 

64 

90 

90 

85 

8  8 

62 

82 

87 

B  . 

87.6 

70 

70 

77 

67 

69 

70 

71 

70 

67 

67 

68 

69 

65 

66 

63 

71 

68 

72 

70 

66 

68 

64 

58 

b'' 

60 

62 

63 

68 

73 

71 

67.4 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

100 

es 

95 

95 

87.1 

MIN 

60 

64 

67 

68 

65 

66 

63 

65 

67 

CO 

6C 

64 

66 

6C 

66 

69 

70 

61 

63 

66 

51 

Si 

50 

55 

96 

58 

63 

61 

62.2 

C  AHQK I  A 

MAX 

MIN 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

95 

95 

98 

91 

79 

84 

8  i 

82 

63 

78 

80 

85 

b  ] 

88 

9 1 

93 

88 

90 

89 

84 

86 

62 

61 

8  5 

g  . 

87.1 

73 

77 

79 

70 

72 

74 

77 

72 

71 

71 

72 

7n 

70 

73 

72 

73 

73 

75 

72 

71 

73 

66 

64 

67 

66 

67 

5^ 

75 

76 

74 

72.0 

CARBDNOALE  SEWAGE  PL 

MAX 

94 

96 

97 

>' 

80 

86 

3 ! 

83 

86 

78 

80 

85 

b 

89 

91 

94 

88 

90 

87 

89 

86 

90 

84 

82 

84 

67 

9  . 

67.9 

MIN 

70 

67 

80 

5  5 

67 

70 

71 

72 

71 

66 

67 

67 

t  3 

63 

65 

65 

69 

68 

74 

73 

66 

67 

62 

56 

57 

57 

56 

6 

65 

70 

74 

66.8 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 

99 

90 

93 

88 

82 

77 

8] 

80 

77 

78 

7C 

79 

84 

66 

86 

89 

86 

81 

89 

90 

85 

84 

66 

Bl 

0 2 

85 

87 

68 

9 1 

85.1 

73 

67 

70 

67 

67 

70 

70 

68 

64 

64 

67 

64 

64 

66 

70 

70 

69 

70 

73 

61 

66 

60 

33 

56 

61 

62 

64 

65 

68 

73 

66.2 

COBOEN  2  S 

MAX 

93 

97 

95 

9  i 

7" 

82 

BS 

87 

85 

73 

81 

84 

E 1 

69 

90 

91 

92 

91 

90 

90 

86 

88 

6 1 

8 1 

91 

87.4 

68 

72 

70 

69 

66 

68 

69 

67 

69 

66 

64 

67 

t  7 

64 

64 

63 

62 

68 

66 

69 

65 

66 

63 

54 

56 

56 

60 

61 

66 

65 

71 

65.0 

OU  OUOIN  1  NNW 

MAX 

94 

95 

93 

94 

78 

8* 

83 

82 

83 

79 

80 

85 

b  • 

90 

93 

92 

89 

91 

90 

89 

88 

89 

63 

6  5 

86 

86 

93 

95 

93 

95 

88.2 

68 

6£ 

75 

69 

69 

66 

69 

70 

69 

67 

65 

66 

65 

64 

64 

68 

67 

68 

70 

71 

68 

67 

68 

68.0 

MAKANDA    i  NW 

MAX 

94 

97 

94 

91 

76 

83 

89 

83 

85 

73 

79 

85 

88 

90 

93 

81 

90 

87 

87 

85 

87 

Bl 

82 

83 

6  5 

69 

91 

9  1 

90 

86.6 

MM 

71 

68 

77 

* 

66 

69 

70 

72 

70 

66 

66 

66 

64 

66 

67 

66 

69 

69 

72 

70 

65 

69 

63 

56 

57 

58 

60 

53 

70 

73 

74 

67.3 

MARION  4  NNE 

MAX 

93 

94 

93 

81 

eo 

83 

82 

81 

83 

76 

79 

83 

'-' 

86 

86 

91 

83 

96 

90 

ee 

85 

88 

83 

80 

83 

85 

87 

69 

91 

91 

92 

86.4 

61 

65 

75 

66 

69 

70 

71 

72 

66 

67 

66 

63 

63 

63 

64 

•  70 

63 

7* 

72 

67 

67 

63 

55 

96 

56 

57 

61 

65 

72 

71 

66.2 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

90 

95 

91 

84 

76 

82 

)( 

79 

77 

75 

80 

84 

B6 

ee 

90 

■9 

85 

90 

89 

66 

83 

85 

83 

63 

85 

66 

68 

93 

92 

93 

9  1 

85.7 

MIN 

72 

66 

73 

69 

66 

67 

70 

68 

69 

63 

66 

67 

69 

66 

68 

68 

69 

68 

72 

73 

60 

65 

61 

37 

51 

61 

62 

t ! 

67 

70 

69 

66.3 

SPARTA 

MAX 

91 

95 

91 

89 

76 

83 

61 

83 

82 

75 

78 

86 

90 

ee 

91 

90 

87 

90 

89 

ee 

83 

88 

83 

83 

89 

85 

89 

91 

91 

94 

93 

86.7 

MIN 

70 

63 

76 

68 

67 

69 

70 

71 

70 

63 

67 

66 

U 

66 

67 

70 

69 

68 

73 

70 

66 

66 

62 

36 

96 

37 

58 

60 

63 

71 

70 

66.3 

WATERLOO   1  MSN 

MAX 

92 

96 

96 

91 

74 

82 

62 

81 

79 

76 

78 

85 

88 

89 

92 

90 

84 

91 

90 

67 

84 

87 

64 

42 

86 

67 

88 

93 

92 

93 

91 

86.8 

MIN 

73 

65 

73 

68 

66 

69 

71 

71 

70 

65 

67 

68 

63 

64 

65 

69 

69 

69 

73 

71 

62 

67 

62 

56 

57 

59 

59 

62 

66 

73 

73 

66.6 

•  Not**  Followt&g  SuUon  lad** 
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DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

Continued  AUGUST  1970 


Station 

Day  of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7.  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*         *  « 

SOUTHEAST  09 

AL3I0N 

MIN 

93 
72 

94 
65 

91 
76 

85 
74 

82 
66 

88 
65 

82 
61 

67 

B9 

72 

87 

65 

79 
66 

84 

65 

66 
63 

88 
66 

91 
67 

91 
70 

91 
69 

91 
67 

92 
73 

84 
69 

85 
64 

89 
65 

90 
6B 

84 
58 

84 
59 

86 
59 

86 
63 

91 
65 

93 
66 

93 

73 

90 
70 

87,7 
66.7 

BROOKPDRT   0AM  52 

MIN 

95 

70 

98 
73 

99 
77 

93 
72 

84 
69 

89 
69 

98 

72 

84 
74 

63 

72 

80 
68 

84 
69 

63 
63 

67 

63 

91 
65 

94 
63 

95 
62 

90 
64 

91 
71 

67 

74 

92 
70 

85 

70 

89 
71 

64 
67 

83 
56 

84 
56 

90 
58 

89 
60 

94 
64 

92 
69 

92 
72 

92 
73 

89.1 
67.7 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MIN 

96 
66 

95 
69 

95 
75 

95 
69 

67 
65 

86 

67 

87 

70 

66 

72 

84 

70 

82 
65 

80 
68 

84 
66 

86 
61 

89 
63 

90 
63 

91 
60 

91 
68 

92 
66 

92 
72 

93 
66 

90 
67 

88 
66 

87 
63 

80 
55 

83 
54 

66 
56 

89 
58 

92 
59 

91 
63 

91 

71 

92 

72 

88.7 
65.4 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

MIN 

93 

71 

91 
61 

88 
75 

85 
65 

80 
65 

87 

65 

85 
68 

63 
66 

75 
67 

75 

63 

61 
65 

65 
62 

84 
62 

86 

61 

90 
63 

89 
62 

89 
65 

89 
69 

91 
72 

67 
69 

84 
63 

87 
68 

84 
61 

82 
53 

84 
54 

65 
56 

87 
57 

90 
57 

91 
63 

91 
61 

90 
71 

86.  1 
63.9 

HARR I SBURG 

MAX 
MIN 

95 
71 

97 

66 

94 
78 

90 

70 

82 
68 

88 
68 

88 

70 

82 
71 

66 

72 

76 
65 

84 
66 

87 
67 

88 
64 

90 
64 

95 
65 

93 
65 

86 

72 

94 
68 

69 

75 

91 
72 

88 
67 

92 
68 

85 
65 

86 
54 

87 
56 

88 
57 

90 
57 

94 
60 

95 
64 

95 
71 

94 
71 

89.4 
66.7 

MCLEANSBORO  2  E 

MAX 
MIN 

95 
71 

93 
65 

91 
76 

B8 
68 

80 
66 

88 

68 

87 

70 

82 
69 

79 
69 

76 
65 

80 
67 

84 
67 

87 
62 

89 
64 

92 
66 

92 
66 

86 
69 

91 
67 

90 

73 

89 

73 

85 

66 

89 
65 

63 

64 

63 

56 

64 
57 

87 
58 

90 
59 

92 
61 

93 
65 

93 

71 

92 
69 

87.4 
66.2 

MT  CARHEL  1  NNW 

MAX 
MIN 

91 
71 

90 
69 

89 

75 

85 
63 

80 
65 

83 
64 

87 
65 

65 
66 

77 
66 

72 
64 

81 
66 

86 
66 

85 
63 

88 
69 

90 
66 

90 
67 

84 

70 

90 
67 

92 

'<3 

90 
69 

85 
63 

89 
63 

82 
62 

64 
54 

35 
56 

67 
58 

88 
59 

92 
61 

93 
64 

93 
70 

88 

71 

86.6 
65.4 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

93 
72 

94 
64 

93 

74 

83 
65 

78 
65 

87 
67 

82 

70 

82 
66 

78 
68 

76 
66 

60 
65 

85 
66 

87 
64 

89 
63 

91 
65 

92 
68 

87 

72 

90 
67 

90 

71 

88 
72 

85 
61 

67 
64 

83 
62 

84 
56 

85 
58 

87 
58 

88 
59 

92 
61 

92 
64 

93 

70 

93 

70 

67.1 
65.6 

ROSICLARE 

MAX 
MIN 

96 
69 

95 
71 

95 

76 

93 

72 

89 
67 

S9 
68 

37 

71 

B7 

71 

85 

71 

86 
66 

64 
68 

87 
67 

88 
63 

90 
65 

94 
66 

95 
66 

94 
69 

93 
69 

92 
70 

92 
70 

88 
68 

68 
69 

89 
69 

84 
55 

85 
57 

86 
58 

89 
59 

92 
63 

93 
67 

93 

71 

92 

74 

90. 1 
67.3 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

100 

DATE 

02* 

LOWEST  TEMPERATURE 
4  STATIONS 

49 

DATE 

21 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ROCKPORT 

14.86 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
ANTIOCH  2  NW 

.50 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
ROCKPORT 

4.09 

DATE 

05 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

11 

Resultant 
Speed 

ID 
0> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

CK 

.50. 99 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direcl 

Averc 

Faste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

o 

1.00- 

Total 

CAIRO  WB  CITY 

22 

NW 

20  + 

1 

0 

4 

2 

1 

1 

9 

62 

5.6 

CHICAGO  0 1  HARE  AIRPORT 

22 

1.0 

7.0 

35  +  + 

24 

30 

75 

78 

52 

53 

4 

0 

5 

1 

0 

0 

10 

4.2 

CHICAGO  MIDWAY  AIRPORT 

16 

1.6 

8.5 

27 

SW 

19 

71 

74 

49 

54 

4 

1 

2 

1 

2 

0 

10 

73 

4.4 

MOLINE  WB  AIRPORT 

15 

1 .4 

7.4 

22 

sw 

30+ 

84 

89 

58 

64 

0 

3 

4 

1 

1 

0 

9 

66 

4.4 

PEORIA  WB  AIRPORT 

11 

1.6 

7.4 

32 

w 

19 

82 

86 

59 

64 

4 

1 

6 

2 

0 

0 

13 

71 

4.9 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

18 

1.5 

8.1 

23++ 

31 

30 

84 

90 

51 

56 

6 

1 

2 

0 

0 

0 

9 

4.4 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

13 

1.2 

8.6 

30 

NW 

33 

85 

88 

61 

66 

1 

5 

3 

5 

0 

0 

14 

63 

5.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


AUiUSJ  1V70 


Station 

Day  Oi  Month 

Tola! 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

$ 

7 

g 

9 

10 

|  j 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     •  • 

NORTHWEST  01 

HFNNEP I N  POwER  PLANT 

EVAP 

•  11 

.22 

.30 

•  79 

.  10 

.23 

.28 

.40 

.12 

.09 

.27 

.21 

•  15 

.26 

.22 

- 

.15 

.37 

.22 

.15 

.16 

.29 

.22 

.  .  6 

.21 

.27 

.21 

.16 

.27 

.30 

.20 

7.336 

WIND 

47 

36 

34 

32 

29 

43 

52 

55 

48 

44 

42 

18 

20 

32 

46 

45 

15 

39 

62 

26 

26 

30 

40 

29 

24 

30 

50 

23 

60 

84 

33 

1198 

MAX 

99 

94 

94 

90 

72 

89 

87 

84 

89 

80 

89 

92 

93 

91 

92 

91 

95 

92 

90 

86 

90 

78 

86 

B9 

94 

92 

84 

94 

93 

91 

87 

69.3 

HIN 

73 

70 

7* 

63 

65 

62 

66 

66 

65 

61 

68 

66 

69 

70 

70 

71 

67 

72 

75 

70 

61 

65 

61 

64 

67 

70 

72 

70 

71 

73 

72 

68.1 

•       *  • 

EAST  05 

URBAN* 

EVAP 

.  1 1 

.37 

.  19 

.27 

.07 

.13 

.29 

•27 

.05 

.20 

.06 

.31 

.31 

.23 

.51 

.35 

.45 

.14 

.45 

.15 

.24 

.11 

.23 

.27 

.33 

.20 

.27 

.33 

.25 

.37 

7.69 

WIND 

e 

2 

6 

5 

2 

2 

4 

5 

4 

4 

10 

0 

2 

2 

4 

6 

14 

I 

3 

i 

8 

2 

2 

1 

7 

8 

10 

20 

168 

MAX 

98 

96 

89 

89 

68 

80 

89  - 

74 

87 

70 

68 

92 

91 

91 

\\ 

90 

93 

86 

93 

82 

78 

77 

84 

88 

92 

91 

92 

92 

92 

93 

67.2 

M1N 

71 

68 

69 

58 

56 

61 

61 

65 

64 

63 

63 

63 

64 

66 

66 

64 

64 

66 

68 

62 

57 

61 

, 

61 

62 

64 

63 

63 

64 

68 

63.5 

*      •  • 

SOUTHWEST  08 

CARLVLE  RESERVOIR 

EVAP 

.39 

.27 

.28 

.30 

.23 

.30 

.  19 

.07 

.09 

.14 

.14 

.23 

.23 

.21 

.21 

.29 

.10 

.11 

.29 

.27 

.25 

.28 

.17 

.26 

.27 

.23 

.25 

.33 

.26 

.31 

7.27 

WINO 

7? 

53 

57 

90 

73 

56 

42 

37 

78 

68 

115 

81 

51 

24 

45 

74 

38 

34 

131 

120 

83 

66 

67 

73 

41 

36 

32 

5U 

76 

81 

104 

2053 

MAX 

100 

12 

92 

»1 

82 

75 

86 

77 

75 

79 

70 

79 

86 

91 

91 

91 

85 

80 

91 

90 

87 

85 

85 

34 

67 

90 

89 

89 

89 

90 

92 

86.2 

M I N 

70 

68 

68 

65 

64 

65 

67 

68 

68 

65 

63 

65 

65 

65 

67 

67 

69 

69 

68 

70  60 

61 

62 

59 

58 

62 

64 

64 

64 

66 

70 

65.4 

URBANA  WIND    IS  MEASURED    IN  NAUTICAL  MILES. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


t 

0) 

Day  of  month 

ge 

Station 

o 
Q 

(IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBANA 

4 

7Ar 

79 

76 

77 

73 

71 

71 

72 

73 

71 

72 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

73 

74 

75 

74 

70 

71 

70 

70 

71 

73 

74 

74 

75 

76 

76 

73.1 

MAX 
MIB 

84 
77 

84 
76 

80 
76 

81 
73 

73 

7] 

73 
71 

77 
71 

7ft 
72 

73 
71 

75 
71 

72 
70 

74 
70 

77 
71 

78 

72 

78 
73 

79 
74 

77 
73 

79 
73 

77 
74 

80 
74 

74 
70 

75 
70 

72 
70 

74 
70 

76 
70 

78 
71 

76 
73 

79 
74 

79 
74 

80 
75 

80 
76 

77.2 
72.5 

8 

7AM 

79 

76 

78 

76 

73 

72 

74 

74 

72 

73 

71 

72 

73 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

73 

73 

72 

72 

73 

74 

73 

75 

76 

77 

77 

74.4 

MAX 
MIN 

61 
78 

82 
78 

80 
78 

79 
76 

76 
73 

73 
72 

75 
72 

75 
74 

74 
72 

74 
72 

73 
71 

73 
71 

76 
72 

76 

73 

76 
74 

77 
75 

76 
75 

77 
75 

76 
75 

77 
75 

75 
73 

74 
73 

74 
72 

73 
72 

74 
72 

76 
73 

76 
74 

77 
75 

78 
75 

78 
76 

76 
77 

76.  1 
74.0 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNOER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


Sm  R«(or«oc«  Note*  Following  Sutlon  Index 

-  107  - 


STATION  INDEX 


CITATION 
Ol  ft  1 1  wiN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

U  Vi  I  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

eomaros 

ALE  00 

MERCER 

ALEXIS  mAT£RmORkS 

MARREN 

41 

03 

90 

34 

694 

ALTON  DAN  26 

0131 

MADISON 

>e 

1 ! 

90 

11 

432 

ANTIOCh  I  NW 

AfGONNE  NATIONAL  LAB 

02 

06 

WASHINGTON 

03 

HANCOCK 

AJRORA  COLLEGE 

02 

AVON  5  N£ 

03 

6ARRINGTQN 

A 

LAKE 

BARRY 

0**! 

06 

PIkE 

39 

41 

91 

03 

640 

BE AROSTOWN 

0*91 

CASS 

01 

9C 

26 

**5 

8ELLEVKLE  SO  ILL  LIN IV 

A 

st  clair 

3  8 

-  -  -  -■  -  PLANT 

BENTlEy  1  E 

03 

HANCOCK 

BENTQN  FCJREST  SERVICE 

3 

FRANKL IN 

BlQOHIni'.TOn  MATERWQRKS 

BlOOmInCTON  normal 

MCLEAN 

06 

SCOTT 

BOODKPQBT  OAM  52 

MASSAC 

CAHOKlA 

i  L6< 

ST.  CLAIR 

31 

34 

M 

13 

400 

C*IRJ   MB    CITY  A 

1166 

°3 

ALEXANDER 

37 

00 

10 

31* 

CANTON  1  ESE 

90 

CaRBQNOAlE  SEmACE  PL 

JACKSON 

C  ARL INV I LLE 

MACOUPIN 

CARLYLE  RESERVOIR 

CLINTON 

CARM1  6  NW 

C  ENTR Al I A  2  SW 

Clinton 

ChannahON  ORESDEN  ISL 

ot 

GRuNQV 

CHARLESTON 

COLES 

CHINOA 

1*7: 

MCLEAN 

40 

44 

tfl 

44 

710 

1*91 

o3 

RANDOLPH 

37 

54 

89 

*60 

Chicago  calumet  tr  mks 

3* 

CHICAGO   MAYFR   PNP  STA 

CHICAGO  0  MARE  AIRPORT 

Chicago  aoselano  phpc  t 

CHICAGO  RACINE   PUMP  ( 

11 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF  ( 

02j 

CHICAGO  S  FILTER  PlANTR 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG  R. 

COOK 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

137! 

0  2 

COOK 

M 

,7 

B7 

36 

594 

CHICAGO  wB  AIRPORT  R 

1577 

02 

41 

*? 

45 

607 

'CHICAGO  MB  CITY  NO  2  1 

•  7 

ChIllIC0TH£ 

CISNE  2  ES£ 

WAYNE 

Cl INTOn  I  SSm 

04 

COBOEN  2  S 

COULTERVlLLE  1  SSM 

Randolph 

2011 

DANVILLE 

;  L*0 

VERMILION 

DANVILLE   SEMACE  PLANT 

21*! 

05 

VERMU  ION 

■.  j 

06 

B7 

36 

527 

9M 

39 

51 

63 

670 

2222 

02 

46 

Z 146 

01 

0 1 XON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

o3 

03MNS  2  NE 

2*17 

0*1 

OJ  QUOIN  1  NNM 

2*63 

38 

E3ELSTE in 

26*2 

s 

40 

eowarosville 

.  ■  i 

0  6 

MAOISON 

EFF INGHAM 

26B7 

071 

EFFINGHAM 

39 

Elgin 

2736 

02 

02 

66 

16 

758 

WATERWORKS 

2923 

05 

L I  vIngsTqn 

40 

88 

31 

691 

FAIRFIELD  RADIO  HFIM 

2931 

09) 

36 

23 

FARMER  C]TY 

2992 

0* 

40 

Flora  2  nm 

3109 

07 

11 

F " £  E  P  OR  T 

32ST  01 

STEPhEnSQN 

42 

FOEEPORT  semage  plant 

3  it. 

01 

STEPHENSON 

42 

FJLTQN  DAM  13 

3  .-■  9  0 

HHI TES I D£ 

41 

mj 

JO  DAVIESS 

42 

GALEiSURG 

3320 

40 

GALVA 

3  3  3  - 

HENRV 

10 

90 

02 

87J 

GENESEO 

33  S4 

ij 

41 

27 

90 

10 

639 

G I  BSQN  C I Ty 

3*13 

Gladstone  oam  is 

3*35 

°3 

GXCONDA  OAM  5 1 

3522 

09 

POPE 

?  ' 

3530 

03j 

&J AFTON 

3572 

0*1 

16 

GRAND  TOMER  2  N 

3593 

OH 

JACKSON 

37 

'  \  ■  .  '   1  S 

3666 

06 

39 

GREENUP 

36B3 

07 

Cumberland 

19 

GREENVILLE  1  E 

3693 

06 

BONO 

53 

19 

24 

580 

GR 1GGS v  I  LLE 

il  |  7 

06 

PIKE 

39 

al 

« 

•: 

700 

HARDIN 

: 

oh 

CALHOUN 

39 

MARR I SBURG 

3879 

09 

37 

marrisburg  oisposal  PL 

i9a- 

S3 

HAVANA   POWER    STAT  ION 

-   -    : pomer  plant 

4013 

01 

Putnam 

MlLLSBQRO 

*10B 

06 

MONTGOMERY 

H30PE  STON 

4191 

05 

VERMILION 

*0 

H JTSONv I LLE  POWER  PL 

-? .  - 

07 

CRAWFORD 

39 

ILLINOIS  CITY  OAM  16 

4355 

ROCK  ISLAND 

41 

25 

01 

55* 

j ACKSONV I LLE 

MORGAN 

620 

jERSEVvlLLE  2  SH 

4461 

19 

06 

90 

21 

630 

J1LIET  BRANOON  RD  DAM 

- ; - 

*1 

5-.3 

4535 

32 

88 

520 

KANKAKEE    3  SM 

4593 

KANKAKEE 

05 

B7 

55 

625 

ka^kakee  Semage  plant 

4603 

KANKAKEE 

00 

67 

53 

6*2 

KE1THSBURG    1  NM 

4655 

*l 

-•■ 

5*0 

kE  manEE 

*71C 

1 

IS 

69 

55 

820 

kFhANEE   B'KER  PARK  R 
lacON  2  E 

4715 

° 

HENRY 

15 

89 

55 

600 

4805 

MARSHALL 

01 

614 

LA  HARPE 

4B23 

oa 

HANCOCK 

35 

• 

)  = 

710 

4679 

01 

42 

06 

89 

5  0 

e?5 

LA  SALLE    1  S 

4923 

Oi 

LA  SALLE 

19 

89 

520 

LAmRENCEVILLE 

4957 

S3 

LAWRENCE 

30 

43 

447 

L  INCOLN 

5:  79 

09 

19 

22 

590 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

S  C  B  ■ 

» 

COLES 

39 

22 

B8 

12 

653 

LOCKPORT  PQME"  HOUSE 

513( 

°1 

WILL 

41 

34 

88 

05 

583 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MUNI 


IPAL  HATERMORKS 
QRPS  OF  ENGINEERS 
BON  HARTLINE 

S  G.   ROBINSON*  J» 
ARGONNE  NATIONAL  LAS 
I,  MILLSPAUGH 
HOLMES 
AURORA  COL  PHYSICS  DEPT 

JAMES  R  MITCHELL 
RICHARD  Ei  MILLER 
GEORGE  E.  GRIDER 
THOMAS  E.  PHELPS 
GEORGE  KAPUSTA 
CITY  OF  BELVIDEAE 
HOMARD  m.  COFFMAN 

MAX   R  CRA1N 

8L0UMI NGTQN  WATERWORKS 
ILL  STATE  NORMAL  UNI 

VERNON  A.  NQRTRUP 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHUKIA  TREATMENT  PLT. 

U  S  WEATHER  BUREAU 

RAOIO  STATION  WBVS 

HUGH  B.  BOYD 

JACK  A.  CAMPBELL 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

HUBERT  60HLEBE A 

C  1  TY  OF  CENTRALIA 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
EASTERN  ILL.  UNIV. 
JOSEPH  M.  SQMMER 
ROBERT  M.  GARRIS 
CHICAGO  SANITARY  DIST 
C I TY  £NGR  HATER  PURIF 
U  S  HEATHER  BUREAU 
CITY  ENGR  WATER  PUR  1 F 
CHICAGO  SANITARY  DIST 
CHICAGO  SANITARY  DIST 

CITY  ENGR  WATER  PUR  I F 
CITY   ENGR   MATER  PURIF 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
OON  H,  CONNOR 
UNION  OIL  CD. 
R.   t.   P I TRAT 

r.  g.  anderson 
c  marren  birchler 

village  of  crete 
interstate  water  co 
Danville  sewage  plant 
ETHtLDA  C .  COONRAQT 
NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 
ROBERT  H.   NELL  I S 
DIXON  SPRGS  AGR I C  CNTR 

ADA    A,  OEVtNE 
RADIO  STATION  WDQN 
HAROLD  0.  PRICE 

MRS.   DE VERA  M.  CEBHART 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

MISS  MYRTLE  E  t  SPIEGLER 

OEPT  OF  MATERMORKS 

RAOIO  STATION  HFIW 

NOR  AH  YEAGLE 

V  A  HALE 

JOHN  SCHRODER 

ALVIN  M.   TI MM 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


KRAFT  FOOOS 
CITY  WATERWORKS 
RAIMASON  F.  SMITH 
MUNICIPAL  UTILITIES 
ORLtN  F.  REIS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
u  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  M  1BNEN 

PAUL    E.  ARNOLD 
LERUY  k.  HENDERSON 

WILLIAH  C.  MENC 
JOHN  w.  WTLD6 

harulo  w.  davis 
howard  e .  staffy 

ORVlLLE  H,  JOHNES 
CLYDE  PITTHAN 
CITY  DISPOSAL  PLANT 
HAVANA  POMER  STATION 
HENNEPIN  POMER  PLANT 
WALTER  E.  BELCHER 

JOHN  f .  MUSHRUSH 
CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WLOS  RADIO 

JERSEYVILLE  SmG  PLANT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ILL    STATE  PENITENTIARY 

□ELBERT  m,  KOERNER 
MUNICIPAL   SEWAGE   TR  PL 
ROBERT  CHOSE 


JACK  H.  SHARPE 
THOMAS   E.  SMIALEK 
ILL  OIV  OF  MATERMAYS 


VERNON  P.  GEHL6ACH 
JOSEPH  B.  SENTENEY 
CHICAGO  SANITARY  DIST 


CITATION 

O  1  ft  1 1U11 

INDEX  NO.  j 

DIVISION 

POIIMTV 
K^<J  U  ri  1  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDL 

U 
5 

z 

O 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSLHVtn 

TEMP 

PRECIP. 

a 

t 

SPECIAL 

i 

31  46 

*T| 

JOHN  D  BLAIR 

MACKINAW 

TAIEwELL 

*0  32 

89  22 

CARL  1 E  H  KULL 

MACOMB 

5281 

o; 

MCDONOUGH 

*0  26 

90  *0 

TO. 

7J 

VERNE  GEER 

529« 

Ofi 

37  36 

681 

6P 

61 

HARVEY  B.  HARTLINE 

*2  15 

HAROLD  HYDE 

*0  30 

JOSEPH  ACE  MCCANCE 

37  46 

*7" 

•■? 

5P 

MR  S •    ANTHONY  MlGNONE 

«0  02 

720 

LLOYO   Ja  SIMPSON 

M ARSE ILLES  LOCK 

*1  20 

CLARK 

39  23 

MASON  C I  TV  1  NM 

MASON 

*0  13 

JAMES  M,   MC  OONALD 

MATTQQN 

549^ 

COLES 

39  28 

B6  21 

M  I  D 

Mil 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY   LOCK  AND  DAM 

02 

MCHENRY 

*2  17 

86  1* 

7*' 

0.   W.  GULL ANG 

MClEANSBORO  2  E 

551! 

■'V 

HAMILTON 

36  05 

*9( 

-.p 

6P 

5539 

MACOUPIN 

39  10 

t?0 

3P 

5651 

KENDALL 

1  *1  36 

6  1  0 

6P 

CLOSEO  6/9/To 

ST12 

HOOOFORO  1 

*0  5* 

750 

6P 

6P 

GENE  A.  KALKWARF 

MILtNE    MB    AIRPORT  1 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

*1  27 

562 

MIO 

MI  0 

:  hj 

576B 

MARREN 

770 

6P 

6P 

MRS    INE2  M,  FJNLEY 

MONT IC  EL  lO  NO  2 

5792 

09 

PIATT 

655 

7A 

5820 

■  c 

grunoy 

520 

7R 

MORRIS  5  N 

SB2! 

>; 

GRUNDY 

86  2* 

SB( 

6P 

61 

PHILLIP  Ci  COLL  I NS 

MORRISON 

WHITESIDE 

89  58 

5P 

" 

.  M 

CITY  OF  MORRISON 

MORR I SQNV I LLE 

504] 

36 

CHRISTIAN 

69  26 

631 

MRS    OQRQTHY    A  8ULLAR0 

MORR I SONV I LLE  *  SE 

:t 

CHRISTIAN 

89  24 

635 

7P 

7P 

E.  PAUL  BEATV 

MT  CARMEL    1  NNW 

S893 

-v 

WABASH 

87  *6 

*B5 

6P 

6P 

GORDEN  R.  GILLETTE 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

*2  OS 

B9  59 

837 

6P 

7A 

LEVI  C.  I1NK 

MOUNT  OLIVE   1  E 

S917 

:a 

MACOUPIN 

39  0* 

89  *2 

6B5 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

j- 

LOGAN 

89  17 

6*3 

SP 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

5935 

0  3 

BROWN 

90  46 

711 

5P 

HOMER   L.  RENAKER 

JEFFERSON 

3B  19 

MOMEAOUA 

SHELBY  1 

39  38 

69  02 

* 

* 

MRS.    MARY   A,  OOQLEV 

x  1RPHVSB0R0  WATERWORKS 

39b: 

08 

JACKSON  4 

37  46 

69  19 

*20 

MURPHYSBORO  WATER  CO 

NASHVILLE  *  NE 

60i; 

,>8 

WASHINGTON  I 

38  23 

519 

6P 

6J 

MERCER  4 

*1  11 

MENARD 

39  58 

OIV  OF  PARKS  C  MEMOR 

NEWTON  2  N£ 

JASPER 

39  00 

RICHLAND 

38  *2 

OREGON 

OGLE 

1 

*2  00 

LA  SALLE 

*1  22 

PALESTINE 

CRAWFORD 

39  00 

P  ANA 

CHRISTIAN 

i 

39  23 

89  05 

74 

C.  E.  SCHUMACHER 

PARIS 

it  .  - 

EDGAR 

39  36 

•  7  41 

70( 

CHARLES  E.  BELL 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

0  7 

EDGAR 

39  36 

739 

7P 

7P 

COOK 

*1  30 

LEE 

Oi 

ADAMS 

39  49 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

671] 

04 

PEORIA 

*0  40 

PEOTONE 

6725 

D2 

HILL 

*1  20 

6753 

02 

LA  SALLE 

41  20 

HID 

peru  sewage  plant 

6619 

35 

FORD 

*0  48 

PITTSFIELO  NO  2 

6837 

■  5 

PIKE 

39  37 

90  *6 

PITTSFIELO  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

6B61 

06 

PIKE 

39  27 

90  52 

*71 

6P 

LOU  GALLOWAY 

6910 

.5 

LIVINGSTON 

*0  S3 

6*1 

5P 

7i 

,  H 

PRAIRIE  OU  ROCKER  1WSW 

9  1  i 

RANDOLPH 

36  05 

7004 

3' 

PEORIA  1 

*0  57 

7014 

>1 

WHITESIOE 

*1  41 

■ :  b  7 

■  3 

ADAMS 

39  57 

707? 

03 

ADAMS 

39  S6 

7077 

03 

ADAMS 

39  54 

QJINCV  MEMORIAL  BRIDGE 

roe  2 

03 

ADAMS 

39  56 

RANTOUl 

7150 

05 

CHAMPAIGN 

*0  19 

98  10 

5P 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BOO 

7  1  '-■  7 

}B 

RANDOLPH 

38  13 

90  00 

*5C 

5P 

OLIN  F.  KETTELKAMP 

R3CHELLE    1  w 

73s*  01 

OGLE 

6 1  41  55 

79B 

8A 

8A 

7377 

-j. 

WINNEBAGO 

42  18 

736! 

WINNEBAGO 

42  12 

MID 

Is 

PIKE 

39  32 

*6I 

ROS I CL AR  E 

1  -  B  7 

HARD  1 N 

37  25 

7551 

03 

SCHUYLER 

*0  07 

07 

JASPER 

3B  56 

r636 

01 

MARION 

3 

3B  38 

SHAB60NA  5  NNE 

f833 

Oi 

DE   K AL  B 

*1  50 

66  51 

UNIV  OF    ILL  N  EXP  FIELD 

SHAHNEETQMN  new  town 

1 8  5  9 

j 

GALLATIN 

37  *3 

B8  11 

*0C 

7* 

JAKE  H.  STEWART 

rs7« 

3 ' 

Shelby 

39  26 

655 

7952 

05 

VERMILION  7 

39  55 

7990 

02 

COOK 

*2  01 

CHICAGO  SANITARY  OIST 
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REFERENCE  NOTES 

ILLINOIS 
AUGUST  1970 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cliaatologlst 
P.  0.  Box  2810  -  Station  **A",  Champaign,  Illinois  61820,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  ' 
PRECIPITATION  DATA   ILLINOIS" . 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwlso  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  arc:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches 
and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  nogatlvo  departures  of  average  dally  temporaturos  from  65°F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  dogroes.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  dlvldod  by  the  number  of 
observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations       For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mln  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches  above  the  pan. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,   and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DELATED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  lssuo  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    Ho  record  In  the  "Supplemental  Data"  table.   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
"Dally  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index.  " 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 
4     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,   loss  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 
SS      This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  Che  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Chocks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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45 

11 

2  1 

1 

0 

0 

0 

10.96 

7 . 95 

2 

. 

13 

.0 

0 

15 

6 

LACON  2  E 

78.7 

53.9 

66 

3 

90 

8+ 

38 

28 

65 

2 

0 

0 

0 

10.58 

2 

45 

22 

.0 

0 

13 

7 

3 

LINCOLN 

79.2 

58.1 

68 

7 

1.0 

90 

7 

41 

26  + 

40 

1 

0 

0 

0 

7.60 

4.62 

1 

22 

.0 

0 

11 

6 

2 

MASON  CITV  1  NW 

80.7 

56.7 

68 

7 

92 

7 

39 

26  + 

43 

1 

0 

0 

0 

6.67 

2 

11 

22 

.0 

0 

12 

3 

3 

MINONK 

11  .49 

PEORIA  W3  MRPURT  //R 

76.1 

55.4 

65 

8 

-  .6 

91 

7 

38 

28 

84 

1 

0 

0 

0 

8.44 

3 

18 

22 

.0 

0 

8 

PRINCEVULE   1  N 

77.8 

55.8 

66 

8 

88 

7 

40 

28 

55 

0 

0 

0 

0 

14.07 

11.03 

3 

3b 

13 

.0 

0 

12 

9 

DIVISION 

68 

3 

.9 

9.23 

6.22 

.0 

•       *  • 

EAST  05 

DANVILLE 

81.7 

57.5 

69 

6 

2.7 

94 

7 

38 

29 

46 

0 

0 

0 

4.35 

1.11 

80 

13 

.0 

8 

4 

0 

H00PEST0N 

79.1 

57.2 

66 

2 

1.2 

90 

21  + 

39 

29. 

S3 

2 

0 

0 

0 

9.41 

6.30 

2 

!•> 

22 

7 

4 

KANKAKEE  3  Sw 

80.0 

56.2 

68 

.1 

2.0 

91 

21 

36 

29 

57 

3 

0 

0 

0 

7.53 

5.02 

1 

22 

.0 

4 

3 

PIPER  CITV  3  SE 

79.4 

55.4 

67 

4 

91 

21 

38 

28 

56 

2 

0 

0 

0 

6.37 

3.65 

1 

62 

13 

.0 

11 

4 

3 

PDNTIAC 

80.5 

56.9 

68 

,7 

1.8 

91 

7 

40 

29 

46 

2 

0 

0 

0 

9.14 

6.30 

2 

31 

22 

0 

14 

5 

RANTODL 

82.6 

57.9 

70 

3 

93 

8  + 

39 

28 

36 

4 

0 

0 

0 

9.72 

3 

87 

22 

:1 

5 

3 

URBANA 

80.0 

57.6 

68 

8 

1.5 

93 

7 

43 

29+ 

41 

3 

0 

0 

3 

6.99 

3.95 

2 

45 

22 

0 

1 

4 

2 

Soo  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  i&im 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

s  < 

':  I 
n  n 

•.  ft 

=  i. 

WATSEKA  2  NW 

79 . 4 

5  7.4 

66.4 

89 

21 

37 

29 

5  1 

0 

0 

0 

0 

8.48 

5  •  75 

1.90 

2  2 

.0 

c 

15 

A 

3 

n  f  U  T  ^  I  fl  M 

68.7 

2.0 

7.75 

4.88 

.0 

*      *  « 

nt->  I     j  JU  '  n    c  j  1  wo 

ALTON   DAM  26 

Bl  .6 

60.0 

70.6 

95 

8 

48 

28  + 

29 

3 

0 

0 

0 

6.10 

1.25 

.0 

0 

9 

5 

3 

C  AR L I NV I  L  L  6 

63 . 3 

59.2 

71.3 

2*2 

96 

7 

40 

28 

27 

5 

0 

0 

0 

8.39 

5.37 

2.16 

8 

.  0 

0 

1  ] 

6 

3 

0«  JuIjjV  1  LLC 

79.9 

57.6 

68.8 

-  .3 

91 

7 

42 

2  8 

36 

1 

0 

0 

0 

8.06 

1.57 

2  4 

.0 

0 

12 

6 

3 

U  t  i  i  c  B  n  B  n 

83.5 

60.3 

71.9 

2.9 

95 

7 

40 

27 

29 

3 

0 

0 

0 

5.79 

2.92 

2.56 

23 

.0 

0 

9 

3 

2 

JflLKjLlrMV 1  LLC 

78.6 

55.8 

67.2 

-  1.1 

91 

8 

40 

29 

66 

1 

0 

0 

0 

8.40 

5.37 

1.35 

14 

.0 

0 

1 1 

6 

4 

JERSEYVILLE   2  SH 

83.1 

7 1  1 
'1*1 

7. 

40 

28  + 

30 

2 

0 

0 

" 

1-1 -I 

1.97 

14 

•  0 

c 

1  2 

< 

3 

MURK  J  3  UN V 1 L L t    4  it 

82.7 

59.8 

71.3 

3*2 

7, 

4  1 

27 

26 

2 

0 

0 

0 

4.91 

2.12 

1.01 

8 

.  0 

c 

9 

1 

PANA 

70.5 

1  •  9 

94 

27 

29 

1 

0 

0 

0 

4.82 

1.32 

23 

■  c 

1 

SPRINGFIELD  WB   AIRPORT  R 

80.7 

57.6 

69.2 

1.6 

93 

7 

41 

41 

*j 

^ 

7!73 

4.80 

2.27 

22 

.0 

0 

1  3 

4 

3 

SPRINGFIELD  4  SE 

79.3 

58.0 

68.7 

92 

8 

43 

27 

47 

7.91 

2  .40 

22 

.0 

0 

10 

4 

3 

VIROEN   1  SSW 

58 .  2M 

70 

95 

7 

27 

32 

6.19 

1.71 

22 

•  c 

2 

WHITE   HILL    1  E 

a?  n 

57.9M 

70  OM 

*  9 

92 

7 

4  1 
41 

27 

33 

3 

0 

0 

0 

6.83 

4 

•  02 

1.78 

2  2 

•  c 

J; 

\ 

2 

nii/i  c  t  nu 

U  1  V  l  j  1  U'i 

70.1 

1.2 

6.89 

3.99 

.0 

CHARLESTON 

M 

M 

M 

94 

7 

0 

0 

0 

5.69 

2.52 

1.82 

.0 

0 

e 

4 

1 

83.9 

59.4 

71.7 

3.5 

100 

7 

41 

■5  Q 

28  + 

35 

7 

0 

6.05 

2.94 

1.20 

2  3 

.0 

0 

13 

3 

3 

FLORA   5  NW 

86.7 

60.7 

73.7 

4.2 

97 

7 

41 

28  + 

24 

0 

0 

ft 

3.59 

1.38 

.0 

0 

6 

3 

1 

n  m  k  j  n  **  l  l    i  c 

60.1 

7  7  9 

4 1 

29 

30 

4.31 

1.30 

26 

•  c 

c 

2 

1 

M  AT  TQON 

81  Is 

58.9 

70.2 

95 

7 

41 

27 

40 

3 

0 

0 

0 

5i77 

1.70 

22 

.0 

0 

11 

4 

1 

HOME AQUA 

83.7 

59.1 

71.4 

97 

7 

38 

2  7 

30 

6 

0 

0 

0 

4.20 

1.37 

14 

.0 

0 

8 

3 

2 

NFuTilN   ?  MP 

85.1 

61,2 

73 . 2 

95 

7 

43 

29  + 

24 

5.36 

1.21 

2 

.0 

G 

s 

! 

1 

0  L  N  E  Y   2  S 

\  ? "  ^ 

61.2 

73 . 9 

3.9 

96 

40 

28 

26 

12 

0 

0 

0 

3.01 

1.20 

18 

.  0 

G 

] 

2 

1 

P&l  FCTIMF 

84.0 

6**2 

7  2  •  9 

3.7 

94 

7 

4  1 

28 

28 

6 

0 

0 

0 

2.36 

-  1.06 

.66 

18 

.0 

G 

7 

1 

0 

PARIS  WATERWORKS 

6  2.8 

0. 

71.5 

3  ■  2 

95 

7 

42 

29+ 

3  1 

3 

0 

0 

0 

4,87 

1.69 

1 . 70 

18 

.  0 

0 

9 

3 

1 

SALEM 

86.  1 

61.1 

73.6 

97 

7 

41 

27 

22 

9 

0 

4.09 

.92 

1.45 

16 

.0 

0 

8 

3 

1 

1  UjLLIL  A 

7  1  .  4 

95 

~L 

4  1 

28  + 

28 

6 

0 

0 

0 

5.57 

2.32 

1.45 

23 

.  0 

0 

9 

3 

2 

VANDAL  I  A  FAA  AIRPORT 

83*6 

59*9 
* 

7 1  •  8 

9  8 

z 

43 

29  + 

30 

6 . 72 

1.62 

26 

.  0 

0 

8 

3 

3 

WINDSOR 

8  3.4 

60.3 

71.9 

3*6 

95 

7 

42 

27 

30 

4 

0 

0 

0 

1.00 

1 4 

.0 

0 

1 

U  1  v  1  S  1  U'« 

72.3 

3.6 

4.74 

1.58 

.0 

eniiTMuC^T                       fi  fl 
iUU 1 "WC 1 1  UO 

ANNA   1  E 

84.2 

63.5 

73.9 

3.2 

94 

7 

45 

27 

16 

7 

0 

0 

0 

3.39 

-  .29 

1.10 

1 4 

.0 

0 

6 

3 

1 

DCi  |  ci/ri  1  e    en    Til  liMTU 

DCLLC'lLLC      J  J      ILL     U  '  1  V 

85. 9M 

60.  1 

73. OM 

93 

7+ 

40 

28 

17 

1  0 

1.50 

1  8 

.0 

0 

2 

f  A  U  fl  U  T  A 

filPfl    UA    flTv  D 

83.7 

67.5 

75.6 

3.1 

93 

7 

49 

28  + 

11 

7 

0 

0 

0 

5.76 

2.75 

1.63 

19 

.0 

0 

8 

3 

1 

85.4 

63.7 

74.6 

4.1 

94 

7 

43 

28 

17 

10 

0 

0 

0 

3.79 

.32 

1.27 

19 

.0 

0 

8 

3 

1 

CARLYLE  RESERVOIR 

f  c  "? 

7  5  1 

94 

J? 

42 

27 

36 

6 

0 

0 

0 

5.39 

1.08 

1 8 

.  0 

0 

10 

4 

1 

85.1 

62*2 

73,7 

95 

8 

44 

28  + 

IB 

6 

0 

0 

0 

5.20 

1  .  34 

14 

.  0 

0 

7 

4 

3 

DU  OUOI N   1  NNW 

73 .  8M 

3.2 

«7 

44 

29 

18 

9 

0 

0 

0 

•  0 

0 

MAKANDA    1  NW 

84 "  4M 

64  'o^ 

*  H  •  2 

94 

7 

44 

27 

19 

8 

0 

0 

0 

4.86 

1.26 

18 

.0 

0 

7 

4 

2 

MARION  4  NNE 

84I7 

63.6 

74.2 

3.9 

95 

7 

42 

26 

19 

6 

0 

^ 

® 

3.55 

.10 

1  .08 

26 

.0 

0 

8 

2 

2 

NAjnV 1 LLt    t  Nt 

Q  C  "  f 

62.2 

73.8 

Q<! 

7, 

27 

17 

8 

3.11 

-  .11 

•  64 

14 

•  0 

9 

1 

0 

SPARTA 

0  J  .  1 

62 . 3 

73.7 

_ 

2.2 

43 

28 

1  8 

5 

*; 
0 

0 

0 

4,32 

1.09 

1.14 

18 

.0 

0 

7 

3 

2 

WATERLOO   1  WSW 

85.9 

62.0 

74.0 

98 

42 

27 

1 6 

8 

0 

0 

0 

6.78 

3.46 

£ .  3  1 

1  7 

•  0 

0 

10 

S 

2 

n  I  v  T  ^  T  nrJ 

Li  1  V  1  j  1  U1" 

73.9 

3.2 

4.62 

1.20 

.0 

*  * 

Southeast  09 

ALBIDN 

85.9 

63.2 

74.6 

96 

7 

44 

_ 

21 

11 

0 

0 

0 

3.00 

.73 

26 

.0 

0 

8 

3 

0 

BROOKPORT   DAM  52 

86.4 

65.3 

75.9 

95 

7 

45 

29  + 

16 

1 1 

2.67 

-  .82 

.65 

20  + 

.0 

0 

7 

2 

0 

DlXON  SPRINGS  AGR  C 

86.7 

62.4 

74.6 

94 

17  + 

40 

28 

24 

13 

0 

0 

0 

2.54 

.70 

1 

.0 

0 

6 

3 

0 

85.9 

61.8 

73.9 

3.6 

94 

7 

40 

28 

26 

9 

0 

0 

0 

2.12 

.61 

26 

.0 

0 

8 

1 

0 

HARRISBURG 

87.0 

63.9 

75.5 

4.5 

97 

7 

42 

28 

16 

14 

0 

0 

1 

4.03 

1 .10 

1  .64 

18 

.0 

0 

8 

2 

1 

MCLEANS80RO  2  E 

86.6 

62.6 

74.6 

3.6 

95 

7 

42 

28 

19 

12 

0 

0 

0 

3.99 

.50 

.97 

26 

.0 

0 

10 

3 

0 

M  T    f A  R  MF 1      1  MNU 

85.7 

62.0 

73.9 

94 

7 

42 

28 

22 

9 

0 

0 

0 

1.18 

.16 

18 

.0 

0 

8 

0 

0 

MOUNT  VERNON 

85.6 

62.3 

74.0 

3.5 

96 

7 

42 

28 

19 

9 

0 

0 

0 

4.55 

1  .09 

1.70 

1 

.0 

0 

7 

4 

1 

R3SICLARE 

87.6 

64.4 

76.0 

96 

7 

43 

28 

15 

14 

0 

0 

0 

1.73 

.51 

24 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

74.8 

4.0 

2.87 

-  .44 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  112  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

« 

Day  ol  Month 

O 
H 

* 

2  1 

3 

1 

5 

6 

7  1 
'  1 

8  1 
B  1 

g 

10  1 

11 

12 

11  1 
13  | 

—  1 

14 

15 

16 
16 

17 
17 

19 
19 

20 

21 

77 

22 

24 

Ht  1 

25 

If. 

26 

27 

28  |  29  |  X 

•      •  • 

N0RTMwF$T  01 

ALEDO 

12  .60 

•  83 

.  12 

.0* 

•  21 

.44 

2.00 

1.03 

•  30 

1.79 

2.39 

.31 

1.1! 

1.26 

DIXON 

11.65 

2.16 

*  18 

■  16 

.17 

1,31 

1.42 

.05 

FREEP3RT 

9.47 

T 

.47 

.67 

.66 

1.22 

.10 

*3? 

'  '  '  8 

2.70 

.09 

.30 

!23 

ll! 

.07 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

9.43 

T 

1.22 

.06 

.  It 

.17 

1.18 

.06 

*  1  n 

.01 

3.00 

.03 

.36 

7 

.94 

.01 

.01 

FULTON  DAN  13 

10  .09 

1.31 

•  16 

•  17 

.53 

1.12 

.11 

1.12 

.32 

1.76 

.09 

1.93 

.02 

GALENA 

CALVA 

10.16 

1.24 

.09 

.76 

•  42 

.01 

.2 

1  ■  10 

T 

.  1 2 

•  OS 

.  53 

T 

CENESED 

10.93 

.03 

1.04 

.94 

.11 

•  19 

.01 

1.30 

.34 

1  '  09 

.03 

1 .66 

1.39 

l.U 

.96 

T 

■  09 

.01 

HENNEPIN  PQWER  PLANT 

10.** 

1 .34 

•  59 

.60 

T 

•  7l 

*i? 

.73 

1.53 

T 

2.40 

.63 

ILLINOIS  CITY  0AM  16  // 

10*28 

.36 

.0. 

.05 

.04 

1.09 

.  6 

.15 

.11 

.91 

.30 

4.33 

.09 

1.34 

.21 

KEITHSBUAG  I  NW 

11.71 

L.  19 

.0. 

.28 

.58 

• 

1.43 

.70 

.04 

1.62 

T 

2.24 

.42 

2.09 

1.07 

KEMANEE 

.78 

T 

•  29 

.10 

26 

K01.INE  wb  aIRPORT  R 

14. IB 

2.99 

.28 

T 

.20 

•  24 

.16 

1.41 

.31 

*  *95 

21 

T 

U63 

1.91 

!42 

2lo9 

T 

U6 

.02 

MORRISON 

10. 25 

■  02 

2  , 1 C 

•  20 

.79 

!20 

1.66 

7 

2.60 

.11 

.63 

.03 

MOUNT  CARROLL 

10.57 

.66 

.07 

•  11 

.31 

.86 

T 

"i" 

.62 

2.67 

.21 

.64 

2.30 

.09 

NEW  BOSTON  DAN  17 

9.92 

.93 

T 

.06 

•  01 

.19 

T 

.61 

1  .04 

.25 

1.06 

.09 

1.36 

.02 

2.40 

.30 

1.3! 

T 

.09 

p Am  Pan 

13.17 

1.60 

.0. 

2.25 

.13 

.64 

.02 

.92 

.45 

1.16 

.11 

.66 

.22 

2.03 

.26 

1.41 

7 

1.23 

pocmelle  1  M 

12.33 

;  .  s 

.19 

1.96 

.26 

.16 

1 ! 

■  04 

1.30 

2.45 

.23 

1.62 

ROCKFORD  &  ENE 

12.01 

2.16 

T 

•  72 

.03 

1.15 

.09 

*20 

1.04 

2.60 

1.10 

7 

.94 

.6) 

RQCKFO«r  MB  AlRpQRT  //A 

10.63 

1.63 

.78 

■  90 

T 

1.06 

T 

.05 

.31 

• 

• 

2.21 

T 

.92 

.70 

.66 

.01 

.14 

7 

STOCKTON 

8.20 

T 

•  32 

■13 

.42 

T 

1 .01 

.  16 

.32 

.92 

1.62 

1.08 

7 

.07 

.34 

1.33 

.48 

TISKILHA 

11.16 

T 

T 

1.76 

T 

1.12 

.01 

1 .40 

.05 

1.23 

.61 

.29 

.53 

7 

1.30 

.19 

1.71 

.92 

WALNUT 

9.73 

T 

1.21 

T 

.32 

T 

T 

T 

.  88 

1.12 

.  55 

1.23 

•  19 

•      •  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NM 

11.77 

.63 

.80 

T 

.65 

.75 

.04 

.23 

.17 

1.07 

1.20 

1.52 

2.06 

.72 

.09 

1.39 

.43 

•  04 

AURORA  COLLEGE 

8.97 

■  01 

.  S  £ 

1.94 

.47 

.  50 

.92 

1 .01 

.50 

1.14 

.  10 

1.29 

T 

BARRINGTQN 

CNANNAHON  DRESOEN  ISl 

6.92 

.  1 ! 

.38 

.43 

.25 

.21 

.55 

T 

7 

1.24 

.39 

.17 

.34 

.03 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

6.69 

.17 

■  31 

1.49 

•  67 

T 

.56, 

.30 

.13 

.51 

.79 

.79 

.11 

.06 

C  HI C AGO  UNIVERSITY  //R 

5.26 

.10 

,78 

.62 

.20 

.27 

.11 

.23 

.60 

.21 

.08 

.02 

.09 

.99 

.61 

.40 

.22 

CHICAGO  MS  A I RPUkT  //R 

6.71 

•  10 

.56 

•  99 

•  04 

•  23 

.44 

•?* 

•  14 

.  50 

.37 

.91 

.01 

CHICAGO  MB  CITY  NO  2  R 

4.62 

.08 

.56 

.02 

•  65 

.03 

.24 

'27 

.60 

.24 

.07 

.43 

.27 

.10 

.18 

.23 

PE  * ALB 

11  .56 

. .  s  a 

T 

2.14 

.98 

•?i 

4* 

T 

1 .67 

7 

2.19 

.07 

.42 

ELGIN 

10.26 

1.07 

.  10 

.06 

2.22 

1.08 

T 

*24 

*  |* 

.03 

.20 

.11 

.77 

.19 

2.63 

.92 

.01 

JOLIET  BRANDON  RO  0 AH 

9.41 

.53 

.32 

•  70 

.20 

.25 

.48 

.04 

.76 

.19 

2.52 

.01 

T 

1.29 

.39 

1.33 

.39 

.04 

JOL iet 

6  .90 

.96 

.79 

.  34 

*>? 

1 .57 

.05 

1.91 

.42 

LA  SALLE    1  S 

7.72 

.4C 

.20 

.12 

.04 

.12 

.94 

!o6 

T 

T 

7 

1.10 

.15 

1.09 

.69 

.  L  j 

MARENGO 

10.56 

2.03 

T 

2.19 

.92 

.  12 

* 

1.55 

1.00 

.  ••. 

.13 

MARSEILLES  LOCK 

9.51 

.17 

.29 

.02 

.25 

.  13 

.69 

.07 

2*24 

48 

1  68 

.  10 

T 

1 .34 

.22 

1.00 

.63 

MDRR IS 

9.26 

.71 

.16 

.13 

.26 

T 

.55 

7 

T 

7 

1.40 

.31 

.90 

.26 

.04 

MORRIS  5  N 

9.04 

T 

•  87 

.S3 

.56 

.  « 

1.38 

J" 

i.so 

.12 

1.30 

7 

1.19 

.20 

OTTAWA 

9.86 

.02 

.47 

.09 

•  40 

.67 

.46 

1.94 

.62 

.  . 

.09 

.46 

1.30 

.14 

.79 

.94 

PARK  FOREST 

6.23 

.35 

.48 

.23 

.04 

.04 

.92 

.66 

.80 

.05 

.12 

.79 

.90 

.40 

.21 

PEOTQNE 

6 .20 

.39 

.  34 

•  15 

.62 

.66 

.  36 

.02 

1 .60 

1 . 53 

■  69 

.21 

T 

PERU  SEMAGE  PLANT 

10.15 

T 

•  87 

T 

.35 

1.06 

.61 

7 

.  19 

.44 

.65 

1.03 

.76 

.9! 

.40 

STRE6TQR  2  ENE 

9.  16 

T 

.29 

.84 

.41 

.78 

.32 

170 

1 "  10 

46 

.02 

1.67 

.32 

.79 

.28 

UTICA  STARVED  ROC  DAM 

10.13 

•  27 

.47 

.35 

•  47 

.30 

.75 

.01 

U94 

!lo 

1.72 

7 

.06 

1.23 

.16 

1.01 

.63 

MAUKECAN  4  MSM 

9.15 

T 

1.23 

•  27 

T 

1.75 

1.03 

.0< 

.17 

.15 

.60 

.13 

.11 

.72 

.92 

.09 

1.47 

7 

.42 

. 

MHEATON  3  SE 

7.03 

•  62 

•  71 

.03 

04 

.  13 

.31 

T 

•  96 

.69 

.64 

WEST  03 

AVON  5  NE 

9.40 

.66 

.05 

.13 

.07 

.03 

T 

.41 

.0! 

2.26 

.67 

.85 

.06 

.21 

.11 

2.02 

.54 

.73 

.57 

■f,*.=>    i  E 

13.46 

.05 

.72 

■  06 

.04 

.19 

•  26 

3 . 36 

1.71 

1.93 

.03 

1.15 

7 

CANTON  I  ESS 

9.22 

.03 

•  81 

.25 

T 

.  « 

T 

.  3") 

1.2C 

'  '* 

.03 

3.94 

.22 

1.07 

.98 

GAL8SIURG 

11.57 

.35 

1.74 

•  19 

.07 

2.1< 

•  i 

.32 

.09 

1.61 

1.69 

1.04 

T 

.03 

GLADSTONE   DAH  13 

ft.  SO 

1.11 

.06 

.  18 

.08 

.46 

.01 

'  14 

1.12 

T 

.40 

T 

1.74 

.94 

1.11 

.20 

GOLDEN  1  NM 

11.05 

■  79 

■  12 

T 

•  « 

.22 

.31 

.21 

2.27 

1.26 

.03 

2.62 

.22 

1.92 

.65 

.34 

.13 

2.54 

1.13 

.46 

.16 

.06 

3.42 

1.33 

1,11 

.26 

7 

MAC  OmB 

8.80 

.74 

.13 

•  91 

1 49 

.07 

.17 

2.00 

.87 

.93 

.32 

MONMOJTH 

12.56 

.03 

1.2! 

■  02 

.61 

.10 

3.36 

1.12 

•  OS 

.15 

.02 

2.95 

.20 

2.10 

.06 

MOUNT  STERLING 

8.76 

T 

.77 

■  02 

T 

•  3 

.09 

.29 

1.37 

1.00 

.02 

•  21 

.  19 

2.50 

.59 

1.29 

.44 

.42 

•  16 

•  12 

.11 

. 

1 .69 

1.39 

1 ,06 

1.18 

OUINCY 

12.19 

.22 

1.12 

.15 

.  '.  ? 

Is. 

.20 

.68 

• 

■!* 

.04 

.02 

2.67 

3.60 

.44 

.21 

QUINCY  FAA  AIRPORT 

10.84 

.25 

.36 

T 

.06 

■  ' 

.66 

. : 

.01 

1 .3! 

T 

.09 

T 

.26 

2.65 

2.16 

.09 

.45 

QUINCY  OAH  21  // 

11.84 

.73 

•  23 

•  10 

.10 

.41 

.19 

.03 

'97 

9l 

16 

.06 

.02 

2.05 

l.U 

4.14 

.63 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

12.59 

•79 

.49 

.23 

.09 

.50 

.18 

T 

lies 

!79 

.16 

.06 

.02 

1.76 

1.17 

6.10 

.63 

RUSHvI LLE 

11  24 

.95 

70 

0! 

1  •  60 

1.15 

.07 

.  10 

2.55 

.45 

.97 

7 

.60 

•       *  • 

CENTRAL  04 

BLOOMlNGTON  WATERWORKS 

10.39 

.37 

.17 

l.U 

.17 

.09 

.28 

.It 

1.10 

.42 

.91 

.26 

.15 

3.24 

1.71 

.22 

.02 

.18 

BlOOmInGTON  normal 

6 . 37 

.65 

■  68 

.  0 1 

.  i 

•  17 

.  28 

.  1 2 

.22 

.19 

2.91 

.46 

.  ■  I 

.  2  3 

CHE NO A 

10.15 

1.10 

.16 

.05 

1.00 

.01 

.02 

!l9 

.36 

.03 

.59 

2.26 

.62 

.12 

.23 

CHULICOTHE 

9.97 

T 

.86 

•  ? 

.22 

.26 

T 

■  03 

2.36 

T 

1.40 

.52 

CLINTON  1  SSW 

7.65 

1.11 

•  03 

.12 

.57 

.26 

.0< 

2  66 

99 

43 

.  10 

■  10 

2.63 

.47 

.07 

.09 

DECATUR 

4.48 

•  M 

.1* 

.03 

•  0] 

.23 

.13 

.  1  I 

.11 

.72 

.81 

.06 

.69 

1.01 

.09 

.06 

.10 

FARMER  CITY 

7.96 

,  c 

.60 

.15 

.  36 

2.71 

1.54 

.16 

.10 

HAVANA  POWER  STATION 

10.96 

.43 

.36 

.30 

T 

T 

.35 

.22 

.29 

2  *25 

*36 

*67 

.90 

T 

.39 

1.66 

1.06 

1.12 

.11 

•  03 

LACON  2  E 

10.58 

•  08 

.55 

.77 

.01 

..  < 

.04 

.32 

.2C 

U76 

.79 

.36 

.04 

.  12 

2.45 

.  13 

.  ,»3 

.90 

LINCOLN 

7.60 

.62 

•  62 

.02 

.02 

.04 

.35 

.01 

.75 

.36 

1 .92 

1 . 16 

.42 

.16 

.03 

mac  k I nam 

9.37 

T 

.40 

1.06 

.05 

■  01 

.31 

.26 

2.15 

.60 

.05 

•  01 

2.43 

.  39 

.41 

MASON  CITY   1  NM 

6.67 

T 

■  27 

.06 

T 

T 

.19 

.30 

.14 

1.19 

1.16 

.17 

T 

T 

|27 

2.11 

.29 

.49 

.  13 

MINQNK 

MOUNT  PULASKI 

6.73 

.10 

.13 

.30 

.35 

.16 

90 

_ 

.01 

.13 

.04 

2.43 

.63 

.20 

.79 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

5.33 

.13 

•  02 

.19 

T 

.35 

.31 

.28 

1 . 10 

•  4S 

.21 

■  70 

.65 

.41 

■  46 

PEORIA  MB   AIRPORT  //R 

1  1.49 

.12 

.98 

.03 

T 

T 

.  :■  * 

2.1! 

1.10 

.76 

.06 

.02 

.06 

T 

.26 

3.16 

2.14 

•  01 

.01 

•  17 

PRINCEvlLLE    1  N 

14.07 

T 

.60 

2.90 

.3? 

.03 

.39 

.61 

3.35 

.85 

.93 

.07 

T 

.39 

2.34 

.10 

.  •  1 

1.12 

T 

TOULON 

1.74 

■  66 

.  33 

1  .60 

.96 

.91 

.11 

2.41 

.12 

.  0! 

.17 

•       •  • 

EAST  05 

DANVILLE 

4.35 

•  37 

.01 

•  01 

.02 

.07 

T 

.60 

.41 

T 

•  21 

.01 

.02 

.79 

.46 

. 

.59 

r 

oanville  Sewage  plant 

•  02 

.09 

.01 

•  36 

1 . 10 

■  10 

.03 

.25 

.49 

GUSOX  CITV 

7.54 

.04 

1.06 

•  09 

.54 

.0! 

.06 

1 1 51 

.49 

!o9 

.07 

2.99 

.49 

.  12 

.99 

MOOPESTON 

9.41 

.04 

■  28 

1.13 

T 

.10 

.10 

.06 

T 

•  40 

•  04 

2.25 

1 . 34 

.  *  • 

T 

ONIKII  1  3M 

7.53 

.15 

.32 

.04 

.32 

.27 

.07 

.40 

.02 

1.40 

127 

.96 

.03 

.04 

1.62 

1.19 

.46 

7 

.09 

MOHTICEUO  NO  2 

6.58 

.05 

•  10 

.02 

.03 

.20 

.25 

.10 

.69 

1.3o 

.43 

.06 

.20 

2.60 

.92 

.1! 

.20 

PIPER  CITY  3  SE 

' "  15 

.12 

■  44 

.04 

1.40 

. :  c 

•  10 

.22 

PONTIAC 

9.14 

1 43 

.12 

.10 

111 

.19 

.10 

.21 

T 

1  *96 

1  "ll 

2.31 

1.10 

■  !1 

7 

RANTOJL 

9.72 

.36 

.66 

.06 

.05 

.  16 

.06 

.02 

l!o5 

1.40 

.17 

.36 

3.97 

.92 

.  1  5 

•  19 

.  2  3 

S1DELL 

4.26 

T 

.19 

.06 

.36 

.62 

•  47 

•  74 

1 .30 

.  '.  6 

•  32 

U>  B  ANA 

6.99 

.11 

.24 

.06 

.09 

.  10 

•  19 

.02 

.06 

.96 

1.33 

.07 

.17 

.06 

.02 

.76 

2.49 

.09 

T 

.32 

W AT  SE  K  A  2  NW 

0.48 

.16 

.35 

.03 

.21 

T 

.30 

.13 

.  10 

1.40 

1.00 

.40 

.60 

.  5» 

T 

1.90 

.70 

.61 

.14 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  OAH  26 

6. 10 

T 

.0. 

.01 

1.29 

.17 

1.16 

.16 

.19 

.73 

.04 

1.17 

.16 

.26 

RARRY 

6.64 

T 

.35 

.27 

T 

T 

T 

T 

.15 

1.10 

.29 

.61 

T 

1.72 

1.96 

1.34 

1. 11 

.60 

BCARDSTOMN 

11.53 

.08 

.07 

2.32 

T 

.06 

.60 

.03 

1.13 

.70 

.?8 

.40 

.07 

.46 

2.00 

1.03 

2.06 

.21 

* 

Sm  R*Ut*Dc«  NoIm  Followtng  Suitoa  lnd*B 

-  113  • 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


UUIlkU 

O 
E- 

1  | 

2 

3 

4  | 

5  | 

5 

7 

8 

9 

10 

1 

12 

13  | 

14  | 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  |  29  j  30 

BLUFFS 

„ 

87 

T 

.  1 3 

•  23 

1.55 

.56 

2,07 

1.19 

CARLINVILLE 

„  j 

.1< 

T 

T 

2.16 

.60 

.17 

1.06 

1 .64 

T 

.04 

.44 

.01 

.03 

.64 

.79 

.42 

T 

.25 

EOWARTjSVILLE 

.53 

.18 

1.02 

.33 

.13 

.48 

.01 

1.47 

T 

.90 

GRAFTON 

e 

31 

.04 

T 

.17 

T 

.83 

.10 

.03 

2.69 

•  16 

■  li 

.61 

T 

T 

2.12 

.70 

.75 

T 

GREENVILLE  1  E 

s 

X 

.46 

.  IB 

.0« 

1.01 

.98 

.04 

.27 

.03 

1.62 

.69 

.50 

GR 1 GGSV I LLE 

e 

(  A 

* 

.07 

.03 

.31 

'* 

.80 

HARDIN 

B c 

!°' 

.05 

!70 

K75 

!l5 

.04 

1.42 

1.33 

.43 

.15 

.  10 

HILLS60R0 

7  i 

.44 

.24 

.4! 

1.12 

.24 

.52 

2.56 

.  12 

.10 

JACKSONVILLE 

8 

40 

.05 

.02 

.06 

■  02 

T 

.02 

.35 

.41 

.32 

1.35 

.67 

.30 

.02 

.35 

.02 

.01 

.74 

1.07 

1.33 

.03 

1.14 

.05 

JERSEVVILLE  2  SH 

7 

51 

.27 

T 

T 

.11 

1.18 

.27 

.19 

T 

1.97 

.39 

.04 

.33 

.01 

.15 

1.52 

.83 

.24 

.01 

MEDORA 

7 

78 

.  10 

•  0< 

1 .20 

.16 

1.23 

1.32 

.  1 6 

.44 

.04 

.83 

•  24 

.04 

.26 

HORRISONVlLLE  4  SE 

i  ] 

.  19 

.06 

.04 

T 

1 .01 

.21 

'.\' 

.40 

.90 

.23 

.64 

.67 

■  02 

.15 

MOUNT  OLIVE   1  E 

71 

.39 

.17 

1.25 

.30 

.40 

2.00 

.20 

PANA 

J 

i  ' 

T 

T 

.03 

T 

.01 

.76 

.41 

.It 

.94 

.67 

T 

.23 

.02 

.05 

1.32 

.03 

.27 

.30 

PLEASANT  HILL 

8 

55 

.09 

T 

.15 

T 

.07 

.02 

■  16 

.19 

.85 

.96 

.03 

.16 

.11 

.01 

2.16 

.97 

1.28 

1.58 

rockpor  t 

7 

41 

.13 

1.51 

SPRINGFIELD  HB  AIRPORT  R 

7 

73 

.16 

!l5 

.14 

T 

.  32 

.16 

T 

.22 

.08 

111 

.  16 

W43 

•  31 

T 

!o2 

!o9 

.66 

2.27 

'il9 

!o6 

1.38 

.03 

SPRINGFIELD   -  SE 

.09 

.02 

.19 

.56 

.16 

.38 

.02 

1.52 

.20 

.03 

T 

.02 

2.40 

1.53 

.31 

.46 

T AYLORVI LLE 

6 

-■ 

.21 

T 

1.04 

.39 

.41 

T 

1.71 

.16 

T 

T 

.07 

.36 

1.23 

.15 

.26 

VIRDEN  I  SSW 

6 

19 

T 

.03 

.05 

.89 

.23 

.07 

.35 

1.07 

.01 

.07 

.58 

1.71 

.50 

.38 

.25 

VIRGINIA 

10 

42 

'  2 

1.85 

T 

.41 

WHITE  HALL   1  E 

^* 

.05 

T 

.34 

T 

.22 

.9; 

.36 

K37 

T 

.04 

T 

T 

.01 

l!76 

.33 

.62 

EAST  SOUTHEAST  07 

c  haRleston 

- 

69 

T 

•  36 

T 

T 

.90 

•  41 

.72 

EFFINGHAM 

.03 

.47 

.  12 

.33 

.29 

1.19 

.35 

.34 

.11 

.  12 

K20 

.18 

1.10 

.20 

FLORA  5  NW 

5; 

T 

.42 

.12 

.46 

.55 

1.38 

.07 

T 

.04 

.55 

GREENUP 

3 

64 

.02 

.20 

.21 

1.01 

T 

.53 

.  10 

.29 

.13 

1.15 

HUT  SON V I LLE  POWER  PL 

3 

71 

.29 

.41 

T 

T 

.13 

.05 

.10 

1.00 

.08 

.81 

T 

.06 

.10 

.04 

.64 

L  AwRENC  EV I L  LE 

.01 

T 

.33 

•  04 

.  2  B 

'2 

•  34 

MARSHALL    1  E 

.18 

.34 

'.!- 

7 

.14 

.05 

T 

!97 

!65 

.06 

.20 

.  16 

1.30 

MATTOON 

5 

77 

T 

.35 

T 

.01 

.97 

•  12 

.06 

.19 

.89 

.22 

.54 

.02 

1.70 

.13 

.10 

.49 

MOHEAOUA 

T 

.05 

T 

T 

.21 

.35 

.22 

T 

1.37 

.14 

T 

T 

.55 

1.12 

.03 

.  16 

NEWTON  2  NE 

3 

35 

1.21 

.76 

T 

.16 

.10 

.80 

.98 

T 

.18 

.01 

.23 

.04 

.89 

OLNEV  2  S 

3 

01 

.15 

.11 

T 

.42 

.18 

.04 

T 

1.20 

T 

.06 

.10 

.79 

PALESTINE 

.38 

•  15 

.02 

.20 

.06 

.13 

.07 

.66 

.02 

.20 

T 

.43 

PARIS  WATERWORKS 

■  04 

.22 

.05 

.03 

•  22 

1 . 70 

.15 

•  1 7 

.13 

.95 

SAINTE  MARIE 

, 

7  2 

!ao 

.23 

T 

.24 

.05 

.11 

!24 

.80 

.33 

7 

.13 

.11 

1.06 

SAL  EH 

T 

T 

T 

.13 

.17 

.06 

.36 

.01 

T 

.36 

.37 

1.45 

T 

.05 

T 

.03 

.10 

.60 

TUSCOLA 

3 

5~ 

.02 

.17 

.  J? 

.06 

.12 

.09 

.15 

.61 

.23 

.68 

T 

.05 

7 

1.20 

1.45 

•  08 

.68 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

.  n 

7 

.21 

.13 

T 

.03 

.03 

1.02 

.97 

.28 

T 

.54 

.03 

T 

1  .64 

T 

1.82 

1  5 

•  15 

•  10 

.95 

WINDSOR 

.05 

.20 

T 

T 

.98 

•  2! 

1 .00 

.04 

!78 

.60 

.90 

.03 

.02 

_ 

SOUTHWEST  OB 

ANNA  1  E 

3 

39 

.07 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

.09 

• 

.43 

•  16 

.60 

.18 

T 

.20 

1.50 

.20 

.05 

l.'os 

7 

CAHOKIA 

CAIRO  WR  CITY  R 

9 

It 

.74 

.7-, 

.41 

T 

.77 

1.63 

.39 

.20 

.05 

.61 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

3 

7  9 

.02 

.04 

.35 

.12 

.22 

.36 

T 

1.27 

.10 

.10 

.79 

.72 

CARLYLE  RESERVOIR 

j  3 

•  8 1 

.18 

.03 

.07 

.10 

•  09 

CENTRALIA  2  SW 

73 

.09 

.  3  8 

.20 

.19 

!to 

.38 

1.68 

.20 

.07 

.06 

.18 

.66 

.24 

CHESTER 

J 

^  R 

T 

.07 

T 

.03 

.05 

.24 

.87 

T 

1 .60 

.47 

.09 

.34 

.37 

.15 

COBDEN  2  S 

9 

.03 

.18 

1.34 

1.28 

.36 

.06 

1.02 

.14 

.77 

DU  QUOIN  1  NNW 

.32 

.05 

.06 

.04 

T 

.44 

T 

.38 

.60 

T 

.90 

T 

GRAND  TOWER  2  N 

T 

T 

.02 

.03 

T 

.41 

.36 

.31 

1.29 

.25 

.53 

.27 

T 

T 

1.22 

MAKANDA   I  NW 

T 

•  23 

.41 

.03 

MARION    ■  NNE 

3 

5  5 

.11 

.34 

.18 

.10 

.32 

l!o5 

'.33 

!o4 

l!o8 

NASHVILLE  A  NE 

.23 

.05 

•  22 

.64 

.30 

.25 

.46 

.05 

.07 

.19 

.29 

.38 

PRAIRIE  DU  ROC  HE  R  IWSW 

6 

.06 

.03 

T 

.34 

.40 

1.52 

.40 

T 

.65 

.65 

.09 

.60 

.02 

.78 

.32 

RED  BUD 

.  a 

.03 

.16 

.20 

1.00 

.14 

.06 

1.71 

.05 

.66 

.06 

1.06 

•  06 

.07 

•  01 

.03 

.30 

1 .07 

.20 

1.14 

.  20 

T 

.  18 

.98 

WATERLOO  I  WSW 

^  r. 

.28 

T 

T 

.62 

T 

.24 

.21 

.07 

2.31 

.51 

.05 

.13 

1.73 

7 

.50 

.13 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

. . 

.32 

.  10 

.10 

.50 

.29 

.06 

•  60 

.73 

BENTON  FOREST  SERVICE 

.10 

.66 

.30 

.  19 

.20 

.96 

.47 

.  34 

.30 

.20 

6R00KP0RT  DAM  52 

T 

.03 

.65 

.26 

■  0« 

.47 

.65 

.12 

.  13 

.02 

.34 

CARMI  6  NW 

2 

.05 

.37 

.05 

.07 

.24 

.52 

.40 

.02 

.60 

.45 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2 

54 

.70 

.08 

.11 

.03 

T 

.53 

.17 

.66 

.26 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2 

12 

.  3; 

■  12 

.12 

.10 

.01 

.47 

.03 

.  1  6 

T 

.20 

.61 

GOLCONDA  DAM  51 

2 

92 

.90 

T 

T 

.18 

.40 

.43 

.13 

7 

.22 

.03 

.23 

HARR I  SB'JRG 

* 

03 

.24 

.  5  9 

•  02 

T 

.35 

.07 

.16 

1.84 

.17 

T 

.29 

.26 

HARRISBJRG  DISPOSAL  PL 

3 

81 

.38 

T 

T 

.23 

.54 

.21 

1.92 

.  10 

.18 

.25 

MCLEANSBORO  2  E 

3 

.09 

T 

■  *1 

.22 

.  5  4 

.78 

.11 

.11 

.54 

.14 

T 

.18 

.97 

MT  CARMEL   1  NNW 

1 

T 

.  15 

T 

.11 

.09 

.14 

.15 

T 

.16 

.03 

.13 

.11 

T 

.11 

7 

MOUNT  VERNON 

55 

1.70 

.06 

T 

.03 

.08 

.75 

.09 

.  17 

.55 

•  21 

.03 

.23 

.65 

ROSICLARE 

1 

73 

.01 

.14 

T 

7 

T 

.27 

T 

.36 

.13 

T 

T 

.91 

.31 

7 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

55 

1.21 

T 

■  12 

■  26 

.16 

T 

1.51 

1.03 

.12 

.  14 

WAYNE  CITY 

7 

57 

4.90 

T 

T 

■  22 

.59 

T 

.37 

.43 

.17 

.16 

.35 

.38 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  114  - 


DAILY  TEMPERATURES 


SEPTEMBER  1970 


Station 

Day  of  Month 

• 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

,3) 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•          •  • 

NORTHWEST  01 

ALEbO 

MAX 
MIN 

81 
58 

86 
64 

82 
69 

81 
66 

79 
58 

80 
66 

90 

70 

79 
56 

86 
58 

82 
53 

73 
46 

78 

J7 

67 
47 

59 
47 

73 
57 

63 
52 

70 
56 

78 
55 

84 

55 

87 
62 

87 
69 

69 
56 

67 
3-- 

67 
5" 

80 
53 

76 
47 

64 
44 

67 
42 

80 
44 

77 
30 

76.5 
55.7 

DIXON 

MAX 

MIN 

83 
53 

87 
62 

81 
68 

65 
63 

82 
37 

79 
63 

90 
71 

82 
58 

65 
57 

78 
5* 

76 
43 

77 
56 

72 
47 

57 
,- 

77 
55 

67 
49 

70 
56 

76 
55 

83 
31 

88 
59 

68 

63 

73 
56 

67 

56 

64 
56 

79 
50 

71 
50 

63 

40 

66 
36 

76 
38 

72 
46 

76.6 
54.2 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

75 

SO 

8! 

58 

78 
68 

82 
62 

62 
56 

80 
65 

85 

72 

88 

57 

82 
37 

78 
53 

73 
44 

74 
53 

70 
46 

56 
46 

74 
55 

64 
45 

63 
54 

74 
54 

81 

49 

85 
57 

82 

72 

74 

60 

67 
57 

67 
59 

77 
52 

72 
47 

60 
42 

60 
38 

74 
39 

66 
44 

74.2 
33.8 

FULTON  DAM  13 

MAX 

MIN 

80 
55 

86 
62 

86 
68 

83 
65 

81 
61 

82 
66 

68 

72 

86 

60 

84 
58 

82 
58 

74 
46 

7A 
56 

70 
48 

59 
48 

74 
56 

63 
53 

6! 
53 

76 
57 

81 
53 

86 
59 

64 

73 

73 
61 

6! 
59 

68 

t  1 

76 
52 

77 
48 

64 
47 

62 
44 

76 
42 

73 
35 

76.2 
56.6 

galva 

MAX 
MIN 

79 
56 

80 
57 

86 
65 

80 
66 

78 
60 

80 
61 

78 

70 

89 
37 

79 
59 

64 
54 

69 
46 

7A 
49 

76 
49 

54 

48 

68 
51 

81 
54 

65 
55 

72 
57 

79 
56 

83 
59 

85 

62 

67 

61 

61 
56 

65 
57 

63 
52 

79 
48 

39 

42 

63 
41 

67 
43 

77 
43 

74.7 
54.5 

GENE  S6Q 

MAX 
MIN 

93 

55 

88 
62 

81 
69 

79 
64 

62 
58 

81 
67 

90 
68 

81 
57 

87 
57 

71 
50 

76 
47 

77 
51 

60 
48 

58 

50 

77 
55 

63 
53 

71 
56 

78 
56 

83 
54 

66 
62 

88 
65 

67 
52 

69 
57 

67 
54 

81 
49 

62 
44 

63 
43 

67 
40 

79 
43 

73 
31 

75.9 
54.8 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

82 
53 

89 
60 

79 
71 

78 
68 

62 
57 

82 
57 

91 

71 

87 
62 

86 
59 

62 
61 

61 
45 

76 
5A 

70 
50 

59 
53 

65 
56 

69 
36 

72 
58 

77 
59 

84 

51 

86 
56 

71 

61 
59 

76 

58 

72 
59 

61 
49 

76 
49 

63 
41 

65 
40 

76 
38 

73 
50 

76.4 
55.8 

KEWANEI 

MAX 
MIN 

81 
55 

87 
63 

86 

67 

80 
68 

86 
50 

90 
61 

91 
6? 

88 
56 

85 

57 

84 
54 

75 
42 

75 
55 

68 
49 

58 
47 

63 
55 

75 
52 

72 
56 

77 
53 

84 

61 

65 

61 

BB 
; ! 

72 
53 

75 
56 

75 
51 

79 
47 

71 
44 

66 
40 

66 
39 

77 
41 

70 
44 

78.3 
33.6 

MOLINE    W6  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
58 

86 
63 

82 

70 

79 
63 

80 
59 

81 
69 

90 
67 

81 
59 

86 
60 

71 
49 

75 

46 

78 
55 

56 
48 

59 
49 

77 
56 

66 
54 

68 
56 

77 
54 

83 
52 

68 
60 

87 

67 

67 
58 

67 

59 

68 
53 

60 

50 

62 
44 

64 

42 

66 
39 

80 
43 

71 
46 

73.3 
35.1 

MORR I  SON 

MAX 
MIN 

81 
5* 

88 
5" 

82 
69 

80 
62 

83 
37 

82 
59 

88 

7C 

81 
59 

84 
56 

83 
56 

74 
43 

77 
54 

70 
50 

59 
47 

77 
59 

74 

5! 

66 
56 

77 
53 

83 
50 

66 
57 

86 

70 

80 
59 

64 

59 

t,R 

60 

79 
52 

78 
48 

62 
44 

63 

40 

77 
40 

77 
49 

77.1 
54.7 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

81 
53 

88 
58 

78 
67 

85 
61 

62 
56 

80 
64 

90 
70 

80 
54 

8A 
54 

80 
53 

75 

41 

75 
54 

64 
46 

57 
43 

73 
55 

65 
46 

64 
55 

75 

50 

84 
48 

88 
57 

84 

70 

72 
58 

63 
57 

66 
56 

79 
50 

75 
46 

63 
40 

63 
39 

76 
38 

74 
44 

73.4 
52.9 

PAH  PAW 

MAX 

MIN 

7* 

53 

78 
58 

86 
63 

76 
64 

81 
63 

81 
63 

75 
64 

88 
56 

74 
58 

84 

53 

66 
45 

61 
54 

76 
49 

58 
48 

70 
54 

80 
48 

68 
46 

73 
52 

74 

52 

79 
51 

65 
69 

86 

60 

61 
56 

69 
57 

64 

50 

77 
50 

57 
41 

64 

39 

62 
37 

64 
43 

73.0 
53.3 

ROCHELLE   1  w 

MAX 
MIN 

75 
53 

81 
56 

85 

65 

78 
63 

83 
58 

83 
60 

76 
67 

87 
57 

77 
57 

82 
54 

66 
45 

74 
53 

76 
50 

55 
47 

67 
52 

77 
48 

63 

49 

77 
55 

61 
52 

79 
65 

85 
65 

87 
59 

64 
57 

69 
57 

66 
51 

77 
48 

39 
42 

64 
38 

60 
39 

73 
39 

74.3 
53.4 

ROCKFORO  wb  airport 

MAX 
MIN 

77 
51 

87 
59 

78 
66 

82 
63 

84 

58 

77 
67 

86 
69 

78 
58 

83 
56 

68 
47 

73 
45 

76 
55 

53 
48 

57 
49 

76 
56 

66 
49 

67 

56 

72 
54 

61 
51 

85 
59 

85 
67 

66 
61 

69 
56 

67 
56 

76 
50 

66 
42 

60 
42 

39 
39 

71 
39 

67 
43 

73.3 
53.8 

STOCKTON 

MAX 

MIN 

76 
52 

83 
32 

76 
68 

80 
62 

61 
57 

79 
66 

85 

70 

75 
67 

80 
57 

75 
54 

70 
48 

71 
56 

62 
45 

53 
45 

71 
54 

63 
45 

63 
54 

70 
54 

77 
52 

84 

59 

1 3 
72 

74 
53 

59 

51 

63 
58 

74 
50 

65 
43 

57 
44 

37 
40 

72 
40 

63 
46 

71.5 
53.9 

■  I  5K  1  L  w a 

MIN 

81 
53 

88 
59 

82 
69 

81 
60 

63 
55 

81 
63 

90 
72 

82 

60 

65 
59 

83 
55 

75 

42 

77 
52 

73 
49 

59 
49 

65 
57 

69 
54 

76 
5  1 

79 
56 

84 

49 

88 
56 

90 
69 

84 
58 

75 
58 

73 
59 

61 
46 

73 
48 

64 
39 

66 
37 

78 
47 

78 
47 

76.6 
54.3 

WALNUT 

•          »  • 

MAX 

81 
55 

83 

62 

78 
68 

84 

66 

80 
57 

79 
66 

89 

71 

87 
57 

83 
57 

82 
54 

73 
47 

75 
53 

71 
49 

56 
43 

80 
56 

67 
52 

68 
56 

76 
56 

82 
54 

86 
66 

86 
71 

82 
56 

71 
56 

68 
58 

79 
54 

74 
48 

64 
42 

63 
39 

77 
41 

75 
43 

76.8 
55.2 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  Nw 

MAX 
MIN 

70 
AA 

74 

45 

86 

60 

80 
62 

80 
57 

84 
57 

74 

60 

86 
58 

77 
A8 

79 
48 

68 
45 

73 
43 

72 
43 

53 
46 

58 
51 

75 
46 

65 
46 

65 

51 

71 
52 

79 
52 

83 

60 

86 
37 

64 

57 

68 
56 

68 
51 

76 

50 

59 

40 

60 
39 

57 
37 

69 
39 

71.8 
50.1 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

80 
53 

89 

61 

80 
69 

S3 
64 

84 
57 

76 
64 

90 

71 

85 
59 

82 
54 

77 
56 

75 
45 

73 
33 

64 
49 

57 
49 

66 
56 

73 
51 

74 
52 

76 
59 

62 
53 

87 

60 

9n 

70 

82 
59 

68 
58 

71 
39 

79 
51 

72 
50 

62 
40 

61 
39 

73 
38 

69 
48 

76.7 
53.0 

BARR INCTON 

MAX 
MIN 

CHICAGO  0  HARE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
50 

88 

61 

80 
68 

81 
67 

85 

60 

7A 
67 

88 

73 

79 
57 

80 
52 

77 
55 

74 
30 

7A 
56 

59 
52 

59 
55 

85 
59 

33 

73 
60 

74 
56 

80 
52 

85 

63 

81 
66 

68 
61 

72 
59 

71 
56 

78 
50 

67 
44 

64 
42 

61 

72 
39 

64 
44 

74.7 
53.6 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

76 
59 

88 
63 

78 
68 

82 
67 

62 
64 

73 
67 

92 
72 

75 
62 

83 
59 

72 
60 

75 

62 

76 
58 

60 
54 

60 
56 

87 

60 

56 

72 
61 

72 
56 

61 
56 

87 
6! 

92 
68 

68 
61 

72 
57 

75 
56 

80 
54 

68 
49 

64 

46 

58 
45 

71 
43 

63 

54 

74.8 
38.7 

CHICAGO  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
53 

90 
65 

79 
68 

80 
66 

84 
63 

75 
68 

90 
73 

78 
63 

85 
58 

70 
52 

74 
AS 

76 
58 

60 
53 

59 
54 

86 
59 

55 

74 
61 

75 
58 

80 
54 

86 
65 

92 
68 

68 
62 

73 
59 

73 
57 

78 
33 

68 
45 

64 
43 

60 
41 

71 
38 

65 

51 

75.2 
57.1 

Chicago  wb  city  no  2 

MAX 

MIN 

72 
61 

86 
65 

76 
67 

79 
66 

62 
66 

73 
65 

88 
69 

77 
64 

80 
62 

66 
58 

71 
55 

72 
57 

57 
51 

58 
52 

65 
56 

" 

69 
59 

66 
59 

76 
58 

83 
65 

89 
67 

68 
59 

71 
57 

73 
59 

77 
57 

67 
49 

60 
At 

33 
47 

70 
44 

63 
53 

72,5 
58.4 

DE  KALB 

MAX 

MIN 

77 
52 

86 

62 

82 
68 

84 
63 

84 

61 

81 
65 

68 

70 

61 
59 

81 
56 

81 
55 

73 
44 

73 
56 

74 

49 

57 
47 

78 
56 

46 

72 
56 

76 
57 

81 
54 

83 

60 

87 

71 

84 
58 

66 
57 

70 
59 

78 
49 

77 
49 

61 
40 

61 
39 

73 
39 

73 
43 

76.5 
34.9 

joliet 

MAX 
MIN 

81 
52 

90 
61 

86 

70 

82 
67 

85 
53 

81 
64 

92 

72 

8! 

62 

64 
55 

80 
56 

76 
45 

75 
54 

75 
51 

66 
52 

88 
57 

\\ 

69 
56 

80 
59 

83 
54 

69 
62 

92 
73 

87 
58 

70 
57 

73 
61 

82 
50 

78 
52 

64 

42 

64 

40 

73 
39 

73 
51 

79.3 
56.1 

MARENGO 

MAX 

Mm 

80 
A* 

91 
34 

80 
69 

84 
63 

86 
38 

78 

62 

90 

70 

84 

57 

83 
50 

75 
55 

73 
43 

77 
54 

71 
47 

57 
47 

77 
55 

i? 

68 
52 

76 
55 

83 
48 

87 
53 

88 

70 

78 
59 

61 
56 

66 
59 

78 
48 

74 
48 

63 
40 

56 
38 

73 
33 

66 
44 

73.9 
32.7 

MORRIS  5  N 

MAX 

Mm 

79 
48 

89 
58 

79 
64 

80 
62 

64 
56 

79 
63 

84 
68 

84 

58 

84 
53 

76 
54 

76 
41 

75 
51 

74 
46 

56 
48 

89 
53 

w 

79 
S3 

77 
59 

84 

48 

89 
59 

92 

71 

84 
59 

71 
55 

73 
5" 

82 
48 

77 
48 

63 
39 

64 

36 

73 
34 

70 
41 

78.1 
53.0 

OTTAnA 

MAX 

Mm 

84 

50 

89 
63 

80 

71 

78 

67 

61 

60 

78 
66 

91 

73 

85 

61 

86 
59 

79 
57 

78 
46 

76 
57 

68 

49 

59 

51 

67 
58 

5? 

73 
37 

80 

60 

83 
54 

89 
62 

90 
67 

67 
59 

75 
57 

74 

60 

82 

52 

72 
50 

67 
42 

73 
40 

78 

41 

74 
49 

78.3 
56.4 

PARK  FOREST 

MAX 

Mm 

80 
5A 

82 
65 

79 
65 

81 

61 

84 
59 

7A 
65 

90 
68 

75 
58 

80 
50 

70 
46 

74 
45 

7A 
54 

67 

52 

59 
49 

83 
59 

" 

79 
57 

74 
56 

81 
55 

85 
62 

89 
65 

71 
59 

71 
56 

74 
54 

79 
52 

71 

41 

!■> 

40 

60 
36 

71 
37 

65 
45 

75.0 
54.1 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

Mm 

80 
57 

81 
57 

82 
67 

86 

63 

87 
52 

76 
63 

88 
66 

87 
57 

82 
66 

72 
A5 

63 
51 

79 
52 

63 

50 

58 
46 

82 
54 

74 

60 

76 
50 

81 
49 

83 
58 

6". 
58 

68 
57 

76 
57 

71 
56 

79 
49 

70 
44 

63 
40 

63 
37 

74 
39 

76 
42 

76.3 
33.3 

WAUKEGAN   A  WSH 

MAX 

MIN 

67 
48 

70 
49 

88 

61 

60 
63 

83 
61 

84 

61 

73 
63 

68 

61 

75 
52 

76 
52 

70 
45 

72 
65 

72 
49 

55 
48 

58 
54 

60 
SO 

66 
58 

70 
53 

76 
52 

64 
58 

87 
59 

64 

59 

66 

60 

69 
52 

70 
52 

56 
41 

62 
42 

37 
37 

70 
39 

71.6 
52.6 

WHEATON  3  SE 

MAX 

Mm 

80 
46 

89 

50 

83 

68 

84 

62 

86 
52 

74 

63 

to 

70 

84 

59 

83 

51 

81 
56 

76 
41 

74 
50 

72 
48 

58 

so 

86 

50 

62 

51 

73 
37 

78 
59 

83 
46 

67 
57 

90 
70 

87 
58 

69 

56 

71 
58 

79 
47 

76 

50 

62 
38 

61 
36 

72 
33 

73 
46 

78.3 
32.7 
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DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

Continued  SEPTEMBER  1970 


Day  ol  Month 

9 

01 

Station 

n) 

■ 

1 

2 

3 

4 

S 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•         *  * 

WEST 

1) 

GALESBURG 

MAX 

81 

87 

83 

78 

78 

60 

89 

60 

85 

70 

73 

71 

60 

62 

82 

67 

74 

79 

82 

86 

87 

66 

72 

66 

79 

60 

64 

67 

79 

71 

75,4 

MIN 

60 

64 

69 

62 

37 

68 

68 

56 

59 

51 

45 

58 

48 

49 

56 

53 

58 

58 

53 

62 

66 

57 

58 

56 

53 

43 

42 

39 

44 

52 

55.7 

GOLDEN  1  NW 

MAX 

87 

86 

85 

61 

76 

85 

69 

81 

88 

85 

75 

79 

72 

68 

8  5 

70 

70 

81 

86 

88 

69 

79 

80 

70 

84 

72 

69 

70 

78 

83 

79.7 

MIN 

60 

67 

69 

66 

54 

69 

72 

59 

59 

53 

44 

58 

50 

50 

65 

57 

67 

56 

56 

65 

7* 

56 

58 

56 

53 

49 

41 

40 

43 

43 

57.2 

LA  HARPE 

MAX 

82 

83 

86 

85 

82 

74 

82 

90 

82 

88 

81 

76 

65 

61 

67 

76 

81 

84 

89 

69 

83 

73 

70 

80 

77 

67 

66 

63 

73 

76.9 

MIN 

60 

68 

66 

68 

62 

66 

67 

59 

58 

57 

43 

57 

49 

47 

54 

52 

57 

54 

53 

62 

7i 

55 

56 

56 

52 

47 

39 

40 

44 

51 

55.7 

MONMOUTH 

MAX 

82 

85 

82 

80 

77 

80 

89 

83 

86 

80 

73 

79 

72 

59 

68 

80 

83 

87 

ee 

82 

69 

69 

80 

74 

63 

66 

80 

73 

77.3 

MIN 

58 

63 

68 

68 

55 

67 

68 

56 

57 

53 

44 

55 

49 

46 

59 

52 

56 

54 

52 

59 

71 

55 

56 

57 

52 

47 

42 

36 

42 

48 

55.0 

OUINCY 

MAX 

85 

84 

86 

82 

76 

87 

ee 

82 

88 

73 

72 

80 

71 

67 

83 

70 

77 

77 

81 

89 

86 

82 

75 

72 

88 

72 

67 

70 

82 

76 

79.0 

MIN 

65 

73 

70 

68 

67 

71 

73 

63 

63 

55 

49 

62 

53 

50 

66 

58 

60 

60 

56 

67 

7» 

57 

57 

58 

57 

50 

43 

44 

49 

56 

59.9 

OUINCV  FAA  AIRRO'T 

MAX 

84 

85 

84 

79 

74 

85 

89 

80 

87 

71 

73 

78 

62 

71 

85 

68 

77 

79 

60 

87 

67 

71 

79 

70 

61 

58 

67 

69 

62 

76 

77.3 

MIN 

65 

70 

71 

61 

58 

72 

68 

62 

59 

54 

50 

61 

52 

52 

61 

59 

65 

62 

58 

65 

71 

60 

60 

58 

56 

47 

44 

46 

48 

54 

39.0 

RushvI  i'lE 

MAX 

85 

85 

83 

82 

80 

88 

90 

80 

84 

70 

73 

83 

78 

66 

86 

70 

78 

81 

83 

87 

87 

65 

81 

68 

83 

75 

61 

66 

81 

79 

79.3 

*        •  * 

MIN 

57 

64 

67 

65 

66 

67 

66 

56 

55 

52 

44 

47 

48 

48 

60 

54 

54 

58 

54 

62 

65 

60 

55 

53 

52 

45 

38 

39 

42 

42 

54.5 

CENTRAL 

04 

bloomington  normal 

MAX 

62 

87 

87 

77 

81 

80 

90 

90 

85 

84 

74 

73 

71 

65 

88 

87 

81 

79 

62 

66 

90 

89 

82 

8? 

81 

61 

64 

66 

75 

73 

80.5 

MIN 

58 

65 

68 

64 

55 

68 

72 

60 

55 

55 

43 

56 

50 

49 

64 

57 

59 

62 

58 

66 

72 

64 

57 

58 

51 

49 

41 

39 

46 

52 

57.1 

CHENOA 

MAX 

80 

88 

80 

78 

83 

79 

90 

66 

85 

81 

74 

77 

74 

63 

86 

78 

62 

76 

83 

86 

90 

82 

84 

81 

81 

76 

64 

65 

75 

70 

79.4 

MIN 

55 

60 

66 

65 

54 

64 

70 

60 

57 

51 

42 

51 

50 

50 

61 

55 

56 

62 

53 

62 

71 

61 

57 

58 

49 

49 

45 

39 

49 

50 

55.8 

DECATUR 

MAX 

87 

91 

82 

82 

86 

84 

96 

86 

89 

79 

78 

83 

75 

73 

91 

82 

67 

78 

83 

90 

92 

77 

85 

76 

83 

78 

69 

69 

77 

79 

82.4 

MIN 

60 

67 

70 

67 

}9 

69 

70 

61 

57 

55 

43 

54 

57 

53 

67 

59 

65 

64 

57 

69 

71 

64 

59 

59 

53 

48 

39 

40 

43 

52 

56.5 

FARMER  CITY 

MAX 

85 

90 

82 

78 

63 

80 

94 

84 

88 

80 

76 

81 

73 

72 

89 

68 

88 

82 

83 

89 

92 

82 

85 

79 

83 

75 

67 

67 

76 

74 

81,6 

MIN 

59 

64 

70 

56 

55 

67 

70 

63 

57 

55 

42 

54 

56 

52 

68 

63 

67 

64 

56 

66 

71 

62 

58 

59 

59 

49 

38 

38 

43 

50 

57.7 

HAVANA   POWER  STATION 

MAX 

88 

68 

85 

84 

78 

82 

92 

88 

86 

85 

75 

79 

78 

72 

87 

78 

78 

77 

85 

87 

89 

85 

84 

83 

84 

82 

68 

66 

81 

83 

82.0 

MIN 

59 

65 

70 

65 

56 

69 

72 

63 

56 

56 

45 

57 

52 

53 

62 

57 

61 

65 

53 

62 

72 

63 

57 

59 

52 

50 

49 

46 

54 

56 

58,5 

L  AC  ON   2  £ 

MAX 

82 

66 

79 

79 

80 

82 

90 

90 

85 

81 

75 

74 

77 

59 

86 

72 

71 

76 

84 

86 

89 

83 

79 

79 

81 

76 

63 

65 

75 

75 

76.7 

MIN 

52 

59 

68 

61 

55 

65 

71 

57 

55 

52 

43 

56 

47 

49 

57 

53 

55 

57 

50 

36 

71 

57 

54 

56 

49 

46 

40 

38 

40 

47 

53.9 

LINCOLN 

MAX 

83 

86 

80 

80 

80 

84 

90 

78 

84 

78 

73 

79 

72 

72 

88 

78 

82 

76 

83 

85 

98 

76 

83 

73 

81 

75 

66 

67 

77 

76 

79.2 

MIN 

60 

66 

70 

69 

57 

67 

71 

61 

58 

55 

45 

55 

54 

54 

67 

58 

62 

62 

55 

65 

72 

65 

58 

57 

54 

49 

41 

41 

42 

53 

56.1 

MASON  CITY  1  NW 

MAX 

84 

88 

82 

82 

80 

83 

92 

86 

86 

79 

75 

85 

76 

68 

69 

74 

62 

80 

84 

87 

89 

80 

84 

78 

83 

75 

68 

67 

80 

74 

80.7 

MIN 

58 

63 

71 

67 

54 

69 

72 

59 

54 

55 

42 

56 

52 

52 

62 

57 

62 

62 

52 

62 

71 

63 

57 

55 

50 

49 

39 

39 

43 

51 

56.7 

MINQNK 

MAX 

MIN 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

86 

81 

76 

78 

82 

91 

77 

85 

70 

73 

73 

63 

62 

86 

69 

73 

76 

81 

86 

88 

67 

82 

69 

81 

65 

66 

76 

70 

76.1 

MIN 

60 

66 

68 

57 

54 

70 

72 

59 

57 

46 

43 

57 

51 

52 

56 

57 

61 

56 

53 

60 

67 

57 

56 

53 

52 

43 

39 

36 

44 

31 

55.4 

PRINCEuILLE   1  N 

MAX 

61 

83 

80 

80 

77 

80 

88 

85 

83 

60 

72 

75 

71 

60 

63 

74 

72 

78 

80 

83 

83 

79 

76 

80 

77 

62 

65 

78 

7  8 

77.8 

•          •  • 

MIN 

59 

64 

70 

63 

55 

67 

72 

59 

57 

53 

44 

57 

49 

50 

59 

54 

57 

58 

52 

60 

72 

56 

52 

58 

52 

47 

43 

40 

43 

50 

53.6 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

85 

82 

83 

81 

85 

78 

94 

92 

87 

82 

77 

79 

77 

67 

91 

87 

87 

79 

84 

89 

92 

66 

86 

60 

63 

8o 

68 

66 

73 

7l 

81.7 

MIN 

59 

62 

70 

66 

57 

66 

72 

66 

55 

58 

42 

49 

51 

54 

65 

62 

60 

65 

53 

61 

71 

66 

62 

62 

53 

50 

40 

39 

36 

52 

57.3 

HOOPESTON 

MAX 

81 

86 

81 

80 

82 

77 

90 

66 

84 

77 

74 

76 

72 

72 

86 

60 

66 

76 

83 

86 

90 

82 

83 

7! 

81 

73 

66 

64 

72 

69 

79.1 

MIN 

54 

61 

71 

63 

sa 

67 

70 

65 

56 

57 

46 

50 

54 

52 

66 

59 

59 

64 

54 

63 

70 

63 

57 

63 

53 

50 

41 

39 

39 

50 

57.2 

KANKAKEE   3  SW 

MAX 

ei 

88 

8? 

82 

84 

80 

90 

90 

63 

83 

75 

76 

76 

60 

88 

83 

82 

76 

83 

67 

91 

89 

78 

74 

81 

60 

65 

63 

74 

74 

80.0 

MIN 

53 

61 

71 

64 

56 

66 

70 

61 

55 

57 

43 

51 

54 

51 

60 

56 

58 

63 

52 

63 

71 

64 

56 

66 

51 

51 

41 

37 

36 

47 

56.2 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

80 

86 

81 

80 

83 

77 

90 

80 

S3 

80 

74 

76 

76 

64 

89 

77 

83 

78 

82 

87 

91 

86 

83 

77 

82 

79 

66 

66 

75 

71 

79.4 

MIN 

51 

59 

70 

63 

58 

65 

70 

60 

54 

54 

42 

50 

52 

50 

61 

35 

56 

62 

49 

61 

69 

65 

58 

61 

50 

50 

40 

36 

39 

49 

55.4 

PONTIAC 

MAX 

80 

87 

83 

78 

82 

78 

91 

89 

64 

84 

74 

77 

76 

61 

87 

84 

81 

79 

83 

88 

90 

89 

81 

81 

82 

61 

67 

67 

75 

75 

80.5 

MIN 

53 

6? 

68 

66 

53 

65 

71 

61 

57 

s» 

45 

54 

50 

51 

61 

56 

58 

66 

55 

64 

72 

65 

56 

59 

52 

53 

42 

41 

40 

50 

56.9 

R  ANTDUL 

MAX 

84 

86 

87 

79 

82 

81 

93 

93 

66 

86 

75 

79 

80 

73 

89 

88 

87 

82 

83 

88 

92 

90 

86 

81 

83 

83 

67 

66 

75 

75 

82.6 

MIN 

5B 

64 

67 

63 

56 

68 

71 

62 

59 

56 

45 

55 

58 

52 

67 

58 

61 

64 

54 

66 

72 

64 

58 

62 

55 

50 

40 

39 

42 

51 

57.9 

JR  R  ANA 

MAX 

84 

89 

81 

80 

84 

78 

93 

78 

88 

72 

76 

82 

70 

74 

90 

77 

88 

81 

84 

86 

91 

72 

67 

75 

84 

70 

68 

67 

76 

72 

80.0 

MIN 

60 

64 

68 

57 

57 

68 

71 

62 

59 

55 

49 

55 

53 

53 

66 

59 

62 

60 

56 

66 

68 

64 

59 

58 

56 

45 

43 

44 

43 

49 

57.6 

WATS  EK  A    2  NW 

MAX 

80 

87 

82 

81 

84 

80 

88 

68 

81 

81 

75 

76 

75 

65 

87 

82 

82 

76 

82 

85 

8« 

66 

81 

74 

80 

78 

68 

63 

72 

72 

79,4 

•            •  • 

MIN 

50 

64 

73 

67 

57 

67 

71 

64 

57 

56 

42 

52 

56 

52 

64 

56 

60 

63 

53 

65 

70 

65 

58 

63 

53 

53 

40 

40 

37 

50 

57.4 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  OAM  26 

MAX 

90 

89 

89 

84 

82 

S3 

92 

95 

89 

88 

80 

76 

85 

68 

79 

89 

82 

82 

78 

79 

89 

68 

76 

83 

73 

62 

56 

69 

70 

80 

61.6 

MIN 

62 

69 

72 

70 

62 

65 

71 

65 

63 

58 

50 

SO 

60 

55 

60 

62 

61 

67 

59 

59 

66 

72 

61 

57 

58 

50 

48 

48 

50 

51 

60.0 

CARL INVILLE 

MAX 

88 

90 

85 

86 

82 

87 

96 

90 

87 

85 

76 

84 

79 

76 

90 

82 

85 

79 

82 

88 

91 

64 

83 

79 

85 

79 

70 

70 

81 

80 

83.3 

Mm 

61 

69 

72 

67 

60 

69 

71 

63 

57 

56 

43 

35 

55 

57 

66 

60 

67 

64 

55 

66 

71 

66 

60 

53 

63 

49 

41 

40 

45 

52 

59.2 

griggsvule 

MAX 

83 

87 

84 

79 

76 

86 

91 

82 

87 

80 

75 

80 

68 

75 

86 

72 

80 

79 

80 

68 

88 

80 

83 

71 

83 

77 

66 

70 

81 

73 

79.9 

MIN 

60 

68 

69 

64 

58 

69 

69 

61 

60 

52 

46 

55 

51 

50 

67 

56 

62 

60 

54 

64 

72 

59 

57 

56 

57 

47 

44 

42 

45 

54 

37.6 

HILLSBORO 

MAX 

88 

89 

87 

85 

83 

88 

95 

90 

87 

86 

75 

84 

80 

77 

89 

87 

83 

83 

81 

88 

90 

86 

85 

en 

84 

80 

69 

68 

79 

76 

83.3 

MIN 

63 

69 

71 

68 

63 

69 

70 

65 

56 

57 

43 

53 

58 

58 

70 

69 

61 

66 

57 

68 

71 

70 

63 

5' 

54 

52 

40 

42 

45 

56 

60.3 

JACKSONVILLE 

MAX 

82 

83 

87 

83 

84 

79 

83 

91 

80 

87 

71 

76 

80 

59 

74 

89 

76 

81 

80 

84 

6' 

88 

70 

80 

69 

82 

55 

66 

68 

60 

78.6 

MIN 

60 

61 

70 

67 

55 

55 

71 

61 

55 

56 

42 

42 

58 

53 

53 

59 

59 

63 

54 

54 

65 

69 

59 

57 

54 

52 

42 

41 

40 

43 

55.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

• 

< 

jERSEYvILLE  2  SH 

MAX 
MIN 

87 
65 

88 
68 

88 

71 

84 

66 

83 

61 

88 

70 

93 

71 

92 
65 

87 

57 

85 
»6 

74 
42 

63 
56 

82 
54 

J* 

86 
69 

67 

60 

83 

67 

80 
63 

78 
94 

87 
64 

l< 

70 

66 
63 

14 

60 

81 

97 

61 
93 

81 

49 

68 
40 

69 
40 

61 

47 

81 
55 

83.1 
39.0 

MORRISONVILLE  »  SE 

MAX 

MIN 

B6 

60 

91 
69 

85 

72 

87 
68 

64 
59 

85 
67 

94 

72 

87 
64 

85 

58 

84 

56 

77 
44 

83 
56 

77 
61 

I* 

89 
68 

86 

60 

83 

67 

76 
66 

62 
97 

l« 
68 

■a 

72 

82 
66 

85 

61 

79 
59 

64 

53 

77 
90 

69 
41 

69 
42 

81 
45 

77 
53 

62.7 
59.8 

?AHA 

MAX 
MIN 

89 

61 

89 

67 

82 

73 

83 

68 

62 
58 

84 

66 

94 

71 

87 
64 

84 
58 

80 
56 

74 
47 

62 
55 

77 
58 

56 

67 
68 

81 

60 

64 

66 

79 
63 

60 

97 

86 
66 

19 

72 

81 
66 

89 

63 

79 
61 

62 
33 

75 
52 

67 
43 

66 
44 

77 
45 

75 
35 

61.0 
60.0 

SPRINGFIElO  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
62 

90 
69 

83 

72 

83 

61 

61 
56 

85 

71 

93 
66 

79 
60 

87 
58 

73 
49 

75 
44 

63 
56 

69 
54 

» 

90 
64 

76 

60 

84 
66 

80 
58 

89 
59 

90 
69 

91 
69 

72 
61 

85 

60 

73 
37 

99 
55 

66 
43 

70 
41 

70 
41 

62 

47 

77 

j  J 

80.7 
57.6 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 

MIN 

83 

61 

85 
62 

88 

71 

83 
69 

82 
57 

82 
63 

85 

71 

92 
64 

78 
61 

86 
57 

72 
46 

52 

8  3 

60 

M 

57 

60 

61 

64 

97 

56 

67 

63 

39 

8  3 
97 

57 

50 

99 
43 

66 
45 

48 

60 
46 

79.3 
36.0 

VIRDEN  1  SSW 

MIN 

87 

60 

88 
67 

84 

7j 

84 

69 

95 

73 

65 
63 

86 
57 

65 
55 

75 

83 

75 

90 

67 

63 

80 

63 

88 

90 
71 

SO 

64 

SI 
56 

83 
52 

77 

69 
40 

70 
42 

66 

76 
51 

82.3 
38.2 

WHITE  MILL   1  E 

•          *  • 

MAX 
MIN 

85 
62 

86 
6" 

86 

84 

61 
56 

86 
69 

92 

70 

91 
62 

66 
58 

84 
54 

73 
43 

61 

59 

80 
53 

87 
67 

86 

60 

79 
64 

79 
63 

79 
36 

86 
63 

90 
70 

87 
65 

91 

82 
56 

83 
54 

76 
49 

66 
41 

67 
44 

79 
46 

79 
55 

82.0 
57.9 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

86 
62 

88 
68 

83 
68 

81 
68 

82 
59 

80 
68 

94 

72 

91 
67 

86 
60 

81 
59 

78 
46 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

92 
66 

91 
66 

89 

66 

83 
66 

88 
69 

90 
68 

100 
70 

90 
66 

91 
56 

66 
56 

61 
44 

60 
44 

84 
66 

80 
54 

67 
67 

84 

62 

80 
62 

85 
60 

69 
65 

86 

70 

92 

86 
71 

66 

62 

75 
56 

60 
53 

86 

50 

71 
41 

62 
41 

75 
43 

73 
53 

63.9 
59.4 

FLORA  5  NM 

MAX 
MIN 

91 
63 

92 
69 

89 
62 

89 
68 

89 
58 

90 
69 

97 

72 

90 
68 

91 
54 

91 
53 

79 
43 

87 
54 

90 
63 

88 
65 

93 
69 

90 
68 

90 
68 

78 

65 

84 

98 

84 

70 

92 

71 

91 
73 

69 
65 

SI 
61 

89 
58 

79 
51 

71 
41 

71 
41 

81 

44 

SO 
54 

86.7 
60.7 

MARSHALL    I  E 

MAX 

Mm 

85 

70 

86 
63 

86 
64 

84 

70 

61 
66 

80 
63 

95 

70 

92 
67 

89 
55 

88 

60 

77 
45 

83 
50 

64 
63 

80 
58 

91 
63 

89 
63 

89 

63 

87 

66 

82 
54 

89 
66 

92 
68 

91 
71 

v- 
69 

80 
64 

65 

55 

84 

54 

70 

42 

67 
42 

73 

41 

75 
57 

64.2 
60. 1 

MATTODN 

MAX 
MIN 

84 

60 

86 
68 

86 

74 

83 
65 

63 
57 

63 
67 

95 

72 

80 

62 

88 
56 

72 
34 

76 
44 

84 
55 

80 
56 

79 
56 

90 
68 

83 
60 

86 
66 

76 
59 

62 
56 

88 

70 

92 
70 

83 
67 

86 
6! 

76 
58 

64 

55 

71 
47 

69 
41 

67 
43 

76 
44 

74 
51 

81.5 
58. 9 

HOWE  AQUA 

MAX 
MIN 

90 
68 

92 
65 

84 

73 

85 

66 

64 

56 

85 
65 

97 

70 

88 
64 

90 
J5 

60 
56 

78 
41 

84 
53 

80 
58 

77 
56 

90 
68 

88 

61 

87 
65 

82 
66 

65 
59 

89 
69 

92 

70 

80 
66 

66 
62 

79 
60 

65 
53 

77 
50 

TO 
36 

69 
40 

79 
44 

78 
53 

83.7 
39. 1 

NEWTON  2  NE 

MAX 
MIN 

90 
66 

89 
67 

84 
69 

86 
68 

85 
60 

86 
67 

95 
67 

90 
69 

90 
56 

63 
60 

78 
45 

67 
54 

89 
67 

83 
63 

91 
66 

87 
63 

68 
68 

86 
68 

83 
56 

86 

70 

91 

72 

89 
72 

87 
65 

82 
62 

87 
58 

82 
52 

71 
43 

69 

41 

78 
43 

78 
54 

65.1 
61,2 

OLNE *  ?  S 

MAX 
MIN 

90 
66 

69 
68 

84 

73 

86 
65 

64 

57 

89 
68 

96 
72 

92 
72 

90 
54 

87 
62 

80 
42 

87 
53 

69 
66 

90 
65 

93 
67 

92 
61 

93 
70 

80 
67 

84 

56 

90 
71 

93 
73 

92 
73 

1' 
65 

83 
62 

88 
58 

83 
51 

71 
41 

70 
40 

SO 
44 

61 
33 

66.5 
61 .2 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

86 
67 

88 
69 

8". 

73 

85 

69 

63 

60 

84 
67 

»4 

72 

85 
66 

69 
57 

80 
57 

78 
44 

8! 
55 

88 

65 

85 

64 

92 

70 

88 
64 

91 
69 

74 
67 

81 
57 

89 

71 

92 
72 

91 
71 

90 
67 

83 
62 

66 

61 

75 
51 

70 
4? 

69 
41 

78 
45 

78 
56 

64.0 
61.8 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

86 
62 

87 
6* 

85 

70 

81 

67 

86 
57 

78 
67 

95 

72 

87 
67 

87 
58 

82 
58 

78 
45 

82 
5! 

85 
62 

80 
56 

91 
69 

84 

62 

68 

65 

80 
65 

83 
55 

86 
69 

92 
71 

85 

70 

99 
66 

60 
64 

64 

57 

76 
52 

70 
42 

66 
42 

75 
42 

73 
39 

62,6 
60.2 

SALEM 

MAX 
MIN 

91 
65 

92 
67 

87 

71 

87 
68 

69 
60 

92 
69 

97 

70 

93 
64 

91 
56 

86 
59 

60 
44 

87 
52 

69 
65 

86 
65 

92 
68 

67 
66 

88 

t7 

77 
69 

S3 
60 

87 
69 

91 
72 

90 
73 

87 
69 

61 
59 

67 
56 

SI 
51 

72 
41 

70 
42 

SI 

45 

79 
54 

66, 1 
61,1 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

85 

60 

90 
6* 

65 

71 

80 
66 

65 
55 

80 
65 

95 

70 

92 
66 

69 
54 

86 
57 

76 
44 

52 

84 
63 

78 
54 

91 
66 

89 
60 

90 
63 

79 
66 

83 
5* 

69 
66 

93 
69 

84 
63 

66 
63 

64 
61 

86 
55 

81 
51 

69 
41 

41 

77 
44 

77 

54 

64.0 
56.7 

VANDAL  I  A    FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 

90 

85 

89 
65 

86 
58 

90 
69 

98 

71 

82 
60 

89 
56 

74 

82 

86 

79 

82 

92 
69 

63 

84 

81 
5  9 

82 

59 

88 

91 

S3 
69 

(■ 

77 

86 

72 

69 

69 

S3 

77 

54 

83.6 
59.9 

WINDSOR 

•          •  • 

MAX 
MIN 

87 

60 

89 
67 

85 

73 

83 
68 

69 
59 

83 
67 

95 
71 

92 
61 

89 
59 

84 
54 

73 
46 

64 
55 

63 
67 

78 
54 

90 
69 

67 
61 

83 
66 

83 
66 

79 
97 

87 

70 

91 
71 

68 
67 

86 
66 

79 
62 

84 
56 

78 
46 

69 
42 

67 
43 

75 
45 

77 
56 

83.4 
60.3 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

MAX 
MIN 

B5 
68 

90 
69 

85 

70 

62 
6  7 

67 
64 

92 
7 1 

94 

72 

66 

70 

91 
62 

66 

62 

79 
50 

8! 
53 

90 
64 

89 
67 

89 
67 

91 
66 

90 
66 

75 
68 

74 
68 

88 
68 

87 

71 

89 

70 

64 

69 

75 
65 

84 

69 

75 
47 

73 
45 

72 
49 

79 

49 

Si 
58 

84.2 
63*5 

beClEvule  so  ill  univ 

MAX 
MIN 

89 
65 

91 
67 

90 
70 

87 
66 

86 
60 

93 
72 

93 
64 

90 
67 

90 
55 

90 
56 

76 
41 

86 
56 

86 
64 

86 
62 

91 
67 

90 
63 

87 

61 

78 
64 

79 
60 

88 
69 

90 
72 

87 
69 

86 
64 

62 
56 

65 
53 

S3 
54 

71 
44 

40 

81 
43 

79 
55 

85,9 
60.1 

C  AHQK I  A 

MAX 
MIN 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

88 
76 

90 
74 

85 

73 

81 
69 

66 
69 

91 
75 

93 
75 

66 

73 

68 
69 

77 
63 

77 
56 

89 

61 

89 

71 

90 
73 

90 
73 

90 
71 

90 
71 

77 
70 

75 

70 

89 

70 

87 
74 

66 

74 

96 
74 

78 
67 

63 

72 

74 
33 

68 
49 

72 
49 

7S 
53 

62 
57 

63.7 
67,3 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

MAX 

90 
69 

90 
70 

83 

72 

BS 

70 

H 

62 

92 

70 

94 

73 

88 

71 

91 
60 

85 
68 

76 
47 

65 
53 

90 
67 

90 
67 

69 

70 

91 
64 

90 
65 

84 
68 

78 
69 

88 
69 

68 

73 

90 
72 

69 
69 

79 
67 

84 

62 

79 
54 

71 
44 

74 
43 

60 
43 

82 
58 

63,4 
63,7 

CARLTLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

93 
68 

90 
67 

89 

70 

85 
69 

86 
63 

e; 

66 

91 
72 

94 
65 

80 
63 

88 
59 

74 
48 

77 
49 

83 
57 

86 
62 

83 
61 

90 
65 

83 
68 

87 

70 

79 
64 

80 
64 

86 
69 

90 
73 

86 

67 

85 
62 

76 
61 

84 
59 

60 
42 

70 
43 

69 
47 

81 
47 

82.9 
61,3 

C0BD6N  2  S 

MAX 

86 
66 

91 
74 

86 

71 

83 
66 

67 
64 

92 
71 

94 

72 

95 

70 

91 
60 

85 

61 

79 
49 

87 
53 

88 

62 

66 
66 

89 
64 

90 
65 

89 
64 

83 
67 

75 
67 

88 
67 

97 
71 

89 
66 

98 
6( 

79 
64 

62 

61 

79 

50 

69 
44 

70 
44 

82 
46 

Si 
54 

85.1 
62.2 

OU  OUOIN  I  NNW 

MAX 

86 

67 

90 
70 

84 

70 

83 
66 

63 
61 

93 

70 

97 
69 

91 

70 

90 
61 

68 
69 

78 
49 

88 
56 

90 
63 

89 
64 

92 
5» 

68 

66 

87 

85 
63 

90 
71 

91 
72 

96 

66 

80 
62 

62 

60 

81 
59 

70 
49 

70 
46 

60 
44 

61 
53 

65,5 
62.0 

MAKANOA    I  NW 

MAX 

86 
68 

91 
71 

84 

71 

81 
68 

86 
63 

91 
72 

94 

72 

85 

73 

91 
64 

65 
61 

79 
47 

83 
55 

90 
66 

90 
68 

89 

70 

90 
67 

90 
69 

61 

69 

76 
68 

88 
68 

88 

72 

89 

72 

64 

61 

78 
63 

83 
63 

74 

90 

70 
44 

72 
46 

60 
50 

61 
56 

84,4 

64.0 

MARION  4  NNE 

MAX 

89 
68 

90 
6' 

85 

71 

83 
69 

63 

62 

91 
69 

95 

72 

68 

73 

89 
59 

83 
64 

77 
46 

85 

94 

86 

66 

89 
69 

90 
68 

90 
67 

90 
66 

61 
68 

60 
66 

87 
68 

89 

78 

69 

72 

68 
68 

79 
68 

84 

6? 

76 
53 

69 
45 

71 
42 

76 

49 

60 
58 

64.7 
63.6 

NASHVILLE  *  NE 

MAX 

Mm 

87 
68 

91 
70 

85 

71 

87 

67 

64 

62 

93 
70 

97 

71 

92 
66 

91 
62 

66 

39 

78 
48 

86 

36 

67 
63 

63 

61 

92 
69 

87 
65 

68 
68 

81 
66 

82 
61 

88 
68 

90 
71 

91 
72 

69 
63 

60 
99 

66 

60 

78 
51 

70 
44 

70 
47 

61 
46 

76 
37 

85.3 
62.2 

SPARTA 

MAX 

89 
69 

90 
70 

85 

71 

8* 
68 

84 

60 

94 

70 

95 

73 

83 

68 

91 
56 

69 

61 

77 
46 

85 
53 

87 
63 

87 
61 

90 
70 

88 

66 

86 
67 

64 

70 

83 
62 

87 
68 

89 

73 

89 

73 

64 

66 

79 
99 

83 
58 

79 
52 

71 
44 

71 
43 

62 
46 

81 
38 

63.1 
62  ,  3 

WATERLOO  1  WSW 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 
71 

85 

71 

87 
69 

84 

61 

98 
72 

97 

70 

95 
65 

91 
60 

90 
59 

79 
47 

66 
54 

83 
65 

86 
59 

91 
66 

69 
66 

87 
68 

89 
69 

78 

61 

86 

67 

89 

72 

67 

71 

64 
67 

91 
97 

66 
59 

83 

50 

71 
42 

72 
43 

82 
49 

61 
58 

65,9 
62,0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Illinois 
September  1970 


Station 

Day  of  Month 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•         *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 
MIN 

87 
67 

90 
69 

86 

72 

6  S 
68 

67 
63 

88 

70 

96 
72 

87 
72 

91 
62 

64 
63 

79 
50 

68 
S5 

93 
66 

'0 
68 

92 
68 

92 
65 

92 
68 

61 

70 

62 
61 

63 

70 

91 
70 

»1 
73 

91 
70 

64 
62 

88 
62 

84 
52 

64 

44 

Tl 
44 

79 
45 

61 
54 

BR00KP0RT  DAM  52 

MAX 
MIN 

92 
72 

92 
70 

86 
75 

81 
69 

88 
67 

92 
72 

95 
75 

88 
74 

69 
65 

84 
65 

80 
52 

87 
55 

92 
67 

94 
69 

93 
66 

93 
66 

94 
68 

85 
68 

79 

69 

90 
70 

88 
75 

90 
71 

8" 
74 

63 
69 

8' 

68 

76 
54 

70 
46 

73 
43 

78 
45 

83 
57 

DIXON  SPRINGS  ACR  C 

MAX 
MIN 

91 
68 

90 
67 

88 

72 

84 
68 

84 
62 

90 
68 

93 
71 

92 
71 

88 
60 

93 
63 

80 
48 

65 

52 

93 
6* 

94 
67 

94 

65 

93 
63 

94 
64 

91 
65 

76 
68 

89 
69 

89 

73 

90 
70 

69 

71 

83 
68 

84 
65 

84 
52 

69 
44 

71 
40 

77 
41 

81 

FAIRFIELD  radio  wfiw 

MAX 
MIN 

69 
67 

89 
69 

87 

72 

63 
67 

8' 
61 

68 
68 

94 
71 

93 
73 

89 
57 

88 
63 

77 
47 

85 

53 

91 
52 

90 
69 

91 
67 

90 
62 

90 
69 

81 
68 

85 
59 

88 

71 

91 

72 

91 
74 

88 
67 

85 

62 

87 
59 

84 
54 

69 
43 

68 
40 

79 
44 

79 

HARRIS3URG 

MAX 
MIN 

89 
69 

93 
69 

66 
73 

65 

70 

87 
64 

93 
71 

97 

71 

93 
75 

92 
60 

83 
64 

60 
48 

69 
53 

90 
65 

93 
69 

93 
69 

91 
64 

93 
67 

82 
67 

83 
68 

90 
69 

90 
71 

92 
73 

90 
71 

83 
71 

87 
65 

78 
54 

71 
46 

73 
42 

81 
44 

82 

MCLEANSBORO  2  E 

MAX 
MIN 

RQ 

67 

67 

87 

72 

8  3 

68 

87 

64 

92 
70 

95 
72 

88 

73 

92 
59 

67 
63 

79 
47 

87 
54 

93 
65 

90 
65 

92 
67 

90 
6* 

91 
68 

60 
68 

64 
66 

89 
68 

92 
68 

90 
70 

90 
68 

Bl 
64 

87 
62 

B2 
53 

72 
44 

71 
42 

82 
44 

82 
57 

KT  CARMEL  1  NNW 

MAX 
MIN 

88 
68 

89 

70 

S3 
73 

8". 
67 

66 
61 

B9 
69 

94 
72 

89 

73 

90 
59 

82 
63 

78 
45 

85 

44 

91 
56 

89 
67 

91 
68 

92 
64 

92 
68 

83 
69 

85 

60 

88 
69 

91 
69 

91 
72 

90 
70 

83 
66 

87 
62 

78 
53 

71 
43 

70 
42 

79 
46 

62 
53 

MOUNT  VFRNON 

MAX 
MIN 

88 
68 

90 
69 

85 

72 

85 

68 

85 
62 

91 
70 

96 
71 

92 
66 

91 
59 

87 
61 

78 
49 

86 
56 

90 
65 

68 
67 

90 
67 

90 
65 

88 
67 

81 
69 

82 
61 

89 
68 

91 
72 

d9 
71 

67 
66 

80 
62 

87 
6" 

Bl 
52 

71 
45 

70 
42 

81 
45 

80 
55 

R0SICLAR6 

MAX 
MIN 

86 

70 

93 

70 

87 
75 

84 
68 

87 
65 

94 
71 

96 

72 

94 
73 

90 
63 

65 
64 

82 
53 

88 
54 

94 
63 

95 
69 

9» 

67 

93 
63 

94 

66 

88 
68 

79 
70 

91 
70 

90 
72 

93 
70 

90 
72 

87 

70 

61 
68 

80 
53 

72 
46 

73 

43 

79 
46 

63 
37 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
EFFINGHAM 

100 

DATE 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHEATQN  3  SE 

33 

DATE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MOLINE    KB    AIRPORT  R 

14.18 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MT  CARMEL   1  NNW 

1.18 

GREATEST  1   DAY  PRECIPITATION 
WAYNE  CITY 

4.90 

DATE 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1.2 

Resultant 
Speed 

• 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  1 
CENTRAL 

ime 

o- 

o- 

.50-. 99 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

1? 

0)  •- 
a:  a 

Averc 

Faste: 
mile 

Direci 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

q 
q 

o 

1.00- 

Total 

CAIRO  WB  CITY 

36 

NW 

26 

2 

1 

3 

4 

1 

0 

11 

65 

5.2 

CHICAGO  0 1  HARE  AIRPORT 

22 

2.* 

8.5 

30++ 

24 

21  + 

78 

81 

60 

64 

1 

1 

4 

9 

1 

0 

16 

6.1 

CHICAGO  MIDWAY  AIRPORT 

20 

2.7 

9.1 

32 

W 

21 

78 

81 

61 

65 

1 

2 

7 

6 

1 

0 

17 

55 

6.1 

MOLINE  WB  AIRPORT 

20 

2.0 

8.8 

49 

W 

09 

84 

87 

65 

74 

3 

1 

7 

3 

3 

2 

19 

55 

5.8 

PEORIA  WB  AIRPORT 

19 

2.0 

8.8 

40 

W 

09 

78 

83 

64 

68 

3 

7 

5 

2 

1 

3 

21 

53 

5.9 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

21 

2.1 

9.* 

23  +  + 

30 

09  + 

87 

89 

65 

70 

4 

2 

2 

7 

2 

1 

18 

5.8 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

19 

2.7 

9.7 

33 

w 

09 

85 

89 

62 

71 

3 

6 

9 

1 

2 

1 

22 

61 

5.6 

See  Reference  Notes  following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Illinois 
september  1970 


Station 

Day  Oi  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*       •  • 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

.22 

.11 

.23 

.05 

.08 

.04 

.15 

■  22 

.19 

.37 

.15 

.00 

.22 

■ 

.09 

.15 

• 

.13 

.  1  6 

.22 

.25 

.12 

• 

•  *4 

.10 

.23 

.13 

.15 

.13 

4,616 

WIND 

31 

25 

70 

31 

22 

35 

57 

66 

31 

123 

30 

45 

46 

44 

68 

42 

39 

42 

23 

43 

91 

40 

61 

99 

36 

72 

52 

37 

46 

26 

1477 

MAX 

86 

87 

84 

76 

80 

79 

88 

89 

67 

84 

80 

77 

73 

62 

82 

76 

72 

86 

67 

89 

89 

63 

71 

70 

82 

80 

68 

72 

73 

76 

79.6 

M1N 

62 

74 

72 

68 

63 

69 

71 

64 

65 

58 

52 

58 

55 

53 

58 

59 

60 

64 

Art 

60 

6* 

63 

66 

60 

62 

62 

55 

46 

46 

55 

60.4 

•       •  • 

EAST  05 

URBAN* 

EVAP 

.31 

.36 

.06 

.  13 

.10 

.  1  3 

.00 

.25 

.23 

.24 

.25 

.18 

•  19 

• 

• 

.41 

.  1 5 

■  1 4 

.  1 7 

.  2  1 

•  2 1 

.  34 

■ 

.11 

.  22 

•  14 

.  1 0 

.  1  6 

.17 

•  20 

5.34B 

WIND 

MAX 

89 

88 

69 

80 

76 

84 

75 

93 

63 

88 

80 

82 

79 

65 

67 

89 

79 

63 

65 

84 

87 

90 

72 

82 

79 

63 

74 

71 

70 

80.6 

MIN 

61 

62 

64 

67 

61 

60 

66 

68 

61 

61 

50 

50 

55 

54 

53 

63 

62 

62 

6  1 

61 

67 

67 

63 

62 

58 

57 

43 

43 

45 

44 

56.4 

•      •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  4  SE 

EVAP 

* 

.40 

.  15 

.28 

.  08 

.  15 

.06 

.42 

.06 

.38 

.18 

- 

" 

■ 

" 

■  31 

•  1 4 

.21 

•  04 

•  24 

•  24 

" 

" 

" 

" 

# 

.  39 

WINO 

84 

74 

97 

107 

44 

82 

79 

71 

39 

96 

60 

78 

74 

88 

61 

99 

73 

60 

26 

55 

88 

102 

75 

1*0 

65 

94 

76 

58 

151 

2298 

MAX 

90 

92 

89 

84 

90 

88 

90 

94 

93 

85 

77 

76 

84 

65 

71 

89 

81 

82 

62 

64 

88 

86 

69 

77 

66 

90 

64 

69 

66 

75 

81.3 

MIN 

59 

62 

70 

69 

63 

63 

67 

66 

64 

58 

51 

52 

64 

54 

" 

62 

62 

66 

" 

62 

66 

60 

60 

57 

55 

43 

43 

46 

47 

58.6 

•       *  • 

SOUTHWEST  08 

C1RLVLE  RESERVOIR 

EVAP 

.35 

.18 

.30 

.21 

.20 

.16 

.18 

.34 

.11 

.25 

.24 

.23 

.30 

.08 

.  1  1 

.31 

.16 

.10 

.12 

.11 

.20 

.27 

.21 

.20 

.23 

.  72 

.12 

.'.5 

.17 

.20 

6.01 

WIND 

42 

43 

139 

145 

73 

40 

102 

111 

28 

107 

61 

57 

113 

68 

44 

96 

64 

55 

42 

74 

100 

133 

80 

140 

59 

76 

65 

44 

36 

75 

2318 

MAX 

91 

92 

87 

83 

84 

83 

36 

92 

77 

85 

SO 

80 

82 

S3 

83 

89 

62 

84 

78 

68 

67 

67 

82 

85 

61 

83 

64 

72 

73 

76 

62.0 

MIN 

68 

67 

69 

66 

64 

64 

68 

68 

62 

62 

51 

50 

54 

65 

63 

67 

67 

68 

64 

6J 

68 

71 

67 

64 

60 

61 

44 

43 

47 

49 

61.5 

UR8ANA:    WINO   IS  MEASURED   IN  NAUTICAL  MILES. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

ge 

Station 

"5. 
s 

Q 

(IN! 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

UR  B ANA 

7AM 

73 

74 

75 

75 

72 

73 

73 

76 

72 

73 

68 

67 

69 

65 

67 

70 

70 

72 

70 

71 

73 

73 

70 

72 

69 

71 

63 

62 

61 

63 

70.  1 

MAX 
MIN 

78 
73 

77 
72 

78 
74 

76 
75 

75 
72 

75 
71 

73 
73 

78 
73 

77 
72 

76 
72 

74 
68 

72 
67 

70 
67 

69 
65 

67 
64 

72 
67 

70 
70 

72 
70 

74 

70 

72 
70 

75 
71 

75 
73 

73 

70 

72 
70 

72 
69 

72 
69 

71 
63 

65 
62 

64 
61 

64 
61 

72.6 
69.1 

e 

7AM 

75 

7S 

76 

76 

74 

73 

74 

76 

74 

74 

71 

70 

70 

67 

68 

71 

70 

72 

71 

72 

73 

73 

71 

73 

71 

72 

66 

65 

64 

65 

71.4 

MAX 
MIN 

78 
73 

77 
75 

76 
75 

76 
76 

76 
74 

74 
73 

74 
73 

76 
74 

76 
74 

76 
74 

74 
71 

72 
70 

70 
70 

70 
67 

68 
67 

71 
66 

71 
70 

72 
70 

73 
71 

73 
71 

74 
72 

75 
73 

73 
71 

73 
71 

73 
71 

72 
71 

72 
66 

67 
65 

66 
64 

65 
64 

72.6 
70.9 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE 
THERMOMETER.  FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.  DEGREE  OF 
SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PBECIP. 

I 

■h 

s* 

ALBION 

DOS! 

EDWARDS 

36  23 

*9( 

ILL.   STATE   POLICE  RADIO 

ALE  DO 

007; 

0 

MERCER 

*1  13 

90  45 

72t 

:: 

- 

GENE  L  BURGESS 

ALE  X  IS  WATERWORKS 

008 

0 

*1  03 

90  3* 

696l 

c 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  0AM  26 

013' 

MAD  1  SON 

38  33 

90  11 

432  71 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA  1  E 

0 

UNION 

37  28 

6* 

61 

j.  Bon  hartline 

ANTIOCH  2  nh 

LAKE 

73 

?* 

THOMAS  G.   ROBINSON*  JR 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

DUPAGE 

7*1 

E 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

WASHINGTON 

57( 

C 

JAMES  W,  MILLSPAUGH 

AUGUSTA 

0 

HANCOCK 

6SC 

c 

REX  j.  HOLMES 

A JRORA  COLLEGE 

r, 

KANE 

AURORA  COL  PHYSICS  0£PT 

AVON  5  NE 

0396 

FULTQN 

6*( 

JAMES  R  hJTChELL 

BARRINCTON 

lake 

60. 

RICHARD  E.  MILLER 

0**! 

- 

it 

39  *1 

91  03 

6*C 

GEORGE  E.  GRIOER 

6EARDSTOHN 

0*92 

CASS 

*0  01 

90  26 

4*! 

THOMAS   E.  PHEL°S 

BELLEVILLE  SO  ILL  UN[V 

0311 

ST  CLAIR 

65C 

*F 

GEORGE  KAPUSTA 

BELVIOERE    SEWAGE  PLANT 

05a: 

02 

BOONE 

76! 

CITY  OF  BEL VI OERE 

8ENTLE  Y  I  E 

:  *  - 1 

■ 

HANCOCK 

63C 

HOWARD   W,  CQFFHAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

OS 

FRANKLIN 

**! 

MAX   R  CRAIN 

BLOOmInGTOn  WATERWORKS 

:  ft 

.  * 

MCLEAN 

77! 

8L00HINGTQN  WATERWORKS 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

-* 

MCLEAN 

78! 

H 

ILL   STATE  NORMAL  UNI 

BLUFFS 

07  a 

SCOTT 

90  32 

511 

VERNON  A.  NORTRUP 

BROOKPQRT  DAM  52 

c  -  . 

-:<; 

MASS AC 

37  06 

88  39 

33C 

6P 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

■■ 

3B  3* 

90  13 

*0C 

CAHOKlA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO   MB   CITY  R 

ALEXANDER 

89  10 

31* 

Mil 

Mil 

E  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CANTON  1  ESE 

L2SI 

0 

FULTON 

40  33 

90  01 

626 

RADIO  STATION  wbys 

C ARBQNQAL E  SEWAGE  PL 

L  2  6 ! 

01 

JACKSON 

89  12 

38C 

iP 

HUGH  8.  BOYD 

CARLINVILLE 

12l( 

MACOUPIN 

39  17 

89  52 

62! 

JACK  A.  CAHPBELL 

C  ARLYLE  RESERVOIR 

L29( 

CLINTON 

; 

38  38 

89  20 

301 

Bi 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI  6  NW 

L29( 

OS 

WHITE 

1 

38  10 

88  12 

391 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRAL  I A  2  Sw 

1386 

CLINTDN 

; 

38  30 

89  10 

CITY  OF  CENTRAL  I A 

CHANNAHON  DRESDEN  JSl 

1*2( 

:  I 

GRuNOY 

! 

*1  2* 

66  17 

SOS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1631 

y 

COLES 

71C 

6P 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

i»7. 

■ 

*0  ** 

66  ** 

71C 

6P 

JOSEPH  W.  SQHMER 

CHESTER 

RANOOLPH 

37  3* 

89  50 

*6C 

ROBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET  T«  WKS 

19  12 

- 1 

COOK 

*1  *0 

87  36 

593 

e 

CHICAGO  SANITARY  D1ST 

CHICAGO  MATFR  PMP  STA 

is*; 

:■, 

COOK 

61  38 

67  *S 

6*1 

; 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  0  M ARB  AIRPORT 

COOK 

*1  39 

67  34 

65E 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHICAGO  ROSELANO  PHPC  r 

- 1 

COQK 

699 

: 

C  I  TY  ENGR  WATER  PUR  I F 

CHICAGO  RACINE  PUMP  H 

155" 

o; 

COOK 

64C 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO  SAN  OIST  OFF  R 

156; 

02 

COOK 

i 

*1  3* 

63C 

E 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

CHICAGO   S    FILTER  PLANTS 

COOK 

3 

611 

c 

CITY  ENGR   WATER  PURIF 

CHGO  SPRINGFIELD  PNPG  1 

1361 

■  I 

COOK 

*1  99 

630 

CITY  ENGR   WATER  PURIF 

CHICAGO  UNIVERSITY  1 

\IV. 

*1  67 

87  36 

394 

MID 

: 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHICAGO  WB  AIRPORT  f 

1371 

i 

COOK 

*I  *7 

87  *3 

607 

MI  0 

Nil 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•CHICAGO  H8  CITY  NO  2  1 

COO" 

594 

Nil 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHILL  t COTHg 

PEORIA 

510 

DON  H,  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

WAYNE 

■ 

494 

c 

UNION  OK  CO. 

C  LINTON  I  SSw 

OE  WITT 

693 

COBDEN  2  S 

177! 

t 

UNION 

5*! 

5P 

R.  G.  ANDERSON 

C  OULTERV 1 L  LE   1  SSW 

RANDOLPH 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

02 

WILL 

66* 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

VERMILION 

558 

SP 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

216! 

0! 

VERMI l [ON 

40  06 

87  36 

527 

7i 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2191 

0' 

MACON 

39  51 

SB  58 

670 

7P 

7A 

ETHELDA  c.  coqnraot 

DE  K ALB 

2223 

o; 

oe  k alb 

41  56 

86  *6 

840 

9F 

5P 

NORTHERN   ILLINIOS  UNIV 

DIxON 

LEE 

690 

'  1 

ROBERT  H.  NELL  t  S 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

235: 

POPE 

37  26 

440 

OIxON  SPR&S  AGR I C  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2*1* 

: 

MCLEAN 

; 

ADA  A.  OEVINE 

DJ  QUOIN    1  NNW 

PERRY 

*lt 

3F 

RAOlO  STATION  WDON 

EDELSTEIN 

c  i  - ; 

C  - 

PEORIA 

j 

89  38 

800 

HAROLD  □.  PRICE 

EDHAROSV  I  L  LE 

2671 

■  5 

MADISON 

4 

36  30 

500 

MRS.   OEVERA  M.  GEBHART 

EFFINGHAM 

2661 

D", 

EPF  INGHAM 

39  07 

88  33 

5^5 

T| 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

273* 

\ 

i 

42  02 

75B 

7i 

MISS  MYRTLE  E,  SPIEGlER 

FA  1  RBURY  WATERWORKS 

2923 

03 

LIVINGSTON 

i 

*0  6* 

88  31 

691 

0EP1    OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

01 

WAYNE 

3B  23 

88  19 

425 

3F 

5f 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2992 

OE  WITT 

*0  19 

86  39 

790 

It 

KORAN  YEAGLE 

FLORA  S  Nw 

310' 

Dl 

CLAY 

3B  61 

500 

6* 

V  A  HALE 

FREEPORT 

32  57 

:  . 

STEPHENSON 

89  37 

780 

H 

JOHN  SCHRODER 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

3263 

0] 

STEPHENSON 

*2  17 

69  36 

750 

ALVlN  H,  TIMM 

FULTQN  OAM  13 

3  /  •  1 

0] 

WHITESIDE 

592 

" 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA 

3313 

JO  DAVIESS 

KRAFT    FOODS  COMPANY 

GALES6URC 

332C 

3 

KNQX 

*0  57 

90  23 

771 

MIC 

CITY  WATERWORKS 

333! 

-- 

*1  10 

90  02 

873 

7A 

7' 

RAIMASON  F.  SMITH 

GENESEO 

3384 

HENRY 

*l  27 

90  10 

639 

Hit 

HI  I 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

3*13 

0! 

FORO 

i 

*0  28 

88  23 

697 

it 

ORLEN  f,  reis 

GLADSTONE  OAM  18 

3*3! 

:  3 

HENOERSON 

*0  50 

338 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONOA  DAM  51 

352' 

■  9 

! 

37  22 

39* 

;  h 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN  1  Nw 

353t 

*  3 

ADAMS 

723 

68 

ERNEST  M  IBNEN 

GRAFTON 

JERSEY 

470 

PAUL  E.  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

399! 

-a 

JACKSON 

37  *0 

89  30 

367 

LEROy  k.  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

c 

GREENE 

530 

WILL  I  AM  c ■  MENG 

GREENUP 

3683 

- 1 
11 

CUMBERLAND 

525 

JOHN  w.  wVLOE 

GREEN^IllE   1  E 

3693 

38  53 

69  2* 

580 

71 

HAROLO  W,  DAVIS 

GR ICGS V 1  LIE 

371" 

0) 

PIKE 

39  *3 

700 

HQWARO  E.  STAFFY 

MARDIN 

CALHOUN 

90  37 

4*0 

Vt 

ORVILLE  H,  JOHNES 

HARR [ SBURG 

5 AL I NE 

366 

■  f 

CLYDE  PITTMAN 

HARR1SBURG  DISPOSAL  PL 

s 

SALINE 

360 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

MASON 

tc 

HAVANA  POWER  STATION 

hennepin  power  plant 

PUTNAM 

46* 

5P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HI  LLSBQRO 

■  ft 

MONTGOMERY 

620 

6P 

WALTER  E.  BELCHER 

HOOPESTON 

OS 

VERMILION 

710 

:P 

JOHN  F ■  MUSHRuSH 

HJTSONv I LLE  POWER  PL 

CRA«FORO 

*55 

CENTRAL  ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITy  OAM  16 

ROCK  ISLAND 

*1  23 

91  01 

59* 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

Mil 

06 

MORGAN 

39  ** 

90  12 

620 

7ft 

WLDS  RADIO 

JERSEY v I LLE  2  Sw 

0( 

JERSEY 

39  06 

90  21 

630 

IP 

e! 

JERSEYVILLE  SwG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RD  OAM 

HILL 

5*3 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIET 

*93! 

HILL 

*l  32 

B6  03 

520 

■■P 

6F 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE   3  Sw 

639: 

0! 

KANKAKEE 

*1  05 

87  53 

62S 

bt 

DELBERT  w,  koerner 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

663! 

KANKAKEE 

M  08 

87  53 

6*2 

MUNICIPAL   SEWAGE  TR  PL 

KEITHSBURG  1  NW 

MERCER 

*l  06 

90  57 

5*0 

ROBERT  CRQSE 

KEWANEE 

6TK 

HENRY 

«1  19 

69  53 

820 

ip 

9F 

STAR  COURIER 

KEWANEE                 PARK  - 

671! 

HENRY 

*l  15 

89  59 

80Q 

c 

KEWANEE  BAKER  PARK 
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89  21 

5P 

5P 
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LA  HARPE 

6623 

HANCOCK 
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90  38 
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JACK  H.  SHARPE 

6671 

*2  06 

89  50 
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c 

LA  SALLE  1  S 

6923 

Oi 

LA  SALLE 

*1  19 

89  06 

520 

74 

ILL  01V  OF  WATERWAYS 

LAWRENCE VI LLE 

6937 

LAWRENCE 

38  63 

67  *1 

4*7 

7S 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

LINCOLN 

9079 

LOGAN 

*0  09 

89  22 

590 

68 

7A 

H 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

SOBS 

COLES 

39  22 

88  12 

655 

C 

JOSEPH  B.  SENTENEY 

lockport  power  house 

513* 

1 

HILL 

*1  3* 

88  09 

36! 

C 
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5 

SPECIAL 
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*7C 

C 

MACKINAW 

TAZEWELL 

40  32 

89  22 

67C 

8 

CARL  I E  H  HULL 

MACOMB 

328 

0 

.  MCODNOUCH 

*0  28 

90  40 

70; 

VERNE  GEER 

MARENGO 

329 

0 

JACKSON 

69  14 

681 

II 

HARVEY  6.  HARTLINE 

MCHENRY 

82! 

6 

HAROLD  HYDE 

90  2* 

54< 

c 

JOSEPH  ACE  MGCANCE 

MARION  4  NNE 

86  54 

*71 

9 

91 

MRS.    ANTHONY  MtCNQNE 

86  58 

'2C 

E 

LLOYD  Ji  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

7* 

U  S  CORPS  DF  ENGINEERS 

MARSHALL   1  E 

67  41 

57! 

9 

9f 

ernest  Thomas  pine 

MASON  CITY  1  NW 

MASON 

36! 

6 

* 

C 

JAMES  M,   Me  OONALO 

MATTOON 

3*3( 

COLES 

39  26 

88  21 

71* 

MI 

M] 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

5  *9 

0 

MCHENRY 

*i  17 

88  14 

7*2 

0.   W.  GULLANC 

MCLEANSBORO  2  E 

:■ 

HAMILTON 

66  30 

*3C 

6 

61 

533 

MACOUPIN 

90  06 

62C 

•  t 

3712 

0 

WOODFORD 

69  01 

75C 

6 

'■ 

GENE  A.  KALKWARF 

57J 

0 

ROCK  ISLAND 

90  31 

56J 

MI 

"I 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MONMOUTH 

WARREN 

90  38 

77C 

MRS    INEI  M,  FINlEY 

MONTICELLD  no  I 

S""S 

0 

PIATT 

66  39 

693 

7. 

EARL  FISLER 

982( 

GRUNOY 

66  26 

52C 

T£ 

RAY  wfcBB 

962! 

GRUNDY 

86  24 

SBC 

6 

6F 

PHILLIP  C.  COLLINS 

MORRISON 

9633 

I 

WHITESIDE 

■ 

41  *9 

69  58 

60: 

• 

M 

CITY  OF  MORRISON 

MORR I SQNV I LLE 

96* 

CHRISTIAN 

39  23 

MRS  DOROTHY  A  BULLARD 

96*( 

0. 

CHRISTIAN 

89  24 

63! 

Tl 

H 

e.  Paul  beaty 

969: 

0 

WABASH 

67  46 

48! 

6 

6> 

C 

GORDEN  R.  GILLETTE 

■ 

CARROLL 

89  59 

831 

71 

LEVI  C.  ZINK 

9911 

0 

MACOUPIN 

89  42 

685 

Ti 

hARLlO  marburger 

9921 

5' 

LOGAN 

89  17 

6*! 

ALVA  BROWN 

593! 

- 

BROWN 

90  46 

711 

31 

MOUNT  VERNON 

3943 

0 

JEFFERSON 

88  59 

50C 

6F 

HOWARD  HEANEY 

;■ 

SHELBY 

: 

99  02 

613 

61 

6F 

MRS .    MARY   A  a  OOOLEY 

MURPHYSBQRQ  WATERWORKS 

596: 

JACKSON 

37  46 

89  19 

*20 

MURPHYSBORO  WATER  CO 

NASHVILLE  *  NE 

6011 

I 

WASHINGTON 

38  23 

89  20 

51! 

OOYLE  cohlmeyer 

608C 

: 

MERCER 

91  03 

5*8 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MENARD 

89  51 

57C 

Bi 

01 V  OF  PARKS  C  MEMOR 

? 

JASPER 

86  07 

310 

bf 

*P 

C  H 

SAM  PARR  STATE  PARK 

; 

RICHLAND 

86  04 

48Q 

bt 

6F 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

: 

OGLE 

89  20 

690 

C 

CARNATION  COMPANY 

: 

LA  SALLE 

476 

71 

JOHN  A.  6EE0 

PALESTINE 

0 

CRAWFORO 

514 

H.   M.  GADDIS 

0( 

CHRISTIAN 

69« 

7A 

C .   E .   SCHUMAC HER 

PARIS 

EDGAR 

39  36 

700 

E 

ChaRlES  e.  bell 

PARIS  WATERWORKS 

66  li 

0 

EDGAR 

39  38 

B7  *2 

739 

C  I  TY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6614 

0 

COOK 

67  41 

710 

Mil 

H 

o 

LEE 

695 

It 

ADAMS 

4A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PEORIA 

89  41 

652 

MIC 

Mil 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PEOTQNE 

WILL 

722 

68 

PERU  SEWAGE  PLANT 

; 

LA  SALLE  1 

MIC 

NIC 

PIPER  CITY  3  SE 

- 

FORD 

68  08 

69( 

6F 

68 

E  H 

MRS  DELLA  MAE  80RK 

PITTSFIELD  No  2 

S! 

PIKE 

"ITTSFIElO  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

: 

PIKE 

39  27 

90  52 

471 

6F 

LOU  GALLOHAV 

PONTIAC 

6911 

LIVINGSTON 

*0  53 

88  37 

6*7 

5F 

H 

ILLINOIS  HATER  SERV  CO 

PRAIRIE  OU  ROCHER  1WSW 

6973 

■ 

RANDOLPH 

90  07 

3BS 

71 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PR1NCEVILLE  1  N 

PEORIA 

89  46 

723 

6F 

bP 

PRQPHETSTOWN  1  NH 

701* 

■ 

WHITESIOE 

1 

69  57 

605 

COMMONWEALTH  EOISON  CO. 

ADAMS 

91  2* 

60] 

71 

A.   H,  GIBSON 

QUINCY   FAA  AIRPORT 

ADAMS 

91  12 

763 

Mil 

MIO 

QUINCY  OAH  21 

- 

ADAMS 

91  26 

483 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OJINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

ADAMS 

91  23 

*73 

RANTOUL 

7150 

CHAMPAIGN 

66  10 
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98 

5P 

REO  BUD 
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01 
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5P 
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BA 
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PIKE 
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0' 
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88  21 
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9P 

51 

7551 

0: 

SCHUYLER 

*0  07 

90  3* 
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6P 

GAIN  BROS  GREENHOUSE 

7603 

JASPER 

36  56 

88  01 
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JUDSON  E.  CAMERON 

7631 
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36  38 

88  57 
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6P 

6P 

CITY  WATER  OEPARTMENT 

7B3i 

0; 

DE   K ALB  6 

*1  50 

88  51 

87C 

C 
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SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 
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37  43 
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40C 

7A 

JAKE  H.  STEWART 

SHELBYVlLLE  DAM 

7871 

0' 

SHELBY 
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CORPS  OF  ENGINEERS 
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;s 
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39  55 
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7A 
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COOK 

3  42  01 
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C 
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RANDOLPH 

38  08 

*8C 

6P 

6F 

WILLIAM  Hi  MORGAN 

SANGAMON 

39  30 
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Ol 

SANGAMON 

39  46 
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«1 
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COOK 
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633 
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STOCKTON 

" 
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*2  21 

1003 

6P 
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0; 

LA  SALLE 

41  08 

630 

6F 

SULLIVAN  WATERHORKS 

MOULTRIE 

39  3* 

88  37 

68ft 

C 

CITY  OP'SULLIVAN 

TAYLOR V I LLE 

8*9  I 

)l 

CHRISTIAN 

39  33 

89  16 

634. 

7i 

JOHN  W.  CQALE 

T  I  SK I L  WA 
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0: 

BUREAU 

*1  17 

89  30 
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61 

bt 
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STARK 

41  03 

76! 

bt 
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39  46 
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3P 

3F 

OEKALB  ACRI  assn 
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state  water  survey 

675( 

:  i 

LA  SALLE 

41  19 

BB  59 

*6< 

6761 
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FAYETTE 

38  57 
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GEORGE  ENGLAND 
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6F 

LEICESTER  w,  CLARKE 

WALNUT 
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B99C 
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89  25 
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c 

WATERLOO  1  WSW 
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5F 
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LAKE 

*2  2. 
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700 
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38  21 
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7A 
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909C 

MARSHALL 
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89  04 
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WALTER  J.  WENZLAFF 

WHEATON  3  SE 
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OU  PAGE 

BB  04 

6BC 

5F 

SP 
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WHITE  HALL   1  E 
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01 

GREENE 
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90  23 
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■  P 
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CLAY 
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88  18 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1970 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Servlcos  Administration  State  CllmatologlHt 
P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,  Illinois  61820,  or  to  any  Weather  Buroau  Office  near  you.  Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  ' 
PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS'. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;     Temperature  in  &F,   precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  doparturos  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental 
Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  dogrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  tho  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations      For  theso 
■tations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,   and  snowfall  In  the    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table      Max  and  Mln  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-6  Inches  above  the  pan. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  tho  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  lncludo 
snow  and  sleot.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figuros  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   lndlcato  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Juno  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bu 1 1 et i n . 


DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  bo  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table^ "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

"Daily  Soil  Temperature"  table,  and  the  "Station  Index." 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  lndlcatod  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurato  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  tho  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CL I MATOLOG I C AL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weathor  Bureau  stations  may  be  found  in  tho  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  yoar.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  bo  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATIOI 
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NORTHWEST  0 
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DIXON 
FREEPORT 
FULTON  DAM  13 
GAlva 

GENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
KEwANEE 
MDlINE  WSO 
MORRISON 

MOUNT  CARROLL 
PAW  P»W 
ROCHELLE   1  W 
ROCKFORD  WSO 
STOCKTON 

TISKILWA 
WALNUT 


NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
BARR  1  NC-TON 
CHICAGO  0  HARE  WSO 
CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WSO 
CHICAGO  CITY  NO  2  WSO 
OE  <AL B 
JOLIET 
MARENGO 

MORRIS  J  N 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PERJ  SEWAGE  PLANT 
WAUKEGAN  -  WSW 

WHEATON  3  SE 

DIVISION 


WEST 

GALESBURG 
GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
MONMOUTH 
QUINCY 

QUINCY  FAA  AIRPORT 
RUSHVlLLE 

DIVISION 
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CHENOA 
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MASON  CITY  1  NW 

MINONK 

PEORIA  WSO 
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5  + 

34 

16 

231 

0 

0 

0 

0 

3.11 

.04 

.75 

9 

.  0 

0 

9 

1 

0 

SPARTA 

67.7 

47.4 

57.6 

-  3.2 

82 

2 

30 

17 

238 

0 

0 

2 

0 

3.38 

,  2  1 

1.16 

9 

.  0 

0 

9 

2 

1 

WATERLOO   1  WSW 

68.  1 

47.6 

57.9 

81 

3+ 

30 

17 

227 

0 

0 

2 

0 

2.52 

-  .56 

.66 

14 

.0 

0 

8 

1 

0 

DIVISION 

38. 0 

-  1.9 

3.56 

.44 

.0 

•       •  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

69.0 

47.6 

38.3 

82 

2 

33 

18  + 

213 

0 

0 

0 

0 

3.64 

1.42 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

BRDOKPORT  DAM  52 

70.3 

49.3 

59.8 

85 

2 

34 

17 

177 

0 

0 

0 

0 

4.99 

2.28 

2.35 

9 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIXCN  SPRINGS  AGR  C 

69.9 

47.5 

38.7 

83 

2 

30 

17 

213 

0 

0 

2 

0 

5.00 

2.30 

9 

.0 

0 

9 

3 

1 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

67.8 

47.2 

37.5 

-  2.0 

82 

2 

32 

18  + 

239 

0 

0 

2 

0 

4.11 

1.02 

9 

.0 

0 

7 

5 

1 

HARR I SBURG 

69.  1 

47.8 

58.5 

-  1.7 

85 

2 

31 

17 

215 

0 

0 

1 

0 

4.32 

1  .47 

1.63 

9 

.0 

0 

7 

3 

1 

MCLEANSBORO  2  E 

68.6 

47.6 

58.1 

-  2.0 

65 

2 

33 

17 

223 

0 

0 

0 

0 

4.29 

1.38 

1.24 

9 

.0 

0 

8 

4 

1 

MT  CARMEL   1  NNW 

69.1 

46.6 

57.9 

84 

2 

31 

18  + 

236 

0 

0 

3 

0 

4.12 

.99 

8 

.0 

0 

7 

5 

0 

MOUNT  VERNON 

68.  3 

46.7 

57.5 

-  1.8 

61 

5+ 

31 

17 

237 

0 

0 

1 

0 

2.66 

-  .43 

.65 

9 

.0 

0 

7 

1 

0 

ROSULARE 

71.5 

49.  1 

60.3 

85 

2 

34 

17 

167 

0 

0 

0 

0 

5.07 

1.64 

9 

.0 

0 

9 

3 

2 

DIVISION 

58.5 

-  1.3 

4.24 

1.33 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  124  - 


DAILY  PRECIPITATION 


northwest 


alEOO 
DIXON 
FAEEPORT 

FREE  PORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 

GALVA 
CENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAN  16 

KEITMSBURG  1  NM 
KEWANEE 
NOLINE  WSO 
HORRISON 
HOUNT  C ARRDL L 

NEW  BOSTON  DAN  17 
PAN  PAH 

ROCMELLE   1  M 
AOCKFORO  6  ENE 
ROC RF 3RD  HSO 

STOCKTON 
TISK1LWA 
WALNUT 


NORTHEAST  02 

ANT10CH  2  Nil 
AURORA  COLLEGE 
6ARR INQTQN 

CHANNAHON  DRESOEN  ISl 
CHICAGO  0  HARE  WSO 

CHICAGO  UNIVERSITY  11% 
CHICAGO  nSo  11% 
CHICAGO  CITY  NO  2  WSO 
DE  KALB 
ELGIN 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 
JOLIET 

LA  SALLE   1  S 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MORRIS 
MORRIS  5  N 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 

PERU  SEWAGE  PLANT 

STREATOR   2  ENE 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

MAUXEGAN  A  WSW 

WHE  AT  ON  3  SE 


WEST  03 

AVON  9  NE 
•ENTLEY  1  E 
CANTON  1  ESE 
GALESBU'C 
GLADSTONE   DAN  IB 

GOLDEN  1  NM 
LA  HARPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 
OUINCY 

OUINCY  F1A  AIRPORT 
OUINCY  DAM  21  / 
OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 


04 


RUSHV I LLE 


CENTRAL 

BlOOmInGTON  WATERWORKS 

B  LOOM  I NGTDN  NORMAL 

CHENOA 

CHILLICOTHE 

CLINTON  1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

LACON  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 

MASON  CITY  1  NN 

M1N0NK 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SALEM  STATE  PARK 


05 


PEORIA  WSO 
PRINCIVlLlE  1  N 
TOULON 


EAST 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
HOOPESTON 
KANKAKEE  3  Sw 

MONTICELlO  NO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  DAM  25 
BARRY 

BEAROSTOWN 


Day  ol  Month 


I   |  2  |  3 

4  |  5  | 

6 

7  ] 

8 

9 

10  11 

16  1  17  1  IB 

1 

19 

20 

21 

1 

22 

1 

23 

24 

31 

2.2* 

.03 

.23 

.52 

.33 

.19 

.59 

.11 

7 

•  02 

.04 

■  14 

•  42 

.01 

.19 

.52 

1.41 

.14 

T 

.  oe 

.02 

•  05 

.02 

.29 

.76 

.70 

T 

.02 

2.39 

*  14 

.04 

. "  1 

.24 

T 

.01 

.22 

.75 

.67 

.02 

T 

2.42 

.73 

.16 

•  19 

.01 

.11 

.11 

.61 

.02 

T 

T 

T 

.06 

.21 

T 

.41 

.52 

T 

.09 

.01  . 

.03 

.14 

■  22 

•  27 

T 

.19 

.11 

1.11 

.02  . 

io2 

•  02 

T 

.90 

•  20 

.03 

4.23 

.14 

T 

.4B 

.62 

I 

.0* 

.10 

T 

.tl 

.10 

!l7 

l.tl 

.36  ! 

■  97 

.03 

T 

T 

T 

.19 

.20 

.58 

.4] 

.03 

1.33 

.12 

T 

T 

.46 

.19 

■ 

2.4S 

T 

T 

.  10 

.05 

.33 

T 

T 

.21 

.41 

1.33 

.05 

T 

1 . 75 

T 

•  41 

T 

.02 

.21 

T 

.37 

.42 

.20 

1.66 
2. AO 

.01 

.76 

.02 

,29 

.10 

T 

.It 

.42 

.75 

.05 

.20 

.04 

.27 

.40 

.56 

.04 

1 .66 

.04 

T 

.37 

.02 

T 

.10 

.12 

.51 

.44 

.06 

2.76 

.03 

.05 

•  21 

.46 

} 

T 

T 

.02 

.19 

T 

.25 

1.04 

.22 

.33  i 

2.61 

.02 

.26 

.14 

.01 

•  09 

.20 

A. 03 

T 

.01 

T 

.41 

.36 

.01 

.22 

T 

T 

T 

.34 

.01 

li" 

U37 

.06 

t"  i 

3.23 

T 

T 

.75 

.07 

■  20 

3. 90 

.04 

.  ,  1 

.21 

.-- 

.91 

'■It 

!  1  1 

T 

'ill 

U37 

Ill  i 

3 .  44 

T 

■  .  1 

T 

.10 

•  34 

T 

T 

.36 

T 

.21 

.14 

T 

.45 

1.65 

T 

3.00 

T 

.01 

.06 

.11 

T 

.43 

T 

.14 

.01 

.14 

.19 

.49 

7 

.46  . 

2.61 

T 

T 

.31 

•07 

T 

.07 

.77 

7 

T 

.10 

•  01 

.12 

7 

T 

.94 

T 

.01 

.41  . 

3.76 

.12 

•  26 

.10 

■  27 

1 .60 

.01 

.06 

.J1 

.01 

.04 

.36 

.40 

.26  . 

2.AB 

.01 

T 

.  16 

.05 

T 

.76 

.11 

.02 

.14 

T 

.06 

7 

.11 

.31 

.05 

.22  . 

3.26 

.05 

.46 

,16 

.01 

1 .00 

.49 

.02 

.21 

.01 

.24 

.46 

.01 

.03  . 

T 

T 

I 

.29 

•  19 

T 

2.43 

.24 

T 

.  i 

T 

.01 

T 

.91 

.65 

.01 

.19  . 

T 

.39 

.23 

T 

1.16 

.53 

2.69 

•  02 

.03 

.22 

.  16 

T 

.01 

.19 

.01 

.02 

.01 

T 

.01 

.04 

1.44 

.01 

.10  . 

3.05 

T 

.  1 1 

•  27 

.10 

.66 

.09 

.04 

.01 

.07 

.01 

.91 

.32 

.30  . 

4.2* 

.33 

.03 

T 

.13 

.16 

.05 

T 

2.10 

.06 

.01 

T 

T 

.50 

.54 

.24  . 

3.62 

.12 

.23 

.  05 

1.95 

.16 

1.09 

3.32 

.06 

.70 

T 

.  Od 

.12  T 

.64 

T 

.01 

.11 

.16 

.10 

.65 

.17 

7 

.30  ! 

2  •  94 

.20 

.  10 

.  3 : 

.29 

•  04 

T 

.10 

.15 

1.60 

.10  . 

3.76 

.34 

.05 

.20 

•  15 

.02 

1.07 

.01 

.01 

.07 

.07 

T 

.90 

.43 
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3.95 

.05 

.06 

T 

.09 

.29 

T 

2.39 

T 

.01 

.01 

.00 

.10 

.30 

.25  . 

3.91 

.40 

.36 

.10 

1  .76 

.06 

.20 

.29 

.47 

.29 

3.65 

.06 

T 

.05 

.35 

.06 

.16 

.94 

.05 

.20 

7 

.04 

1.31 

.09 

.21  ! 

4.79 

.42 

.52 

.15 

1.15 

1.56 

.03 

. 

•  16 

.36 

4.52 

.70 

T 

.58 

.22 

T 

T 

.03 

1.76 

.  - 

T 

.03 

T  T 

.04 

.86 

T 

7 

.06  . 

3.91 

.12 

T 

T 

T 

.44 

.40 

.10 

T 

.42 

T 

.77 

.96 

..  ! 

.15  . 

4.03 

.42 

.07 

.35 

,09 

T 

.01 

1.16 

.  10 

.20 

.02 

1.16 

.02 

.23  . 

3.53 

.05 

.09 

.04 

.  10 

■  14 

1.22 

02 

2.76 

.06 

T 

T 

.42 

.27 

.60 

7 

? 

.  - 

ioi 

.01 

!26 

.11 

ill  i 

2.77 

T 

.14 

.05 

T 

1.29 

.13 

.16 

7 

.01 

1.01 

.02 

1.79 

.16 

T 

.15 

■  14 

.36 

7 

.46 

T 

.92 

T 

.16  . 

2.56 

.05 

.10 

T 

.12 

T 

T 

.21 

T 

.72 

.01 

.01 

.41 

5.54 

T 

.54 

1.73 

T 

1.70 

.01 

.31 

,9e 

.22  i 

1.64 

.01 

.14 

.01 

.01 

■  15 

.05 

.20 

7 

.23 

.29 

.35 

7 

2.66 

.42 

.23 

•  29 

T 

.07 

.91 

,13 

.29 

7 

3.02 

.14 

.45 

.56 

.07 

.20 

.07 

.99 

.34 

.20  . 

2.62 

.06 

T 

T 

.62 

.26 

T 

.84 

.01 

T 

.94 

.10 

3.13 

.20 

.71 

.32 

T 

T 

T 

.29 

.43 

,63 

.46 

.07  i 

2.45 

T 

.03 

.03 

.07 

.■5 

.10 

• 

.45 

.  1 1 

.  •  I 

.45 

3.77 

.10 

T 

T 

1.10 

.07 

.67 

T 

.OB 

.36 

.01 

.42 

.70 

.04 

.13  . 

2.95 

.05 

.13 

T 

.19 

.47 

.23 

.51 

.66 

.31 

.36  . 

2.21 

.04 

.22 

.04 

.20 

.01 

.32 

.07 

,99 

.30 

7 

3.59 

.09 

.06 

.25 

•  21 

.37 

.03 

.16 

.61 

.65 

,21 

.17 

.51 

2.07 

T 

.01 

T 

.25 

.14 

T 

.06 

.  ^  1 

,93 

.26 

T 

2.14 

.03 

T 

.  i  a 

.01 

.19 

T 

.03 

.17 

.  g  i 

.27 

2.35 

.05 

.90 

.05 

• 

.70 

.10 

.30 

.23  . 

3.66 

T 

.35 

.14 

.03 

.04 

T 

1.26 

T 

.19 

T 

.19 

.01 

.04 

.79 

.29 

.11 

.23  . 

3.47 

.07 

.32 

.  It 

.02 

.02 

1.27 

.17 

.01 

T 

.27 

T 

.95 

.11  . 

2.64 

T 

.01 

.  37 

.22 

.01 

.  20 

.66 

•  16 

•  02 

.22 

7 

•  61 

.02 

.09  . 

.02 

.01 

.40 

1.40 

.03 

.40 

.11 

1.03 

.11 

2.72 

.16 

.44 

.22 

.14 

.76 

.29 

.16 

.o; 

■  51 

2.36 

.09 

.31 

.16 

.03 

.07 

.04 

.34 

.02 

.39 

.02 

.12 

.02 

.16 

.21 

3.34 

T 

.32 

.27 

■  10 

.10 

.92 

.09 

.40 

.16 

7 

.30 

.30 

4. 46 

.0} 

.26 

■  11 

1 .29 

.04 

.01 

1.42 

.26 

.69 

.09 

.08  . 

4.34 

.06 

.03 

.05 

.16 

.55 

T 

T 

1.46 

.05 

.36 

.02 

T 

.21 

1.11 

.02 

!o4 

.14  . 

3.74 

.29 

.14 

.06 

j 

1.19 

.06 

.16 

.20 

.01 

.07 

.90 

.10 

.07  . 

3.46 

T 

.02 

.17 

.24 

■  Oi 
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1.12 

.10 

.02 

.21 

.10 

1.02 

.17  . 

4.07 

T 

.02 

.11 

.27 

.0! 

.06 

1.06 

T 

.13 

T 

1.11 

•  21 

.92 

T 

.07  . 

2.63 

.02 

.01 

.26 

.25 

.03 

.13 

.70 

T 

.26 

.14 

.06 

.90 

7 

.05  . 

3.73 

T 

.20 

.47 

.0! 

.93 

.14 

1.04 

.09 

.70 

.06 

.05  . 

4.36 

T 

.03 

7 

.24 

.24 

1.27 

.24 

05 

56 

.71 

3.92 

.29 

•  04 

.10 

.10 

.03 

.7! 

!65 

.12 

T 

.19 

1.10 

.41  . 

4.44 

.04 

•  01 

T 

.06 

■  11 

.03 

.66 

.59 

,04 

1.76 

.23  . 

4.52 

T 

1.17 

.51 

.41 

.34 

.49 

T 

.63 

.02 

.72 

.01 

3.60 

T 

.40 

.90 

.01 

■  1C 
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T 

.60 

.01 

T 

.21 

.52 

2.23 

T 

.42 

.11 

.06 

.20 

.33 

.20 

.25 

.64 

3.07 

T 

.11 

.72 

.23 

.05 

.09 

!»4 

.24 

.12 

7 

.22 

•  45 

3.60 

.34 

.06 
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■  01 

T 

1.23 

.07 

.14 

.09 

T 

.02 

.05 

T 

.54 
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.03  . 
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.69 

.39 

.06 

.21 

.12 

3.05 

T 

.12 

.19 

.03 

.03 

.03 

1.27 

.J2 

.12 

.12 

.05 

.40 

.29 

2.77 

T 

.29 

•  16 

T 

.04 

.09 

.05 

.12 

.11 

.40 

.27 
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3.09 

.04 

.16 
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.01 

.23 

.13 

.15 

.11 

.57 

.35 

.60 

.13 

.06 

.21 

1.20 

.11 

.52 

.15 

3.07 

.13 

.01 

.22 

•  52 

.16 

.69 

T 

.16 

.21 

.22 

.i) 

.26 

2.97 

.63 

.17 

.19 

.26 

.40 

.42 

.01 

.66 

.03 

2.13 

.20 

.04 

.12 

.19 

.03 

.46 
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.30 
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.55 
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3.25 

T 

.04 

T 
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T 
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T 

T 

T 
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T 
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7 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
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1 

- 

y 

1U 

1 1 
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11 
13 
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14  | 

15 
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1  1 

10 

1 

on 

91 

__ 

1 

Z3 

z4 

__  1 

„  I 
26 

27 

1 

28 

29 

30 

31 

BLUFFS 

5.07 

.05 

.03 

T 

T 

.  -  5 

.02 

1.46 

.06 

.05 

T 

1.76 

.36 

.83 
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.03 
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2  4)5 

04 

T 
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66 
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*03 
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.12 
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T 
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T 
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.90 
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T  A  Y  LOU V  I L  L  E 

V  I  ROE  N   1    S  S  W 

2' 

.0 

' 

' 

■ 

'  * 

.  0 

* 

* 

.  0 

VIRGINIA 

5.55 

.03 

.34 

.01 

.19 

1.26 

.03 

.04 

2.29 

T 

.65 

.73 

T  . 

WHITE  HALL  1  E 

3.54 

•  24 

•  13 

1 .45 

.  09 

.06 

.  3 1 

* 

•  27 

.97 

.02  . 

•  •  * 

AST    S3   THFAST  07 

CHARLESTON 

3.73 

.51 

.64 

■  16 

.15 

•  40 

.66 

.40 

.26 

.07 

.46 

E  F  F I NGHAM 

FLORA  $  NW 

*? 

* 

I 

* 

• 

GR  E  E  N JP 

'  ^ 

n 

HUTSONVILLE   POWER  PL 

3 '  ee 

*42 

96 

.23 

*44 

_ 

32 

03 

_ 

'  19 

47 

LAWRENCEVlLLE 

3.20 

.48 

.52 

■  22 

.02 

•  08 

.67 

•  01 

.46 

T 

.16 

.38 

MAT  TQON 

.  66 

* 

2  '  74 

06 

'  09 

'  30 

*48 

3 

47 

22 

40 

NEWT0NU2  NE 

4.15 

T 

!as 

.75 

.46 

ill 

!5l 

.19 

.31 

T 

!71 

.06 

OLNEY  2  S 

3.43 

T 

.89 

.70 

.34 

.52 

.06 

.02 

.30 

T 

.03 

.53 

.04 

PALESTINE 

3.66 

1.07 

.65 

.15 

.46 

.25 

T 

.36 

.03 

.68 

.03 

T 

PARIS  WATERWORKS 

4.66 

.06 

1.32 

.60 

.38 

.15 

.04 

.25 

.44 

.04 

T 

1.18 

T 

SA I NTE  MAR  I E 

.18 

**7 

•  23 

.50 

SALEM 

?  89 
2 " 

.  0 1 

'  )fl 

•  52 

• 

.02 

.02 

'  7h 

•  01 

•  07 

•  1 

TUSCOLA 

3  17 

36 

76 

5l 

45 

05 

01 

^2 

VANDAL  I A   FAA  AIRPORT 

3.49 

.06 

.63 

.68 

.35 

.44 

T 

.26 

.04 

.23 

!36 

T 

WILCOX 

.4! 

.15 

.95 

.57 

.10 

.40 

WINDSOR 

2  •  3 

.  02 

.27 

•  36 

•  33 

.  39 

.58 

.32 

.46 

5QUTHWE5T  08 

ANNA   1  E 

4.66 

.91 

.21 

.97 

1.07 

.35 

.08 

.10 

.97 

BELLEVILLE    SO    ILL  UNIV 

C  A I RO  WSO  R 

80 

* 

.0 

01 

Q 

_ 

_ 

07 

carbo^dalE  sewage  pl 

3*18 

08 

1 '  c 7 

*  J  1 

*07 

*Q5 
* 

"  07 

*82 

*  04 

01 

05 

*22 

59 

CARIYLE  RESERVOIR 

3.31 

.06 

.01 

.70 

.65 

.01 

.12 

.23 

.43 

.32 

.01 

.03 

.02 

.05 

.34 

.31 

CENTRALlA  2  SW 

COtDEN  2  S 

4*70 

.26 

1.2  1 

!of 

.92 

.14 

.55 

.53 

.06 

.05 

DU  QUO  I N    1    NN W 

GRAND  TOWER  2  N 

3.94 

T 

.12 

1.15 

.05 

.7^ 

.03 

.05 

.37 

.03 

.11 

.04 

.10 

.55 

.56 

M AK  AND A   1  NW 

4.14 

.  18 

1.2S 

.63 

.08 

.40 

.53 

.05 

T 

•  OB 

.86 

i  ,  J 

•  •* 

1  '  I't 

■  •  ^ 

"To 

.06 

.45 

■  02 

*  ®2 

"So 

do  a   d    c  nn\nrueo 

.01 

.01 

'  ftS 

■J: 

•  *' 

"*7 

■7Z 

"  ■ 

*  Jo 

R I E   0       DCHER    1  SW 

3.53 

.07 

■  -1 ~ 

.  2  3 

.34 

.63 

•  Z5 

•  34 

•  59 

' 2 

RED  B  JO 

.20 

.6( 

.46 

_ 

.29 

_ 

.18 

.78 

.02 

SPARTA 

3.36 

T 

.21 

1  .  16 

.02 

•  2C 

.34 

.10 

.32 

.26 

.07 

.10 

.56 

.02  . 

WATERLOO   1  WSW 

i. 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

3.64 

.10 

T 

.95 

..4» 

.02 

.07 

.20 

T 

.35 

.02 

.40 

.10 

BENTON  FOREST  SERVICE 

T  .01 

.08 

3  'it 

.02 

.01 

.46 

BRQOKPORT  DAM  52 

4  *99 
*  . 

"a5 

*  * 

* 0  1 

*  iv7 
* 

. 

"ft*! 

07 

.35 

CARMI   6  NW 

07 

* 

.05 

71 

■  | ; 

'  70 

*03 

DIxQN  SPRINGS   AGR  C 

5 "  OC 

*29 

.0 

■  *  ^ 

*  86 

11 

* 

02 

*  1 1 

_ 

*  44 

' 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

4.11 

.08 

.62 

.0. 

.  u 

.97 

.13 

.05 

.50 

.03 

T 

.01 

.50 

.04 

GOLCONQA   DAM  51 

5.53 

.$0 

t.t>i 

.04 

.28 

.20 

.71 

T 

.50 

T 

T 

.05 

T 

.62 

HARR I SBURG 

4.32 

.07 

.22 

..a 

.03 

.19 

.70 

.07 

.30 

.04 

T 

.37 

.06 

HARR I SBLlRG  DISPOSAL  PL 

4.98 

.36 

. .  it 

.06 

.92 

*91 

.77 

MCLEANSBDRO  2  E 

4.29 

.03 

T 

.63 

T 

.17 

.69 

.15 

.32 

.57 

.91 

.02 

.43 

•  03 

MT  CARMEL    1  NNW 

4.12 

T 

.99 

.60 

.03 

.15 

.79 

.08 

T 

T 

.56 

.01 

T 

.01 

T 

T 

T 

.66 

.24 

MOUNT  VERNON 

2.66 

.03 

.22 

.65 

.03 

.04 

.45 

T 

■  40 

.05 

.20 

.37 

ROSICLARE 

5.07 

T 

.66 

.10 

.35 

1.12 

.17 

T 

.08 

.29 

.03 

T 

T 

T 

.32 

.31 

SHAWNEETQWN  NEW  TOWN 

4.81 

.47 

1.49 

.36 

T 

. :  •• 

.22 

1.09 

T 

.56 

T 

.06 

.48 

WAYNE  CITY 

4.43 

.06 

.56 

.  98 

.03 

.22 

.09 

1.06 

.62 

.f  1 

.22 

.36 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

1  i  <  u 

• 

Ol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

16 

19 

20 

2, 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•        •  • 

NORTHWEST  01 

ALEOO 

MAX 
MIN 

75 
43 

78 
52 

72 
45 

70 
37 

82 
55 

77 

77 
60 

73 
63 

61 
47 

60 
33 

63 
40 

66 

50 

68 

55 

63 
45 

55 
it 

56 
30 

62 
35 

64 

36 

63 
37 

61 
46 

45 

63 
47 

60 
53 

70 
5  2 

65 
46 

69 
48 

so 

36 
42 

56 
36 

49 
42 

50 
33 

65.2 
45.3 

DIXON 

MAX 
MIN 

69 
AO 

78 
48 

63 
43 

70 
32 

81 

52 

73 
59 

78 
59 

71 
60 

66 
51 

60 
32 

63 
36 

72 
48 

66 
53 

61 
45 

61 

37 

59 
27 

64 

r. 

69 
35 

67 
35 

61 
47 

1  - 

44 

60 
41 

61 
52 

72 

51 

70 
43 

68 

50 

t  • 

37 

58 

40 

37 
34 

54 
38 

SO 
36 

65.5 
43.6 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

66 
AO 

72 
51 

69 
44 

66 
33 

81 
52 

7* 

00 

77 
60 

70 
62 

67 
47 

55 
34 

60 
37 

66 
47 

64 
55 

62 
43 

51 
37 

53 
26 

60 
33 

f 
34 

63 
31 

5! 
43 

42 

56 
38 

60 
53 

i  ( 
53 

73 
44 

65 
51 

64 
38 

61 
38 

59 
36 

34 
39 

47 
38 

63.5 
43.9 

FULTON  DAM  13 

MAX 
MIN 

70 
45 

75 
53 

69 
48 

69 
38 

79 
52 

78 
62 

74 
58 

74 
60 

^5 
48 

58 
37 

64 

36 

69 
49 

65 
55 

62 
46 

55 
42 

57 
31 

60 
3  2 

64 

40 

65 
37 

6  3 
47 

6i 

3  6 

60 
44 

59 
49 

71 
54 

69 
47 

68 

50 

6' 
54 

38 

46 

96 
34 

55 
41 

so 

38 

65.0 
45.5 

GALVA 

MAX 
MIN 

72 
45 

72 
45 

re 

43 

58 
38 

69 
42 

B0 
54 

68 
59 

76 
60 

69 
61 

63 
32 

57 
32 

63 
39 

73 
53 

67 
49 

59 
37 

54 

31 

55 
31 

6 

35 

64 
36 

6! 
44 

62 
42 

63 
41 

65 
47 

58 
53 

70 
47 

67 
47 

66 
52 

63 
44 

57 
35 

57 
if 

SI 
33 

64.2 
43.4 

ceneseo 

MAX 
MIN 

73 
45 

77 
52 

6  3 
43 

71 
36 

83 
56 

71 
6  3 

79 
59 

71 
62 

64 
40 

60 
34 

65 
36 

72 
52 

66 
56 

62 
44 

58 
36 

57 
30 

62 
it 

36 

64 
38 

63 
43 

64 
37 

64 
46 

60 
54 

72 
48 

68 
45 

67 
49 

63 
48 

53 
39 

57 
36 

51 
41 

46 

34 

65.0 
44.2 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

72 
38 

77 
49 

72 
49 

70 
36 

80 
54 

75 
58 

60 
61 

75 
64 

68 
5C 

5e 

35 

63 
38 

72 
43 

67 
51 

62 
50 

56 

40 

56 
27 

61 
28 

64 

32 

65 
32 

59 
44 

59 
37 

63 
38 

60 
53 

71 
50 

68 
44 

68 
47 

66 
60 

64 
47 

39 
34 

96 
48 

49 
39 

65.7 
44.4 

KEWANEE 

MAX 

Mm 

73 
43 

77 
47 

72 
51 

68 
41 

5  1 
51 

71 
6C 

77 
61 

71 
51 

62 
43 

62 
39 

63 
47 

72 
55 

66 
47 

60 
38 

54 
33 

55 

33 

66 

X 

60 
39 

64 
38 

61 
37 

t  : 
31 

65 

40 

54 

52 

70 
51 

68 
49 

6  6 
44 

64 
52 

61 
35 

57 
44 

32 
35 

47 
35 

64,6 
44.0 

HOLlNE  WSO 

MAX 
MIN 

73 
46 

78 
49 

60 
37 

70 
31 

82 
57 

73 
62 

77 
61 

71 
64 

66 
40 

58 

34 

64 
38 

70 
51 

66 
5  5 

60 
45 

5  S 

33 

54 
27 

31 

64 

33 

63 
33 

46 

65 
41 

64 
46 

60 
35 

71 
49 

66 
46 

65 
48 

63 
-- 

56 
39 

56 
33 

50 
36 

48 
34 

64.3 
43.5 

MORRISON 

MAX 
MIN 

74 
44 

77 
52 

72 
47 

69 
33 

83 
55 

82 
59 

79 
62 

77 
62 

77 
52 

53 
32 

66 

42 

69 
50 

66 

60 

65 
47 

60 
39 

56 
28 

61 

25 

67 
31 

70 
33 

63 
45 

62 
3  5 

62 
43 

61 

50 

61 
S3 

71 
44 

69 
47 

6  9 
S3 

60 
45 

59 
32 

55 

34 

49 
37 

66.5 
44.4 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

70 
40 

74 
48 

67 
44 

68 
31 

82 
50 

77 
57 

76 
56 

71 
61 

65 
47 

57 
33 

62 
37 

69 
48 

64 
55 

62 
42 

54 
36 

55 
25 

61 
30 

65 
36 

65 
31 

61 
43 

6  7 
37 

56 
46 

62 
53 

70 

5  7 

69 
47 

67 
50 

64 
55 

56 
42 

55 
3  3 

49 
37 

46 
36 

64,0 
43.2 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

67 
42 

61 
41 

74 
44 

57 
37 

65 
49 

77 
46 

71 
40 

75 
58 

64 
60 

65 
33 

55 
37 

60 
46 

70 
51 

64 
48 

59 
39 

53 
28 

54 
30 

56 
36 

63 
36 

6  0 

41 

51 
44 

57 
39 

61 
39 

67 
48 

67 
46 

67 
48 

66 
5 

6' 
47 

48 
32 

35 
38 

34 
33 

62.2 
42.1 

ROCHELLE   1  W 

MAX 
MIN 

ROCKFORO  WSO 

MAX 

MIN 

65 

41 

72 
52 

ST 
38 

66 
33 

80 
52 

70 
50 

77 
60 

67 
62 

66 
41 

54 
34 

60 
37 

e  < 

49 

64 

53 

59 
42 

51 
32 

52 
28 

59 

32 

63 
34 

64 

32 

54 
44 

57 
42 

57 
41 

60 
54 

"0 

51 

67 
47 

66 
50 

65 
59 

61 
37 

54 
it 

53 
42 

46 
34 

62.1 
43.5 

STOCKTON 

MAX 

MIN 

66 
45 

70 
42 

t  B 
42 

64 

35 

77 
52 

73 
60 

74 
54 

74 
61 

64 
46 

54 
32 

56 
37 

63 
49 

63 

52 

57 
40 

5  Q 
37 

50 
30 

37 
36 

64 
36 

62 
36 

>■  7 
45 

5  5 
3  5 

54 
45 

58 
52 

54 

45 

50 

34 

42 

34 

37 

35 

61.0 
43.7 

TISKlLWA 

MAX 
MIN 

72 
40 

78 
55 

75 
45 

70 
33 

81 
48 

78 
59 

79 
57 

77 
60 

67 
48 

59 
34 

64 
33 

74 
45 

69 
53 

64 
49 

60 
40 

57 

62 

66 
3  2 

65 

59 
46 

6C 

65 

62 

72 

69 

69 

67 

63 

58 

56 

66.6 
43.6 

WALNUT 

♦          •  • 

MAX 

76 
45 

77 
45 

69 
43 

69 
36 

80 
53 

79 
5  3 

79 

74 

66 

57 
32 

63 

40 

70 
49 

67 
54 

63 
47 

57 
38 

56 
28 

60 
38 

66 
37 

68 
38 

58 
48 

60 
40 

63 
42 

60 
52 

71 
52 

68 
47 

67 
51 

65 
37 

65 
44 

56 
35 

52 
38 

45 
35 

65.4 
44.9 

NORTHEAST  02 

ANT10CH  2  NW 

MAX 
MIN 

69 
38 

64 
38 

72 
43 

55 
34 

66 
35 

73 
53 

74 
59 

76 
59 

65 
60 

71 
34 

55 
35 

58 
38 

69 
51 

64 
49 

5s 
39 

52 
26 

53 
28 

61 
35 

64 
33 

65 
33 

51 
48 

34 
38 

56 
41 

62 
52 

67 
45 

56 
43 

66 
46 

66 
54 

55 
33 

56 
35 

it 
39 

62.4 
41.8 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

68 
41 

75 
52 

59 
45 

68 

33 

79 
50 

76 
53 

77 
59 

71 
60 

72 
52 

57 
3* 

63 
40 

71 
49 

65 
55 

63 
48 

54 

4  0 

53 

29 

59 

32 

64 
33 

64 
36 

!  ! 
48 

58 
48 

61 
41 

61 
51 

71 
50 

69 
49 

69 
50 

66 
SS 

63 
47 

57 
35 

58 
45 

49 
39 

64.3 
45.3 

BARR INGTON 

MAX 
MIN 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

MAX 
MIN 

67 
40 

75 
53 

57 
40 

66 
37 

79 
55 

79 
60 

79 
63 

67 
63 

73 
44 

57 
38 

63 
37 

69 
50 

66 
56 

61 
43 

55 
34 

54 
30 

6  | 

35 

65 
39 

65 
36 

55 
51 

60 
45 

64 
41 

64 
54 

72 
53 

67 
51 

72 
52 

67 
5 

64 
44 

57 
38 

60 
45 

51 
39 

64.6 

46.0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

68 
46 

76 
57 

58 
46 

68 
42 

80 
52 

79 
60 

79 
63 

66 
62 

72 
47 

58 
39 

62 
44 

67 
53 

67 
59 

60 
30 

55 
43 

55 

38 

61 
40 

66 
41 

64 
42 

56 
51 

60 

.5 

63 
46 

65 
53 

66 
54 

62 
52 

66 
52 

66 
57 

62 
46 

58 
41 

60 
46 

52 
40 

64.4 
48.7 

CHICAGO  WSO 

MAX 
MIN 

66 
44 

75 
57 

58 
40 

66 
36 

79 
53 

78 
60 

77 
63 

69 
63 

73 
46 

57 
38 

63 
43 

67 
53 

69 
58 

62 
46 

55 

37 

33 

34 

61 
35 

6< 

40 

64 
40 

55 

50 

39 
47 

64 
44 

64 
54 

69 
52 

66 
50 

69 
51 

6' 

60 

63 
46 

57 
37 

59 
44 

SI 
37 

64.6 
47.0 

CHICAGO  CITY  NO  2  WSO 

MAX 
MIN 

66 
48 

74 
56 

56 

-7 

65 
43 

77 
53 

75 

6C 

77 
63 

67 
61 

7  0 
43 

56 
38 

38 
48 

67 
5' 

66 
57 

60 
50 

DE  KALB 

MAX 
MIN 

67 
43 

74 
53 

77 
4  4 

66 
36 

78 
52 

77 
56 

75 
59 

74 
61 

68 
55 

58 
35 

61 
38 

71 
46 

69 
53 

64 
46 

57 
3' 

54 
27 

59 
31 

65 
35 

63 
35 

63 
49 

59 
45 

56 
41 

58 
51 

71 
49 

68 
47 

66 
51 

6< 
57 

63 
45 

55 
36 

34 
42 

49 
39 

64.6 
45.3 

JOLIET 

MAX 
MIN 

70 
40 

78 
57 

75 
4* 

70 
35 

80 
52 

7* 
53 

60 
60 

78 
62 

7* 
37 

60 
36 

64 
37 

69 
50 

67 
55 

66 
52 

60 
43 

57 
30 

61 
35 

66 
38 

35 

63 

58 

50 

64 
39 

64 

52 

71 
50 

73 
52 

71 
47 

67 
38 

66 
47 

56 
38 

39 
46 

58 
42 

67.3 
46.3 

MARENGO 

MAX 
MIN 

67 
36 

73 
50 

68 
42 

68 
32 

80 
51 

77 
57 

78 
57 

72 
60 

6  8 
51 

58 

34 

60 
34 

72 

43 

65 
51 

62 
41 

52 
34 

35 

27 

61 
33 

65 
35 

65 

31 

53 

46 

57 
46 

57 
35 

61 
52 

70 
46 

68 
41 

66 

45 

68 

52 

62 
44 

55 

30 

55 
39 

47 
37 

64.1 
42.3 

MORRIS  5  N 

MAX 
MIN 

71 
37 

77 
51 

62 
43 

71 
32 

80 
48 

71 

52 

80 
58 

77 
60 

73 
5: 

59 
31 

64 
33 

71 
45 

66 
52 

64 

48 

57 
39 

55 

27 

61 
29 

61 
32 

65 
34 

54 

42 

57 
47 

62 
32 

60 
49 

71 
47 

70 
43 

70 
43 

68 

37 

62 
39 

59 
30 

60 
30 

so 

31 

63.6 
41.6 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

73 
44 

78 
55 

66 
47 

71 
37 

81 

50 

73 
55 

79 
58 

72 
61 

69 
69 

61 
37 

65 
38 

'5 
49 

67 
55 

64 
49 

60 

41 

59 

30 

(  3 
34 

65 
36 

65 
36 

52 
,8 

59 

4! 

64 

41 

59 

52 

-1 
49 

72 
46 

71 
50 

67 
58 

63 
42 

60 
36 

39 

43 

52 

66.4 
45.5 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

67 
40 

75 
44 

5' 
38 

66 
35 

77 
46 

•t 
5  4 

77 
60 

65 
60 

44 

56 
35 

62 
34 

67 
51 

67 
54 

66 
42 

65 
36 

37 
32 

5  = 
34 

63 
36 

65 
35 

52 
47 

37 
42 

64 
40 

63 
50 

69 
48 

68 
44 

>9 
49 

66 
5' 

63 
42 

61 
33 

38 

43 

5  ' 
it 

64.5 
43.2 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

Mm 

77 
43 

78 
50 

t : 

42 

68 
33 

77 
48 

ro 

71 
56 

77 
54 

•t 
38 

57 
32 

60 
34 

11 
44 

65 
52 

66 
46 

5° 
3  I 

60 
26 

59 
25 

64 

3  g 

66 
33 

52 
45 

6C 
47 

63 
54 

63 
40 

6' 
„  o 

69 
43 

67 
47 

6- 

5  « 

65 
45 

58 
35 

36 
36 

60 

34 

63.4 
42.0 

WAUKEGAN  A  WSW 

MAX 

61 
41 

65 
41 

'.' 

56 
37 

66 
38 

'7 

54 

76 

77 

6t 

71 
38 

35 
36 

5* 
,6 

70 
51 

64 
50 

5' 
41 

33 

31 

54 

30 

60 

3. 

65 
38 

62 
34 

54 

57 
40 

38 

40 

57 

5  2 

61 
51 

58 

52 

6: 

3  2 

65 
55 

61 
33 

35 
34 

S7 
39 

43.9 

WHEATON  3  SE 

MAX 

Mm 

68 
36 

73 
52 

7; 

45 

69 
33 

79 
51 

78 
55 

76 
69 

76 
60 

"'. 
61 

63 
34 

62 
33 

70 

44 

67 
49 

65 
49 

39 
41 

56 
26 

27 

6! 
33 

65 

31 

63 
46 

59 
-« 

62 
37 

61 
50 

70 

.7 

68 
44 

68 
45 

66 

J7 

64 
46 

32 

36 
42 

5  7 

29 

66.3 
43.6 

S—  fUftrvnc*  N 

>te«  FoUowtog  Slatl 
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DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

Continued  OCTOBER  1970 


Station 

Day  of  Month 

0 

tn 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•          •  * 

WEST 

0  i 

GALES6URG 

MIN 

73 
46 

79 
50 

60 
42 

69 
34 

81 
54 

69 
61 

78 
60 

70 
62 

67 
40 

58 
33 

63 
40 

72 
53 

68 
57 

60 
44 

55 
35 

56 
30 

60 
35 

63 

33 

58 
40 

60 
47 

64 

44 

63 

42 

59 

53 

70 
53 

65 
49 

66 

50 

61 
48 

55 

41 

59 
33 

51 

40 

49 
31 

64*0 
44.5 

GOLDEN  1  NW 

MJN 

79 
49 

80 
53 

75 
48 

71 
37 

82 
55 

71 
59 

76 
59 

73 
62 

69 
45 

61 
33 

67 
37 

71 
51 

67 
56 

62 

48 

58 
38 

71 

62 
35 

67 
34 

60 
40 

60 
43 

70 
43 

63 
50 

59 
55 

72 
35 

62 
49 

66 
53 

66 
53 

57 
43 

60 
35 

52 
44 

52 
33 

66 . 5 
46.6 

LA  HARPE 

MIN 

76 
46 

80 
49 

75 
46 

71 
34 

82 
54 

71 
58 

78 
56 

72 
61 

68 

44 

60 
31 

62 
37 

72 
49 

68 
56 

64 

45 

57 
37 

58 
33 

63 
33 

66 
32 

62 
42 

60 
46 

68 

42 

64 

46 

61 

52 

71 
54 

66 
49 

65 
49 

64 

50 

37 
41 

61 
32 

52 
41 

50 
31 

65.9 
44.5 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

75 
44 

78 
51 

72 
43 

69 

35 

82 
54 

76 
59 

78 
59 

72 
63 

65 
46 

60 
32 

64 
37 

74 
47 

68 
55 

63 
47 

57 
34 

57 
29 

63 
33 

65 
34 

60 
36 

62 
46 

65 
42 

65 
47 

61 
52 

71 
51 

65 
48 

64 

50 

63 
53 

57 
43 

59 
33 

53 
41 

50 
34 

65.6 
44.5 

QUINCY 

MAX 
MIN 

77 
52 

80 
57 

70 
50 

71 
41 

60 
59 

76 
62 

76 
62 

72 
63 

69 
42 

57 
37 

64 
4  1 

67 
55 

67 
62 

63 

47 

56 
45 

56 
34 

61 
39 

64 
37 

61 
47 

60 
50 

68 
48 

61 
35 

60 
57 

68 
56 

65 

52 

65 
54 

64 
50 

59 

43 

59 
37 

54 
46 

65.7 
48.7 

OUINCY    F  A A  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
50 

80 
52 

62 
44 

68 
40 

80 
58 

68 
61 

75 
61 

72 
64 

67 
39 

57 
35 

63 
39 

68 
52 

68 
58 

60 
46 

55 
38 

56 
35 

59 
37 

62 
38 

61 
44 

59 
46 

67 
46 

60 
53 

59 
57 

68 

54 

64 
50 

65 
54 

61 
48 

56 
43 

56 
37 

52 
40 

48 
36 

63.7 
46.9 

RUSHVULE 

•            •  * 

MAX 
MIN 

79 
44 

76 
50 

60 
44 

69 
33 

80 
50 

60 
50 

75 
50 

76 
51 

58 

.37 

58 

30 

70 
37 

70 
47 

60 
50 

60 
47 

55 
37 

62 
31 

63 

32 

58 
32 

54 
42 

58 

42 

67 
39 

70 
44 

66 
47 

78 
47 

65 
48 

66 
50 

63 
50 

38 
41 

53 
36 

52 
32 

48 
28 

64.7 
41.9 

CENTRAL 

04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MIN 

72 
45 

78 
55 

76 
46 

69 

35 

78 
53 

76 
56 

78 
62 

76 
61 

67 
53 

58 
34 

62 
36 

68 

66 
58 

64 

51 

57 
41 

54 
30 

59 
33 

64 
32 

63 
33 

55 

47 

57 
41 

62 
45 

65 
52 

68 

52 

68 
48 

70 
50 

68 
57 

67 
46 

58 
35 

59 
46 

55 
39 

65 . 8 
45.6 

CHENOA 

MAX 
MIN 

73 
38 

77 
56 

73 
49 

68 
36 

78 
51 

74 
54 

79 
59 

67 
60 

70 
51 

57 
31 

64 
34 

67 
47 

65 
57 

62 
50 

55 
39 

55 
30 

58 
31 

62 
34 

62 
34 

53 
47 

56 
38 

62 
36 

65 
52 

66 
47 

67 
43 

71 
46 

68 
56 

62 
42 

56 
34 

58 
38 

52 
38 

64.6 
43.8 

DECATUR 

MAX 
MIN 

76 
45 

79 
56 

69 
47 

74 
34 

77 
52 

73 
55 

81 
60 

71 
60 

66 

57 

62 
33 

67 
40 

62 
53 

66 
58 

64 
49 

59 

40 

59 
31 

63 
30 

64 
32 

56 
37 

52 
47 

58 

40 

67 
43 

70 
52 

72 
51 

69 
49 

72 
49 

71 
58 

65 

42 

62 
34 

67.1 
46.0 

FARMER  CITY 

MAX 
MIN 

70 
40 

79 
55 

70 
44 

71 
33 

78 
50 

75 
55 

79 
60 

67 
61 

69 
48 

61 
33 

65 
35 

60 
51 

67 
58 

64 

46 

57 
41 

57 

30 

65 

31 

59 
35 

53 
47 

57 
43 

62 
39 

68 

51 

67 
45 

66 
46 

71 
50 

68 
S7 

62 
43 

59 
35 

63 
44 

55 
37 

65.5 
44,8 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 
MIN 

77 
48 

80 
56 

79 
49 

71 
34 

61 
56 

79 
60 

80 
61 

75 
63 

69 
49 

59 
34 

65 
38 

72 
48 

69 
59 

63 

51 

61 
42 

35 

34 

60 
32 

64 
32 

64 
39 

57 
48 

65 
39 

65 
44 

65 
54 

71 
54 

70 
49 

70 
50 

70 
56 

62 
45 

63 
40 

57 
41 

54 
34 

67 . 5 
46.4 

LACON   2  E 

MAX 

MIN 

73 
39 

75 

53 

76 
38 

70 
35 

80 

50 

77 
56 

79 
59 

76 
59 

67 
51 

5» 

33 

63 

35 

73 
48 

70 
54 

62 
49 

59 
38 

55 
29 

61 
33 

65 
34 

63 
33 

57 
45 

58 
36 

64 
39 

59 
52 

71 
49 

66 
42 

70 
50 

67 
51 

63 
38 

59 

34 

58 
43 

55 
32 

66.2 
43.1 

L I NCOLN 

MAX 
MIN 

73 
44 

77 
57 

68 
48 

68 
36 

78 
53 

71 
55 

78 
60 

71 
61 

67 
47 

58 
35 

64 
39 

66 
51 

64 
59 

63 
52 

56 
42 

54 
31 

58 
33 

62 
34 

60 
37 

55 
48 

59 

40 

63 
41 

67 

53 

71 
51 

65 
48 

71 
49 

66 
SI 

62 
40 

60 
34 

60 
45 

50 
38 

64.7 
45.6 

MASON  CITY  1  NW 

MAX 
MIN 

75 
44 

80 
55 

70 
42 

70 
33 

81 

54 

75 
57 

80 
61 

72 
62 

68 
47 

60 
31 

66 
36 

70 
50 

65 

57 

63 
51 

56 

42 

57 

30 

61 
32 

65 

32 

64 
37 

54 
48 

62 
37 

65 

44 

61 
54 

70 
53 

66 
46 

70 
50 

67 
58 

62 
45 

61 
42 

59 
45 

30 
34 

66.0 
45.3 

MINONK 

MAX 
MIN 

PEORIA  wSO 

MAX 
MIN 

73 
45 

77 
53 

59 

42 

69 
34 

80 
51 

69 
56 

78 
62 

68 
62 

67 
41 

56 
33 

62 
41 

70 
50 

65 
58 

60 
42 

55 
34 

54 
31 

58 
32 

60 
31 

62 
38 

55 
39 

59 
39 

64 
43 

59 
55 

68 
52 

65 
47 

69 

51 

64 
54 

55 
39 

59 
34 

53 
43 

47 

32 

63.2 
44.0 

PRINCEVILLE   1  N 

•          *  * 

MAX 
MIN 

70 
43 

77 
54 

75 
48 

70 
34 

76 
51 

76 
56 

77 
61 

71 
61 

65 
49 

55 
33 

69 
40 

63 
45 

70 
54 

63 
48 

57 
39 

55 

30 

59 

36 

63 
35 

63 
38 

58 
48 

60 
38 

65 
44 

61 
53 

69 

54 

67 
45 

68 
51 

66 
58 

62 
44 

60 
36 

54 
43 

47 
35 

64.9 
45.4 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

71 
39 

78 
51 

75 
47 

70 
34 

79 
49 

79 

50 

80 
60 

73 
62 

69 

55 

60 
35 

64 
38 

62 
49 

67 
60 

6? 

53 

56 
44 

54 
30 

59 
29 

64 
30 

59 
32 

56 
43 

60 
48 

62 
37 

70 
45 

67 
48 

70 
45 

71 
48 

70 
55 

64 
50 

60 
36 

65 
45 

60 
41 

66.4 
44.9 

HQOPESTON 

MAX 
MIN 

70 
39 

76 
55 

70 
47 

68 
38 

77 
49 

76 
51 

79 
59 

70 
61 

68 
51 

58 
36 

64 
37 

61 
50 

65 
59 

63 
46 

55 
41 

53 
30 

58 
34 

63 
38 

60 
38 

54 
47 

59 
47 

61 
38 

69 
48 

64 
48 

70 
45 

70 
48 

68 
55 

62 
48 

58 
39 

64 
41 

54 
41 

64  . 8 

45.4 

KANKAKEE  3  SW 

MAX 
MIN 

70 
38 

77 
55 

75 
45 

68 
35 

79 
49 

77 
53 

80 
61 

76 
61 

70 
57 

58 
36 

62 
38 

62 
48 

67 
58 

64 
53 

56 
41 

34 
29 

59 
31 

64 
34 

62 
37 

58 
48 

57 
48 

61 
38 

66 
50 

69 
48 

69 
47 

70 
49 

66 
57 

64 
48 

58 
35 

60 
45 

5? 

39 

65.6 
45.5 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 
MIN 

71 
38 

78 
50 

72 
41 

69 
37 

79 
45 

77 
54 

61 
60 

73 
61 

70 
53 

58 
33 

63 
33 

60 
47 

67 
58 

64 
51 

56 
41 

54 
29 

59 
32 

63 
35 

59 
35 

56 
47 

55 
45 

61 
36 

66 
47 

65 

46 

68 
43 

70 
45 

67 
56 

62 
47 

36 
35 

61 
43 

51 
38 

64 . 9 
43.9 

PONTIAC 

MAX 

Mm 

73 
42 

79 
55 

75 
47 

69 
37 

78 
52 

76 
57 

79 
60 

77 
61 

70 
54 

59 
35 

64 
37 

65 
48 

65 
56 

63 
53 

58 
40 

55 

32 

55 
34 

64 
34 

63 
37 

56 
47 

52 
42 

60 
40 

63 
51 

67 
50 

65 
46 

69 
48 

68 
57 

61 
48 

59 
35 

59 
41 

54 
40 

65.2 
45.7 

RANTOUL 

MAX 
MIN 

73 
42 

77 
55 

77 
46 

70 
35 

76 
53 

77 
53 

61 
60 

79 
61 

68 
57 

59 
35 

65 
39 

64 
53 

65 
59 

66 
53 

56 
42 

55 
30 

59 

35 

64 
35 

63 
38 

57 
47 

53 
45 

61 
39 

68 
56 

67 
50 

67 
48 

70 
48 

68 
49 

62 
47 

60 
37 

63 
44 

58 
V) 

66.1 
46.1 

URBAN! 

MAX 
MIN 

75 
45 

78 
58 

60 
43 

70 
40 

76 
50 

76 
53 

79 
59 

64 
62 

67 
43 

60 
35 

67 
40 

61 
53 

67 
60 

61 
45 

55 

40 

54 

35 

60 
35 

63 
38 

58 
41 

52 
48 

55 
44 

63 
39 

68 
52 

65 

51 

67 
49 

71 
49 

68 
58 

61 
45 

60 
40 

63 
44 

52 
36 

64.4 
46.1 

WATSEKA  2  NW 

•         •  * 

MAX 
MIN 

69 
39 

77 
54 

74 
46 

67 
36 

78 
50 

74 
54 

79 
60 

77 
62 

70 
54 

56 
35 

74 
36 

60 
52 

65 
58 

63 
53 

54 
42 

52 
30 

59 
31 

63 
33 

61 
37 

58 
47 

60 
47 

62 
40 

66 
50 

65 

46 

70 
48 

70 
50 

68 
58 

67 
48 

57 
35 

62 
43 

55 
39 

65.5 
45.6 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 
MIN 

79 
50 

79 
51 

78 
52 

64 
44 

70 
45 

80 
45 

68 
57 

75 
44 

70 
55 

58 
39 

60 
40 

68 
42 

66 
41 

67 
53 

56 
44 

58 
36 

58 
35 

60 
35 

63 
40 

59 
47 

57 
42 

66 
43 

64 
48 

6? 
47 

68 
51 

64 
51 

69 
51 

65 
41 

56 
37 

64 
40 

64 
43 

65.9 
44.8 

CARLlNVILLE 

MAX 
MIN 

77 
44 

B0 
57 

73 
47 

70 
34 

81 
52 

74 
56 

77 
60 

69 
62 

69 
47 

61 
33 

67 
34 

64 
53 

65 

58 

65 

52 

59 

43 

57 
29 

61 
28 

63 
31 

58 
39 

54 
48 

66 
38 

63 
44 

69 

53 

74 
53 

64 
47 

70 
51 

67 
56 

63 
44 

63 
33 

63 
46 

53 
36 

66.5 
45.6 

CRI6GSVILLE 

MAX 
MIN 

77 
47 

80 
55 

73 
47 

70 
42 

62 
55 

72 
58 

77 
58 

70 
61 

65 

42 

60 
34 

66 
37 

70 
50 

64 
56 

62 
49 

57 
39 

57 

31 

61 
36 

36 

58 
43 

59 
46 

68 

44 

63 
48 

59 
52 

72 
51 

63 
42 

66 
51 

6  3 
53 

58 

42 

61 
37 

57 
40 

52 
34 

65.3 
45.7 

H1LLSB0R0 

MAX 
MIN 

75 
46 

78 

60 

73 
50 

68 
35 

80 
52 

76 
57 

77 
60 

70 
62 

69 

50 

58 
32 

65 
37 

62 
55 

66 
57 

65 
53 

58 

43 

55 

31 

58 
29 

63 

35 

63 
40 

55 
48 

62 
37 

65 

42 

70 
54 

73 
53 

68 
52 

71 
47 

68 

57 

64 
46 

62 
33 

65 
49 

58 

37 

66.* 
46.4 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

76 
46 

76 
46 

78 
51 

60 
37 

68 

55 

10 
54 

71 
60 

77 
56 

72 
56 

56     60  66 
35     34  36 

Se»  Relerem  •  N 

70     63  60 
52     52  43 

staa  Following  Stall 

57  56 
32  31 
jd  Index 

59 

32 

63 
31 

57 
39 

54 
39 

65 

40 

65 
49 

62 
54 

71 
48 

65 
49 

68 

54 

64 
45 

54 
33 

61 
32 

60 
39 

64.6 
43.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

is 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JERSEYVILLE  2  Sw 

MAX 
MIN 

77 
46 

79 
58 

77 
46 

69 
34 

81 
53 

7a 
sa 

76 
60 

70 
63 

70 
49 

60 
32 

6! 
33 

63 
48 

65 
58 

65 
43 

5B 
43 

57 
30 

60 
28 

63 

32 

62 
41 

57 

49 

65 
39 

69 
46 

68 

54 

70 
53 

67 
46 

63 

48 

67 
92 

63 
43 

63 
32 

63 

42 

60 
41 

MORR 1 SDNV I L I E  4  SE 

M1N 

76 
45 

80 
58 

67 
46 

70 
36 

78 
53 

69 

55 

77 
60 

69 
63 

68 

90 

61 
34 

6! 
37 

61 
54 

66 
58 

64 

51 

37 
43 

36 

32 

60 
32 

62 
36 

54 
40 

54 
49 

62 
39 

64 

44 

72 
54 

71 
S3 

64 
51 

71 
49 

66 
58 

63 
43 

61 
36 

62 
46 

53 
39 

PANA 

MAX 
MIN 

73 
45 

77 
58 

70 
48 

67 
39 

77 
51 

73 
51 

76 
62 

67 
61 

49 

57 
34 

65 
39 

61 
54 

66 
58 

63 

52 

56 
42 

53 
33 

57 

32 

61 
35 

53 
39 

54 
48 

59 
41 

64 

42 

69 

33 

69 
52 

63 

51 

70 
48 

5- 
98 

61 
43 

60 
36 

63 

45 

57 
38 

SPRINGFIELD  MSO 

MAX 

MIN 

77 
45 

81 

56 

63 
40 

71 
36 

81 
55 

70 
61 

81 
63 

70 
64 

70 
43 

61 
34 

6" 

38 

70 
55 

66 
60 

62 
45 

59 
37 

56 
30 

60 
35 

63 
33 

62 
39 

54 
43 

64 
40 

66 

46 

69 
56 

73 
34 

66 
50 

72 
51 

'  • 

61 

64 
40 

62 
33 

62 
45 

50 
33 

SPRINGFIELD  4  SE 

MAX 

MIN 

VIRDEN  1  SSW 

MIN 

7J 
44 

80 
55 

72 
45 

69 
36 

80 
52 

76 
55 

77 
61 

72 
62 

69 
50 

60 
34 

65 

34 

63 
53 

65 
58 

64 

52 

58 
42 

36 
39 

62 
31 

63 

31 

37 
39 

54 
48 

63 
36 

64 
44 

70 
54 

72 
32 

64 
4a 

70 
48 

68 
5  = 

63 
40 

61 
34 

62 
47 

55 
39 

HMITE  HALL  1  E 

MIN 

7S 
47 

77 
57 

77 
47 

68 

35 

81 
52 

79 
58 

76 
59 

72 
62 

47 

59 
33 

66 
36 

67 
52 

63 
5a 

62 
51 

59 
42 

55 
32 

58 

30 

62 
33 

59 
43 

56 
48 

66 
40 

63 
47 

63 
54 

72 
54 

69 
48 

67 
52 

66 

it 

60 
44 

60 
32 

60 
44 

54 
39 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MIN 

68 
41 

78 
52 

78 
56 

77 
61 

66 
61 

67 

52 

62 
39 

64 
3  7 

62 
55 

67 

60 

65 
56 

60 
43 

53 
34 

54 
39 

61 
39 

56 
44 

54 
48 

56 
45 

61 
49 

68 

52 

64 
44 

66 
55 

70 
50 

6( 
4  ) 

62 
45 

60 
40 

62 
42 

57 
34 

EFF INGHAM 

MIN 

72 
43 

79 
56 

81 

49 

75 
35 

79 
46 

5 

46 

80 
57 

73 
60 

72 
50 

61 
33 

68 
37 

73 
53 

72 
52 

68 

53 

65 

45 

63 

33 

62 
31 

62 
31 

58 
37 

50 
48 

62 
45 

68 
38 

68 

45 

66 
48 

60 
48 

69 

52 

67 
55 

70 
50 

68 

'0 
36 

53 
40 

flora  5  nw 

MAX 
MIN 

79 
43 

83 
59 

68 
47 

72 
34 

81 
48 

78 
53 

78 
61 

74 
62 

70 

50 

70 
44 

68 
37 

67 
54 

69 
60 

68 
55 

60 
45 

56 
31 

60 
30 

62 
30 

53 
40 

56 

-7 

64 
47 

63 
39 

69 
51 

63 
51 

65 
49 

73 
47 

71 
58 

65 
47 

64 
36 

69 
44 

62 
44 

MARSHALL   1  E 

MAX 
MIN 

7* 
41 

80 

52 

78 
49 

70 
36 

79 
42 

81 
47 

80 
57 

77 
61 

67 
60 

62 
38 

67 
3  7 

67 
51 

68 
62 

70 
57 

63 
44 

57 
32 

57 
36 

60 
30 

t  s 

34 

56 
49 

60 
49 

63 
38 

72 
49 

70 
51 

70 
48 

73 
47 

"7 

55 

63 
49 

62 
40 

64 

40 

66 
45 

MATTDON 

MAX 

MIN 

75 
43 

79 
58 

64 
42 

69 
37 

79 
49 

78 
54 

78 
60 

67 
61 

68 
43 

59 
34 

65 
38 

62 
55 

68 

59 

63 
47 

57 

!•> 

34 

33 

59 
32 

63 
33 

56 
36 

55 
49 

58 
42 

62 
40 

69 
53 

66 
53 

65 
49 

71 
46 

TC 
56 

62 
44 

60 
37 

65 
44 

53 
35 

MOHEAOUA 

MIN 

77 
43 

80 
56 

74 
47 

71 
32 

79 
50 

75 
54 

B0 
60 

67 
61 

68 
49 

59 
32 

67 
38 

63 
53 

67 
54 

66 
50 

59 
42 

56 
31 

60 
30 

64 
32 

56 
37 

54 
46 

60 
44 

64 
40 

72 
51 

71 
31 

65 

50 

73 
48 

70 
57 

5  ! 
45 

62 
33 

63 
44 

52 
37 

NEWTON  2  NE 

MAX 
MIN 

78 
43 

81 
54 

77 
52 

70 
36 

81 
47 

79 
52 

79 
59 

70 
62 

69 
54 

69 
36 

68 
3° 

66 
54 

66 
60 

66 
55 

59 
45 

57 
32 

60 
31 

64 
31 

56 
44 

56 
49 

63 
47 

66 
39 

70 
51 

64 
5? 

cb 

50 

73 
47 

72 
48 

63 
48 

62 
37 

68 
44 

59 
43 

OlNEV  2  S 

MIN 

78 
42 

83 
54 

76 
47 

72 
32 

83 
47 

32 
55 

81 
63 

70 
62 

7  0 
53 

61 
37 

70 

40 

67 
53 

71 
57 

70 
57 

60 
46 

57 
33 

62 
31 

64 
29 

60 
40 

57 
51 

64 
47 

66 
37 

70 
47 

64 
54 

t  I 
50 

73 
46 

74 
58 

63 
49 

55 

37 

69 
45 

58 
44 

Palestine 

MAX 
MIN 

76 
42 

81 
54 

66 
50 

72 
36 

81 
45 

ao 
55 

81 
62 

71 
62 

68 

5  0 

60 
42 

68 
41 

65 
54 

72 
63 

69 
55 

60 
43 

56 
33 

6  1 
31 

63 
31 

62 
35 

58 

50 

6  2 
47 

64 
37 

70 
4a 

62 
57 

69 
50 

75 
47 

73 
5  = 

65 
49 

63 

- : 

69 
42 

57 
44 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

75 
43 

79 
58 

69 
48 

69 
36 

78 
51 

79 
55 

80 
60 

67 
62 

67 
51 

60 
36 

67 
40 

64 
54 

66 

61 

67 
54 

57 

43 

54 
34 

60 
33 

64 
35 

60 
38 

56 
49 

57 
47 

64 
41 

72 
50 

67 
53 

71 
48 

72 
48 

71 
37 

63 
48 

6, 
38 

67 
44 

58 

44 

SALEM 

MAX 
MIN 

80 
47 

81 
57 

74 
46 

72 
35 

81 
47 

76 
54 

77 
61 

73 
62 

69 
5  0 

60 
33 

71 
40 

65 

54 

68 
60 

68 
53 

58 
44 

57 
35 

61 
32 

62 
32 

57 
42 

56 
49 

65 
44 

67 
40 

71 
51 

65 
53 

66 
53 

74 
48 

69 

; ) 

63 
47 

64 
35 

69 
45 

58 
43 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

76 
44 

80 
55 

78 
49 

71 
38 

80 
50 

80 
62 

81 
60 

78 
61 

67 
54 

59 
35 

67 
39 

63 

52 

69 
59 

66 
55 

55 
41 

57 

43 

60 
33 

64 

33 

64 
37 

57 
43 

56 
44 

63 
37 

70 
50 

68 
50 

67 
48 

72 
48 

70 
98 

64 
48 

61 
36 

66 
42 

65 
40 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
47 

79 
59 

64 
42 

71 
37 

80 
50 

7* 
54 

76 
61 

68 
63 

6B 

45 

60 
36 

68 
40 

61 
55 

67 
59 

61 
48 

57 
38 

55 

32 

63 
32 

63 
33 

52 
43 

56 
49 

65 

41 

65 
41 

71 
55 

69 
54 

65 
50 

72 
48 

67 
51 

63 
41 

64 
34 

65 
47 

52 
40 

WINDSOR 

»          •  • 

MAX 
MIN 

75 
43 

79 
58 

76 
50 

70 
39 

80 
49 

79 
53 

78 
58 

72 
61 

67 
54 

59 
35 

66 
36 

65 
55 

67 
59 

66 
47 

57 
48 

36 
31 

61 
35 

66 
36 

57 
39 

55 
48 

60 
46 

64 
43 

70 
53 

67 
52 

66 
48 

73 
47 

70 
57 

62 
47 

63 
40 

65 
44 

sa 

41 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 
MIN 

80 
55 

84 
63 

74 
53 

81 
41 

82 
49 

75 
50 

73 
60 

70 
62 

69 
47 

62 
33 

71 
40 

69 
36 

70 
61 

66 
55 

66 
47 

58 
35 

60 

63 
38 

55 
47 

57 
53 

67 
41 

68 
44 

67 
49 

64 
54 

66 
50 

75 
48 

67 

97 

66 
46 

63 
35 

69 

40 

64 

44 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

Mm 

78 
44 

81 
56 

81 
49 

70 
36 

77 
51 

78 
46 

79 

71 
61 

79 
48 

60 
34 

69 

35 

68 
55 

69 
52 

66 

53 

60 
42 

56 

29 

61 
30 

62 
35 

61 
42 

57 
47 

66 
39 

68 
40 

69 

52 

70 
55 

67 
55 

71 
46 

68 

96 

67 
45 

59 
39 

66 
45 

60 
41 

CAHOKIA 

MAX 
MIN 

CAIRO  WSO 

MAX 

Mm 

80 
56 

85 
64 

72 
52 

70 
44 

78 
52 

75 
61 

73 
66 

74 
65 

73 
46 

61 
44 

7: 

45 

71 
60 

74 
64 

66 
56 

62 
49 

58 
43 

59 

40 

65 
45 

59 

52 

63 
48 

66 
44 

70 
48 

70 
55 

66 
57 

62 
35 

77 
54 

72 
62 

66 
48 

64 
42 

69 
49 

66 
46 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

80 
49 

85 
64 

72 
50 

72 
36 

79 
44 

75 
50 

76 
64 

71 
64 

72 

5. 

61 

37 

73 
36 

70 
57 

71 
61 

68 
57 

62 
47 

38 

32 

60 
30 

67 
34 

62 
43 

58 

52 

66 

42 

69 
42 

69 

52 

65 
55 

66 

55 

75 
47 

70 
99 

69 
48 

65 
34 

70 
44 

62 
44 

CARLUE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

78 
52 

78 
52 

80 

50 

66 
37 

69 
44 

ao 

53 

75 
56 

76 
63 

70 
6  0 

61 

sa 

59 
41 

68 
44 

65 
54 

67 
59 

60 
43 

58 

36 

55 
34 

60 
36 

62 
40 

53 

47 

56 
41 

60 
41 

65 
45 

70 
54 

66 
54 

64 
51 

73 
34 

66 
48 

53 
36 

63 
38 

67 
42 

COBDEN  2  S 

MAX 

Mm 

80 
50 

64 
59 

79 
46 

79 

80 
53 

78 
48 

79 
56 

74 
61 

70 
46 

62 
33 

71 
37 

70 
55 

70 
60 

68 
53 

60 
45 

57 
33 

60 
30 

62 
33 

63 
39 

57 
50 

65 
43 

68 
46 

68 
48 

66 
52 

68 
47 

75 
44 

72 
90 

67 
43 

63 
34 

69 
36 

63 
44 

OU  OUOIN  1  NNW 

MAX 

Mm 

80 
48 

83 
58 

80 
46 

77 
39 

ao 
49 

7a 

52 

75 
60 

72 
62 

71 
57 

66 
34 

66 
35 

70 
58 

70 
59 

68 

54 

60 
44 

58 
32 

59 
30 

64 

33 

61 
43 

56 

50 

67 
41 

70 
41 

70 
51 

69 
54 

69 
55 

78 
52 

68 
93 

67 
44 

65 
33 

69 
42 

64 
40 

MAKANDA  1  Nw 

MAX 

Mm 

80 
50 

83 
63 

79 
54 

71 
40 

79 

50 

74 
56 

73 
62 

70 
63 

70 
46 

61 
36 

71 
37 

70 
56 

70 
61 

67 
54 

60 
46 

60 
31 

57 
33 

63 
36 

53 
46 

56 

51 

67 
42 

6a 

46 

69 
53 

65 
S3 

68 
51 

73 
53 

69 
3S 

67 
47 

64 
36 

69 
41 

62 
44 

MARION  *  NNE 

MAX 

Mm 

7> 

50 

84 
38 

78 
49 

70 
34 

78 
44 

77 
53 

76 
62 

71 
64 

69 
5- 

66 
39 

71 
38 

68 

52 

70 
57 

67 
57 

59 
47 

56 
37 

59 
31 

64 

34 

59 
47 

57 
52 

63 
43 

68 

42 

66 

50 

66 
33 

67 
49 

73 
48 

70 
99 

67 
49 

64 
34 

69 
43 

64 
43 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

Mm 

79 
4S 

81 
59 

76 
53 

71 
40 

81 

50 

74 
55 

75 
61 

71 
62 

7  0 

49 

39 
36 

re 
37 

65 
54 

68 
58 

62 
53 

58 
44 

56 
34 

59 
36 

61 
40 

56 
47 

55 
49 

64 
43 

67 
45 

6B 

53 

63 
35 

64 
52 

74 
51 

67 
96 

66 
46 

63 
36 

68 
43 

61 
44 

SPARTA 

MAX 

Mm 

79 
51 

82 

61 

80 
50 

70 
35 

79 
49 

76 
54 

73 
61 

70 
63 

1 

49 

60 
34 

68 
36 

65 

55 

69 
60 

69 
55 

60 
45 

57 
33 

58 

30 

62 
34 

60 
44 

59 

50 

67 
36 

65 
47 

69 
49 

64 
44 

66 
52 

72 
56 

6" 
57 

67 
47 

64 
32 

68 

47 

67 
46 

WATERLOO  1  MSN 

MAX 

Mm 

80 

50 

81 
61 

so 

48 

72 
37 

81 
51 

7a 
55 

73 
61 

70 
63 

49 

64 
34 

TO 
3° 

66 
55 

67 
39 

63 
54 

59 
44 

60 
32 

60 
30 

65 
35 

59 

46 

56 
49 

70 
40 

69 
46 

71 
5« 

66 
53 

69 

50 

70 
52 

6- 
5  9 

64 
43 

63 
34 

66 
47 

58 

41 

S*>»  fUlajMoc*  Not.it  Following  StaUoa  tndt» 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

OCTOBER  1970 


Day  ol  Monlh 


1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

Q 

10 

1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

*                 *  * 

SOUTHEAST  09 

ALP  ION 

MAX 

76 

82 

75 

72 

8 1 

79 

79 

73 

69 

60 

70 

67 

72 

72 

60 

65 

64 

59 

61 

63 

68 

67 

74 

69.0 

MIN 

46 

58 

53 

39 

46 

51 

58 

62 

54 

36 

40 

58 

61 

58 

46 

35 

33 

33 

37 

51 

47 

46 

50 

50 

45 

48 

56 

58 

39 

43 

40 

47.6 

BROQKPCR  T  DAM  52 

MAX 

81 

85 

77 

73 

8  1 

77 

76 

73 

72 

72 

73 

72 

76 

68 

63 

58 

60 

67 

62 

60 

66 

67 

70 

64 

66 

77 

72 

69 

65 

69 

67 

70.3 

MIN 

51 

61 

52 

37 

43 

55 

56 

65 

52 

41 

46 

61 

63 

57 

51 

39 

34 

36 

51 

54 

45 

44 

50 

56 

54 

49 

59 

50 

41 

37 

38 

49.3 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 

79 

83 

81 

70 

80 

-  0 

73 

74 

71 

62 

72 

70 

74 

69 

61 

59 

60 

66 

66 

60 

65 

67 

7  i 

68 

67 

76 

74 

64 

69 

69.9 

MIN 

49 

60 

52 

32 

42 

57 

63 

63 

49 

37 

41 

58 

62 

57 

47 

35 

30 

34 

48 

53 

47 

39 

50 

54 

52 

45 

58 

47 

37 

35 

39 

47.5 

FAIRFIELD  RADIO  HFIW 

MAX 

79 

82 

79 

70 

80 

79 

78 

72 

65 

61 

68 

68 

71 

68 

60 

56 

60 

63 

60 

58 

63 

66 

67 

64 

66 

73 

70 

64 

68 

67.8 

MIN 

48 

58 

52 

34 

47 

53 

61 

61 

55 

34 

40 

56 

59 

58 

47 

34 

32 

32 

45 

52 

46 

38 

46 

52 

51 

47 

57 

50 

38 

38 

43 

47.2 

HARRISBURG 

MAX 

79 

85 

70 

73 

81 

78 

79 

70 

70 

62 

73 

70 

73 

66 

62 

5  8 

60 

66 

58 

60 

65 

68 

70 

68 

76 

68 

65 

69 

69.1 

MIN 

48 

60 

51 

35 

41 

54 

61 

64 

52 

36 

38 

57 

64 

58 

48 

35 

31 

35 

44 

53 

51 

39 

48 

54 

51 

46 

58 

49 

40 

36 

44 

47.8 

MCLEANSBORO  2  E 

79 

85 

79 

72 

61 

79 

77 

72 

70 

60 

7 1 

70 

70 

60 

60 

5  7 

59 

67 

68 

76 

68.6 

MIN 

48 

58 

49 

36 

46 

53 

61 

63 

52 

37 

40 

57 

62 

56 

46 

34 

33 

34 

47 

51 

47 

39 

49 

51 

52 

48 

57 

49 

37 

41 

43 

47.6 

MT  CARMEL   1  NNW 

MAX 

78 

84 

78 

71 

80 

81 

81 

75 

69 

70 

70 

67 

74 

74 

60 

56 

60 

63 

63 

59 

62 

65 

68 

65 

68 

74 

70 

66 

61 

67 

62 

69.1 

MIN 

45 

55 

48 

35 

45 

53 

60 

62 

45 

38 

40 

56 

63 

58 

47 

32 

31 

31 

41 

51 

47 

37 

46 

50 

52 

48 

55 

50 

39 

41 

43 

46.6 

MOUNT  VERNON 

MAX 

78 

81 

75 

76 

81 

71 

77 

72 

70 

60 

70 

69 

69 

66 

60 

57 

60 

63 

67 

56 

65 

67 

69 

64 

66 

75 

69 

67 

64 

70 

61 

68.3 

MIN 

48 

58 

50 

36 

45 

45 

61 

62 

49 

34 

40 

57 

61 

55 

45 

35 

31 

33 

42 

50 

44 

40 

49 

54 

52 

46 

58 

47 

35 

42 

44 

46.7 

ROSKLARE 

MAX 

82 

85 

82 

72 

83 

83 

79 

72 

70 

76 

74 

71 

74 

70 

63 

60 

62 

67 

64 

61 

67 

69 

70 

69 

67 

77 

73 

70 

65 

71 

67 

71.5 

MIN 

50 

61 

55 

37 

43 

54 

60 

63 

52 

39 

39 

59 

63 

59 

49 

37 

34 

37 

50 

54 

51 

43 

47 

55 

56 

49 

57 

49 

42 

37 

42 

49.1 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
6  STATIONS 

85 

DATE 

02 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

25 

DATE 

17  + 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
VIRGINIA 

5.55 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
KEITHSBURG  1  N  W 

1.33 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
GOLCONDA  DAM  51 

2.63 

DATE 

09 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine  ] 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

• 

a> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

CK 

o- 

o- 

CK 
CK 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Averc 

Faste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

© 
q 

■»» 
o 

CK 

o 

<o 

1.00- 

Total 

CAIRO  WB  CITY 

33 

SW 

08 

1 

6 

3 

3 

0 

0 

13 

50 

5.6 

CHICAGO  0 1  HARE  AIRPORT 

19 

4.6 

9.5 

37  +  + 

16 

09 

72 

76 

54 

62 

4 

5 

5 

2 

0 

0 

16 

6.1 

CHICAGO  MIDWAY  AIRPORT 

19 

5.2 

9.8 

33 

SE 

09 

70 

77 

57 

60 

7 

2 

5 

2 

0 

1 

17 

49 

6.1 

MOLINE  WB  AIRPORT 

19 

3.9 

9.1 

27 

SW 

09 

80 

84 

58 

67 

5 

1 

6 

0 

0 

0 

12 

50 

6.2 

PEORIA  MB  AIRPORT 

17 

4.5 

9.6 

30 

SW 

09 

79 

83 

60 

67 

4 

3 

4 

3 

1 

0 

15 

51 

6.2 

ROCKFORD  WB  AIRPORT 

19 

4.5 

10.0 

27  +  + 

15 

09 

82 

86 

62 

67 

7 

4 

4 

0 

2 

0 

17 

6.2 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

17 

4.2 

9.9 

28 

SW 

09 

79 

85 

55 

67 

5 

3 

5 

2 

0 

0 

15 

47 

6.4 

S'.-o  Refereoca  Notes  Following  SUlion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Oi  Monlh 

Total 

or 
A*g. 

I 

2 

3 

g 

1 

3 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

 1 

27 

28 

29 

30 

31 

•  • 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

•  20 

.23 

.30 

■  17 

.  16 

.17 

.  07 

■  02 

.19 

■  23 

.06 

.12 

.07 

.07 

.15 

.06 

.11 

•  13 

.09 

.11 

.  15 

.00 

.08 

.06 

.05 

.06 

.05 

■  06 

.  1 5 

.  D  i 

.02 

3.48 

W1N0 

33 

84 

125 

51 

87 

56 

45 

53 

136 

106 

40 

28 

16 

50 

53 

22 

42 

28 

21 

22 

16 

38 

41 

25 

42 

32 

56 

63 

30 

76 

74 

1595 

MAX 

76 

73 

70 

67 

76 

74 

75 

74 

70 

63 

64 

75 

73 

66 

64 

61 

61 

64 

63 

61 

39 

61 

69 

70 

65 

63 

68 

37 

37 

55 

52 

66  *  1 

M  1  N 

50 

56 

47 

41 

52 

59 

60 

52 

56 

37 

42 

53 

59 

55 

45 

39 

39 

41 

44 

41 

44 

" 

35 

52 

50 

52 

57 

49 

39 

45 

41 

46.3 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

.19 

.15 

.29 

.22 

.26 

.17 

.14 

.20 

.04 

.21 

.16 

.11 

.01 

.14 

.05 

.11 

.10 

.13 

.08 

.07 

.01 

.03 

.06 

.09 

.06 

.03 

.06 

.03 

.03 

.14 

.10 

3.31 

MAX 

71 

75 

75 

66 

75 

70 

67 

74 

63 

68 

65 

65 

60 

65 

56 

57 

60 

61 

62 

51 

50 

55 

61 

64 

63 

63 

69 

6  } 

38 

59 

63.6 

MIN 

47 

46 

67 

40 

*7 

46 

51 

52 

60 

38 

38 

40 

54 

58 

44 

37 

37 

38 

38 

42 

47 

42 

42 

50 

49 

52 

31 

51 

40 

40 

41 

43.3 

•       •  • 

SOUTHWEST  08 

CARIVLE  RESERVOIR 

EVAP 

.20 

.14 

.24 

.26 

.23 

.28 

.10 

.05 

.07 

.20 

.09 

.09 

.00 

.05 

.06 

.13 

.14 

.14 

.06 

.04 

.01 

.07 

.10 

.11 

.05 

."5 

.06 

.06 

.OS 

.15 

■  16 

3.48 

WINO 

75 

52 

86 

76 

99 

140 

86 

98 

112 

160 

68 

44 

52 

53 

100 

115 

50 

25 

38 

92 

26 

22 

52 

55 

32 

28 

85 

95 

42 

128 

93 

2279 

MAX 

60 

78 

77 

65 

66 

72 

67 

71 

65 

60 

64 

67 

60 

63 

56 

59 

39 

62 

49 

53 

64 

62 

65 

62 

61 

67 

57 

52 

59 

61 

63.5 

MIN 

51 

51 

50 

41 

41 

46 

50 

58 

to 

39 

37 

42 

55 

58 

45 

37 

35 

37 

42 

45 

46 

45 

.5 

52 

33 

51 

50 

52 

36 

39 

-2 

46.2 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

01 

Station 

1 

1 

« 

M 

Q 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

11 

(IN) 

URIAH* 

4 

7AM 

62 

64 

63 

58 

59 

61 

62 

64 

64 

59 

57 

59 

61 

62 

56 

55 

52 

52 

52 

53 

55 

53 

35 

56 

56 

57 

59 

60 

55 

S3 

53 

37.7 

MAX 
MIS 

6! 
62 

64 
61 

65 
63 

63 
58 

61 
58 

61 
59 

62 
61 

64 
62 

64 
64 

64 
59 

59 
57 

59 
57 

61 
59 

62 
61 

62 
56 

58 

55 

55 

52 

53 
52 

54 
52 

53 
52 

55 
53 

55 
53 

35 
53 

56 

55 

60 
56 

57 
56 

59 
57 

60 
59 

60 
55 

55 
53 

34 

S3 

59.2 
56.9 

8 

7AM 

64 

65 

65 

62 

62 

62 

63 

65 

65 

62 

6C 

60 

62 

63 

61 

58 

56 

55 

55 

55 

56 

55 

56 

57 

57 

58 

59 

60 

56 

56 

55 

59.6 

MAX 
MIN 

66 
64 

65 
64 

66 
65 

65 
62 

62 
62 

62 
62 

63 
62 

65 
63 

65 
65 

66 
62 

62 
60 

60 
60 

62 
60 

63 
62 

63 
61 

61 
38 

58 
56 

56 
55 

56 
55 

35 
55 

56 
55 

56 
55 

36 
55 

57 
56 

56 

57 

58 
57 

39 
58 

60 

59 

60 
56 

58 
56 

5  6 
35 

60.5 
59.2 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE 
THERMOMETER.  FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOO.  DEGREE  OF 
SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 
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STATION  INDEX 


STATION 

6 
z 

7. 

E3 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE  ' 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1 

H 

i  PBECIP. 

ALBION 

0059 

09 

EDWARDS 

38  23 

88  03 

490 

*F 

ALEOO 

007J 

0 

MERCER 

41  13 

90  49 

720 

6P 

61 

ALEXIS  WATERWORKS 

o: 

M  03 

90  34 

694 

ALTON  OAK  26 

013' 

MADISON 

7A 

ANNA    1  E 

0187 

31 

37  28 

69  14 

64! 

61 

H 

ANTIOCM  2  NW 

ozo: 

12 

*2  30 

68  08 

752 

7A 

7* 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

02 

DUPAGE 

41  42 

67  59 

7*6 

ASHLE* 

028] 

08 

WASHINGTON 

36  20 

B9  12 

570 

A JCUSTA 

0  330 

.  3 

HANCOCK 

40  14 

90  96 

660 

AJRDRA  COLLEGE 

41  45 

88  20 

744 

7P 

TP 

0351 

03 

FULTON 

90  22 

650 

71 

BARR  JN&TON 

)J 

LAKE 

42  10 

88  09 

805 

8A 

«- 

BARRY 

0*4! 

PIKE 

39  41 

91  03 

6*0 

BEARDSTOWN 

0*9  i 

Jj 

CASS 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

3S  .  0 

01 

ST  CLAIR 

38  30 

69  51 

450 

4P 

:  h 

BElvidere  sewage  plant 

Oi 

42  16 

88  52 

765 

BE'.TiEy  1  E 

0591 

» 

HANCOCK 

40  20 

91  06 

650 

6P 

BENTON  FOREST  SERVICE 

■  9 

FR ANKC I N 

38  02 

B8  55 

4*5 

BLQOmInGTDN  waterworks 

- 

MC  LE AN 

40  30 

89  01 

775 

bldomington  normal 

-- 

40  31 

B9  00 

765 

*P 

4P 

6luf=s 

0781 

06 

SCOTT 

39  45 

90  32 

517 

it 

8*OOkPQRT  dak  92 

0992 

:  * 

! 

37  08 

FIB  39 

330 

6  J 

C  AMOR  I  A 

L 1  AC 

.  a 

ST.  CLAIR 

* 

38  34 

90  13 

400 

it 

CAIRO  „SQ  R 

U6( 

ALEXANDER 

37  00 

89  10 

HII 

C  Hj 

CANTON  1  ESE 

0; 

40  33 

90  01 

626 

61 

CARBONqalE  SEw ACE  Pl 

JACKSON 

37  44 

89  12 

380 

7A 

CaRLINvlLLE 

MAC  OUP I N 

39  17 

89  52 

625 

6P 

C  AKL  YL  E  RESERVOIR 

:e 

Clinton 

36  36 

89  20 

501 

8A 

c 

.  ■> 

36  10 

Be  12 

390 

CENTRAlIA  2  SH 

oa 

Cl INTON 

3B  30 

89  10 

463 

7A 

CHANNAhON  oresoen  isl 

142( 

C  i 

GRUNDY 

41  24 

86  17 

505 

7A 

CHARLESTON 

07 

COLES 

39  29 

88  11 

710 

6F 

CHENOA 

0< 

MCLEAN 

; 

88  44 

71t 

fcf 

CHESTER 

RANDOLPH 

3?  54 

Chicago  calumet  tr  wks 

1522 

41  40 

67  3ft 

593 

CHICAGO   MAY FR    PHP  STA 

*1  98 

87  45 

647 

CHICAGO  0  mare  WSO  R 

Oi 

COOK 

41  99 

87  54 

658 

mi 

-  ;  [ 

:  hj 

CHICAGO  ROSELANO  PMP&  R 

02 

COOK 

41  42 

87  38 

659 

CHICAGO  RACINE  PUMP  R 

01 

41  49 

B7  41 

640 

CHICAGO  SAN  OIST  OFF  R 

1562 

DJ 

41  54 

87  38 

630 

CHICAGO  S  FILTER  PLANTR 

J!i5 

0! 

COOK 

41  45 

87  33 

611 

CHGO  SpRINGFlElO  PHPG  R 

1967 

Oi 

41  55 

67  44 

630 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

1572 

Oi 

COOK 

41  47 

87  36 

594 

Hit 

MIO 

CHICAGO  wSQ  1 

1571 

COOK 

h  :  D 

■CHICAGO  CITY  NO  2  WSO  fl 

11 

\ 

41  53 

87  38 

59* 

Hit 

H  I  [ 

CHILlICOTHE 

162? 

04 

PEOR I A 

40  55 

89  30 

510 

tISNE  2  ESE 

.  > 

WAYNE 

38  31 

88  24 

454 

CLINTON  1  SSW 

04 

DE  WITT 

40  06 

88  58 

695 

5P 

C08OEN  i  S 

I??! 

01 

t 

37  30 

69  15 

540 

5P 

C3ULTERVILLE   1  SSW 

194* 

01 

Randolph 

2 

38  11 

89  36 

510 

CRETE 

02 

MILL 

3 

41  27 

67  38 

DANVILLE 

VERM  I L ION 

7 

67  39 

558 

SP 

5P 

Dl'.VlLLE    SEWAGE  PLANT 

lis! 

05 

VERM  1 l I  ON 

1 

40  06 

87  36 

527 

MACON 

7P 

02 

DE  KAlB 

41  56 

66  46 

B4C 

SP 

5P 

H 

01 

1 

41  50 

69  29 

690 

6P 

7A 

DIxON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

.9 

5 

37  26 

66  40 

4P 

DOWNS  2  NE 

34 

1 

40  25 

66  5  1 

794 

DJ  QUOIN  1  NNH 

2483 

:b 

PERRY 

4 

36  00 

89  15 

410 

5P 

5P 

EOELSTE IN 

OA 

PEORIA 

1 

40  56 

89  38 

600 

EDwARDSV ILLE 

06 

MAD  I  SON 

36  50 

89  57 

500 

7A 

E  FF  I  NGmAM 

lili 

07 

EFFINGHAM 

7 

39  07 

88  33 

599 

7P 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42  02 

88  16 

79B 

7A 

FAIRBURy  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

09 

36  23 

86  19 

*25 

5F 

5P 

F  ARM£R  CITY 

°5 

40  15 

88  39 

750 

7P 

7A 

07 

38  41 

88  34 

500 

-  ? 

6P 

FREEPORT 

01 

StePhensqn 

6 

42  IB 

89  37 

760 

7P 

7P 

F  S  £  EPORT  SEWAGE  PLANT 

01 

STEPHENSON 

42  17 

89  36 

750 

7A 

FJLTQN  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

41  54 

90  09 

592 

6P 

7A 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42  25 

90  26 

610 

IP 

GALESBjRG 

3320 

03 

KNOX 

40  57 

771 

HID 

H]0 

6  ALVA 

3339 

HENRY 

41  10 

90  02 

873 

7A 

7A 

M 

GENESEO 

HENRY 

HID 

GIBSON  CITy 

"!! 

35 

40  26 

88  23 

657 

5P 

GLADSTONE   DAM  18 

3 

HENDERSON 

40  50 

91  04 

538 

8A 

GOLCONDA  DAM  51 

3521 

01 
73 

5 

37  22 

88  l<t 

35* 

6A 

GOLDEN   1  Nw 

353C 

1 

40  07 

91  02 

725 

6P 

6P 

GRAFTON 

Ot 

* 

36  SB 

90  27 

-70 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

Oft 

JACKSON 

37  40 

89  30 

it7 

GREENFIELD  1  S 

3661 

:*> 

GREENE 

39  20 

90  12 

5)0 

GREENUP 

07 

Cumberland 

7 

39  19 

68  10 

5?5 

5P 

GREENVILLE  1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38  93 

89  24 

5S0 

71 

GR  1 GGS  v I LL  E 

3717 

PIKE 

TP 

HARD  I N 

3850 

>6 

CALHOUN 

39  09 

90  37 

440 

5P 

HARR I S8URG 

llll 

.  * 

SAL  1 NE 

5 

37  44 

68  32 

366 

SP 

5P 

H 

MARR1SBURG   DISPOSAL  PL 

388* 

c 

37  49 

86  32 

360 

7A 

HAVANA  POWER  STATION 

39*0 

MASON 

1 

40  17 

90  03 

ftp 

7A 

mennepin  power  plant 

PUTNAM 

1 

41  18 

69  19 

5P 

5P 

Hi  LLSBQRQ 

4101 

MONTGOMERY 

39  09 

89  29 

620 

ftp 

7A 

moopeston 

4191 

VERMILION 

*0  28 

87  40 

710 

6P 

7A 

MJTSONvlLLE    POWER  PL 

4317 

01 

CRAWFORD 

39  08 

87  40 

459 

ILLINOIS  CITY  DA*  16 

*355 

Si 

ROCK  ISLAND 

41  25 

91  01 

53* 

JACKSONVILLE 

MORGAN 

39  44 

90  12 

620 

7  A 

7A 

JER5E TV  I L  LE  2  Sw 

39  06 

90  21 

630 

5P 

8A 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

*530 

11 

41  30 

66  06 

543 

02 

41  32 

86  05 

520 

&P 

6P 

KANKAKEE  3  Sw 

*593 

KANKAKEE 

41  05 

67  99 

625 

6P 

7A 

kankakee  sewage  plant 

*603 

KANKAKEE 

-1  09 

87  93 

6*2 

KE I TMSBURG  1  NW 

*655 

01 

41  06 

90  97 

5*0 

8A 

KEWANEE 

*7lO 

89  55 

820 

5P 

SP 

kEwANEE  BAkER  PARK  r 

*715 

41  IS 

89  55 

BOO 

L  AC  ON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

41  01 

89  21 

5P 

5P 

LA  HARPE 

HANCOCK 

40  35 

90  56 

710 

7P 

LANARK 

::!! 

01 

CARROLL 

89  50 

825 

02 

LA  SALLE 

-i  19 

89  06 

520 

7A 

LAwRENCEVlLLE 

*957 

37 

LAWRENCE 

38  43 

7A 

LINCOLN 

5079 

0* 

LOGAN 

40  09 

89  22 

S90 

6P 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

5089 

07 

COLES 

39  22 

88  12 

655 

lockport  power  house 

_., 

5136 

02 

41  34 

68  03 

585 

..  . 

ILL.   STATE   POLICE  RADIO 
GENE  L  BURGESS 
MUNICIPAL  WATERWORKS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
J.   BON  HARTLINE 
THOMAS  G.  ROBINSON.  JR 
ARGUNNE  NATIONAL  LAB 
JAMES  W.  MILL5PAUGH 
REX    J.  HOLMES 
AURORA  COL  PHYSICS  DEPT 

JAMES  R  MITCHELL 
RICHARD  E.  MILLER 
GEORGE  E.  GRIOER 
THOMAS  E.  PHELPS 
GEORGE  KAPUSTA 
CITY  OF  BELVIDERE 

HOWARD   W.    C OF F M AN 
MAX  R  CHAIN 
8L0UM 1NGTQN  WATERWORKS 
ILL  STATE  NORMAL  UN] 

VERNON  A.  NQRTAUP 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  1 

CAHUKU  TREATMENT  PLT. 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RADIO  STATION  W8YS 

HUGH  B.  80YD 

JACK  A.  CAMPBELL 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

HUBERT  BOHLEBER 

CITY  QF  CENTRAL  I A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EASTERN   ILL.  UNIV. 
JOSEPH  W.  SOMMER 
ROBtRT  w.  GARRIS 
CHICAGO  SANITARY  OIST 
CITY  ENGR  WATER  PURIF 
NATL   WEATHER  SERVICE 
CITY  ENGR  WATER  PURIF 
CHICAGO  SANITARY  OIST 
CHILAGO  SANITARY  OIST 

C  ITY  ENGR  WATER  PUR  I f 
CITY  £NGR   WATER  PURIF 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE  | 
NATL  WEATHER  SERVICE 
DON  H.  CONNOR 
UNIUN  OIL  CO. 
R.    b.  PITRAT 
R.   G.  ANDERSON 
C   WARREN  BIRCHLER 

VILLAGE  OF  CRETE 
INTERSTATE  WATER  CO 
DANVILLE   SEWAGE  PLANT 
ETHELOA  C.  COONRADT 
NORTHERN  ILLINIOS  UNIV 
ROBtRT  H.   NELL  I S 
OUUN  SPRGS  AGRIC  CNTR 
ADA  A,  DEVINE 
RADIO  STATION  WOQN 
HAROLD  0.  PRICE 

MRS.    DE  VERA  M,  GEBHART 

CLIFFQRO  R.  MANUEL 

MIS*  MYRTLE   E.  SPIEGLER 

OEPT  OF  WATERWORKS 

RADIO  STATION  WF I W 

NOR  ah  YEACLE 

V  A  HALE 

JOHN  SCHRODER 

ALVlN  W,  TIHM 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KRAFT   FOODS  COMPANY 

CITY  WATERWORKS 

R  A  I  MASON  F.  SMITH 

MUNICIPAL  UTILITIES 

ORLtN  F.  REIS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ERNtST  M  18NEN 

PAUL  E.  ARNOLD 

LEROy  K.  HENDERSON 

WILLIAM  C.  MENG 
JOHN  H.  WYLOE 
MARULD  W.  DAVIS 
HOWARD   E.  STAfFY 
ORVlLLE  H.  JOHNES 
CLYDE  P  I  TTMAN 
CITY   DISPOSAL  PLANT 
HAVANA  POWER  STATION 
HENNEPIN  POWER  PLANT 
WALTER  E.  BELCHER 

JOHN  F.  MUSHRUSH 
CENTRAL    ILL  PU6  SVC  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WLOS  RADIO 

JERiE  YV I LLE  SWG  PLANT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ILL  STATE  PENITENTIARY 
DEL8ERT  w.  KOERNER 

MUNICIPAL    SEWAGE    TR  PL 

R08ER T  CROSE 

STAR  COURIER 
KEWANEE  BAKER  PARK 
MRS.   Q. 8. PACE/  JR. 
JACK  H.  SHARPE 
THOMAS    £.  SMIALEK 
ILL  DIV  OF  WATERWAYS 
CALVIN  L.  REYNOLDS 
VERNON  P.  GEHLBACH 
JOSEPH  8.  SENTENEY 
CHILAGO  SANITARY  DIST 
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ELEVATION 
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ORQFRVFR 
vdol n  v  t>n 

TEMP 

si 
□ 

si 

SPECIAL 

LOUISVILLE 

5.'  .  * 

0 

CUV 

38  46 

88  30 

JOHN  0  BLAIR 

JJACKINAW 

5?  72 

0< 

TAZEWELL 

40  32 

6p 

CARLIE  H  KULL 

528C 

40  26 

90  40 

702 

VERNE  GEER 

HAKANOA   1  NW 

JACKSON 

37  38 

89  1* 

680 

61 

HARVEY  B.  HARTLINE 

MARENGO 

9321 

HCHENRY 

e 

42  IS 

66  36 

829 

c.P 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

5334 

03 

Fulton 

: 

40  30 

90  24 

941 

JOSEPH  ACE  MCCANCE 

MARION  4  NNE 

53tj 

08 

WI LLI AMSON 

37  46 

88  9* 

MRS.    ANTHONY  MlGNONE 

MAROA  1  W 

5364 

04 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

) 

LA  SALLE 

l 

41  20 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL    I  E 

93  B{ 

0  7 

CLARK 

i 

39  23 

67  *1 

^p 

ERNEST  THOMAS  P|NE 

MASON  CITY  1  NW 

5*13 

MASON 

JAMES  M.   HC  DONALD 

MATTOON 

543 

COLES 

39  26 

88  21 

711 

GENE  FRANCIS 

» 

42  17 

88  1* 

742 

0.  W.  GULLANG 

MC  LE ANS8QRQ  2  E 

HAMILTON 

68  30 

490 

6P 

ftp 

GEORGE  W.  MART  I N 

MEDORA 

953' 

MACOUPIN 

39  10 

90  06 

5P 

M.  F.  OOOGE 

I  MINONK 

5712 

WOODFORD 

40  9* 

89  01 

ftP 

GENE  A.  KALKWARF 

1  HOLINE  WSO  1 

5751 

: 

ROCK  ISLAND 

i 

41  27 

90  31 

98; 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HONMQUTH 

5761 

03 

WARREN 

40  99 

90  38 

77< 

61 

MRS   INEZ  N.  PINLEY 

HDNT ICEL L 0  NO  2 

57  ■  . 

09 

PIATT 

EARL  FISLER 

MDRR1S 

!>«.: 

D2 

GRUNDY 

i 

41  21 

88  26 

521 

J] 

RAY  wEBB 

MORRIS  5  N 

5625 

■  I 

GRUNDY 

i 

6P 

PHILLIP  C.  COLLINS 

MORRISON 

5833 

WHITESIDE 

i 

41  49 

69  98 

51 

CITY  OF  MORRISON 

56*! 

0( 

i 

39  25 

69  28 

63( 

MRS  OOROTHY  A  BUL  LARD 

HORR I SONV I L  LE  4  SE 

CHRISTIAN 

635 

7P 

7P 

.  H 

e.  Paul  beaty 

MT  CARMEL    1  NNH 

589; 

■ 

38  26 

67  46 

469 

6P 

6P 

GOROEN  R.  GILLETTE 

i  MOUNT  CARROLL 

5901 

0] 

CARROLL 

42  09 

89  99 

■^p 

7A 

MOUNT  OLIVE   1  E 

5917 

jb 

MACOUPIN 

39  04 

89  42 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

i 

40  01 

89  17 

64! 

51 

ALVA  BR OWN 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

8  R  OWN 

l 

39  99 

90  46 

71] 

SP 

HOMER  L.  RENAKER 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

38  19 

88  55 

500 

6P 

7A 

HOWARD  HEANEV 

MOWE AQUA 

5950 

: 

SHELBY 

i 

39  38 

89  02 

615 

6P 

MRS •  MARY  A.  DOOLEV 

H JRPHYSRQAQ  WATERWORKS 

5983 

08 

JACKSON 

37  46 

89  19 

420 

MUAPHYSBORO  WATER  CO 

6011 

'■a 

i 

38  23 

69  20 

91! 

6P 

6A 

DOYLE  cdhlmeyer 

NEW  60ST0N  DAH  17 

6080 

MERCER 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW   SALEM    STATE  PARK 

615* 

:  - 

MENARD 

39  58 

69  51 

970 

DlV  OF  PARKS  t,  MEMOR 

NEWTON  2  NE 

6159 

07 

JASPER 

39  00 

66  07 

510 

6P 

61 

SAM  PARR  STATE  PARK 

OLNEY  2  S 

07 

RICHLAND 

3B  42 

66  04 

48< 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WVLN 

649( 

0. 

OGLE 

42  00 

69  20 

690 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

2 

LA  SALLE 

: 

*1  22 

66  50 

474 

7P 

JOHN  A.  BEEO 

PALESTINE 

6558 

CRAWFORD 

39  00 

67  37 

514 

7P 

71 

H.  M,  CADDIS 

6579 

0( 

CHRISTIAN 

2 

39  23 

69  05 

696 

7P 

7A 

C.  E.  SCHUMACHER 

i  PARIS 

6601 

EDGAR 

39  36 

67  41 

700 

CHARLES  E.  BELL 

1  PARIS  WATERWORKS 

; 

■ 

39  38 

67  42 

739 

7P 

7P 

1  PARK  FOREST 

fi  ■■ .  1 

COOK 

710 

HID 

H 

PARK  FOREST  WATER  CO 

:  PAW  PAW 

0] 

LEE 

ii  4i 

66  99 

899 

7A 

ROBtRT  G.  WARD 

1  PAYSON 

3 

o: 

ADAMS 

39  49 

91  19 

780 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1  PEOR  [  A  WSO                         Rj  6711 

PEORIA 

40  40 

89  41 

69; 

HID 

HID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTQNE 

6725 

si 

WILL 

41  20 

67  46 

72; 

6P 

MRS  NANCY  L.  WELSH 

PERU  SEWAGE  PLANT 

6753 

02 

LA  SALLE 

41  20 

89  06 

PERU  SEWAGE  PLANT 

05 

FORD 

88  08 

69( 

6P 

ri 

MRS  OELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELO  NO  2 

6837 

06 

PIKE 

39  37 

90  48 

PITTSFIELO  WATERWORKS 

PLEASANT  HILL 

6861 

PIKE 

39  27 

90  52 

47] 

6P 

LOU  GALLOWAY 

PONTIAC 

6910 

0  5 

40  53 

88  37 

64' 

5P 

H 

ILLINOIS  WATER  SERV  CO 

PRAIRIE   OJ  RQCHER  1WSW 

S  -  1 

RANDOLPH 

38  05 

90  07 

385 

7A 

ARTHUR  J.  8ESSEN 

PR  I NCEV I LLE   1  N 

'004 

PEORIA 

40  57 

69  46 

729 

6P 

6P 

MRS.    FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN   1  Nw 

fQ  1 4 

01 

WHITESIDE 

89  57 

COMMONWEALTH  EDISON  CO. 

OJINCV 

71  67 

■  i 

ADAMS 

39  97 

A.   H.  GIBSON 

OUINCY    FAA  AIRPORT 

7072 

ADAMS 

* 

39  56 

76; 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

OJINCV  DAM  21 

7071 

:i 

39  54 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QJINCV  MEMORIAL  BRIDGE 

7  B2 

:  ? 

ADAMS 

i 

39  96 

91  29 

»7J 

7A 

MR.   VIRGIL  C.  NIEWAHNER 

R ANTQUL 

7150 

0! 

CHAMPAIGN 

40  19 

66  10 

5P 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUO 

7157 

RANDOLPH 

i 

38  13 

90  00 

45( 

5P 

OLIN  F.  KETTE  LKAMP 

ROCKELLE    1  w 

7349 

: . 

41  55 

89  04 

798 

6A 

CALIFORNIA  PACKING  CORP 

ROCKFORO  6  ENE 

7371 

01 

WINNEBAGO 

HARKI  ET  L .   RE  10 

ROCKFORO  WSO  1 

7382 

W I NN£8 AGO 

42  12 

89  06 

724 

HID 

HI( 

:  hj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RDCKPORT 

7400 

06 

PIKE 

4 

39  32 

91  01 

7A 

ART  ATOR 

RDSICLARE 

1 4  i  i 

59 

HARD  I N 

5 

1 

37  25 

88  21 

5P 

8ERT  F.  SHELDON 

RUSHVlLLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

4  0  07 

90  34 

6P 

GAIN  BROS  GREENHOUSE 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

38  36 

Be  oi 

JUDSON  E.  Came  RON 

SALEM 

7638 

07 

MARION 

3 

38  3B 

88  57 

55C 

6P 

6f 

CITY  WATE*R  DEPARTMENT 

SHA880NA  5  NNE 

7833 

02 

OE  KALB 

41  50 

66  5  1 

670 

UNIV  OF    ILL  N  EXP  FIELD 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7859 

3i 

GALLATIN 

! 

37  43 

88  11 

400 

7A 

jAKfc  H.  STEWART 

SHELBYVULE  DAM 

7878 

07 

Z 

39  24 

68  47 

639 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIOELL 

795J 

:l 

VERMILION 

685 

7A 

TMELMA  lane 

SKOKIE  n  SIOE  TR  WORKS 

799C 

COOK 

42  01 

87  43 

600 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

SPARTA 

6  . 

3  8 

RANDOLPH 

38  08 

69  42 

460 

6P 

ftp 

WILLIAM  H.  MORGAN 

SPRINGFIELD  WSO  R 

8179 

01 

SANGAMON 

39  90 

89  40 

588 

R :  [ 

H  l  0 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SPRINGFIELO  *  SE 

8181 

01 

SANGAMON 

39  46 

89  36 

570 

8A 

CITY  WTR*  LICHTtPwR. 

STICKNEY  W  SIOE  TR  WKS 

8278 

02 

COOK 

3 

87  46 

635 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

STOCKTON 

6293 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42  21 

90  00 

1009 

6P 

6P 

RICHARD  J.  TOWNSENO 

STREATOR   2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

41  08 

88  48 

690 

6P 

LARRY  G.  YUSXO 

SULLIVAN  WATERWORKS 

i  ■'  t  i 

01 

MOULTRIE 

2 

39  34 

88  37 

CITY  OF  SULLIVAN 

T AYLOR V  I L  LE 

1*91 

08 

39  33 

89  18 

634 

7A 

JOHN  W.  COALE 

T1SK1LMA 

8604 

11 

BUREAU^* 

6P 

*F> 

ORVlLLE  L.  WEAVER 

TOULON 

8630 

STARK 

41  05 

89  52 

765 

6P 

E.  H.  OGOEN 

TUSCOLA 

8664 

01 

DOUGLAS 

39  46 

88  17 

633 

5P 

5P 

DEkalB  AGR I  ASSN 

URBAN* 

B7«0 

03 

CHAMPAIGN 

40  06 

68  14 

743 

7A 

CGH 

STATE   WATER  SURVEY 

UTICA  STARVE 0  ROCK  DAM 

Oi 

LA  SALLE 

*l  19 

88  59 

7A 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDAL  I A   1  SW 

8781 

FAYETTE 

2 

38  57 

89  06 

600 

GEORGE  ENGLAND 

VANOALIA    FAA  AIRPORT 

8783 

07 

FAYETTE 

2 

38  59 

89  10 

532 

HID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

VIROEN   1  SSW 

B86( 

Ob 

MACOUPIN 

39  29 

89  46 

6P 

6P 

WRAY  WHITENECK 

VIRGINIA 

g  e  ■ : 

01 

CASS 

39  97 

90  13 

tn 

6P 

LEICESTER  W.  CLARKE 

WttLNjT 

89U 

01 

41  34 

B9  35 

760 

*P 

6P 

VICTOR  V .  VALT 

WASHINGTON  1  WSW 

TAZEWELL 

40  -2 

69  29 

730 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

WATERLOO   1  WSW 

90  .■: 

MONROE 

3«  20 

90  09 

645 

!P 

EUGENE  L.  MC  MURTRY 

WATSEKA  2  NW 

9021 

IROQUOIS 

5P 

RADIO  STATION  WGFA 

WAUKEGAN  4  WSW 

9029 

LAKE 

42  21 

67  53 

700 

St 

6A 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE  CITY 

90*0 

WAYNE 

38  21 

86  39 

420 

-a 

PAUL  F.  NICHOLS 

WENONA 

9090 

MARSHALL 

41  04 

BS  04 

685 

WALTER   J.  WENZLAFF 

WHEATON  3  SE 

9221 

s 

DU  PAGE 

41  *9 

BB  0- 

680 

5P 

5P 

MORTON  ARBORETUM 

WHITE  HALL    1  E 

92*1 

GREENE 

39  26 

90  23 

578 

5P 

5  P 

WHITE  HALL  PUMPING  STA 

WILCOX 

01 

CLAY 

38  38 

66  16 

440 

7A 

E.  LOWELL  ROUTT 

W1N0SOR 

9354 

01 

Shelby 

2 

39  26 

68  36 

680 

6P 

ftp 

RAYMOND  R.  HALL 

YATES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40  47 


90  01 

660 

ORA  Li  BELL 

J     DRAINAGE  CODE:     I-ILLINOIS   2-K ASKASK1A    3-LAKE  MICHIGAN   4-M1SSISS1PPI    S-OHIO   6-ROCK  7-WABASH 


-  132  -  | 


REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
OCTOBER  1970 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist,   P.  O.  Box  2810  -  Station  "A" ,  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS. "  precipitation 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  ' F,   procipitatlon  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  1b  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offlcos 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours'endlng 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published   in   the  "Snowfall   and   Sn.»w  OD  Ground"    table  are   the   Mt«X   equivalent    Oi    BUOY,    Bleat,    OX   We   on   the  ground       Sample-.  fOl 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Juno  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 


DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument   to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 


D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cliraatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Sol 1  Temperature"  table . 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CL I MATOLOG I C AL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Illinois 
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1  .64 

.62 

19 

T 

0 

4 

1 

0 

MOWEAQUA 

50.  1 

32.7 

41.4 

62 

27  + 

10 

23 

701 

0 

2 

12 

0 

1.36 

.69 

20 

T 

0 

4 

1 

0 

NEWTON  2  NE 

51.7 

35.3 

43.5 

65 

27 

12 

24+ 

635 

0 

2 

8 

0 

1.03 

.40 

2 

T 

0 

3 

0 

0 

OLNEY  2  S 

52.6 

35.0 

43.8 

-  1.2 

67 

29 

12 

24 

629 

0 

2 

1 0 

0 

1  .90 

.69 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

PALESTINE 

51.3 

35.6 

43.5 

.4 

65 

27  + 

12 

24 

639 

0 

2 

9 

0 

2.28 

-  1.19 

.65 

9 

T 

0 

6 

1 

0 

PARIS  WATERWORKS 

49.6 

34.2 

41.9 

.  4 

65 

27 

1 1 

24 

685 

0 

2 

8 

0 

1.63 

-  1.45 

.  64 

20 

T 

0 

4 

1 

0 

SALEM 

53.1 

33.9 

43.5 

69 

29 

12 

24 

637 

0 

2 

10 

0 

1.29 

-   2  .02 

.38 

14 

T 

0 

4 

0 

0 

TUSCOLA 

50.4 

33.2 

41.8 

60 

6  + 

11 

24+ 

690 

0 

2 

1 1 

0 

1.85 

-  1.10 

.78 

20 

T 

0 

5 

1 

0 

VANOALIA  FAA  AIRPORT 

51.1 

32.7 

41.9 

65 

29  + 

13 

24 

685 

0 

2 

1 4 

0 

2.07 

1  .  30 

19 

T 

T 

23 

4 

1 

1 

WINDSOR 

51.0 

33.6 

42.3 

.0 

63 

27 

11 

23 

674 

0 

2 

9 

0 

1.47 

-  1.54 

.63 

20 

T 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

42.4 

.9 

1 . 73 

-  1.54 

T 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

54.8 

35.6 

45.2 

-  1.2 

70 

30 

10 

24 

584 

0 

1 

8 

0 

2.47 

-  1.50 

.73 

20 

T 

0 

4 

3 

0 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

54.1 

32.6 

43.4 

70 

30  + 

10 

24 

643 

0 

2 

13 

0 

1  •  79 

.60 

20 

.0 

0 

6 

1 

0 

C  AHOK I  A 

53.3 

31.2 

42.3 

69 

6 

3 

24 

676 

0 

1 

18 

0 

.90 

.31 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

CAIRO  WSO 

R 

55.8 

39.2 

47.5 

.  4 

72 

30 

15 

24 

517 

0 

2 

6 

0 

2.21 

-   1  .66 

.71 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

55.9 

35.6 

45.6 

-  .2 

72 

30 

12 

24 

570 

0 

2 

11 

0 

1.85 

-  1.77 

.52 

9 

T 

0 

5 

2 

0 

CARLYLE  RESERVOIR 

51.4 

34.6 

43.0 

70 

30 

12 

24 

654 

0 

2 

e 

0 

1  .  76 

1.05 

20 

T 

0 

3 

1 

1 

COBDEN  2  s 

54.9 

33.9 

44.4 

71 

30 

8 

24 

610 

0 

1 

i  i 

0 

2.17 

.66 

9 

.0 

0 

5 

1 

0 

DU  QUOIN   1  NNW 

53.8 

36.6m 

45. 2M 

.  8 

70 

30 

564 

0 

1 

7 

0 

1  .44 

-  2  .05 

.53 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

MAKANDA   1  NW 

54.6 

36.5 

45.6 

71 

30 

9 

24 

577 

0 

1 

7 

0 

2.19 

.  76 

9 

T 

0 

6 

2 

0 

MARION  4  NNE 

55.5 

35.5 

45.5 

-  .6 

70 

30 

12 

24 

581 

0 

1 

10 

0 

2.34 

-   1  .50 

.58 

20 

T 

0 

6 

2 

0 

NASHVILLE   4  NE 

53.2 

35.3 

44.3 

70 

30 

11 

24 

616 

0 

1 

8 

0 

1  .65 

-  1.50 

.38 

20 

T 

0 

6 

0 

0 

SPARTA 

54.4 

35.4 

44.9 

-  1.3 

69 

30  + 

11 

24 

597 

0 

2 

11 

0 

2.21 

-  1.03 

.86 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

WATERLOO  1  WSW 

54.3 

35.6 

45.0 

72 

30 

11 

24 

593 

0 

2 

9 

0 

1.33 

-  1.95 

.27 

9 

.0 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

44  .  8 

-  1.1 

1  .87 

-  1,65 

T 

*       *  * 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

53.2 

35.8 

44.5 

69 

29 

12 

24 

605 

0 

2 

9 

0 

1  .67 

.56 

20 

T 

T 

4 

5 

1 

0 

BROOKPORT   DAM  52 

56.8 

37.8 

47.3 

72 

30 

15 

24 

521 

0 

1 

a 

0 

1.87 

-  2.06 

.47 

20 

•  0 

0 

6 

0 

0 

DIXON  SPRINGS   AGR  C 

55.0 

36.2 

45.6 

70 

30 

9 

24 

576 

0 

1 

10 

0 

2.35 

.67 

9 

.0 

0 

6 

2 

0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

53.4 

35.6 

44.5 

-  1.0 

68 

29 

12 

24 

609 

0 

1 

8 

0 

1  .94 

.83 

20 

.0 

0 

1 

0 

HARR I SBURG 

55.9 

36.9 

46.4 

-  .5 

73 

30 

12 

24 

551 

0 

1 

9 

0 

1.87 

-  1.45 

.46 

20 

T 

0 

6 

0 

0 

MCLEANSBDRO  2  E 

54. 1 

35.2 

4<..8 

-  1.3 

72 

30 

10 

24 

598 

0 

2 

9 

0 

2.27 

-  1.24 

.90 

20 

T 

0 

5 

1 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

53.1 

34.3 

43.7 

68 

30+ 

10 

24 

632 

0 

2 

10 

0 

1  .72 

.58 

20 

T 

0 

4 

1 

0 

MOUNT  VERNON 

54.6 

34.6 

44.6 

%    ' 2 

71 

30 

11 

24 

604 

0 

2 

9 

0 

1.51 

-  2.04 

.39 

20 

.0 

0 

b 

0 

U 

ROS I C  L ARE 

57.0 

37.6 

47.3 

75 

30 

12 

24 

524 

0 

1 

8 

0 

1.97 

1.01 

20 

r 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

45.4 

-  .5 

1.91 

-  1.71 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


o«uuu 

O 
E- 

T  | 

12 

3 

4  | 

 |  

5  6 

7  1  8  1  9 

10 

>> 

12 

13  | 

14  | 

15 

16 

17  18 

19  1 

1 

20  I 

21 

22  23 

2\ 

25 

26  1 

1 

27 

28  [ 

29  I 

30 

31 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

ALEOU 

1.67 

.06 

.44 

.10 

T 

1.00 

7 

.05 

1 

T 

DIXON 

1.30 

.15 

.13 

.57 

T 

■  44 

.05 

.16 

T 

FAEEPORT 

1.47 

T 

.19 

.19 

T 

T 

.57 

T 

T 

.04 

.33 

.13 

.02 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

1.40 

T 

.19 

.10 

.16 

T 

.94 

7 

.04 

.36 

.01 

FULTON  OAN  13 

1.39 

.06 

.06 

.22 

T 

.70 

I 

.04 

.23 

.06 

GALENA   1  N 

1.16 

.01 

.03 

•  13 

.10 

.07 

T 

T 

.59 

T 

T 

T 

.20 

.03 

T 

GALVA 

1.29 

•  10 

T 

.05 

.27 

.03 

.66 

7 

.03 

.04 

GENESEO 

1.33 

.10 

.22 

T 

.03 

T 

.64 

.13 

.02 

.10 

.01 

T 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

1.1* 

T 

•  10 

•  27 

.36 

.16 

.17 

T 

.06 

ILLINOIS  CITY  0AM  16  // 

1.S8 

T 

.09 

•  32 

.30 

.03 

T 

.66 

T 

.06 

.20 

KE I TMSB JRG  1  NM 

1.70 

.02 

.07 

.46 

.25 

.03 

.75 

. 

.12 

KEWANEE 

.93 

■  12 

.10 

•  40 

•  14 

T 

T  .10 

.02 

.10 

HOLINE  wso  r 

1.23 

.02 

■  10 

.11 

T 

T 

.73 

.19 

.02  7 

T 

T 

.10 

.02 

MORRISON 

1.30 

■  09 

.16 

.09 

.02 

.64 

.03 

.20 

.05 

T 

MOUNT  CARROLL 

1.39 

.19 

.07 

.19 

.58 

T 

.02 

.31 

.03 

T 

NEW  BOSTON  DAM  17 

1,60 

J 

.06 

•  03 

PAW  PAW 

1.53 

T 

T 

.01 

.07 

!?o 

T 

T 

'.It 

7 

.03 

lie 

.04 

ROCHELLE   1  W 

ROCKFORD  6  ENE 

1.62 

■  18 

.01 

.94 

.  ■■: 

.07 

.21 

.03 

ROCKFORO  WSO  //R 

1.36 

T 

.  ! 

■  09 

.06 

.02 

T 

.13 

.28 

T 

T 

T 

T 

.23 

.04 

T 

STOCKTON 

1.71 

T  .01 

.17 

.26 

07 

TISKILWA 

1.42 

T 

.13 

.35 

.*47 

T 

T 

.30 

.13 

T 

!oi 

WALNUT 

1.09 

T 

.19 

.25 

.19 

T 

T 

T 

T 

.10 

T 

.03 

•      *  • 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

2.28 

.44 

.33 

.59 

T 

T 

.51 

T 

T 

.12 

.23 

.06 

AURORA  COLLEGE 

2  .OA 

T  .02 

T 

•  12 

T 

T         T  .50 

.33 

.02 

T 

T 

T 

.51 

T 

.01 

.39 

.01 

.13 

7 

BARR I NGTON 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

2.09 

.02 

T 

.21 

.03 

.64 

.05 

T 

.41 

T 

T 

.21 

.32 

■  20 

7 

CHICAGO  0  HARE  WSO  R 

2. 78 

.34 

•  05 

.27 

T 

.35 

.12 

T 

.05 

.28 

T 

.13 

.44 

.01 

.01 

T 

.08 

.48 

.04 

.13 

7 

CHICAGO  UNIVtRSITY  //R 

3.10 

.49 

T 

.33 

.39 

.10 

.04 

.32 

T 

.11 

.36 

T 

7 

T 

.13 

.59 

T 

.24 

T 

CHICAGO  WSO  //R 

3.57 

•  43 

•02 

.29 

.26 

.03 

.01 

.20 

T 

.27 

1.23 

T 

T 

T 

.08 

T 

.27 

DE  KALB 

1.68 

T 

.01 

.12 

T  .28 

.44 

T 

.03 

T 

.43 

T 

7 

.20 

.08 

.08 

.01 

ELGIN 

2.13 

.10 

.19 

.69 

.06 

.08 

.56 

T 

.  .f 

.26 

.04 

.01 

JOLIET  BRANDON  RD  OAM 

1.96 

T 

.08 

.17 

.02 

.48 

.08 

.39 

T 

.. ; 

.24 

■  30 

.02 

JOLIET 

3.30 

.36 

.32 

.34 

.22 

.05 

.80 

•  41 

.3! 

.16 

.29 

la  Salle  1  s 

.83 

T 

.50 

T 

.10 

.07 

T 

.06 

MARENGO 

1.94 

T 

. ; 

■  20 

.37 

.45 

T 

T 

.45 

7 

.20 

.10 

.07 

MARSEILLES  LOCK 

2.24 

.13 

T 

T 

1.06 

T 

.  .9 

.23 

.17 

7 

MORRIS 

1.94 

.03 

T 

.15 

T 

.72 

.03 

T 

.it 

T 

.13 

.20 

.12 

7 

MORRIS  5  N 

1.62 

.05 

■  12 

.50 

.22 

T 

.60 

.23 

.10 

T 

OTTAWA 

1.18 

.  12 

.53 

.15 

PARX  FOREST 

2.42 

T  .45 

.35 

.30 

T 

lio 

.26 

T 

.16 

!l9 

!l2 

.41 

!04 

!o8 

PEOTONg 

1.92 

.33 

T 

.43 

.26 

.14 

.03 

T 

T 

.10 

.29 

7 

.10 

.20 

T 

T 

.04 

PERU  SEWAGE  PLANT 

STREATQR  2  ENE 

2.00 

.01 

.14 

.70 

.25 

.02 

.01 

.54 

T 

.25 

.06 

UTICA  STARVED  ROCK  OAM 

1.67 

.10 

.04 

•  03 

.75 

•  02 

■  50 

.  ;  } 

T 

.09 

.10 

.  20 

.02 

WAUKEGAN  4  WSW 

2.50 

T 

.46 

.24 

.52 

T 

.08 

T 

•  61 

T 

.22 

.31 

.06 

7 

WHEATON  3  SE 

2.66 

.40 

.05 

.24 

.27 

.25 

.03 

.09 

.58 

7 

.47 

.13 

.13 

•       •  • 

WEST  03 

AVON  3  NE 

1 .64 

T 

T 

.10 

T 

.07 

.45 

T 

.90 

T 

.07 

.05 

BENTlEY  1  E 

1.50 

T 

■  -  J 

.07 

.65 

T 

T 

T 

.27 

.43 

.04 

T 

.01 

CANTON  1  ESE 

1 .68 

.20 

.36 

T 

T 

.79 

.20 

.11 

•01 

GALESBURG 

1.25 

T 

.01 

.12 

.36 

T 

T 

.62 

.06 

T 

.02 

.06 

T 

T 

GLADSTONE  DAM  IB 

2.03 

.02 

.07 

T 

.67 

.38 

T 

.79 

T 

T 

.08 

.02 

GOLDEN  1  NW 

1.58 

.11 

.61 

.07 

.51 

•  06 

.02 

LA  HARPE 

1.10 

T 

T 

T 

.77 

T 

T 

T 

T 

.33 

T 

T 

7 

T 

T 

7 

MACOMB 

1.71 

.21 

.30 

.61 

.  10 

.43 

T 

.06 

MONMOUTH 

1.34 

■  11 

.25 

.13 

T 

.10 

.62 

T 

.06 

.03 

.04 

7 

MOUNT  STERLING 

1 . 70 

T 

.08 

.04 

.  84 

T 

.  1  5 

.02 

.05 

PAYSON 

1.41 

.-/ 

.03 

.03 

.40 

.11 

T 

.  c 

.69 

T 

.09 

.02 

0U1NCY 

1.61 

.03 

.08 

.50 

.60 

.15 

.20 

.02 

.03 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

1.69 

T 

T 

•  10 

.26  .42 

T 

T 

T 

.72 

T 

T 

.12 

.02 

.04 

.01 

0U1NCY  DAM  21  // 

1.28 

T 

.03 

.04 

.47 

.02 

.66 

.04 

.02 

7 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

1.28 

T 

•  05 

J 

T 

.68 

T 

.07 

T 

T 

RUSHVlLLE 

1.65 

.10 

.50 

T 

T 

.80 

T 

.20 

T 

.03 

•      *  1 

CENTRAL  0* 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

.91 

.06 

.04 

.16 

.01 

•  04 

.30 

T 

.04 

.15 

.11 

T 

BLOOMINGTON  NORMAL 

1.61 

T 

.14 

.24 

.49 

.02 

.03 

.31 

T 

.12 

.14 

.12 

CHENOA 

1.21 

T 

■  13 

.41 

.08 

T 

.02 

T 

.29 

.19 

.04 

.12 

•  01 

CH1LLIC0THE 

- 

.05 

■  30 

- 

.45 

.11 

.02 

CLINTON  1  SSW 

1.28 

.03 

.03 

.06 

.34 

.16 

.04 

.05 

.32 

.02 

.02 

.03 

.12 

DECATUR 

1.41 

.07 

.02 

.16 

.08 

.25 

T 

.  16 

.53 

T 

.09 

.03 

.02 

FARMER  CITY 

1.27 

.02 

.12 

.06 

.10 

.40 

.35 

.05 

.13 

HAVANA  POWER  STATION 

1.09 

.01 

.08 

.05 

.21 

.62 

.12 

T 

LACQN  2  E 

1.53 

T 

.10 

.  16 

.33 

.17 

.02 

T 

T 

.50 

T 

.16 

.02 

.07 

T 

LINCOLN 

.64 

.06 

.06 

.05 

.22 

.26 

7 

.01 

•  16 

T 

HACK  I NAW 

.49 

T 

.16 

T 

.02 

T 

MASON  CITY  1  Nw 

1.23 

!o7 

lit 

'.11 

T 

.02 

T 

.04 

.40 

.10 

T 

.09 

.02 

! 

MINONK  3  NE 

1.76 

T 

.14 

.50 

.43 

T 

T 

T 

.45 

T 

T 

.12 

T 

.10 

T 

MOUNT  PULASKI 

.96 

T 

.04 

•  10 

.16 

T 

.06 

.47 

T 

I 

T 

.03 

.10 

7 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

1.23 

.03 

T  .14 

.24 

.03 

.62 

.07 

.10 

T 

PEORIA  WSD                      / / R 

03 

T  T 

T 

.04 

T 

.06 

PRINCE  V I LLE   1  N 

U28 

•  15 

!u 

'.tl 

.12 

.11 

.02 

TOULON 

1.91 

.23 

.46 

.02 

.01 

.95 

•  13 

•      a  • 

EAST  03 

DANVILLE 

1.47 

.35 

T 

.16 

.06 

.04 

.46 

T 

•  1* 

T 

.30 

.19 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

1.76 

.23 

.10 

T 

.30 

T 

T 

.03 

.50 

T  T 

.20 

GIBSON  CITY 

1.02 

.02 

.19 

.12 

.24 

I 

.23 

.22 

HOOPESTON 

1.76 

.15 

.17 

T 

T 

.29 

T 

.01 

T 

.58 

T 

T 

•01 

.43 

•  10 

T 

KANKAKEE  3  SW 

1.20 

.02 

.13 

.07 

.06 

.16 

T 

T 

T 

.18 

T 

7 

.  04 

.33 

.17 

T 

HONTICELLO  NO  2 

.7* 

.46 

.06 

.22 

PIPER  CITY  3  SE 

.72 

.01 

.02 

.02 

.08 

T 

.20 

T 

T 

.13 

7 

T 

.17 

.09 

.01 

PONT  1  AC 

1.06 

T 

.08 

.07 

T 

.39 

.28 

T 

T 

.22 

.03 

RANTQUL 

1.49 

.06 

.07 

.23 

.04 

T 

.32 

•  13 

.41 

.19 

T 

SIOELL 

.21 

.12 

.04 

.30 

T 

.14 

.44 

URB ANA 

1.34 

.09 

.02 

.06 

.26 

7 

.02 

.36 

.06 

T 

T 

•  13 

.26 

T 

WATSEKA  2  NW 

1.50 

.25 

.11 

.18 

.08 

T 

T 

.24 

.18 

.46 

•       •  • 

WEST   SOUTHWEST  06 

ALTON  OAM  26 

.91 

.01 

.02 

T 

.06 

.26 

.24 

.03 

.27 

t 

.02 

BARRY 

1.6B 

T 

.61 

.07 

T 

T 

T 

T 

T 

1.00 

T 

T 

BEAROSTOWN 

.61 

T 

T 

.03 

.13 

.06 

T 

.41 

T 

.10 

.04 

BLUFFS 

.64 

.01 

.09 

.28 

.03 

T 

T 

.37 

T 

.04 

7 

7 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


(2 

1  | 

2  | 

3 

4  | 

5  | 

6 

7  1 

8   |  9 

10  | 

11  ] 

12 

13  | 

14  | 

15 

16 

17 

18 

19  | 

20  [ 

21 

22  ] 

23 

24 

25  26 

27 

28  | 

29  | 

30 

31 

CARLIMVILLE 

.85 

.1)9 

.33 

.02 

T 

.08 

.04 

.19 

1 

.10 

T 

T 

E  OH Aft  OS  V I L  L  E 

04 

.  09 

.21 

•  10 

03 

GRAFTON 

.77 

T 

T 

.04 

.35 

.11 

T 

T 

.06 

.23 

T 

T 

GREENVILLE  1  E 

1.51 

.14 

.  10 

.13 

.12 

.02 

.18 

.82 

T 

T 

CRIGGSvULE 

1.10 

.02 

.02 

.03 

.30 

.11 

.02 

.53 

.06 

.01 

HARDIN 

1.01 

.02 

T 

.59 

T 

.02 

T 

T 

.05 

.33 

T 

HILL  S9QRQ 

1.36 

.  16 

.15 

.25 

.16 

.57 

T 

JACKSONVILLE 

1.51 

T 

.01 

T 

.09 

T 

.20 

.49 

.02 

T 

.02 

.60 

.02 

T 

.02 

!o4 

T 

JERSEYVILLE  2  SW 

.94 

T 

T 

.03 

.36 

.12 

T 

.03 

.40 

T 

NIDDRA 

.88 

.01 

.07 

.40 

.03 

.01 

.06 

.10 

.16 

T 

T 

.02 

T 

HORRISONVULE  *  SE 

.93 

.08 

.13 

.19 

T 

T 

.05 

.16 

.24 

T 

T 

.06 

T 

MOUNT  OLIVE    I  £ 

.20 

PANA 

1.21 

.05 

T 

T 

.10 

lis 

!o5 

T 

.10 

.75 

T 

T 

.02 

.04 

T 

PLEASANT  HILL 

.96 

T 

.05 

.53 

T 

T 

.33 

.01 

.04 

ROCKPORT 

SPRINGFIELD  MSO  R 

•  01 

.07 

SPRINGFIELD  -  SE 

.64 

.02 

.09 

T 

I2O 

.02 

.26 

.05 

TAYLORVILIE 

1.11 

T 

.  19 

•  OB 

.16 

.02 

.52 

.06 

.08 

T 

VIROEN  I  SSH 

.56 

.11 

.20 

.25 

T 

T 

T 

VIRGINIA 

1.16 

.11 

.11 

.33 

.03 

T 

.50 

.06 

T 

.02 

WHITE  HALL   1  E 

1.01 

■  04 

.53 

T 

T 

T 

*       »  • 

EAST   SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

1.81 

.35 

T 

.05 

.51 

T 

T 

.77 

T 

.06 

.07 

T 

EF  F I NGHAH 

1.91 

05 

.12 

06 

•  15 

flora  5  nw 

1.70 

.47 

■  03 

.35 

.01 

T 

.35 

.05 

.30 

T 

T 

.01 

.09 

.04 

GREENUP 

1.36 

.36 

.07 

.34 

T 

.22 

.29 

.06 

T 

HUTSONVl LLE  POrtER  PL 

2.31 

.04 

.18 

.25 

.06 

.03 

.27 

.24 

.70 

.49 

T 

T 

.03 

.02 

LAWRENCE Vl LLE 

2.17 

.23 

.21 

.06 

.04 

.55 

.32 

T 

.70 

.06 

T 

T 

MARSHALL   1  E 

26 

08 

MAT  TOON 

1.6* 

.02 

.26 

.03 

.03 

,2t 

.22 

.62 

.04 

T 

.06 

T 

.09 

I01 

MOWEAQUA 

1.38 

T 

■  22 

T 

.18 

T 

T 

.69 

T 

T 

T 

T 

.05 

.23 

.01 

NEWTON  2  NE 

1.03 

.40 

.02 

T 

.20 

T 

.33 

.05 

T 

T 

T 

T 

.03 

QLNEY  2  S 

1.90 

.44 

.02 

.05 

.21 

.01 

.30 

.15 

.69 

.03 

PALESTINE 

2.28 

T 

.44 

.05 

.65 

.02 

.15 

.29 

T 

■  IS 

.48 

T 

.02 

T 

PAR  I S  WATERWORKS 

1.63 

.33 

T 

.04 

T 

.25 

■T 

.05 

.15 

.04 

.64 

T 

T 

.04 

.09 

T 

SA1NTE  MARIE 

*  25 

.15 

.03 

SALEM 

l!29 

T 

.22 

.01 

io5 

.32 

T 

.36 

!oi 

.09 

.21 

T 

T 

T 

TUSCOLA 

1.85 

.09 

.01 

.16 

.06 

.12 

T 

.  78 

T 

T 

T 

.  19 

T 

.42 

.02 

VANDAL  I A  F  A A  AIRPORT 

2.07 

.04 

.10 

T 

.06 

.28 

.17 

1.30 

.04 

T 

T 

T 

T 

.06 

T 

WILCOX 

•  BO 

.25 

.55 

WINDSOR 

07 

04 

'l 

07 

•       •  • 

SOUTHWEST  00 

ANNA  1  E 

2.4J 

.38 

.07 

.05 

.70 

.50 

.04 

.73 

BELLEVILLE  SO   ILL  U^IV 

CAHOKlA 

.90 

.11 

T 

.05 

.06 

.01 

isi 

.11 

T 

T 

.04 

.01 

T 

1 1 7 

T 

T 

.03 

T 

CAIRO  WSO  R 

2.21 

.05 

.39 

.02 

T 

.71 

.01 

.39 

.62 

.02 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

1.85 

.29 

T 

.06 

.52 

T 

.51 

.15 

.32 

T 

CARLYLE  RESERVOIR 

1.76 

.03 

.  15 

.02 

.07 

.22 

.08 

.08 

.06 

1.05 

T 

T 

T 

CENTRALlA  2  SW 

.13 

CHESTER 

2)37 

.35 

.18 

.03 

.32 

!o3 

.27 

■  10 

1 .09 

COBOEN  2  S 

2.17 

.37 

.05 

.05 

.66 

.45 

.17 

.42 

DU  QUOIN  1  NNW 

1.4* 

.07 

.47 

.35 

.02 

.53 

T 

T 

GRAND  TOWER  2  N 

1.80 

.19 

.07 

.04 

.46 

.02 

.41 

.20 

.41 

MAKANDA  1  NW 

2.19 

.33 

.  12 

•  03 

.76 

.54 

.03 

.26 

.12 

MARION  4  NNE 

•  54 

•  15 

.05 

NASHVILLE  *  NE 

1.65 

T 

.21 

.09 

.04 

.28 

.12 

.16 

.33 

!se 

.04 

PRAIRIE  DU  RDCHER  LWSW 

1.72 

.06 

.30 

.08 

.04 

.35 

.03 

.03 

.20 

.12 

.51 

RED  BUD 

1.99 

.30 

.04 

.48 

.48 

.69 

SPARTA 

2.21 

.23 

.01 

.07 

.36 

.  - ; 

.39 

.28 

.86 

WATERLOO  1  WSW 

1.33 

•  06 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

1.67 

.38 

■  02 

T 

.22 

.28 

.17 

.04 

T 

.56 

T 

BENTON  FOREST  SERVICE 

1.70 

•  38 

05 

05 

BRDOKPORT  OAM  52 

1.87 

.30 

.09 

.04 

.02 

.20 

!s7 

.23 

.15 

.47 

T 

C ARM  I   6  NW 

1.48 

.35 

.04 

■  02 

.28 

.2B 

.07 

.07 

.37 

T 

OtXON  SPRINGS  AGR  C 

2.35 

.27 

.02 

.15 

T 

.67 

T 

.57 

.23 

FAIRFIELD  RADIO  WF1W 

1.94 

.46 

T 

.07 

.03  .28 

.24 

.83 

.03 

golconda  dam  si 

2.46 

.28 

.11 

•  15 

.07 

.24 

.44 

.02 

.29 

.92 

T 

T 

T 

T 

HARRISBURG 

1.87 

.36 

.13 

.03 

.41 

.32 

T 

.16 

.46 

HARR I SBURG  0ISP0SAL  PL 

2.52 

■  46 

.16 

.25 

.41 

.27 

.97 

HCLEANSBORO  2  E 

2.27 

.46 

.05 

■  01 

T 

.40 

T 

T 

.35 

T 

.10 

.90 

T 

T 

T 

MT  CARMEL   1  NNW 

1.72 

.37 

.02 

■  02 

T 

T 

.42 

.02 

T 

.27 

.01 

T 

T 

.58 

.01 

T 

T 

MOUNT  VERNON 

1.51 

.29 

T 

T 

T 

.29 

.25 

.  12 

.17 

.39 

T 

ROSICLARE 

1.97 

.33 

T 

.04 

.49 

T 

.08 

.01 

1.01 

T 

T 

.01 

SMAWNEETOWN  NEW  TOwN 

2.12 

.41 

.12 

.06 

.05 

.  15 

.16 

T 

T 

.16 

.14 

.79 

.08 

T 

T 

T 

T 

WAYNE  CITY 

1.54 

.33 

.01 

.27 

.26 

.13 

.12 

.41 

.01 
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DAILY  TEMPERATURES 


NOVEMBER  1970 


Station 

Day  ol  Month 

• 

a 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•        «  * 

northwest 

01 

aledo 

MAX 

MIN 

50 
31 

46 
37 

43 
28 

48 

34 

52 
35 

65 
36 

55 
32 

55 
39 

55 
50 

53 
42 

50 
37 

48 

34 

45 
37 

40 
30 

34 
26 

47 

22 

55 
33 

51 
34 

49 

31 

46 

35 

53 
31 

48 

23 

23 
6 

25 
8 

42 
23 

51 
32 

43 

32 

40 
33 

45 
it 

51 
35 

46.9 
91.5 

DIXON 

MAX 

MIN 

52 
30 

47 
34 

52 
29 

50 
37 

57 
31 

61 
32 

57 
34 

53 
39 

54 
43 

50 
41 

46 
36 

51 
32 

46 
37 

41 
31 

32 
24 

49 
16 

51 
33 

54 

32 

46 
26 

49 

37 

49 
26 

47 
20 

20 
9 

25 
8 

40 
21 

47 

23 

41 
32 

39 
31 

44 

a 

39 
33 

46.2 
29.7 

PREEPORT 

MAX 
MIN 

48 
35 

45 
38 

46 
33 

46 
37 

53 
34 

56 
35 

51 
30 

50 
33 

54 
47 

53 
41 

46 
34 

43 
32 

43 
37 

38 
29 

35 
24 

45 
22 

48 
29 

46 
33 

47 

2* 

45 
35 

51 
27 

46 

20 

20 
• 

23 
9 

40 
21 

43 
33 

38 

30 

39 

30 

42 
39 

42 

33 

44.2 
30.4 

^ULTON  DAM  13 

MAX 
MIN 

48 

36 

49 
37 

48 

33 

46 
38 

54 
36 

60 
33 

54 
37 

53 
37 

56 
48 

54 

42 

50 
36 

45 
36 

45 
39 

40 
34 

34 
28 

48 

22 

51 
33 

50 
34 

50 
31 

47 
38 

53 
29 

50 
23 

24 
» 

25 
10 

43 

22 

46 
32 

38 

32 

39 
32 

44 
96 

43 

33 

46.2 

32.2 

CALVA 

MAX 

MIN 

48 

29 

47 
30 

45 
30 

47 
31 

48 

34 

53 
34 

60 
33 

55 

35 

54 
38 

54 

41 

52 
36 

46 
36 

47 
38 

43 
32 

37 
23 

33 
21 

46 
21 

52 
33 

52 
30 

47 
33 

42 
30 

51 
30 

31 
5 

19 
6 

26 
6 

41 
23 

30 
33 

37 
33 

45 

92 

46 
41 

45.1 
29.4 

GENESEO 

MAX 
MIN 

90 
32 

46 
38 

50 
30 

50 
37 

54 
35 

63 
35 

55 
33 

54 
36 

54 
44 

54 
39 

48 

35 

47 
32 

45 
36 

39 

30 

36 
24 

49 

22 

55 
33 

54 
30 

48 

27 

45 
30 

53 
29 

45 
13 

20 
6 

26 
9 

43 
25 

50 
33 

37 
33 

40 
33 

39 

56 
37 

47.1 
30.5 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

MIN 

50 
31 

49 
38 

49 
34 

49 
39 

54 
38 

64 
33 

57 
33 

56 
30 

55 
45 

53 
39 

47 
35 

51 
33 

49 

41 

44 
32 

47 
27 

47 
22 

55 
32 

53 
34 

48 

29 

45 
38 

53 
39 

50 
23 

23 

.- 

25 
10 

41 
15 

53 
37 

49 
36 

42 
36 

48 

99 

46 
39 

46.4 

92.3 

kewaNEE 

MAX 
MIN 

47 
32 

46 
31 

46 
36 

48 
34 

53 
36 

62 
35 

53 
37 

54 
34 

55 
42 

51 
31 

47 
37 

54 
36 

51 
31 

46 
29 

44 

21 

46 
27 

52 
33 

52 
30 

48 

31 

42 
29 

49 
33 

35 
6 

21 
• 

27 
7 

41 
11 

51 
30 

40 
33 

41 
33 

46 
92 

51 
38 

46.6 
29.4 

MOLINE  wSO 

MAX 
MIN 

51 
32 

46 
37 

4B 

31 

49 
37 

53 
35 

63 
34 

54 
29 

54 
38 

54 
44 

54 
37 

50 
36 

47 
34 

45 
37 

37 

30 

35 
25 

48 
23 

55 
34 

52 
33 

49 

31 

45 
31 

53 
30 

49 

14 

2C 
7 

27 
10 

44 

27 

31 
36 

37 

34 

41 
33 

45 

94 

61 
38 

47.2 
31.2 

MORRISON 

MAX 

MIN 

51 
37 

51 
28 

50 
29 

47 
28 

56 
28 

64 
31 

59 
36 

55 
36 

56 
43 

55 

42 

56 
40 

50 
33 

47 
39 

41 
33 

33 
21 

45 
20 

49 

23 

54 
34 

50 
29 

47 
39 

53 
28 

45 
22 

21 
) 

28 
8 

42 
21 

48 
26 

43 
29 

45 
30 

49 
92 

44 
32 

47.6 
29.4 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

47 
34 

45 
36 

48 
31 

46 
37 

55 
33 

57 
31 

53 
33 

51 
35 

54 
47 

53 
41 

49 

35 

45 
32 

44 
37 

38 
28 

35 
23 

45 

20 

48 

31 

51 
32 

45 
27 

45 
34 

52 
26 

45 
17 

20 
5 

24 
7 

42 
21 

44 
31 

38 
30 

37 
31 

41 

95 

45 
32 

44.7 
29.7 

PAH  PAW 

MAX 

MIN 

45 

30 

47 
37 

43 

30 

46 
36 

43 
33 

59 
32 

57 
33 

55 
35 

50 
39 

53 
41 

50 
39 

42 
32 

50 
40 

43 
32 

38 

26 

36 
20 

44 
21 

4B 

31 

49 

25 

43 
28 

41 
28 

30 
20 

26 
6 

18 
-  2 

22 
9 

41 
10 

48 
34 

38 

32 

4! 
95 

44 
34 

43.9 
28.2 

ROCHELLE   1  w 

MAX 

MIN 

ROCKPORO  wso 

MAX 

47 
32 

44 
38 

46 
31 

45 
39 

55 
34 

58 
32 

52 
35 

50 
33 

53 
4B 

52 
37 

46 
36 

47 
32 

45 
36 

37 
31 

36 

23 

45 
20 

44 
32 

49 
36 

46 
31 

45 
30 

51 
26 

46 
12 

20 
8 

25 
11 

39 
25 

45 
33 

36 

34 

39 
33 

43 
97 

52 
35 

44.7 
30.7 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

44 
35 

44 
36 

45 
34 

44 
34 

53 
33 

54 
33 

49 
30 

45 
35 

52 
40 

52 
40 

45 
37 

44 
35 

42 
33 

35 
28 

33 
22 

44 
24 

47 
30 

48 

35 

46 
23 

43 
32 

49 

27 

43 
16 

i  - 
5 

22 
7 

39 

20 

4 1 
21 

35 
28 

30 

99 
94 

41 
31 

42.4 
29.1 

tiskIlwa 

MAX 

MIN 

49 

30 

50 
36 

49 

29 

35 

35 

42 

37 
32 

55 
33 

50 

54 

43 

48 

32 

50 
34 

48 
38 

43 
33 

37 
25 

49 
23 

54 
33 

55 
34 

48 

27 

41 
36 

53 
28 

50 
24 

25 
8 

26 
10 

42 
23 

52 
35 

50 
36 

42 
35 

47 

3  g 

47 
39 

46.0 

32.0 

WALNUT 

•          •  • 

MAX 
MIN 

49 
31 

48 

37 

49 

31 

48 
35 

55 
33 

63 
35 

55 
30 

55 
38 

55 

52 

41 

56 
35 

49 
36 

42 
38 

41 
31 

46 
21 

46 
22 

51 
33 

52 
37 

47 
27 

45 
36 

52 
29 

45 
20 

20 
5 

24 
8 

40 
21 

50 
34 

46 
3  3 

39 
32 

45 
37 

46 
36 

47.0 
30.9 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

MIN 

49 

31 

48 

35 

41 
36 

44 
35 

48 

34 

52 
33 

56 

33 

51 
28 

49 
36 

53 
44 

50 
37 

45 
35 

52 
39 

43 
33 

36 
27 

36 
22 

45 

22 

44 
32 

49 
30 

48 
29 

45 
27 

51 
30 

41 
7 

19 
7 

27 
11 

40 
23 

42 
30 

39 

30 

42 
31 

43 
33 

44.3 
29.4 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

49 

31 

43 
39 

51 
30 

4B 
37 

54 
34 

59 
34 

54 
35 

54 
34 

54 
48 

54 

41 

46 
35 

45 
39 

47 
41 

41 
31 

37 
27 

45 
22 

46 

34 

49 
35 

47 
28 

48 

21 

51 
27 

46 
12 

22 
8 

24 
12 

39 

20 

50 
34 

45 
36 

40 
36 

46 
38 

45 
35 

46.0 
31.1 

BARR I NGTON 

MAX 

Mm 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

MAX 

Mm 

51 
33 

44 
40 

52 
34 

51 
39 

57 
37 

60 
37 

53 

33 

55 
33 

57 
49 

53 
38 

48 

38 

52 
41 

49 

41 

42 
34 

40 
27 

45 

24 

49 

36 

52 
37 

52 
31 

49 

33 

55 
29 

50 
14 

21 
10 

25 
13 

40 
23 

51 
38 

42 
40 

42 
40 

47 

56 
38 

48.0 
33.3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

Mm 

50 
34 

44 
38 

47 
35 

50 
38 

55 
37 

61 
38 

53 
40 

53 
38 

56 
51 

52 
41 

46 
41 

49 

45 

50 
42 

44 

30 

40 
28 

44 

26 

49 
36 

50 
38 

51 
35 

50 
34 

52 
32 

49 

13 

19 
9 

25 

14 

39 

22 

50 
37 

45 
38 

40 
38 

99 

56 
37 

47.2 
34.2 

CHICAGO  WSO 

MAX 

Mm 

51 
31 

43 
38 

49 
34 

51 
38 

55 
36 

61 
37 

53 
38 

54 
36 

57 
50 

53 
39 

48 
39 

50 
42 

51 
43 

44 
32 

39 
26 

44 

25 

50 
35 

50 
38 

51 
31 

53 
33 

54 
28 

55 
13 

20 
8 

25 
U 

39 
23 

50 
36 

46 
40 

41 
39 

49 

35 

57 
38 

49.1 
33.3 

DE  KAL6 

MAX 

Mm 

48 

31 

44 
38 

49 
30 

46 
37 

54 
33 

58 

32 

53 
32 

51 
34 

53 
47 

53 
43 

50 
34 

51 
38 

47 
39 

40 
31 

37 
27 

44 
21 

45 
33 

49 

33 

45 
28 

46 
37 

51 
27 

46 
24 

24 
7 

22 
9 

38 

20 

47 

33 

46 
34 

97 
93 

44 

it 

41 
33 

45.3 
91.1 

JOLIET 

MAX 

Mm 

54 
36 

53 
38 

44 
3B 

50 
28 

54 
36 

52 
36 

52 
38 

63 
41 

55 
4B 

55 
34 

54 
37 

52 
40 

50 
43 

52 
33 

44 
29 

45 
25 

52 
34 

56 
34 

50 
29 

50 
39 

53 
30 

50 
28 

31 
9 

25 
12 

41 
19 

51 
35 

52 
38 

49 

37 

47 
39 

46 
36 

49.4 
33.3 

MARENGO 

MAX 

Mm 

50 
30 

43 
37 

♦7 

30 

45 
37 

53 
32 

57 
33 

51 
30 

53 
28 

S3 
33 

59 
42 

45 
35 

51 
33 

45 
38 

38 

30 

36 
26 

43 
20 

43 
29 

49 

30 

49 

27 

43 
37 

50 
25 

45 
22 

2? 
6 

25 
10 

41 
19 

42 

32 

39 

33 

40 
91 

43 
95 

40 
33 

44.7 
29.4 

MORRIS  5  N 

MAX 

MIN 

50 
26 

44 
35 

52 
26 

49 
34 

54 
32 

62 
29 

55 
35 

55 
30 

55 
49 

55 
31 

47 
32 

51 
31 

45 

31 

40 
30 

39 

24 

45 
19 

52 
31 

51 
32 

47 

26 

48 

35 

52 
27 

47 
19 

7 

24 
11 

42 
20 

52 
40 

48 

35 

48 

36 

48 

36 

45 
35 

47.4 
29.5 

OTTAWA 

MAX 

Mm 

53 
33 

46 
39 

51 
30 

51 
36 

56 
35 

62 
35 

59 
35 

57 
34 

56 
49 

54 
42 

52 
37 

54 
36 

46 

42 

42 
33 

41 
28 

47 
24 

54 
34 

54 
34 

48 
28 

47 
38 

54 
31 

47 
23 

23 
8 

26 
11 

40 
22 

53 
34 

47 
37 

42 
36 

46 
98 

48 
38 

48.7 

92.7 

PARK  POREST 

MAX 
MIN 

50 
31 

53 

33 

50 
29 

45 
34 

52 
32 

60 
34 

53 
31 

54 
31 

54 
43 

50 
35 

45 
35 

52 
36 

50 
40 

42 
28 

49 

24 

41 

2.4 

49 
34 

4B 
28 

52 
29 

52 
26 

52 
28 

46 
13 

19 
7 

23 
9 

38 

20 

48 
34 

45 
38 

41 
36 

48 

39 

60 
35 

47.9 
30. 1 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

Mm 

WAUKEGAN  4  WSW 

MAX 

Mm 

47 
51 

47 

40 
36 

35 

36 

35 

57 
34 

51 
31 

33 

53 
38 

50 
36 

46 
40 

49 
40 

45 
37 

36 
29 

37 
24 

43 
24 

43 
33 

48 

30 

48 

30 

45 

29 

52 
26 

40 
8 

20 

a 

30 
13 

36 
24 

43 
31 

40 
36 

49 
96 

45 
34 

44.7 
30.4 

WHEATON  3  SE 

•          *  4 

MAX 

Mm 

41 
39 

51 
29 

50 
36 

55 
3  3 

60 
30 

55 
34 

53 
28 

55 

54 
43 

47 
31 

52 
34 

46 

41 

43 
30 

38 

26 

43 

20 

48 
33 

50 
31 

49 
28 

49 
37 

51 
26 

48 

24 

25 
7 

25 
10 

39 
19 

49 
32 

40 
34 

40 
36 

46 

37 

42 
35 

46.5 
30.6 

WEST 

0} 

GALESBURG 

MAX 

Mm 

50 
30 

48 

35 

45 
28 

49 
34 

52 
35 

60 
34 

58 

30 

57 
38 

57 
43 

54 

40 

4B 

37 

48 

38 

45 
36 

37 
26 

35 
24 

46 

21 

53 
34 

S3 
32 

.9 

30 

46 
32 

53 
31 

47 
IS 

19 
• 

27 
9 

44 

25 

53 
34 

44 
34 

42 
34 

46 

9* 

60 
40 

47.6 
30.9 

S—  fUUranc*  NoIm  Following  SuUon  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued  NOVEMBER  1970 


Station 

Day  of  Month 

■age 

1 

2  | 

3 

4  | 

6 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avei 

GOLDEN  1  NW 

MAX 
MIN 

35 

29 

34 

34 

57 
33 

34 

56 
31 

62 
39 

56 
50 

60 
45 

52 
41 

5 1 
38 

50 
37 

45 
35 

36 
26 

22 

5  5 
32 

52 

49 
28 

47 
34 

62 
31 

52 
24 

24 
7 

28 
10 

50 
20 

53 
29 

53 
35 

35 

5  i 
39 

56 
34 

50.2 
31.7 

LA  HARPE 

MAX 
MIN 

27 

47 
32 

32 

33 

3.. 

31 

31 

37 

5  7 
49 

56 
41 

5 1 
35 

34 

36 

32 

25 

16 

32 

30 

49 
26 

47 
34 

27 

23 

25 
6 

27 
9 

22 

29 

31 

33 

36 

50 
32 

49.4 
29.6 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

30 

35 

29 

33 

34 

36 

32 

37 

49 

56 
41 

5 1 
37 

37 

38 

34 

26 

23 

33 

33 

49 
29 

35 

30 

48 

24 

28 

29 

22 

32 

49 
34 

35 

38 

50 
32 

48.3 
31.5 

QUINCV 

MAX 
MIN 

53 
37 

51 
33 

46 
38 

42 
33 

59 
34 

65 
39 

57 
36 

62 

43 

60 
45 

61 
42 

52 
41 

49 

43 

52 
42 

42 
32 

38 
26 

51 
27 

56 
37 

49 
35 

52 
35 

-9 
36 

63 
38 

55 

22 

25 
10 

30 
12 

48 
25 

57 

40 

57 
37 

41 
35 

52 
40 

59 

37 

51.0 
34.3 

quincy  faa  airport 

MAX 
MIN 

31 

45 
35 

45 
35 

45 
33 

57 
34 

63 
35 

58 
35 

61 
42 

58 
44 

56 
43 

52 
40 

50 
43 

51 
41 

41 
30 

36 
25 

48 

23 

53 
35 

50 
34 

50 
33 

46 
34 

62 
34 

51 
20 

20 
9 

27 
11 

46 
27 

55 
38 

44 
37 

42 
36 

51 
38 

37 

49.2 
33.1 

RUSHVIllE 

«        •  » 

MAX 
MIN 

48 
32 

47 
31 

45 
34 

47 
32 

46 
31 

32 

52 
32 

60 
37 

61 

49 

56 
41 

58 
36 

60 
34 

60 
32 

33 
31 

31 
24 

50 
19 

51 
29 

56 
31 

-8 

29 

44 
35 

53 
20 

48 

21 

10 

26 
10 

47 
17 

56 

32 

49 
36 

46 
37 

56 
37 

64 
37 

48.9 

30.6 

CENTRAL 

51 

BLOOMINCTON  NORMAL 

MAX 
MIN 

29 

38 

32 

32 

34 

34 

35 

31 

51 

5  5 
42 

46 
39 

49 
33 

49 
37 

35 

37 
26 

22 

34 

5  3 
37 

28 

46 
38 

5  3 
29 

52 
27 

2? 
8 

11 

20 

5 1 
34 

5  ^ 
39 

37 

52 
39 

49 

41 

47.8 
32.4 

CHENOA 

MAX 
MIN 

28 

37 

31 

34 

34 

33 

35 

5  7 
32 

48 

55 
36 

5  3 
37 

31 

48 
43 

32 

36 
27 

22 

30 

5  j 
34 

46 
27 

48 
38 

5  i 
30 

46 
24 

25 
7 

11 

21 

52 
35 

49 
36 

48 
35 

5 1 
37 

49 

40 

47.6 
31.6 

DECATUR 

MAX 
MIN 

29 

36 

31 

33 

32 

33 

33 

36 

47 

5  ^ 
37 

50 
37 

32 

33 

33 

38 
26 

21 

32 

56 
34 

49 

30 

5  i 
37 

5  8 
26 

40 
23 

25 
9 

27 
11 

20 

52 
35 

56 
43 

38 

55 
39 

59 
35 

49.2 
31.4 

FARMER  C I  TV 

MAX 
MIN 

>7 

37 

31 

32 

33 

30 

60 
33 

5  7 
33 

50 

53 
42 

47 
36 

34 

49 
39 

34 

38 
27 

20 

49 
31 

56 
35 

46 
24 

49 
35 

53 
27 

47 
26 

27 
9 

27 
9 

19 

5 1 
34 

5  3 
40 

38 

53 
40 

52 
41 

48.4 
31.5 

HAVANA   POWER  STATION 

MAX 
MIN 

29 

36 

36 

34 

35 

33 

36 

35 

52 

43 

37 

35 

37 

35 

26 

19 

31 

35 

28 

37 

29 

22 

25 

14 

24 

36 

38 

36 

41 

54 
43 

49.9 
32.6 

LACON  2  E 

MAX 
MIN 

31 

35 

29 

27 

3  3 

34 

33 

32 

55 
49 

40 

47 

34 

32 

38 

30 

22 

21 

31 

33 

28 

28 

53 
30 

52 
23 

*6 

25 
8 

20 

33 

35 

33 

37 

48 
39 

48.0 
30.1 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

28 

37 

33 

34 

33 

34 

35 

37 

49 

38 

49 
34 

35 

39 

32 

37 
25 

22 

30 

35 

48 

30 

49 
35 

28 

25 

12 

21 

34 

40 

38 

40 

56 

41 

48.9 
32.1 

MASON  CITY   1  NW 

MAX 
MIN 

5 1 
28 

35 

45 
32 

47 
33 

54 
34 

62 
32 

57 
35 

60 
35 

56 
51 

54 
41 

49 
35 

52 
32 

50 
37 

46 
35 

36 
25 

47 

20 

5  \ 
32 

55 
35 

48 
29 

49 
37 

55 
28 

5 1 
25 

26 
8 

26 
11 

43 
23 

52 
35 

54 
40 

38 

53 
41 

54 
42 

49.1 
32.1 

MINONK  3  NE 

MAX 
MIN 

50 
30 

47 
37 

45 
30 

47 
34 

50 
34 

60 
33 

55 
34 

55 
32 

55 
47 

53 
42 

46 
34 

49 
32 

47 
43 

43 
31 

36 
22 

45 
23 

51 
32 

52 
32 

46 
28 

47 
37 

51 
29 

48 
22 

25 

6 

23 
11 

41 
18 

51 
33 

49 
37 

41 
35 

50 
36 

46 
38 

46.8 
31.1 

r t  UK  1  A  W9U 

MIN 

49 
30 

46 

35 

45 
31 

48 
34 

52 
34 

59 

30 

57 
33 

57 
39 

56 
44 

52 
37 

47 
37 

47 
35 

48 
39 

39 
28 

35 
21 

46 
19 

51 
33 

52 
36 

47 
33 

47 
29 

53 
27 

46 
16 

20 
7 

24 
9 

41 

24 

52 
34 

47 
37 

41 
35 

50 
40 

41 

30.9 

PR1NCEVILLE   1  N 

•          »  • 

MAX 
MIN 

50 
32 

46 
37 

44 
31 

47 
35 

53 
35 

61 
36 

55 
34 

55 
38 

56 
51 

54 
42 

49 
37 

46 
37 

47 
38 

45 
34 

34 

24 

46 
22 

53 
33 

52 
33 

49 
31 

47 
37 

52 
30 

50 
25 

25 
6 

25 
10 

43 
22 

52 
35 

50 
35 

41 
35 

44 

36 

45 
41 

47.2 
32.4 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

30 

36 

30 

34 

3  3 

59 
29 

33 

30 

47 

44 

47 
43 

42 

42 

34 

30 

22 

32 

40 

32 

39 

25 

28 

11 

u 

18 

36 

44 

38 

41 

54 
43 

49.8 
33.2 

HOOPESTON 

MAX 

MIN 

49 
30 

35 

3  0 

35 

48 

34 

5  8 
35 

57 
35 

34 

55 
46 

43 

45 
42 

«2 

43 

33 

29 

23 

31 

36 

48 
33 

36 

29 

26 

28 

29 

17 

49 
34 

41 

37 

39 

51 
40 

47.3 
32.6 

KANKAKEE   3  SW 

MAX 
MIN 

30 

38 

29 

34 

35 

34 

36 

33 

46 

44 

36 

3  = 

45 

34 

30 

24 

34 

34 

26 

39 

30 

27 

% 

11 

19 

34 

40 

39 

40 

47 
39 

47.9 
33.0 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 
MIN 

29 

36 

l" 

32 

33 

32 

35 

31 

45 

55 
43 

47 
35 

35 

43 

33 

28 

22 

31 

34 

26 

36 

27 

25 

27 

38 

36 

39 

49 
39 

47.6 
31.5 

PONTIAC 

MAX 
MIN 

51 
31 

38 

45 
31 

46 
35 

5 1 
3- 

35 

56 
35 

55 
35 

47 

54 
43 

47 
34 

33 

48 
34 

37 

39 
28 

24 

32 

5 1 
35 

28 

48 
38 

50 
30 

25 

25 
9 

12 

23 

35 

39 

37 

39 

50 
39 

47.4 
32.5 

RANTOUL 

MAX 
MIN 

54 
37 

47 
36 

45 
30 

45 
32 

48 
32 

59 
33 

58 

33 

58 
35 

56 
48 

56 
43 

47 

40 

55 
37 

51 
40 

50 
36 

37 
29 

til 
22 

47 
31 

54 
36 

50 
32 

51 
37 

52 
30 

50 
27 

26 
9 

23 
11 

42 
19 

51 
33 

54 
41 

43 
38 

53 
40 

51 
41 

48.6 
32.9 

1  Ids  a  ma 
UK  b  Ai* A 

MIN 

50 
32 

44 
38 

47 
34 

45 
36 

49 
34 

58 
34 

56 
38 

58 
37 

57 
48 

48 

42 

47 
42 

56 
39 

51 
42 

47 
31 

38 
25 

43 
23 

49 

31 

54 
36 

49 
33 

50 
33 

53 
30 

47 
19 

19 
10 

23 
12 

42 
22 

52 
32 

52 
40 

43 
38 

54 
41 

56 
43 

33.2 

WATSEKA  2  Nw 
•  • 

MAX 
MIN 

50 
28 

49 
36 

47 
30 

47 
36 

50 
34 

60 
32 

57 
35 

58 
31 

57 
47 

55 
43 

46 

41 

53 
40 

52 
30 

47 

30 

37 

30 

42 
21 

50 
31 

53 
37 

46 
33 

46 
39 

51 
29 

48 
27 

27 
10 

23 
10 

49 
19 

50 
41 

49 

42 

51 
28 

58 
40 

46 
39 

48.6 
32.3 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 
MIN 

4  8 
39 

38 

36 

35 

35 

35 

40 

40 

41 

43 

36 

3B 

38 

38 

26 

23 

23 

33 

33 

37 

31 

33 

15 

12 

13 

25 

41 

38 

37 

62 
37 

51.3 
33.0 

CARLINVILLE 

MAX 
MIN 

3D 

33 

34 

29 

33 

36 

35 

35 

50 

41 

34 

34 

33 

35 

25 

21 

31 

35 

30 

35 

30 

26 

12 

28 
U 

20 

34 

47 

38 

41 

57 
37 

51.6 
32.2 

CRIGOSVILLE 

MAX 
MIN 

5  0 
31 

32 

35 

32 

57 
32 

36 

59 
34 

37 

45 

58 
41 

5  2 
36 

37 

36 

31 

37 
23 

21 

32 

34 

49 
33 

35 

34 

22 

29 

% 

22 

35 

37 

34 

40 

57 

35 

51.2 
31.7 

hillsboro 

MAX 
MIN 

35 

5 1 
36 

3  5 

30 

33 

33 

36 

35 

51 

43 

34 

34 

53 
35 

36 

39 

27 

21 

32 

35 

30 

52 
40 

29 

54 
29 

30 
13 

27 
11 

23 

65 
41 

41 

40 

39 

63 
36 

52.6 
33.1 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

28 

23 

35 

36 

34 

35 

35 

38 

43 

38 

36 

33 

54 
32 

52 
35 

39 
25 

36 
22 

22 

33 

30 

36 

31 

38 

11 

20 
10 

27 
13 

25 

42 

37 

37 

55 
34 

48.9 
30.9 

JERSEYVI LLE  2  Sw 

MAX 
MIN 

50 
32 

46 
34 

46 
34 

45 
30 

56 
33 

67 
32 

65 
34 

63 
39 

62 
51 

55 
43 

54 
35 

5  R 
37 

53 
35 

50 
31 

36 
26 

49 
21 

5  1 
33 

56 

33 

52 
29 

51 
37 

60 
28 

54 
28 

28 
9 

29 
10 

47 
21 

57 
38 

59 

46 

46 
38 

61 
42 

58 
37 

52.2 
32.5 

MORRISONVILLE  4  SE 

MAX 
MIN 

49 
34 

47 
38 

♦7 
37 

46 
32 

55 
33 

63 
35 

57 
35 

62 
37 

58 
50 

50 
39 

51 
34 

53 
33 

51 
35 

47 
36 

36 
26 

45 
23 

49 

32 

55 
33 

50 
32 

49 

33 

55 
32 

48 
25 

27 
11 

26 
13 

42 
23 

52 
36 

63 
47 

58 
39 

59 
42 

56 
38 

50.2 
33.2 

PANA 

MAX 
MIN 

5  5 
35 

47 
36 

45 
35 

44 
35 

53 
33 

62 

34 

56 
38 

61 
39 

59 
50 

51 
41 

50 
35 

52 
33 

49 
37 

58 
31 

36 
27 

44 
22 

48 
31 

55 
35 

48 
33 

50 
35 

56 
29 

48 
26 

26 
11 

25 
12 

41 
20 

55 
37 

64 
48 

54 
39 

60 
50 

57 
39 

50.2 
33.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

 .  .  ryjycnpc- 

Day  ol  Month 

• 
n 
* 

1 

2 

3 

'1 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SPRINGFIELD  WSO 

MAX 
MIN 

SO 
31 

50 
37 

46 
36 

48 
35 

55 
3  S 

64 

34 

58 

35 

62 
3B 

59 
46 

53 
41 

50 
39 

53 
34 

52 
37 

42 
31 

37 
26 

47 
24 

52 
34 

56 
33 

52 
31 

51 
32 

37 
32 

49 

21 

21 
11 

26 
13 

44 

23 

37 
37 

56 
41 

44 
39 

56 

42 

61 
44 

50.3 
33.1 

SPR1NGFIEL0  4  SE 

MAX 

MIN 

50 
32 

53 
36 

49 
37 

41 
34 

46 
34 

55 
36 

68 
37 

57 
36 

61 
36 

J7 

43 

53 
39 

51 
33 

5  2 
36 

52 
37 

37 
32 

37 
24 

46 
26 

50 
34 

53 
31 

52 
37 

43 
32 

56 
34 

41 
11 

12 

14 

26 

38 

57 
34 

56 
38 

4B.7 
32.1 

MAX 

MIN 

49 
29 

51 
34 

49 
34 

45 

30 

55 
32 

64 

33 

64 
32 

62 
38 

57 
51 

52 
42 

53 
37 

54 
32 

52 
j  5 

48 
37 

37 
23 

46 

2 1 

49 

30 

56 
32 

49 

30 

51 
35 

55 
3 1 

51 
27 

27 

27 

44 

53 

57 

43 

58 

55 
35 

50.4 
32.0 

WHITE  HALL   1  E 

•        •  » 

MAX 
MIN 

49 
29 

49 

33 

43 
35 

46 
30 

56 
34 

66 
32 

60 
34 

61 
39 

61 
48 

55 
42 

50 
35 

55 
36 

51 
37 

47 

33 

34 
25 

47 
19 

48 

30 

54 
32 

46 

41 

48 

36 

59 
28 

53 
26 

26 
3 

26 
11 

46 
21 

54 
33 

57 
42 

45 
36 

55 
40 

57 
36 

50.3 
32.1 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

50 
38 

46 
37 

46 
37 

44 
37 

49 
37 

59 
38 

58 
42 

60 
43 

58 
45 

52 
41 

52 
42 

53 
38 

47 
38 

44 
35 

35 

30 

41 
30 

48 
28 

53 
29 

52 
39 

46 
33 

43 
29 

45 
24 

24 

12 

33 
19 

51 
i  < 

56 
2' 

63 
34 

46 
36 

61 
42 

61 
39 

49.3 
34.2 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

65 
38 

45 
35 

48 
35 

47 
33 

46 

31 

59 
34 

58 
36 

59 
33 

54 
41 

58 
43 

48 
42 

56 
33 

48 
34 

50 
36 

39 
27 

38 

20 

45 
21 

49 
23 

51 
29 

44 
36 

43 
26 

42 
26 

26 
11 

34 
11 

40 
12 

51 
34 

62 
46 

60 

4C 

61 
40 

57 

44 

49.4 
31.7 

FLORA  5  NW 

MAX 
MIN 

53 
41 

49 
36 

48 
34 

43 
31 

57 
34 

62 
34 

61 
37 

64 
35 

61 

52 

54 
45 

47 
44 

57 
33 

52 
33 

47 
36 

47 
30 

45 
21 

49 
31 

58 
35 

52 
36 

56 
35 

57 
27 

52 
30 

30 

14 

26 

10 

44 
IB 

60 
33 

67 
58 

64 

41 

69 
41 

60 
42 

33.1 
34.4 

MARSHALL    1  E 

MAX 
MIN 

52 
37 

50 
35 

43 
34 

44 
37 

47 

35 

61 
30 

60 
39 

62 
32 

60 
49 

56 
45 

47 
44 

57 
45 

5? 
44 

47 
38 

40 
30 

42 
22 

48 
27 

55 
32 

52 
32 

53 
40 

54 
25 

53 

30 

30 
12 

24 

u 

40 
15 

49 
34 

64 
49 

61 
40 

61 
43 

60 
37 

50.8 
34.1 

HATTOON 

MAX 
MIN 

50 
3* 

46 
36 

46 
34 

44 
36 

50 
34 

60 
33 

57 
34 

60 
36 

5B 
47 

47 
44 

46 
44 

55 
35 

48 
36 

44 
31 

37 
25 

43 
24 

48 
31 

54 
35 

53 
33 

51 
32 

53 
26 

48 

20 

20 
12 

25 
13 

41 
23 

54 
36 

62 
46 

47 
39 

61 
37 

59 
36 

48.9 

32.9 

MOWEAOUA 

MAX 
MIN 

51 
31 

50 
37 

48 
32 

45 
35 

54 
33 

62 
31 

58 
35 

60 
35 

58 
50 

52 
43 

49 
34 

54 
34 

50 
36 

48 
36 

37 
21 

45 
23 

51 
31 

56 
33 

48 

30 

51 
38 

57 
29 

48 
25 

21 
10 

27 
16 

42 
18 

52 
33 

62 
47 

-  = 

40 

57 
41 

55 

36 

50.1 
32.7 

NEWTON  2  NE 

MAX 
MIN 

52 
39 

49 
36 

47 
35 

44 
37 

53 
34 

58 
33 

59 
40 

63 
35 

60 
51 

56 
45 

47 
44 

56 
36 

49 
46 

49 
35 

36 
31 

44 

22 

49 
32 

56 
33 

55 
45 

54 
39 

56 
26 

51 
29 

30 
12 

26 
12 

43 
18 

59 
36 

65 
52 

61 

»: 

64 
43 

57 
40 

51.7 
35.3 

OlNEV  2  S 

MAX 
MIN 

55 

40 

50 
36 

49 
36 

44 
32 

55 
34 

62 
32 

62 
33 

66 
34 

60 
53 

57 
46 

50 
45 

58 
40 

55 
44 

36 

37 
31 

44 
22 

49 

32 

57 
34 

52 
37 

48 
38 

56 
25 

53 
28 

26 
.' 

27 
12 

44 
16 

56 
38 

64 
53 

61 
43 

67 
41 

63 
40 

52.6 
35.0 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

5". 
38 

47 
36 

44 
36 

45 
39 

48 
34 

61 
35 

62 
38 

65 
32 

60 
52 

53 
45 

50 
45 

56 
45 

50 
45 

46 
34 

37 
29 

45 
22 

48 
30 

53 
37 

52 
41 

53 
34 

55 
28 

53 
29 

29 
15 

25 
12 

42 
19 

56 
38 

65 
35 

60 
43 

64 
43 

62 
40 

51.3 
35.6 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

MIN 

53 
35 

45 
35 

45 
34 

44 
37 

44 
33 

61 
34 

58 
37 

61 
34 

57 
49 

52 
44 

46 
43 

57 
43 

50 
44 

47 
33 

36 
31 

43 
23 

48 

31 

54 
36 

49 
39 

53 
33 

54 
28 

49 
26 

26 
: ! 

24 
11 

,0 
17 

50 
35 

65 
49 

62 
99 

60 
43 

56 
36 

49.6 
34.2 

Salem 

MAX 
MIN 

52 
41 

49 
37 

48 
34 

44 
31 

56 
33 

64 

30 

61 
35 

65 
37 

62 
51 

52 
44 

49 
33 

58 
37 

5? 
35 

47 
37 

39 
29 

46 
19 

51 
32 

58 
33 

50 
33 

55 
35 

60 

25 

52 
29 

9< 
IS 

28 
12 

45 
18 

59 
38 

66 
57 

6i 
41 

42 

63 
43 

53.1 
33.9 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

60 
40 

55 

34 

46 

33 

45 
35 

50 
34 

60 
32 

59 
36 

59 
35 

59 

50 

56 
44 

47 
42 

54 
36 

51 
37 

50 
30 

40 
28 

4  - 

23 

48 

30 

55 
34 

52 
32 

52 
38 

5  3 
28 

5  0 
26 

2  B 
11 

23 

11 

41 

2  2 

g  2 
36 

56 
43 

93 

57 
42 

54 

40 

SO. 4 
33.2 

VAND^LIA   FAA  AIRPORT 

MIN 

51 
3' 

50 
38 

45 
32 

45 
32 

56 
33 

64 

33 

59 
38 

63 
37 

60 
47 

50 
34 

49 

32 

57 
35 

52 
35 

45 
32 

35 
24 

46 
23 

50 
32 

57 
33 

50 
32 

50 
31 

58 
29 

49 

23 

23 
|  5 

30 
13 

42 
24 

57 
39 

65 
45 

*^ 
41 

65 
40 

61 
40 

51.1 
32.7 

WINDSOR 

•           •  « 

MAX 

51 
35 

48 
36 

49 

35 

48 

36 

52 
38 

61 
35 

58 
36 

60 
37 

59 

50 

58 
44 

47 
39 

55 
33 

49 

35 

47 
26 

40 
27 

44 

23 

50 
31 

55 
34 

49 

33 

52 
39 

55 
30 

52 
28 

26 
11 

25 
13 

43 

20 

55 
34 

63 
52 

5  5 
39 

62 
41 

56 
38 

51.0 
33.6 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 
MIN 

54 
37 

50 
35 

50 
36 

44 
31 

62 
34 

64 
37 

68 
38 

68 
40 

65 
52 

54 
33 

51 
35 

56 
37 

59 
37 

54 
37 

39 
30 

44 

21 

50 
29 

59 
36 

54 
37 

56 
43 

55 
27 

55 
36 

45 
17 

29 

10 

42 
.  i 

60 
40 

61 
54 

64 
44 

66 
47 

70 
57 

54.8 
35.6 

BELLEVILLE  50  ILL  UNIV 

MAX 
MIN 

55 
41 

50 
35 

48 
36 

44 
28 

60 
33 

68 
27 

63 
36 

66 
33 

64 

51 

57 
43 

53 
27 

59 
37 

56 
34 

48 
36 

36 
29 

46 
19 

50 
30 

59 
27 

50 
29 

55 
38 

58 
26 

55 
31 

31 
15 

29 

10 

- : 
19 

58 
35 

64 
56 

60 
40 

70 
43 

70 
34 

54.1 
32.6 

CAHOKIA 

MAX 
MIN 

48 
34 

45 

32 

41 
29 

44 
26 

61 
25 

69 
39 

68 

40 

66 
35 

50 
40 

61 
34 

48 

40 

59 
42 

46 
36 

42 
29 

44 

22 

41 
31 

47 
31 

54 
32 

55 
32 

60 
28 

62 
43 

51 
32 

45 
17 

45 
3 

3  2 

63 
92 

62 
34 

32 

64 
31 

66 
33 

53.3 
31.2 

CAIRO  wSO 

MAX 
MIN 

57 
44 

52 
38 

52 
37 

47 
35 

63 
36 

64 

40 

68 
45 

69 
48 

63 
49 

50 
39 

53 
38 

57 
43 

59 
44 

51 
36 

39 
28 

45 
26 

52 
36 

58 
42 

61 
45 

56 
39 

61 
36 

58 
32 

91 
18 

29 
15 

25 

63 
45 

66 
60 

63 

4  9 

70 
31 

72 
58 

55.8 
39.2 

CARRONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

Mm 

54 
36 

33 
37 

50 
38 

46 
30 

62 
35 

65 
31 

66 
36 

69 
34 

65 
53 

55 
42 

54 
31 

59 

40 

56 
35 

52 
38 

40 
30 

45 
23 

52 
30 

60 
37 

55 
43 

58 
37 

59 
27 

37 
32 

32 
18 

31 
12 

45 

22 

63 
44 

66 
59 

it 
44 

68 
47 

72 
46 

55.9 
35.6 

CARLVLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

51 
41 

32 
37 

50 
35 

47 
31 

44 
34 

56 
36 

65 
3B 

60 
43 

65 
47 

61 
49 

51 
37 

49 

40 

54 
3* 

54 

40 

42 
28 

37 
22 

45 
24 

50 
34 

57 
37 

55 
42 

47 
34 

59 
36 

-r- 

15 

20 
12 

28 

13 

47 
25 

60 
46 

65 
41 

53 
41 

70 
42 

31.4 
34.6 

COBDEN  2  S 

MAX 
MIN 

55 
35 

49 
34 

50 
36 

44 
27 

61 
32 

63 

30 

67 
35 

67 
37 

63 
50 

56 
43 

51 
30 

58 
36 

58 
>>- 

56 
38 

41 
28 

44 
IB 

50 
27 

55 
35 

54 
36 

56 
42 

58 
38 

30 
25 

40 
16 

30 
8 

43 
16 

61 
40 

63 
SO 

65 
42 

67 
48 

71 
48 

54.9 
33.9 

OU  QUOIN  1  NNW 

MAX 
MIN 

65 
42 

53 
41 

51 

40 

60 
39 

60 
38 

63 
33 

63 
37 

62 
40 

63 
48 

39 

42 

53 
33 

54 
39 

55 
34 

50 
37 

40 
28 

35 
24 

47 
30 

50 
33 

44 
34 

48 

32 

50 
33 

53 
33 

96 

29 

42 

64 
38 

65 
46 

40 

67 
40 

70 
46 

53.8 
36.6 

MAKANDA  1  Nw 

MAX 

MIN 

53 
37 

50 
36 

47 
33 

43 
31 

60 
34 

65 
36 

66 

42 

68 
45 

63 

52 

55 
45 

53 
35 

57 
38 

60 
37 

52 
38 

40 
29 

40 
21 

51 
31 

58 
39 

54 
42 

56 
43 

59 
34 

55 
33 

3* 
16 

29 
9 

43 
H 

61 

40 

65 
57 

63 
42 

66 
47 

71 
54 

54.6 
36.3 

MARION  4  NNE 

MAX 
MIN 

53 
36 

50 
36 

46 
34 

44 
29 

6  . 
34 

64 
32 

64 
36 

69 
39 

63 
52 

62 
46 

62 
32 

59 
36 

56 
it 

53 
40 

40 
31 

44 
16 

52 
30 

59 
39 

54 
41 

55 

43 

60 
27 

36 
38 

38 
16 

28 

12 

45 
23 

62 
41 

66 
42 

64 
44 

67 
47 

70 
52 

55.5 

NASHVILLE   4  NE 

MAX 
MIN 

52 
42 

50 
37 

47 
36 

43 

31 

57 
33 

63 
33 

60 
42 

67 
40 

61 

51 

53 
44 

50 
35 

55 
39 

54 
37 

49 
37 

40 
26 

45 

22 

50 
31 

57 
36 

54 
40 

52 
39 

58 
32 

31 
33 

33 
13 

26 

11 

43 
21 

58 
37 

65 
57 

62 

40 

68 
41 

70 
42 

53.2 
33.3 

SPARTA 

MIN 

60 
42 

so 

37 

47 
36 

43 
31 

61 
34 

67 
30 

64 
42 

67 
39 

62 
52 

35 
45 

52 
30 

58 

42 

56 
39 

51 
39 

39 
29 

46 
22 

48 

32 

60 
33 

50 
36 

53 
41 

58 

27 

53 
32 

32 
16 

29 

11 

43 

22 

61 
39 

65 
52 

63 
42 

69 
45 

69 
46 

54.4 
35.4 

WATERLOO  1  WSW 

•          •  • 

MAX 

MIN 

53 

42 

48 
35 

49 
37 

44 
30 

t : 

34 

68 
35 

64 

40 

67 
40 

63 
52 

60 
44 

55 
34 

59 
44 

5* 
43 

50 
37 

37 
28 

so 

21 

50 
30 

59 
34 

50 
35 

51 
39 

61 
32 

52 
30 

30 
16 

31 
11 

46 

21 

60 
38 

65 

54 

54 
41 

67 
43 

72 
48 

54.3 
33.6 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

MIN 

61 
3« 

49 
35 

47 
37 

45 
32 

55 
34 

61 
36 

64 

37 

67 
38 

60 
51 

57 
45 

57 
43 

55 
42 

51 
37 

38 
35 

36 

30 

44 
22 

48 

31 

57 
34 

52 

41 

55 

43 

37 
30 

55 
29 

30 
13 

27 
12 

43 
18 

56 
36 

64 

55 

67 
46 

69 
48 

68 

42 

53.2 
35.8 

BROOKPORT  DAM  52 

MAX 
MIN 

59 
40 

52 
37 

52 
39 

47 
31 

62 
38 

64 

31 

68 

43 

69 
41 

64 

55 

58 
47 

50 
39 

58 
37 

ie 

51 
38 

42 
32 

45 
21 

53 
33 

56 

39 

67 

44 

61 
39 

60 
27 

54 
40 

41 
IB 

29 
13 

46 

22 

61 
44 

66 
57 

66 
49 

70 
49 

72 
54 

56.8 
37.8 
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DAILY  TEMPERATURES  uunus 


Continued  .  _  NOVEMBER  1970 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4  | 

5 

6 

7 

8   |  9 

10  1 

11 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Ave 

DIXON  SPRINGS  »6«  C 

MAX 
M1N 

5  5 
36 

36 

36 

45 
29 

59 
32 

64 
29 

64 

40 

67 
41 

66 
53 

58 
45 

47 

40 

56 
35 

57 
35 

52 
40 

40 
31 

44 
15 

52 
30 

56 
36 

56 
42 

59 

45 

59 
24 

56 
40 

40 
18 

29 
9 

43 
19 

60 
43 

63 
57 

64 
45 

66 
47 

70 
55 

55.0 
36.2 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

MAX 

M1N 

39 

36 

35 

31 

34 

34 

39 

67 
33 

62 

54 

57 
45 

49 
45 

57 
40 

54 
38 

51 
38 

38 
31 

44 
21 

49 
28 

57 
35 

53 
37 

5 1 
44 

57 
27 

57 
33 

33 
17 

27 
12 

44 
16 

59 
42 

64 
54 

63 
41 

68 
46 

67 
43 

53.4 
35.6 

HARRl SBURG 

MAX 
MIN 

57 
35 

5 1 
36 

38 

31 

35 

32 

42 

71 
37 

63 
54 

58 
46 

5  \ 
45 

59 
39 

57 
35 

53 
38 

40 
32 

45 

22 

53 
29 

59 
39 

56 

42 

57 
42 

61 
26 

57 
34 

35 
18 

28 
12 

45 

21 

62 
43 

66 
59 

67 
46 

70 
46 

73 
51 

55.9 
36.9 

MCLEANSBORO  2  E 

MAX 
MIN 

37 

5 1 
35 

36 

31 

33 

34 

34 

68 
39 

61 
53 

55 
45 

A  6 

45 

5  g 
39 

5  5 
36 

5 1 
37 

39 
30 

46 
20 

5 1 
29 

59 
38 

53 
38 

55 
38 

61 
28 

55 
30 

30 
18 

29 

10 

45 
18 

60 
37 

65 
57 

64 
41 

68 

42 

72 
48 

54.4 
35.2 

HT  CARMEL   1  NNW 

MAX 
MIN 

55 

34 

50 
36 

46 
36 

44 

55 

61 

62 

67 
35 

61 
48 

56 

50 

63 

53 

49 

39 

43 

47 
26 

55 
35 

52 
40 

55 
37 

56 
23 

55 
30 

31 
13 

25 
10 

43 
]_  3 

58 
33 

63 
54 

64 
43 

66 
43 

68 
46 

53.1 
34.3 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

58 
40 

54 
37 

46 

37 

44 
31 

57 
33 

65 
33 

63 
40 

69 
37 

63 
52 

53 
45 

49 
34 

59 
38 

55 
36 

49 
37 

40 
30 

46 
19 

50 
30 

58 
33 

58 
36 

55 
37 

60 
27 

53 
29 

29 
15 

26 
11 

45 
18 

60 
36 

65 
56 

64 
41 

70 
41 

71 
45 

54.6 
34.6 

ROSICLARE 

MAX 
MIN 

62 
39 

51 
35 

49 
38 

46 
32 

60 
36 

66 
34 

69 
43 

72 
37 

65 
54 

60 
46 

50 
45 

58 
39 

61 
38 

54 
38 

42 
32 

46 
21 

55 
29 

59 
38 

57 
41 

59 
46 

60 
26 

58 
42 

43 
19 

28 
12 

45 

20 

61 
43 

64 
57 

64 
47 

71 
47 

75 
53 

57.0 
37.6 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ROSICLARE 

75 

DATE 

30 

LOWEST  TEMPERATURE 
PAW  PAW 

-  2 

DATE 

24 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CHICAGD  WSO                     / / R 

3.57 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
VIRDEN  1  SSW 

.56 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
VANDAL IA  FAA  AIRPORT 

1.30 

DATE 

19 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
KEWANEE 

.8 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
17  STATIONS 

T 

DATE 

29* 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

Percent  of 
Possible  sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction  of 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

00     06     12  18 

Trace 

.01-.09 

.10.49 

.50-. 99 

1.00-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

CAIRO  WSO 

33 

S 

26 

1 

4 

2 

2 

0 

0 

9 

42 

6.9 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

25 

2.7 

11.6 

39++ 

28 

23 

71 

74 

59 

64 

5 

6 

9 

0 

0 

0 

20 

8.0 

CHICAGO  WSO 

24 

2.9 

11.9 

36 

W 

22 

74 

78 

67 

68 

5 

4 

7 

0 

1 

0 

17 

24 

8.0 

MOLINE  WSO 

26 

1.9 

11.1 

39 

NW 

23 

76 

78 

65 

72 

6 

3 

4 

1 

0 

0 

14 

44 

7.8 

PEORIA  WSO 

22 

2.7 

11.9 

34 

NW 

23 

82 

86 

70 

74 

8 

5 

3 

0 

0 

0 

16 

34 

7.9 

ROCKFORD  WSO 

28 

1.2 

11.7 

32  +  + 

30 

22 

80 

82 

69 

74 

8 

5 

4 

0 

0 

0 

17 

7.9 

SPRINGFIELD  WSO 

22 

3.2 

12.3 

33 

NW 

23  + 

77 

80 

65 

70 

5 

6 

2 

0 

0 

0 

13 

45 

7.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1970 


SUtten 

Day  01  Month 

"3  „  A 

H  < 

1 

2 

3 

4 

5 

< 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 



18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

.      .  . 

SOUTHWEST  08 

CARLUE  RESERVOIR 

EvaP 

.02 

.05 

.0* 

.02 

.0<i 

.09 

.13 

.06 

.08 

- 

HIND 

3* 

♦  1 

56 

52 

92 

85 

129 

38 

70 

MAX 

49 

32 

48 

45 

40 

S3 

53 

59 

57 

MN 

*0 

39 

36 

34 

34 

33 

36 

39 

42 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


■5 

Day  ol  month 

ige 

Station 

a. 

4> 

Q 

(IN) 

Timi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBAN* 

4 

7AM 

49 

49 

49 

48 

46 

45 

46 

47 

49 

50 

49 

49 

49 

49 

43 

40 

41 

43 

43 

46 

42 

44 

37 

34 

34 

34 

39 

41 

42 

45 

44 

1 

MAX 
MIN 

54 
49 

50 
49 

50 
49 

49 
46 

48 
46 

46 
45 

47 
45 

48 
46 

49 

47 

50 
49 

50 
49 

49 
49 

50 
49 

49 
49 

49 
43 

43 
40 

41 
40 

43 
41 

44 
43 

46 
43 

46 
42 

44 
42 

44 
37 

37 
34 

34 
34 

34 
34 

39 
33 

41 
39 

42 
40 

45 
42 

45 

43 

4 

2 

a 

7AM 

53 

53 

51 

51 

49 

48 

49 

49 

30 

51 

50 

50 

50 

50 

47 

44 

44 

46 

46 

47 

44 

45 

41 

38 

37 

36 

40 

42 

43 

46 

46 

3 

MAX 
MIN 

56 
53 

53 
53 

53 
51 

51 
51 

51 
49 

49 
48 

49 
48 

50 
49 

50 
49 

51 
50 

51 
50 

50 
50 

51 
50 

50 
50 

50 
47 

47 
44 

44 
44 

46 
44 

46 
46 

47 
46 

47 
44 

»5 

44 

45 

41 

41 
38 

38 

37 

37 
36 

40 
36 

42 
40 

43 
42 

46 
43 

47 
45 

3 

g 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  OIAL  TYPE  THERMOMETERS. 
FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


Sm  R.l«t.nc.  NolM  Followlr.j  Sutlon  Ind« 


-  143  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Illinois 
november 


Day  of  month 


8      9     10     11     12     13     14     15    16     17    18    19    20     21    22    23    24    25    26     27    29    29    30  31 


NORTHWEST  01 
FREEp0RT 

GALVA 

MOLINE  WSO 
R0CKF0RD  WSO 

•  *  • 

NORTHEAST  02 

ANTI0CH  2  NW 
AURORA  COLLEGE 
CHICAGO  0  HARE  WSO 

CHICAGO  WSO 

DE  KALfi 
OTTAWA 

•  •  * 

WEST  03 

LA  HARPE 
MONMOUTH 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

•  *  * 

CENTRAL  0<, 

BLOOMINGTON  NORMAL 

DECATUR 

LINCOLN 

PEORIA  WSO 

•  *  • 

EAST  05 

HOOPESTON 
KANKAKEE  3  SW 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 
URB  ANA 

•  *  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

CARLINVHLE 

MORR I  SONV I  LLE  SE 

SPRINGFIELD  WSO 

WHITE  HALL   1  E 

•  •  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

NEWTON  2  NE 
TUSCOLA 

VANOAL I A  FAA  AIRPORT 
WINDSOR 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Continued 

Day  ol  month 


aODH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

■ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*  •  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1   E  SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

•  ■  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION  SNOWFALL 
SN  ON  CND 

HARR1S8URG  SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

ILLINOIS 
NOVEMBER  1V70 


S«  fUlar*nc*  Noln  Following  Station  lnd«x 
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STATION  INDEX 


0 
Z 

Q 

DIVISION 

rniiNTY 

1  VUIl  I  I 

DRAINAGE  1  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ORQFRVFR 
UD.Tt.H  V  LH 

TEMP. 

a 

u 
1 

£ 

if 

ALB  ION 

0053 

■v 

EDWARDS 

39 

6B  03 

*90 

*p 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

alEDO 

00?; 

MERCER 

720 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS  WATERWORKS 

■  3 

*1 

33 

90  3* 

69* 

MUNICIPAL  WATERWORKS 

ALTON  DAM  26 

MADISON 

90  11 

*3J 

TA 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA  1  E 

0167 

11 

UNION 

37 

\\ 

69  1* 

6P 

J.  BON  HARTLINE 

ANTtOCM  2  NW 

Oj 

LAKE 

*2 

as  os 

75] 

7A 

TA 

THOMAS  G.  A06INS0N*  JR 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

Qi 

DUPAGE 

41 

67  99 

7*6 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

02B1 

WASHINGTON 

36 

69  12 

570 

JAMES  Wt  NILLSPAUGH 

AJGUSTA 

033C 

sj 

HANCOCK 

90  56 

:  H 

REX  J*  HOLIES 

AURORA  COLLEGE 

0331 

KANE 

91 

68  20 

7*ii 

7P 

7P 

AURORA  COL  PHYSICS  OEPT 

AVON  9  NE 

03  3e 

.:  3 

FULTON 

40 

90  22 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARRINGTQN 

LAKE 

62 

RICHARO  E.  MILLER 

BARRY 

■■■>. 

PIKE 

39 

41 

91  03 

6*C 

GEORGE  E.  GRIDER 

BEARDSTOWN 

:  i 

CASS 

90  26 

**5 

thomas  e.  phelps 

BEllEVILlE  SO  UL  UNIV 

091( 

ST  CLAIR 

31 

to 

B9  51 

*50 

6P 

GEORGE  KAPUSTA 

8ElV[0ERE  SE  MAGE  PLANT 

BOON£ 

CITY  OF  BE L V I OERE 

BENTlEt  I  E 

HANCOCK 

6P 

HOWARD   W.    C OFF MAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

FRANKLIN 

36 

8A 

6lOOmINGT0n  WATERWORKS 

MCLEAN 

77! 

l\ 

BLOOMINGTQN  WATERWORKS 

BLQOHlNGTON  normal 

MCLEAN 

-; 

H 

ILL  STATE  NORMAL  UNI 

SCOTT 

VERNON  A  >  NQRTAUP 

BROOkPORT  QAM  32 

0993 

MASSAC 

37 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

CAHOKIA 

)| 

ST .  CLAIR 

38 

90  13 

*0C 

8A 

CAHOKlA  TREATMENT  PLT , 

CAIRO  WSQ  t 

01 

ALEXANDER 

37 

69  10 

31* 

"10 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON  1  ESE 

129C 

FULTON 

*0 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBDNDALE  SEwAGE  PL 

JACKSON 

HUGH  B>  80VD 

Carl  INV  I LLE 

MACOUPIN 

JACK  A.  CAMPBELL 

CAALVLE  RESERVOIR 

Clinton 

31 

•A 

c 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

white 

is 

6F 

HU6ERT  BOHLEBER 

CENTRAlIA  2  SW 

Clinton 

7A 

CITY  OF  CENTRAL  I A 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

GRUNDY 

41 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

A*« 

COLES 

EASTERN  ILL.  UNIV. 

CHENOA 

--- 

MCLEAN 

60 

66 

BB  ** 

?1( 

6P 

6f 

JOSEPH  W.  SQMMER 

CHESTER 

1*91 

:  1 

RANDOLPH 

69  50 

*60 

ROBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

COOK 

41 

*0 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO   MAYFR    BMP  STA 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  0  HARE  HSO  R 

COOK 

61 

NATL  WE ATHF A  SERVICE 

CHICAGO  RDSELAND  PHPG  R 

199! 

COOK 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  RACINE  PUMP  R 

: 

*1 

CHICAGO  SAMTARY  DIST 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF  ft 

COOK 

CHICAGO  SANITARY  DIST 

CHICAGO  S  FILTER  PLANTS 

*1 

69 

87  33 

611 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHGO  SPR I N&F I  ELD  PMPG  ft 

1561 

:  i 

COOK 

*l 

55 

CITY  ENGR  WATER  PURIF 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

1971 

COOK 

61 

67  36 

59* 

11  [ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  WSO  11 

COOK 

- ! : 

Hit 

:  - . 

NATL  WEATHER  SERVICE 

'CHICAGO  CITY  NO  2  wSO  ft 

COOK 

53 

67  38 

59* 

- : : 

Hl( 

CLOSEO  10/15/70 

CHILL ICOTHE 

60 

TJ 

DON  H,  CONNUR 

CISNE  2  ESE 

WAYNE 

21 

a:  14 

UNION  OH  CO. 

Clinton  i  ssw 

OE  WITT 

-  0 

0  1 

88  5B 

69! 

5P 

COBDEN  2  s 

11 

UNION 

J7 

30 

69  13 

5*0 

9P 

9P 

1,  G,  ANDERSON 

C3ULTERVI LLE   1  SSW 

36 

RANDOLPH 

69  36 

510 

C  WARREN  BIRCHLE" 

CRETE 

20  U 

MILL 

*1 

27 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

VERMILION 

*0 

01 

87  39 

55f 

5P 

9P 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

ii 

VERM1 L ION 

527 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

HACON 

66  58 

670 

7P 

ETHElOA  C.  COONRADT 

OE  K  ALB 

Qi 

OE  KALB 

56 

86  *6 

9P 

9P 

NORTHERN  JiLtNIOS  UN  I V 

01  RON 

■ 

LEE 

41 

50 

69  29 

R06ERT  H.  NELLIS 

OUON  SPRINGS  AGR  C 

POPE 

37 

*P 

OlXQN  SPRGS  AGR IC  CNTR 

DDWNS  2  NE 

MCLEAN 

*0 

25 

Oct  QUOIN  1  NNW 

2*63 

PERRY 

36 

9P 

RADIO  STATION  WOON 

EOELSTE IN 

26*2, 

PEORIA 

HAROLO  0.  PRICE 

edwarosville 

MAQ I  SON 

39 

MR5.  DEVERA  M,  GE8HART 

EFFINGHAM 

2661 

EFFINGHAM 

39 

CLIFFORD  R.  MANUEL 

1736 

02 

88  16 

751 

MISS  MYRTLE  E ,  SPIECiER 

FAIRBURV  WATERWORKS 

2923 

LIVINGSTON 

68  31 

691 

OEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

1 '  1 : 

3B 

23 

RAO  1 0  STATION  WF I W 

FARMER  CITY 

OE  WITT 

60 

NOR AH  VEAGLE 

FLORA  5  NW 

CLAY 

38 

F AEEPORT 

STEPHENSQN 

*2 

7[ 

H 

JOHN  SCHRODER 

FREE  PORT  SEWAGE  PLANT 

III] 

STEPHENSON 

42 

7( 

ALVlN  W.  TtMM 

fjlton  DAN  1] 

WHITESIDE 

61 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA  1  N 

jo  Daviess 

*2 

DIETRICH  KROENCKE 

GALESBUCG 

33. : 

KNO* 

- : 

C  ITY  WATERWORKS 

GALVA 

133! 

: 

41 

90  02 

673 

71 

RA I  MASON  h.  SMITH 

GENESEO 

HENRY 

41 

90  10 

S39 

HID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY 

3*13 

05 

FORD 

*0 

21 

1 P 

ORLEN  F,  REIS 

GLADSTONE  DAM  IB 

>*5! 

HENDERSON 

40 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCQNDA  OAM  si 

pope 

37 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOlOEN  1  NW 

ADAMS 

60 

6f 

ERNEST  M  1BNEN 

GRAFTON 

1ST] 

JERSEY 

36 

PAUL  E •  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

3995 

JACKSON 

37 

LEROY  K ,  HENDERSON 

GREENFIELD  1  S 

GREENE 

3  9 

WILLIAM  C •  ME NG 

GREENUP 

369  3 

Cumberland 

39 

JOHN  w.  WYLDE 

GREENVILLE  1  E 

1693 

01 

36 

5) 

B9  2* 

58C 

HAROLD  W.  DAVIS 

&R  I  GGSVILLE 

3717 

Dl 

PIKE 

31 

90  ** 

70C 

7P 

HOWARD  E .    ST AF  FY 

HARDIN 

CALHOUN 

39 

09 

ORVlLLE  H,  JOHNES 

HARRISBURG 

D1 

CLYOE  BJTTMAN 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

city  oiSpoSal  plant 

HAVANA  POWER  STATION 

39*( 

MASON 

60 

71 

HAVANA  POWER  STATION 

mennepin  power  plant 

*01; 

o: 

Putnam 

9P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

Hi  llsboro 

6101 

c  - 

MONTGOMERY 

39 

t' 

WALTER  E.  BELCHER 

riOOPESTON 

,  1 9  a 

C ! 

VERMILION 

HJTSONv 1 LLE  POWER  PL 

*317 

CRAWFORD 

39 

CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS    CITY   DAM  16 

*355 

o; 

ROCK  ISLAND 

M 

55* 

u  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

***; 

Dl 

MORGAN 

39 

11 

90  12 

620 

7* 

WLDS  RAOIO 

JERSE vv I LLE  2  SW 

JERSEY 

39 

JERSEYVlLLE   SWG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 

*53( 

o; 

HILL 

88  06 

543 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIET 

*939 

-  i 

HILL 

61 

86  05 

520 

ILL  STATE  PENITENTIARY 

KANKAKEE  3  SH 

6593 

03 

KANKAKEE 

4  1 

B7  59 

625 

7A 

DELBERT  w,  KOERNER 

kankakee  sewage  plant 

6603 

KANKAKEE 

41 

:  9 

87  53 

6*2 

c  H 

HUN  I  C I  PAL    SEWAGE   TR  PL 

KE  I THSBURG  1  NH 

■ 

MERCER 

*i 

IB 

90  37 

5*0 

ROBERT  CROSS 

KEWANEE 

0 

89  55 

ezo 

9P 

Kt  WANE  E    BAKER    PARK  R 

c 

HENRY 

41 

69  95 

600 

KEWANEE  BAKER  PARK 

LACON  2  E 

410! 

MARSHALL 

*l 

89  21 

5P 

5P 

MRS .   Q.B.PACE*  JR. 

LA  harpe 

33 

HANCOCK 

*0 

90  58 

7U 

7P 

LANARK 

o; 

CARROLL 

89  50 

825 

THOMAS    E.  SMIALEK 

LA  SALLE  1  S 

4923 

LA  SALLE 

*1 

89  06 

520 

ILL  OIV  OF  WATERWAYS 

LAWRENCE V ILLE 

♦957 

LAWRENCE 

39 

67  41 

**7 

CALVIN  L.  REVNOLOS 

LINCOLN 
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39  96 

MR,  VIRGIL  C.  N1EWAHNER 

RANTOUL 

05 

Champaign 

40  19 

RANTOUL   LIGHT  DEPT 

RED  BUD 

RANDOLPH 

38  13 

OLIN  F.  KfiTTELKAMP 

ROCHELLE   I  w 

734< 

OGLE 

M  59 

89  04 

791 

6A 

CALIFORNIA  PACKING  CORP 

ROCKFORO  6  ENE 

73?t 

0! 

WINNEBAGO 

42  16 

88  59 

880 

HARRIET  L.   RE  ID 

RDCKFORO  HSO  It 

WINNE6AG0 

42  12 

MID 

NATL  HEATHER  SERVICE 

RDCKPORT 

PIKE 

39  32 

ART  ATQR 

1  RQSICLARE 

MARGIN 

37  23 

BERT  F.  SHELDON 

;  RUSHVlLLE 

0] 

SCHUYLER 

40  07 

6f 

GAIN  BROS  GREENHOUSE 

SAINTE  MARIE 

JASPER 

38  96 

li 

JUDSON  E.  CAMERON 

I  SALEM 

MARION 

36  38 

CITY  HATER  OEP ARTMENT 

SHABBONA  3  NNE 

02 

DE  KALfl 

41  50 

UNIV  OF  ILL  N  EXP  FIELO 

SHAwNEETQWN   NEW  TOWN 

GALLATIN 

37  43 

JAKE  H,  STEWART 

767< 

SHELBY 

39  2* 

88  47 

655 
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SIDELL 

7992 

°: 

VERMILION 

39  99 

87  *9 

685 

THELMA  LANE 

SKOKIE  N  SIDE  TR  WORKS 

COOK 

42  01 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

SPARTA 

RANDOLPH 

<.  3e  ua 

WILLIAM  H.  MORGAN 

SPRINGFIELD  WSO  ft 

SANGAMON 

1  39  30 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SPRINGFIELO  *  SE 

0( 
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1  39  46 

BJ 

8A 

CITY  HTR*  LIGHHPhR. 

STICKNEY  H  SIDE  TR  WKS 

I 

COOK 

41  49 

CHICAGO  SANITARY  OIST 

STOCKTON 

JO  DAVIESS 

42  21 

69 

RICHARD  J,  TOWNSEND 

STREATQR  2  ENE 

LA  SALLE 

*1  08 

LARRY  G.  YUSKO 

SULLIVAN  WATERWORKS 

MOULTRIE 

39  3* 

CITY  OF  SULLIVAN 

9--. 

06 

CHRISTIAN 

39  33 

B9  IB 

634 

JOHN  H.   C  DALE 

TISKILHA 

C  .  » 

01 

BUREAU 

*l  IT 

B9  30 

912 

6P 

ORVlLLE  L.  WEAVE" 

TOULON 

STARK 

41  03 

Ei  H .  OODEN 

TUSCOLA 

DOUGLAS 

39  48 

OEKAlB  AGRI  AS5N 

URBAN* 

CHAMPAIGN 

40  06 

CGH 

STATE  HATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ftOCK  OAM 

LA  SALLE 

41  19 

'A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANOAL I A  1  SM 

6781 

01 

FAYETTE 

38  37 

89  06 

60C 

GEORGE  ENGLAND 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

•763 

07 

FAYETTE 

36  39 

69  10 

5*2 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

V1R0EN  1  SSW 

li  a  6  3 

06 

MACOUPIN 

39  29 

69  46 

670 

6P 

WRAY  WHITENECK 

VIRGINIA 

Ofi 

CASS 

39  57 

90  13 

615 

LEICESTER  -.  CLARKE 

1911 

01 

BUREAU 

41  3* 

89  35 

760 

6P 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON  1  HSH 

899: 

04 

TAZEWELL 

89  29 

730 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

HATERLOO  1  HSH 

MONROE 

EUGENE  L.   MC  HURTRY 

HATSEKA  2  NH 

9(  2 1 

-5 

IROQUOIS 

40  47 

87  46 

620 

9P 

RADIO  STATION  HGFA 

HAUKEGAN  *  HSH 

9029 

02 

LAKE 

42  21 

67  53 

700 

ii 

RADIO  STATION  WKRS 

HAYNE  CITY 

9  CfJ 

09 

WAYNE 

38  21 

66  33 

*20 

PAUL  f •  NICHOLS 

MARSHALL 

*1  04 

69  04 

685 

WALTER  J.  HENILAFF 

WHEATON  1  SE 

9221 

OU  PAGE 

86  04 

680 

HP 

MORTON  ARBORETUM 

HHITE  MALL   1  E 

9241 

GREENE 

39  26 

90  23 

97fl 

59 

HHITE  HALL  PUMP  INC  STA 

WKCOX 

927* 

07 

CLAY 

38  3B 

86  18 

4*0 

E.  LOHELL  ROUTT 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

39  26 

BB  36 

680 

6P 

RAYMONO   R,  HALL 

YATES  CITY 

9616 

03 

40  47 

90  01 

680 

ORA  Lt  BELL 
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REFERENCE  NOTES 

ILLINOIS 
-     NOVEMBER  1970 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologlst,  P.  0.  Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  Dreclol tation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  657.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
JayliKht  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  iootnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 lmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Juno  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

4  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     OmlsBlon  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

5  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Tndex  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
axe  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW ,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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952 

o 

7 

23 

1.33 

-  .56 

.43 

16 

.9 

T 

30  + 

4 

0 

SPRINGFIELD  4  SE 

41.9 

25.2 

33.6 

73 

4 

12 

28 

971 

o 

7 

24 

0 

1 .13 

.50 

16 

0 

3 

0 

VIRDEN   1  SSW 

44 .  7M 

2  6.2M 

3  5.5M 

74 

3 

10 

28 

9q7 

o 

0 

,  3 

o 

o 

WHITE   HALL   1  E 

44.1 

26.4 

35,3 

1  . 8 

73 

3 

10 

26 

915 

0 

5 

26 

0 

1.26 

.51 

.72 

1 6 

T 

T 

31  + 

o 

DIVISION 

35.2 

2.0 

1.37 

-  .58 

.5 

*       *  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

43.3 

27.8 

35.6 

70 

1 

10 

26 

904 

0 

5 

24 

0 

1.28 

-  .91 

.46 

16 

T 

T 

26 

3 

0 

0 

EFFINGHAM 

46.1 

26.7 

36.4 

3.3 

70 

2  + 

10 

28  + 

879 

0 

2 

24 

0 

1.01 

-  1.32 

.40 

21 

.5 

T 

26  + 

3 

0 

0 

FLORA  5  NW 

46.6 

27.1 

36.9 

1.6 

70 

3  + 

9 

30 

664 

0 

2 

22 

0 

1  .06 

.41 

16 

T 

T 

25 

4 

0 

0 

MARSHALL   1  E 

44.9 

26.4 

35.7 

69 

1 

9 

26 

905 

o 

3 

23 

0 

1.30 

.  5  1 

1 6 

T 

0 

1 

o 

MAT  TOON 

43.4 

OR  S 

34.5 

70 

1 

12 

28  + 

940 

0 

6 

24 

0 

1.31 

.77 

21 

T 

T 

27  + 

3 

1 

0 

MOWEAOUA 

4<,. 8 

26.6 

35.7 

72 

3 

9 

28  + 

698 

0 

2 

23 

0 

.68 

.35 

21 

T 

0 

2 

0 

0 

NEWTON  2  NE 

46.8 

27.5 

37 . 2 

69 

4  + 

9 

28 

856 

o 

2 

23 

0 

1.05 

.48 

16 

,  3 

T 

25 

3 

o 

o 

OLNEY  2  S 

47.1 

26.5 

37,8 

2 , 3 

70 

3 

1 0 

28 

835 

0 

3 

2  0 

0 

1.40 

.  6  1 

16 

,  3 

0 

4 

1 

(J 

PALESTINE 

46.2 

2  8*2 

37 , 2 

2  .  7 

70 

1 

1 2 

28  + 

856 

0 

3 

20 

0 

1.70 

-  1.23 

.77 

16 

,  5 

25 

4 

2 

o 

PARIS  WATERWORKS 

44.2 

27.1 

35.7 

3.3 

69 

2+ 

10 

26 

902 

0 

4 

21 

0 

1,50 

.99 

.50 

16 

1 . 0 

c 

4 

1 

o 

SALEM 

47.8 

27.5 

37.7 

72 

3 

12 

26  + 

640 

o 

1 

2  3 

0 

1  .04 

-  1.66 

.44 

22 

T 

0 

3 

0 

0 

TUSCOLA 

27.9 

36.0 

70 

1  3 

29 

894 

o 

5 

2  1 

o 

.  92 

_  i,29 

.  35 

21  + 

T 

2 

o 

VANDALIA   FAA  AIRPORT 

45.4 

9  A  7 

CO  i  ( 

36,1 

74 

I  5 

28  + 

691 

o 

3 

24 

0 

1,22 

.69 

2  1 

T 

T 

31 

2 

i 

o 

WINDSOR 

44.6 

27.5 

36  .  1 

3 . 6 

71 

1 

10 

30 

688 

0 

5 

23 

0 

1.14 

-   1 . 30 

.  46 

21 

T 

c 

3 

c 

o 

DIVISION 

36.3 

3.1, 

1.19 

-  1.36 

.2 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

48.7 

30.8 

39.8 

2.1 

70 

3 

13 

24 

774 

0 

1 

19 

0 

2.31 

-  1.23 

.76 

16 

1.0 

0 

6 

2 

0 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

49.2 

26.9 

39.1 

76 

3 

9 

28 

798 

o 

2 

18 

o 

1.61 

.74 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

C  AHOK  I A 

47,9 

25.2 

36.6 

79 

4 

25 

873 

o 

2 

22 

0 

1.43 

.  60 

2 1 

3 

2 

CAIRO   WSO  R 

50.4 

35.0 

42.7 

3.2 

71 

3 

21 

26 

685 

0 

0 

13 

0 

3.70 

.03 

1.56 

21 

.2 

T 

31 

6 

3 

1 

CARBQNDALE   SEWAGE  PL 

50.4 

31.0 

40.7 

3.0 

72 

3 

16 

28 

748 

0 

1 

18 

0 

1.92 

-  1.06 

.80 

21 

1.5 

0 

5 

1 

0 

CARLYLE  RESERVOIR 

47.0 

27.5 

37.3 

74 

2 

15 

26 

851 

o 

1 

21 

0 

1.26 

.50 

16 

T 

o 

3 

1 

o 

COBDEN  2  S 

48.7 

29.1 

38.9 

7  i 

3 

1 1 

26 

801 

0 

2 

21 

0 

2,38 

.88 

16 

T 

c 

6 

2 

mi     f\i  |  n  T  M     1  Mm, 

uu  uuLJiiN  l  vinyl 

46.3 

2  8.9 

37.6 

,  5 

7  l 

3 

15 

28  + 

837 

0 

3 

24 

0 

1.29 

-  1.57 

.59 

2 1 

,  5 

T 

25 

2 

2 

o 

MAKANDA  1  NW 

48.9 

30.9 

39  •  9 

70 

3  + 

1 3 

26 

771 

0 

1 

19 

0 

2.31 

.  89 

2  I 

•  0 

0 

5 

2 

o 

MARION  4  NNE 

49.6 

30.5 

40.1 

2.7 

70 

3 

12 

26 

767 

o 

1 

19 

o 

1  .94 

-  1.37 

.87 

21 

1.0 

0 

4 

2 

0 

NASHVILLE   4  NE 

47 ,  4 

29.7 

38.6 

72 

3 

14 

26 

811 

o 

1 

20 

o 

■  92 

_  i,f,2 

.  48 

16 

,  4 

T 

31  + 

3 

o 

SPARTA 

49.5 

30.5 

40.0 

2 . 9 

76 

3 

1 5 

28  + 

768 

o 

1 

1  6 

o 

1.18 

_  1,17 

•  53 

16 

1 . 0 

j 

25 

3 

i 

WATERLOO   1  WSW 

49.3 

30.5 

39,9 

75 

3 

15 

24 

773 

0 

1 

22 

0 

1.47 

.85 

.84 

16 

1 . 5 

2 

3  i 

4 

1 

o 

DIVISION 

39.3 

2.2 

1.82 

-  1.06 

.6 

*       »  » 

S  UU  T  nfc  ftii  U*r 

ALBION 

48.9 

30.6 

39.8 

69 

1 

14 

26 

776 

0 

2 

19 

0 

1.72 

.50 

16  + 

T 

T 

25 

5 

2 

0 

BROOKPORT  DAM  52 

50.8 

32.7 

41.8 

72 

3 

18 

26 

714 

0 

0 

16 

0 

4.31 

.82 

1.57 

22 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

49.9 

31.3 

40.6 

69 

3  + 

12 

26 

749 

0 

1 

18 

0 

2.45 

.84 

16 

.0 

0 

6 

2 

0 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

47.5 

30.2 

38.9 

2.5 

69 

3  + 

12 

28 

603 

0 

2 

18 

0 

1.92 

.66 

16 

T 

T 

25 

6 

1 

0 

HARR I SBURG 

49.7 

31.5 

40.6 

2.4 

71 

3 

15 

28 

750 

0 

1 

17 

0 

2.49 

-  .48 

1  .00 

21 

1.0 

T 

31  + 

5 

2 

1 

MClEANSBDRO  2  E 

46.4 

30.0 

39.2 

2.1 

69 

3  + 

13 

26 

793 

0 

2 

19 

0 

2.32 

-  .68 

.84 

21 

.1 

T 

31  + 

5 

2 

0 

MT  CARMEL   1  NNW 

47.3 

28.4 

37.9 

70 

1 

13 

28  + 

833 

0 

3 

22 

0 

2.45 

.97 

16 

•  1 

T 

26* 

5 

1 

0 

MOUNT  VERNON 

48.5 

29.2 

38.9 

3.2 

78 

2 

11 

26 

603 

0 

1 

20 

0 

1.30 

-  1.54 

.52 

16 

T 

T 

31  + 

3 

1 

0 

ROSICLARE 

51.2 

32.7 

42.0 

71 

3  + 

16 

26 

708 

0 

0 

IB 

0 

2.86 

.95 

16 

T 

0 

6 

3 

0 

DIVISION 

40.0 

3.0 

2.42 

-  .66 

.1 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


3t3tl<  ID 

Total 

Day  ol  Monlh 

12 

3 

4  5 

1 

6 

7  |  8 

9 

10 

1 

11  1 

12 

13 

M 

15 

16 

1 

17 

18 

19  I 

20 

21 

22  1 

23~[" 

25 

"  1 

26 

27 

28 

29 

31 

— *  •  «  

aledo 

1.97 

.59 

1.10 

.03 

.03 

.19 

T 

.09 

.02 

DIXON 

1.55 

T 

1.23 

.10 

.11 

■  07 

.04 

FREEPORT 

1.55 

■  10 

.85 

T 

.19 

.29 

.03 

■  12 

.02 

.02 

.01 

3RT      I  --            :  •- ' 

.95 

.01 

.13 

.10 

.19 

T 

■  12 

• 

T 

FULTQN  DAM  13 

1. 11 

.91 

T 

.12 

T 

.08 

T 

T 

T 

T 

T 

GALENA   1  N 

2.00 

I 

I 

1.29 

.09 

.19 

.29 

T 

T 

T 

.19 

T 

T 

GAL  V  A 

1.52 

1.18 

.07 

.07 

T 

.07 

.09 

.02 

.02 

T 

.01 

GENE  SEQ 

2.06 

1.97 

.22 

.09 

.04 

.19 

T 

.02 

.01 

HENNEPIN  POM  Eft  > 

.14 

.41 

T 

T 

T 

T 

Illinois  city  dam  .*  // 

i'.H 

1.37 

.04 

.09 

.17 

.02 

T 

■  03 

T 

.01 

«.  E  I  Tm5 B  JRG  1  Nh 

2.06 

1.62 

• 

.10 

.22 

.04 

.04 

j 

T 

kEmANEE 

1.38 

.62 

.14 

.21 

T 

■  12 

T 

.03 

MOLlNE  WSO  ft 

1.95 

T 

T 

1.90 

.07 

.09 

.04 

.19 

T 

T 

T 

.04 

.01 

.01 

.04 

T 

T 

MORA  I  SON 

1.52 

.20 

.83 

.09 

.12 

.29 

.09 

.02 

T 

MOUNT  caraqll 

1.39 

.83 

.13 

.19 

.17 

.07 

T 

T 

NE»  BOSTON  DAM  IT 

2.09 

PAn  PAm 

.e» 

!*4 

.11 

lol 

T 

T 

T° 

Io3 

!ol 

ROCHELlE   I  N 

AOCKFOAO  t>  ENE 

1.14 

.10 

.71 

.18 

T 

.13 

.01 

AOCKFOAD  M$0  //R 

'* 

.03 

T 

.66 

.16 

.  1C 

.07 

.19 

T 

T 

T 

.10 

.03 

.01 

.02 

T 

T 

T 

$  TOC KTON 

1.59 

63 

•  01 

.82 

•23 

!s6 

T 

!°6 

.14 

T 

■  02 

.01 

• 

walnut* 

1.70 

T 

.33 

.97 

.11 

.16 

.13 

T 

T 

T 

•  • 

NORTHEAST  02 

ANT  t  QC H  2  NM 

1.50 

T 

T 

T 

T 

.60 

.0! 

.30 

T 

.14 

T 

T 

.14 

.02 

.05 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

1.36 

.09 

.40 

.61 

.13 

.11 

T 

T 

T 

T 

.04 

.02 

B  ARft I NQTQN 

CHANNAHON  DRESDEN  ISl 

.02 

.68 

.1! 

.07 

.04 

.14 

.07 

.03 

T 

.04 

T 

CHICAGO  0  HARE  MSO  R 

l!7T 

.02 

.12 

■  09 

.71 

.48 

.16 

.08 

T 

.02 

T 

T 

.04 

.03 

.02 

.04 

T 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY         / /A 

1.72 

.03 

T 

T 

.81 

.32 

.09 

.04 

.25 

T 

T 

.09 

.02 

.03 

.04 

T 

CHICAGO  HSQ  //R 

1.71 

.12 

.06 

T 

.62 

.31 

.14 

.04 

T 

.17 

T 

T 

T 

.11 

.03 

.01 

.10 

T 

T 

DE  KALB 

1.35 

T 

.13 

.76 

.24 

.08 

.07 

.03 

T 

T 

T 

.10 

T 

.91 

.16 

.12 

.01 

.09 

T 

■  11 

.02 

.03 

jQLlET  BRANDON  R 0  D AH 

1.16 

T 

.75 

.10 

.05 

T 

.13 

.09 

.01 

T 

.07 

T 

1.12 

.09 

.74 

.04 

.05 

•  . 

.12 

.03 

.03 

T 

LA  SALLE    1  S 

.54 

.02 

.32 

-.0! 

.02 

.01 

.04 

.06 

.02 

T 

MARENGO 

)  1.42 

■ 

.10 

.79 

.10 

.27 

.15 

D  .03 

MARSEILLES  LOCK 

1.18 

.01 

.74 

.  - 1 

.03 

.04 

.19 

T 

.04 

.02 

.05 

T 

MOR   I  5 

1.11 

T 

.72 

.04 

.03 

.04 

.12 

.05 

.03 

T 

.03 

T 

MORRIS  5  N 

1.10 

• 

.18 

.47 

.1< 

.04 

.18 

T 

T 

.05 

.03 

.05 

.66 

.09 

.03 

.0 

PARK  FQREST 

■  70 

.40 

.30 

7 

T 

T 

T 

PEOTONE 

.68 

.02  T 

T 

.46 

.04 

.10 

.04 

T 

.02 

T 

PERU  SEMACE  PLANT 

S  TR  E  A  TOR  2  ENE 

1.42 

.01 

.22 

.60 

.11 

.03 

.32 

.08 

.03 

.01 

utica  starved  rock  dam 

1.21 

•  0* 

HAUKEGAN  A  WSM 

1.45 

T 

.09 

T 

!63 

.14 

!l9 

T 

T 

•  14 

T 

T 

!l0 

T 

T 

T 

WHEATDN  3  SE 

1.6T 

.10 

.01 

.01 

1.19 

.!< 

.06 

.07 

.07 

.06 

_?T     *       *  - 

1.07 

.99 

T 

.43 

.03 

T 

BENTlEY  1  E 

1.34 

T 

• 

.42 

.39 

T 

T 

.48 

.01 

.03 

T 

.02 

CANTON  1  ESS 

:  ...a 

.74 

.12 

.0< 

.23 

■  02 

3  .03 

G A  L  6  S BU'C 

1.09 

,04 

T 

T 

.27 

.03 

T 

T 

.02 

T 

Glads  one  D*H  1 

2.01 

1.39 

T 

T 

.23 

.09 

T 

T 

.10 

GOLDEN  1  Nw 

1.45 

.37 

.94 

.30 

.04 

LA  HARPE 

1.33 

.92 

.91 

.0! 

.02 

.14 

T 

7 

.08 

.03 

MACOMB 

.34 

.34 

.41 

.10 

.03 

T 

MONMOUTH 

1.88 

T 

.80 

.68 

T 

.32 

T 

■  09 

.02 

.01 

mount  stealing 

1.89 

.31 

PAYSON 

1.70 

T 

1.06 

.04 

.37 

T 

.02 

.01 

T 

T 

OUINCV 

1.53 

.31 

.72 

.  i 

.49 

T 

T 

.01 

T 

QUINCY  FA  A  AIRPORT 

1.06 

.06 

- 

■  13 

.32 

.06 

T 

T 

.02 

T 

QUINCV  OAM  21  // 

1.43 

.98 

T 

.50 

T 

T 

T 

.03 

.02 

■  N    1   MEMORIAL  8RI0GE 

1.53 

.97 

. :  2 

.01 

.01 

RUSHVlLLE 

2.00 

.70 

.40 

T 

T 

.70 

.20 

T 

CENTRAL  0* 

BLOuMINGT-JN  WATERWORKS 

.78 

.31 

.04 

.02 

.30 

T 

.03 

.02 

.04 

.02 

T 

T 

T 

T 

BlQDMlNCTON  normal 

.63 

.07 

.22 

.01 

T 

.27 

T 

.02 

.01 

.03 

T 

CHENOI 

1.40 

.03 

•  23 

T 

T 

.31 

T 

.02 

.72 

.0' 

T 

CH I L  L ICOTHE 

1.16 

T 

T 

•  60 

* 

.24 

.20 

.07 

.03 

T 

•  0« 

C  L I NTON  1  SSM 

.99 

.06 

.16 

.40 

.31 

.02 

DEC  AT JR 

1.15 

.02  .02 

.11 

.01 

.41 

.17 

.36 

T 

.05 

FARMER  CITY 

1.09 

.27 

.32 

.08 

T 

HAVANA   PQKER  STATION 

1.57 

T 

.01 

T 

.64 

.06 

.04 

T 

T 

T 

.02 

LACON  2  E 

1.40 

.32 

'M 

.0! 

.03 

.24 

.06 

T 

.09 

L  I NCQLN 

1  •  08 

.19 

.01 

.92 

.03 

.29 

.03 

■  02 

T 

MACK  I  NAM 

1.16 

.03 

.03 

MASON  CITV   1  NH 

1.7S 

T 

!o9 

!l4 

T 

T 

!s9 

.90 

!o2 

!oi 

MlNONK  3  NE 

1.11 

.29 

.49 

.10 

T 

.30 

T 

.01 

T 

MOUNT  PULASKI 

1.52 

.24 

T 

,03 

.90 

.40 

.01 

T 

.08 

T 

T 

T 

NEW   S'lEM  STATE  PARK 

1.4* 

.93 

•  01 

.69 

.39 

.09 

PEORIAKSU  //R 

1.30 

7J 

07 

•  0] 

•  01 

38 

02 

- 

.04 

f 

•  02 

PRINCEvlLLE   1  N 

1.38 

is7 

!»i 

.04 

'.30 

!oi 

T 

.01 

TOULON 

1.42 

.29 

.70 

■  04 

T 

.33 

T 

.01 

.09 

EAST  03 

DANV I L  L  E 

.97 

T 

.26 

T 

.26 

.42 

T 

.03 

OANVILLE   SEHAGE  PLANT 

1.10 

T 

.20 

.It 

T 

.29 

.19 

.30 

.10 

T 

.06 

0I9S0N  CITY 

.86 

.10 

.16 

,02 

.36 

T 

.14 

.01 

T 

.01 

MOOP  E  ST  ON 

.71 

.19 

T 

.04 

.16 

.06 

T 

.12 

•  11 

■  04 

.04 

■  i           r   1  SH 

.54 

.01 

T 

.20 

.07 

.03 

T 

.03 

.16 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

.01 

■  01 

HONTICELLO  NO  2 

.82 

.07 

.  12 

T 

.24 

.69 

T 

PIPER  CITT  J  SE 

.84 

T 

.36 

.01 

T 

.22 

.12 

T 

.06 

.03 

T 

.02 

.01 

PONTI AC 

.81 

.33 

.09 

.04 

.10 

.14 

T 

.12 

.03 

T 

T 

RANTOUL 

.81 

.20 

.01 

.26 

.27 

.02 

.03 

.94 

.17 

.03 

.09 

.24 

.36 

.05 

T 

T 

IMMNa 

1.01 

.08 

.11 

T 

T 

.37 

.40 

•  02 

7 

.03 

w ATSE  < A  2  NM 

1.52 

T 

.29 

.21 

.72 

.09 

T 

.04 

.21 

HE  $  T  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAN  26 

1.77 

.02 

.01 

T 

.93 

.73 

.04 

T 

•  02 

SARRy 

1.89 

.20 

.41 

.60 

T 

.20 

.04 

T 

«EA«DSTO«N 

BLUFFS 

1.96 

.01 

.44 

.04 

T 

.37 

.12 

.29 

T 

.02 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


s2 

1    |    2  3 

1  1 

' 

7     1     Q     I  Q 
1     8  1 

1  n  1 
I 

1 1 

1 

.  7 

| 

.  c 

16  1 
lb 

17  | 

18 

19  | 

9fl 

21 

22  j 

23  | 

24 

25  | 

26  | 

27 

28 

29  I  30 

11 

1.36 

.01 

.02 

.61 

7 

7 

1.36 

.01 

.01 

.74 

T 

.03 

!*2 

.15 

7 

7 

7 

1.65 

7 

7 

.75 

7 

.86 

7 

7 

.04 

1.33 

.01 

.56 

.08 

.42 

.26 

7 

7 

1.69 

.63 

.04 

.64 

.31 

.04 

.02 

.01 

ll41 

.19 

7 

.69 

7 

.40 

.03 

7 

.10 

1.39 

7 

.44 

.88 

.07 

1.41 

T 

.35 

.02 

7 

.56 

.01 

.13 

.32 

7 

7 

7 

1.45 

.01 

7 

.72 

7 

.72 

7 

7 

1.70 

.82 

.77 

7 

.11 

1.05 

T 

7 

.36 

•  66 

.  03 

1.73 

.60 

•  80 

.10 

.05 

1.18 

,04 

T 

T 

.40 

.02 

.62 

.10 

7 

7 

7 

7 

1.60 

T 

.01 

.22 

7 

.65 

.70 

.01 

.01 

1.33 

.05 

.21 

7 

.01 

•  14 

.43 

.42 

7 

7 

.07 

7 

7 

1.13 

.12 

.30 

.03 

.43 

.03 

.97 

7 

.48 

T 

7 

T 

7 

■  49 

7 

.04 

7 

T 

.47 

7 

„ 

_ 

.03 

7 

1.15 

.03 

.29 

7 

.73 

.03 

.05 

7 

7 

.02 

1.26 

.03 

7 

.72 

.49 

■  02 

7 

7 

1.28 

7 

•  46 

•  39 

1.01 

02 

* 

_ 

7 

.35 

!»e 

■  22 

7 

.02 

1.06 

.03 

.12 

.41 

7 

.38 

.10 

7 

1.13 

.07 

.10 

.34 

• 

.42 

7 

.99 

T 

T 

.02 

7 

7 

.35 

7 

.30 

•  12 

7 

2.13 

•  19 

.36 

•  01 

.62 

.  3 1 

•  02 

.35 

•  26 

.01 

7 

1.30 

.03 

.10 

.12 

.51 

.-2 

.10 

7 

1.31 

.03 

,06 

.11 

7 

7 

.33 

.77 

7 

.01 

.68 

7 

7 

.33 

.35 

7 

7 

7 

T 

7 

1.05 

7 

.11 

.48 

7 

.33 

.09 

.02 

1.40 

.04 

.07 

.17 

.61 

.01 

.01 

.37 

.11 

.01 

7 

1.70 

7 

.14 

.15 

7 

.77 

7 

7 

.56 

.06 

7 

.02 

7 

7 

1.50 

.08 

.04 

.10 

7 

.50 

7 

T 

.47 

.24 

.01 

.06 

1.25 

.05 

.12 

7 

.40 

.06 

.02 

.42 

.18 

7 

7 

1.04 

T 

.06 

7 

T 

7 

.42 

.10 

.44 

7 

.92 

.06 

.06 

.02 

.04  • 

.35 

.35 

.04 

7 

1.22 

T 

.02 

7 

•  02 

.46 

7 

7 

.02 

7 

.69 

.01 

7 

7 

7 

1.31 

.17 

■  1( 

.52 

•  20 

1.14 

.03 

.03 

7 

.25 

7 

.09 

.07 

!»< 

.18 

7 

.03 

7 

T 

7 

2.31 

.13 

.55 

.76 

.  39 

.36 

.10 

1.61 

.03 

.06 

.74 

.62 

.16 

1.43 

7 

7 

7 

.55 

.02 

7 

7 

,60 

.21 

7 

.05 

3.70 

.01 

.50 

7 

.37 

.51 

.47 

.01 

.02 

.  .  56 

.23 

7 

.02 

1.92 

7 

•  03 

.09 

.26 

7 

.43 

.14 

7 

.80 

•  12 

7 

7 

.07 

1.26 

7 

,07 

.03 

7 

.50 

•  4! 

•  21 

7 

7 

.86 

.02 

.14 

.12 

.02 

.02 

.02 

.26 

.23 

7 

T 

.01 

1.31 

.12 

,09 

.07 

.65 

7 

.46 

.07 

T 

.05 

2.38 

.13 

,20 

.35 

.66 

.67 

■  12 

.03 

7 

1.29 

.04 

7 

7 

T 

.37 

7 

7 

.59 

.06 

7 

7 

.01 

1.88 

.08 

T 

.03 

.14 

.63 

.06 

7 

.62 

.20 

7 

7 

.09 

2.31 

.07 

.03 

.14 

.31 

.66 

7 

.69 

.10 

T 

7 

1.94 

.02 

T 

T 

.37 

•  S3 

.37 

7 

.15 

.92 

.01 

,04 

.07 

7 

.48 

7 

.18 

.13 

7 

T 

.01 

1.23 

.08 

,04 

.05 

.70 

.16 

.15 

7 

.07 

1.24 

.07 

.11 

.69 

.24 

.06 

.05 

1.16 

•  10 

.03 

,05 

.07 

.53 

7 

.  32 

•  04 

7 

.04 

1.47 

.03 

.06 

.84 

.26 

.17 

T 

.11 

1.72 

7 

,02 

.5C 

.50 

•  2! 

•  25 

•  20 

2.16 

T 

.09 

,28 

.30 

.13 

.01 

.73 

■  13 

.21 

f 

.07 

4.31 

.52 

7 

•  10 

.49 

.66 

.41 

.02 

.04 

.»! 

1.57 

.01 

7 

2.70 

7 

.04 

.07 

.33 

.78 

.90 

■  20 

.39 

7 

2.45 

T 

.12 

.12 

.20 

.84 

.83 

.34 

7 

1.92 

.03 

T 

.22 

.21 

.01 

.66 

.37 

•  25 

.11 

■  01 

7 

.15 

.04 

2!49 

T 

.05 

.06 

.22 

.22 

!76 

1  .  00 

.13 

Io5 

2.69 

.  62 

.76 

.26 

.95 

.20 

2.32 

T 

.03 

.06 

.03 

.32 

.66 

7 

.94 

.23 

.12 

.01 

2.43 

7 

T 

.06 

.30 

.97 

7 

.43 

.25 

.41 

.01 

1.30 

,09 

.09 

.52 

.04 

7 

.29 

.27 

T 

7 

7 

2.96 

.06 

.13 

,18 

.18 

7 

.95 

7 

.01 

.85 

.50 

7 

3.15 

.03 

,09 

.1! 

.68 

.36 

7 

7 

.97 

.92 

.03 

7 

.05 

1.47 

.13 

.13 

.02 

.49 

.09 

.20 

.35 

.01 

3  .03 

SE 


CARL1NVILLE 

EOWARDSVILLE 

GRAFTON 

GREENVILLE  1  E 
GRIGGSVI LLE 

HARDIN 
HILLSB0R0 
JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE  2 
MEDORA 

HORR I SONVl LLE 
MOUNT  OLIVE  1 
PANA 

PLEASAN7  HILL 
ROCKPORT 

SPRINGFIELD  WSO 
SPRINGFIELD 
TAYLORV I LLE 
VIROEN  1  SSW 
VIRGINIA 

WHI7E  HALL  1  E 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  NW 
GREENUP 

HUTSONVI LLE  POWER  PL 

L  AWRENCE VI LLE 
MARSHALL   1  E 
MATTOON 
MOWEAOUA 
NEH70N  2  NE 

OLNEY  2  S 

PALES7INE 

PARIS  WATERWORKS 

SAIN7E  MARIE 

SALEM 

7USC0LA 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 

WILCOX 

WINDSOR 


SOUTHWEST 


06 


ANNA  1  E 

6ELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

CAHOKIA 

CAIRO  WSO 

CAR90NDALE  SEWAGE  PL 

CARLVLE  RESERVOIR 

C ENTRALl A  2  SW 

CHESTER 

COBOEN  2  S 

OU  OUOIN  1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANDA  1  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHER  1WSW 

RED  BUD 
SPAR7A 

WATERLOO  1  WSW 


SOUTHEAST 


ALBION 

BEN70N  FOREST  SERVICE 
BROOKPORT  DAM  52 
CARMI  6  NW 

dixon  springs  agr  c 

fairfield  radio  wfiw 
golConda  dam  5i 
harri sburc 

harr i sburc  disposal  pl 
mcleansboro  2  e 

m7  carhel  1  nnw 
m0un7  vernon 

R0S1CLARE 

SHAWNEETDWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


Sm  raltmnc*  not*i  following  Station  ladaz. 
-  152  - 


DAILY  TEMPERATURES 


DECEMBER  1970 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e  9 

10 

u 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•        •  » 

NORTHWEST 

01 

ALEDU 

MAX 

MIN 

62 
50 

55 
32 

68 

41 

43 

23 

38 

22 

23 
3 

36 

17 

49 
29 

46 

30 

11 

33 
31 

34 
30 

33 
24 

30 
17 

39 
13 

39 
32 

35 
31 

46 
33 

45 
19 

24 
11 

33 
19 

33 
29 

33 

10 

30 
4 

30 
11 

38 

12 

29 

13 

21 
5 

26 
7 

11 
13 

33 
24 

37.1 
21.6 

DIXON 

MAX 

MIN 

•  > 

3° 

S3 
2? 

68 
39 

43 
29 

45 
20 

28 

7 

33 

17 

51 
29 

42 
31 

36 
30 

32 
29 

10 
23 

25 
15 

38 
9 

17 
21 

36 
27 

42 
32 

36 
22 

25 
9 

33 
18 

30 
27 

30 
8 

24 

J 

23 
9 

33 
4 

26 

9 

27 
4 

31 
8 

34 
9 

36 

21 

36.6 
19.6 

FREEPORT 

MAX 

MIN 

61 
42 

51 
2B 

66 
39 

45 
.  9 

37 
17 

25 
7 

13 

20 

49 

30 

43 
30 

34 
32 

33 

29 

10 
22 

25 
9 

33 

0 

35 
31 

34 
32 

36 
32 

33 

4 

22 
4 

23 

13 

34 
25 

32 
6 

22 
-  1 

26 

7 

34 
4 

28 

7 

20 
0 

26 
4 

23 

6 

32 
23 

34.6 
17.9 

FULTON  OAH  13 

MAX 

MIN 

61 
43 

52 

31 

65 
38 

43 
28 

38 

20 

23 
10 

35 

20 

48 

30 

-7 

32 

I! 

35 
31 

34 
29 

31 
24 

26 
16 

36 
9 

39 

32 

35 
32 

42 

32 

37 
17 

22 
8 

32 
17 

34 
27 

32 

11 

27 
1 

28 

12 

36 
4 

32 
14 

23 
7 

29 
9 

30 

14 

33 
23 

36.1 
20.6 

GAL  VA 

MAX 
MIN 

be 

31 

60 
35 

55 
34 

25 

37 
25 

40 

a 

24 

34 
20 

-7 

31 

33 
25 

33 
31 

31 
27 

32 
23 

24 
13 

40 
21 

34 
31 

35 

31 

45 
26 

29 
11 

25 

11 

34 
24 

33 
29 

30 
4 

27 
4 

21 
8 

17 

13 

24 
4 

23 
3 

28 
8 

30 
13 

35.8 
19.9 

GENESEn 

MAX 

MID 

61 
40 

55 
31 

68 

32 

41 
26 

40 
13 

25 
9 

36 
19 

50 
32 

" 
29 

» 

36 
32 

34 
30 

3? 

22 

24 
13 

38 
14 

38 

32 

36 

32 

45 
33 

37 
15 

24 
11 

32 
22 

33 
29 

32 
7 

30 
4 

24 
9 

37 
9 

26 

10 

25 
5 

32 
8 

30 
13 

34 
24 

36.5 
20.4 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

Mm 

=  5 
43 

55 

31 

70 
45 

60 
28 

41 
25 

30 
10 

36 

13 

46 
29 

45 
34 

26 

38 

3? 

36 
32 

34 
28 

31 
21 

41 
18 

38 

3? 

35 
32 

45 

34 

43 
23 

25 
13 

32 
22 

34 
30 

34 
13 

14 
6 

27 
13 

27 
3 

16 
19 

26 
t 

31 
5 

29 

13 

37 
25 

38.9 

22.7 

KEWANEE 

MAX 

Mm 

62 
37 

60 
35 

65 

26 

56 
23 

33 

19 

27 
9 

35 

2? 

48 

29 

37 
25 

»« 

35 
29 

35 
26 

3  3 
2: 

32 
13 

40 

20 

35 
24 

36 

32 

46 
25 

35 

12 

26 
14 

32 
25 

34 
24 

33 
15 

33 
3 

27 
14 

37 
13 

27 

3 

22 
10 

29 

16 

30 
16 

40 
26 

17.2 
20.6 

MOLINE  hso 

MAX 

Mm 

62 
39 

56 
29 

69 
33 

4C 
27 

40 
14 

24 

10 

36 
20 

50 
33 

45 

3; 

»* 

35 
33 

33 
31 

3- 

24 

27 
16 

39 
16 

36 
33 

36 
32 

45 

3  3 

37 
16 

24 
11 

33 
23 

33 
30 

33 
8 

31 
3 

27 
12 

39 

11 

29 
9 

24 
5 

30 
7 

32 
11 

34 
19 

36.9 
20.9 

MORR 1  SON 

MAX 

Mm 

61 
36 

55 
29 

68 

38 

53 
29 

40 
29 

34 
9 

37 
19 

52 
30 

47 
31 

•j 

35 

30 

34 

3D 

30 
24 

25 

16 

37 

11 

38 

32 

37 

31 

44 
32 

42 
23 

30 
8 

34 

21 

34 
28 

32 

11 

28 

2 

24 

10 

37 
6 

23 

14 

26 
6 

33 

7 

30 
14 

33 
23 

37.8 
21.2 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

Mm 

60 
43 

50 
2B 

65 

40 

44 

27 

37 

17 

24 
7 

34 
13 

49 
28 

43 

2  6 

« 

34 
31 

33 
2° 

30 
20 

25 

10 

35 
5 

35 
22 

36 
32 

38 

32 

37 
13 

22 
6 

29 
15 

32 
25 

32 
5 

23 
-  1 

27 
6 

35 

2 

30 
11 

24 
0 

28 

2 

29 

12 

32 
20 

33.0 
18.3 

PAW  PAW 

MAX 

Mm 

58 
3< 

64 
36 

52 
37 

64 

:  = 

34 
28 

39 
8 

25 
10 

33 
21 

54 
24 

25 

44 

25 

36 
31 

32 
27 

29 
19 

23 

e 

35 

22 

35 
24 

35 
30 

40 
29 

27 

10 

25 
12 

31 

20 

32 

22 

22 
3 

24 
6 

20 
3 

31 
10 

23 
3 

25 

10 

30 
17 

2S 

17 

33.3 
19.3 

ROCHELLE  1  W 

MAX 

Mm 

ROCKFORD  wso 

MAX 

Mm 

63 
42 

50 
29 

65 
37 

37 
30 

39 

13 

23 
8 

35 

20 

48 

27 

43 
26 

34 

24 

it 
33 

33 
30 

30 
17 

27 
5 

36 
7 

36 
3- 

33 
33 

38 
33 

33 

11 

21 
7 

32 
16 

32 
30 

32 
3 

29 

0 

27 
3 

34 

2 

20 
6 

23 
4 

27 
8 

27 
10 

32 
23 

34.7 
18.3 

STOCKTON 

MAX 

Mm 

56 

41 

48 

30 

63 
38 

43 
27 

35 

14 

22 
5 

32 
19 

47 
28 

42 
23 

30 
22 

3  z 
30 

3 1 
28 

2  6 

I" 

22 
9 

34 
2 

34 

30 

33 
30 

34 
31 

33 
11 

19 
3 

26 
11 

34 
24 

31 
16 

2 1 
.  9 

25 
5 

14 

2 

2  g 
8 

2 1 

0 

24 
3 

24 

11 

30 

20 

32.7 
17.3 

T 1SK ! LWA 

MAX 

Mm 

65 
45 

57 
29 

70 
38 

57 
29 

42 
24 

26 
11 

36 
17 

49 
30 

48 
34 

35 

37 

3  2 

36 

36 
27 

27 

42 

15 

39 

36 

47 
34 

44 

23 

26 
^2 

33 

34 
29 

34 

1 3 

28 
5 

23 

38 

33 

26 
5 

32 
g 

30 

36 
23 

38,9 
22.0 

WALNUT 

•          •  • 

MAX 

Mm 

62 
35 

55 
33 

57 
27 

54 
27 

40 
20 

20 
8 

34 
18 

49 
30 

47 
32 

32 
25 

35 
32 

33 

30 

30 
25 

25 
15 

36 

11 

35 

32 

34 
32 

44 
32 

41 
19 

25 

10 

32 
20 

33 
29 

31 

10 

26 
3 

26 
10 

36 
5 

29 

12 

24 
4 

32 
17 

28 

14 

34 
23 

36.1 
20.6 

NORTHEAST 

32 

ANTIOCH  2  Nw 

MAX 

Mm 

5B 
35 

61 
33 

53 
30 

62 

30 

35 
28 

41 
B 

25 
8 

32 
20 

46 
29 

43 

20 

34 

23 

34 
31 

32 
21 

30 
19 

22 

0 

36 
4 

35 
30 

34 

30 

36 

33 

34 
5 

23 
9 

32 
22 

34 

30 

34 

0 

25 

0 

15 

0 

33 

10 

1 

29 
2 

31 
4 

29 
9 

33.1 
16.9 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

Mm 

65 
45 

55 
32 

66 
29 

57 

41 
IS 

25 

10 

35 
17 

47 
28 

45 
32 

36 
23 

37 
33 

35 

32 

32 

24 

25 

14 

38 

12 

3* 

3  3 

34 
32 

43 
33 

44 
19 

26 

12 

32 
21 

33 
30 

33 
6 

24 
6 

24 
8 

34 
-  4 

29 

12 

27 
7 

31 
8 

28 

14 

36 
24 

37.3 
20.1 

BARRINGTPN 

MAX 

Mm 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

MAX 

Mm 

67 
46 

56 
35 

67 
40 

40 
32 

43 
16 

28 
11 

35 
19 

49 
32 

48 

29 

39 
25 

40 
35 

36 

32 

12 
25 

23 
14 

40 
13 

39 

36 

38 

36 

46 
37 

46 
18 

27 
15 

35 

23 

36 
34 

37 
10 

26 

26 
8 

36 
6 

26 
11 

29 
9 

33 

11 

30 
16 

38 

28 

38.6 
22.9 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

Mm 

67 
43 

52 
41 

66 
38 

33 

3: 

44 
14 

27 
10 

34 

20 

47 
30 

48 

31 

38 

30 

40 
34 

35 
32 

3  2 
26 

30 
19 

41 
20 

13 
11 

40 
35 

47 
36 

47 
17 

28 

16 

33 
26 

35 

30 

37 
7 

23 

26 
9 

14 

27 
14 

28 
14 

31 
19 

28 

19 

33 
27 

37.9 
24.0 

CHICAGO  WSO 

MAX 

Mm 

63 
47 

56 
37 

71 
40 

40 
31 

44 
16 

27 
12 

34 

20 

49 
32 

49 
32 

41 
28 

41 
36 

36 
33 

31 
27 

29 
16 

40 
17 

It 

34 

38 
33 

49 
35 

51 
17 

28 
13 

34 
28 

33 

32 

37 
10 

23 

26 
9 

36 

26 
13 

28 

11 

31 

12 

33 
14 

39 
27 

39.1 
23.6 

DE  KALB 

MAX 

Mm 

63 
41 

53 
33 

66 
40 

58 

31 

39 

22 

25 
3 

33 
19 

48 
27 

49 
34 

36 
24 

36 
32 

34 

32 

22 

24 

23 
15 

35 

10 

36 
33 

34 
31 

33 

32 

40 
23 

24 
10 

31 
18 

33 
23 

33 
13 

22 

24 
10 

13 

33 
11 

27 
6 

31 
9 

26 
13 

33 
23 

36.3 
21.3 

JOLIET 

MAX 
MIN 

67 
42 

58 

38 

69 
40 

55 
19 

43 
19 

36 
1 1 

36 

12 

48 

30 

46 

36 

42 
23 

40 
34 

39 
34 

35 

29 

30 
22 

41 
13 

39 
33 

37 
34 

44 
34 

47 
28 

33 
9 

34 
24 

35 
30 

33 
12 

25 

26 
12 

35 

14 

14 

27 
9 

34 
9 

29 
9 

27 
9 

39.6 
22.3 

MARENGO 

MAX 

Mm 

60 
40 

50 
32 

62 
34 

53 
i  ! 

31 
16 

25 
7 

40 
15 

44 
27 

43 
33 

33 
22 

35 
31 

33 

3: 

12 
20 

25 

12 

35 

1 

35 

30 

34 
30 

37 
31 

36 
16 

22 
7 

30 
13 

33 
27 

33 
3 

20 

24 
3 

34 

31 
10 

23 
4 

32 
11 

29 
9 

34 
21 

39.2 
18.3 

MORRIS  5  N 

MAX 

MIN 

67 
43 

57 

31 

69 
37 

37 
29 

45 
22 

31 
9 

36 
13 

49 
28 

49 

21 

36 
26 

41 

31 

38 

31 

35 
23 

33 
17 

41 
14 

38 

31 

36 
32 

46 
33 

43 
22 

30 
12 

32 
21 

34 
28 

34 

13 

27 

26 
8 

35 

13 

12 

29 
4 

32 
4 

29 
11 

37 

23 

39.6 
21.1 

OTTAWA 

MAX 

67 
43 

59 
32 

70 
40 

47 

30 

43 

2 1 

29 

10 

It 

19 

49 

30 

46 

33 

36 
27 

39 

32 

17 

32 

14 

23 

31 
20 

41 
16 

37 
33 

36 
33 

47 
33 

45 

22 

29 
14 

33 
23 

33 

30 

33 
13 

27 

27 
12 

33 

20 
9 

2? 
8 

33 
9 

29 
14 

39 
24 

39.0 
22.3 

PARK  FOREST 

MAX 

Mm 

66 
40 

58 
33 

66 
36 

39 

30 

44 
10 

26 
10 

35 
15 

48 

29 

43 
29 

36 
29 

39 

30 

35 
30 

33 
29 

30 
14 

40 
13 

3  = 
27 

37 
30 

48 

32 

45 

16 

27 
13 

31 
23 

33 
29 

34 
8 

23 

23 
4 

33 

25 
8 

27 
6 

32 
8 

28 
11 

38 

20 

37.5 
20.0 

PERU  SEWAGE  PLANT 

MAX 

Mm 

WAUKEGAN  4  WSW 

MAX 

Mm 

61 
j7 

64 

52 
39 

64 

31 

34 
29 

41 
9 

27 
1 '. 

33 

20 

46 
30 

45 
23 

36 
25 

36 
jl 

32 
26 

30 
19 

23 
7 

37 
|  5 

36 

32 

35 

30 

41 

34 

33 

10 

30 
10 

33 

27 

35 
31 

34 

25 
3 

19 
3 

33 

10 

22 
6 

32 
6 

29 

10 

29 
13 

19!9 

WHEATON  2  SE 

•          •  • 

MAX 

Mm 

66 

40 

54 

30 

66 
37 

64 

31 

42 
25 

27 
6 

34 

12 

48 
28 

46 
34 

39 
24 

38 

32 

17 
10 

32 

25 

27 
18 

39 
8 

17 
33 

37 
32 

41 
32 

44 
23 

28 

10 

32 
17 

14 
29 

23 

13 

23 

22 
10 

33 
4 

33 

11 

27 
2 

31 
3 

28 

7 

36 
23 

38.0 

WEST 

93 

GALESBURG 

MAX 

Mm 

t: 
41 

57 
32 

69 
31 

40 
1 

41 
15 

26 
9 

36 

19 

47 
32 

43 
3  D 

34 

27 

35 
32 

3  5 
10 

17 
23 

31 

20 

41 
19 

36 

32 

37 
31 

47 
33 

37 
17 

26 

13 

32 
23 

34 

31 

34 
9 

32 
3 

26 
11 

40 

12 

26 

10 

26 
6 

31 
9 

31 
17 

39 
26 

17.7 
21.6 

-  15?  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
DECEMBER 


Day  ol  Month 

Ol 

Station 

1 

2 

3 

4 

5  |  6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

GOLDEN  1  NW 

MAX 

65 

66 

71 

55 

43 

32 

42 

51 

52 

36 

41 

35 

42 

36 

43 

40 

37 

54 

48 

29 

32 

36 

36 

34 

35 

41 

37 

30 

32 

35 

38 

42.1 

MIN 

43 

4g 

32 

12 

1 8 

33 

32 

28 

32 

27 

29 

25 

32 

33 

25 

16 

27 

3 1 

16 

9 

20 

1 

10 

18 

28 

25.7 

LA  HARPE 

MAX 

64 

60 

70 

56 

42 

30 

40 

50 

47 

35 

35 

3^ 

40 

36 

43 

39 

36 

52 

49 

27 

33 

35 

35 

34 

30 

41 

34 

28 

29 

34 

37 

40.5 

M1N 

49 

28 

9 

22 

27 

26 

1 

22.1 

MONMOUTH 

MAX 

62 

58 

69 

48 

42 

30 

37 

49 

46 

33 

34 

34 

38 

32 

41 

39 

35 

47 

46 

26 

32 

33 

33 

31 

27 

40 

32 

27 

30 

31 

34 

38.6 

M1N 

50 

45 

23 

23 

10 

17 

30 

3 1 

27 

32 

18 

32 

32 

3  2 

20 

1 1 

22 

30 

1 4 

7 

1 2 

15 

8 

14 

22.9 

QUINCV 

MAX 

66 

64 

72 

49 

42 

37 

43 

54 

54 

43 

44 

33 

46 

43 

46 

37 

38 

55 

50 

30 

33 

38 

37 

37 

36 

44 

35 

32 

34 

37 

37 

43.4 

MIN 

5  3 

37 

47 

27 

35 

14 

2 1 

35 

35 

30 

33 

3 1 

3 1 

29 

32 

36 

34 

24 

18 

27 

3 1 

17 

1 1 

16 

19 

2 1 

1 1 

13 

30 

27.3 

OUINCY  FAA  AIRPORT 

MAX 

65 

63 

71 

42 

42 

53 

50 

45 

36 

34 

42 

41 

42 

38 

38 

54 

38 

30 

33 

37 

36 

34 

28 

41 

26 

30 

30 

35 

36 

MIN 

43 

27 

22 

14 

19 

3 1 

27 

28 

34 

35 

2  3 

19 

29 

32 

17 

25.9 

RUSHVILLE 

MAX 

64 

66 

76 

58 

43 

38 

48 

52 

46 

36 

36 

36 

41 

40 

45 

47 

40 

48 

36 

30 

38 

36 

33 

30 

31 

32 

24 

30 

31 

32 

35 

41.3 

*          *  * 

MIN 

50 

32 

32 

27 

37 

10 

15 

25 

34 

32 

32 

30 

26 

26 

23 

28 

28 

30 

24 

12 

24 

26 

18 

6 

10 

14 

16 

6 

15 

17 

25 

23.6 

CENTRAL 

04 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

66 

62 

70 

67 

43 

38 

36 

45 

47 

44 

37 

36 

36 

36 

43 

41 

35 

-9 

46 

29 

32 

34 

39 

27 

26 

36 

36 

26 

29 

29 

37 

40.7 

MIN 

4? 

34 

31 

U 

16 

29 

27 

3  3 

29 

27 

22 

32 

32 

2  6 

2 

1 9 

14 

12 

24.7 

CHENOA 

MAX 

66 

62 

69 

54 

49 

26 

28 

47 

46 

35 

39 

37 

36 

33 

44 

37 

35 

48 

49 

28 

31 

34 

35 

27 

26 

34 

33 

28 

32 

29 

37 

39.1 

MIN 

48 

33 

19 

11 

21 

27 

27 

33 

29 

26 

20 

32 

33 

2  5 

1 5 

1 5 

10 

10 

L3 

23.0 

DECATUR 

MAX 

72 

68 

72 

55 

46 

30 

38 

50 

54 

47 

44 

35 

38 

43 

49 

42 

36 

53 

50 

29 

33 

41 

39 

30 

26 

36 

32 

35 

35 

32 

42 

43.0 

56 

35 

26 

30 

11 

18 

28 

37 

?9 

28 

25 

25 

32 

32 

32 

25 

14 

2 

31 

1 8 

10 

1 3 

10 

1  9 

12 

16 

25.3 

FARMER  CITY 

MAX 

68 

63 

6? 

56 

44 

31 

36 

48 

51 

41 

51 

37 

36 

40 

44 

41 

36 

49 

50 

30 

32 

35 

39 

29 

26 

36 

34 

34 

33 

30 

41 

41.6 

39 

29 

11 

37 

2  8 

35 

29 

24 

23 

32 

32 

16 

2 

19 

10 

16 

1 

16 

24.8 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 

65 

65 

71 

59 

45 

37 

38 

49 

51 

40 

42 

37 

40 

39 

47 

41 

37 

52 

49 

30 

35 

38 

38 

32 

30 

40 

37 

31 

31 

32 

33 

42.3 

MIN 

33 

31 

12 

3  B 

27 

34 

2  8 

31 

23 

32 

32 

32 

25 

1 5 

27 

3  2 

1 

12 

26 

25.6 

LACON  2  E 

MAX 

65 

58 

71 

56 

42 

26 

36 

48 

49 

36 

36 

36 

36 

31 

44 

37 

36 

49 

46 

26 

32 

33 

33 

29 

26 

37 

35 

26 

30 

30 

36 

39.1 

MIN 

45 

38 

26 

13 

a 

IB 

30 

3 1 

24 

30 

29 

25 

1 8 

21 

30 

29 

32 

2 1 

19 

2  g 

13 

Q 

8 

7 

2 1 

20.6 

LINCOLN 

MAX 

63 

64 

72 

59 

45 

35 

37 

48 

45 

41 

51 

36 

39 

40 

47 

41 

36 

50 

50 

30 

33 

37 

44 

29 

27 

36 

34 

31 

31 

31 

40 

42.2 

MIN 

5  2 

L  q 

27 

30 

12 

28 

29 

35 

29 

25 

32 

34 

25 

1 5 

3 1 

1 9 

1 

1 5 

' 

* 

12 

16 

25.6 

MASON  CITY  1  NW 

MAX 

65 

64 

73 

62 

44 

32 

38 

46 

48 

38 

46 

36 

39 

36 

46 

42 

36 

49 

48 

29 

32 

36 

39 

30 

26 

39 

35 

31 

30 

32 

36 

41.6 

MIN 

53 

45 

26 

31 

12 

1 4 

30 

34 

28 

35 

33 

29 

2' 

25 

32 

33 

25 

32 

19 

9 

1 

10 

15 

25.0 

MINONK   3  NE 

MAX 

64 

58 

69 

59 

42 

28 

35 

46 

45 

35 

37 

37 

35 

33 

41 

35 

34 

48 

46 

25 

31 

33 

33 

26 

25 

34 

33 

26 

30 

28 

36 

38.3 

MIN 

46 

24 

10 

1 7 

29 

33 

26 

3 1 

2  8 

18 

31 

32 

22.7 

PEORIA  WSO 

MAX 

65 

60 

71 

37 

35 

47 

46 

35 

36 

34 

37 

33 

45 

36 

36 

48 

43 

26 

32 

35 

35 

27 

24 

38 

26 

26 

30 

30 

34 

40 

15 

10 

28 

22 

33 

33 

1 7 

1 1 

15 

21.6 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

64 

60 

67 

56 

43 

30 

36 

45 

48 

36 

35 

35 

36 

33 

42 

35 

48 

46 

25 

31 

32 

32 

30 

25 

38 

37 

25 

30 

30 

35 

38.9 

•          *  * 

MIN 

43 

32 

46 

26 

30 

10 

13 

31 

35 

27 

32 

32 

27 

23 

20 

32 

32 

34 

23 

14 

22 

30 

15 

7 

14 

8 

15 

6 

6 

15 

25 

23.5 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

70 

62 

68 

65 

52 

44 

34 

52 

55 

45 

55 

48 

40 

42 

47 

42 

37 

50 

54 

43 

33 

37 

42 

29 

26 

35 

35 

27 

33 

31 

37 

44.2 

MIN 

53 

30 

35 

31 

28 

13 

15 

30 

4  3 

28 

36 

35 

23 

34 

33 

30 

24 

1 

14 

13 

25.5 

HOOPESTON 

MAX 

68 

61 

66 

61 

43 

30 

32 

48 

50 

40 

50 

38 

34 

36 

43 

36 

36 

46 

51 

29 

31 

34 

39 

25 

25 

33 

32 

28 

31 

28 

34 

39.9 

MIN 

29 

12 

16 

2 

3 

27 

37 

30 

27 

20 

32 

32 

27 

1 6 

26 

30 

19 

11 

1 2 

15 

8 

10 

1 3 

23 

25.0 

KANKAKEE   3  SW 

MAX 

66 

59 

67 

61 

43 

26 

35 

49 

-7 

38 

42 

40 

34 

32 

42 

37 

35 

46 

48 

26 

32 

34 

36 

25 

25 

33 

33 

27 

32 

29 

37 

39.3 

MIN 

46 

26 

11 

2  8 

3 

30 

25 

18 

32 

33 

28 

16 

2  9 

16 

10 

1 3 

15 

7 

1  3 

2 

24.2 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

68 

59 

68 

60 

42 

28 

34 

48 

49 

37 

46 

38 

34 

34 

44 

35 

35 

-6 

50 

28 

30 

34 

33 

25 

25 

*1 

33 

27 

30 

29 

35 

39.3 

MIN 

48 

33 

32 

27 

28 

10 

16 

25 

3  6 

25 

34 

29 

19 

31 

32 

1 

* 

29 

16 

10 

° 

10 

22.8 

PONTIAC 

MAX 

67 

63 

70 

62 

42 

29 

36 

48 

48 

40 

36 

37 

35 

33 

44 

40 

34 

*7 

45 

26 

32 

33 

34 

27 

25 

33 

31 

28 

32 

28 

36 

39.3 

MIN 

45 

34 

43 

30 

28 

12 

20 

30 

38 

27 

2 

32 

33 

30 

27 

19 

32 

33 

25 

1 7 

" 

14 

24.5 

RANTOUL 

MAX 

68 

62 

68 

65 

44 

37 

35 

51 

52 

45 

52 

39 

35 

38 

44 

41 

36 

49 

51 

33 

32 

35 

39 

28 

27 

35 

35 

30 

30 

29 

37 

41.9 

MIN 

41 

35 

46 

29 

30 

12 

17 

29 

44 

28 

36 

22 

35 

34 

1 7 

l  0 

9 

25.8 

URBANA 

MAX 

68 

62 

68 

38 

37 

51 

52 

48 

52 

36 

35 

41 

45 

39 

35 

5: 

52 

31 

3  2 

37 

44 

28 

25 

35 

29 

32 

32 

30 

38 

41.1 

MIN 

48 

38 

36 

29 

19 

13 

19 

36 

24 

33 

34 

19 

15 

12 

1 1 

1 1 

17 

13 

17 

16 

25.2 

WATSEKA  2  NW 

MAX 

68 

61 

68 

63 

43 

30 

35 

47 

50 

42 

42 

48 

34 

47 

4  4 

47 

50 

30 

31 

35 

33 

27 

25 

33 

32 

30 

30 

29 

38 

40.9 

•          »  » 

MIN 

48 

35 

50 

29 

30 

12 

20 

28 

40 

26 

36 

33 

28 

25 

19 

32 

31 

32 

28 

17 

17 

30 

16 

6 

12 

6 

15 

8 

7 

11 

24 

24.4 

WEST  SOUTHWEST 

ALTON  DAM  26 

MAX 

65 

73 

66 

72 

49 

55 

31 

40 

58 

56 

60 

42 

36 

43 

50 

47 

40 

40 

54 

39 

36 

40 

49 

39 

34 

34 

42 

32 

35 

37 

35 

46.1 

MIN 

44 

35 

3fl 

35 

33 

18 

1 8 

2 

29 

27 

29 

30 

33 

1 

3 

22 

22 

31 

35 

1  5 

15 

1  5 

20 

1 7 

17 

19 

2 

26.7 

CARLINVILLE 

MAX 

72 

67 

74 

63 

48 

39 

38 

55 

53 

51 

59 

35 

46 

50 

47 

44 

38 

53 

53 

33 

34 

43 

51 

33 

26 

41 

33 

34 

33 

34 

35 

45.7 

MIN 

55 

35 

5  i 

29 

32 

u 

14 

30 

q  ; 

30 

34 

29 

26 

24 

32 

32 

32 

28 

16 

29 

33 

22 

1  2 

15 

1  3 

20 

13 

15 

26.5 

GRIGGSVILLE 

MAX 

66 

66 

72 

54 

45 

3? 

42 

51 

54 

42 

53 

35 

42 

47 

46 

41 

38 

53 

38 

29 

32 

41 

38 

35 

26 

40 

36 

31 

33 

35 

35 

42.9 

MIN 

49 

40 

52 

25 

29 

12 

12 

32 

33 

28 

30 

30 

26 

29 

22 

30 

31 

3 1 

20 

30 

1 7 

14 

13 

17 

16 

27 

24.7 

HILLSBORO 

MAX 

73 

67 

74 

66 

48 

,5 

36 

54 

57 

50 

47 

37 

40 

51 

48 

45 

39 

54 

50 

35 

36 

47 

44 

31 

29 

41 

40 

33 

34 

34 

36 

45.9 

MIN 

54 

32 

51 

30 

30 

.5 

1 5 

2  8 

42 

30 

35 

29 

25 

26 

35 

33 

31 

18 

30 

34 

26 

1  3 

20 

1 3 

2 1 

U 

16 

27.4 

JACKSONVILLE 

MAX 

64 

67 

65 

72 

44 

41 

23 

39 

52 

52 

57 

37 

35 

41 

45 

41 

35 

34 

52 

33 

32 

42 

45 

34 

33 

21 

39 

28 

32 

31 

34 

41.9 

MIN 

43 

38 

3  6 

2  8 

27 

14 

1 5 

28 

3' 

30 

27 

26 

27 

32 

33 

33 

19 

'? 

31 

33 

11 

1 1 

17 

17 

1 

1  2 

24.6 

JERSEYVILLE  2  SW 

MAX 

71 

66 

73 

60 

48 

35 

40 

56 

56 

50 

60 

35 

43 

52 

47 

44 

39 

53 

50 

33 

34 

47 

47 

33 

28 

43 

38 

34 

34 

35 

35 

45.9 

MIN 

56 

3 1 

49 

31 

31 

16 

16 

30 

32 

33 

30 

28 

22 

25 

32 

33 

32 

31 

20 

30 

33 

25 

1  4 

18 

13 

20 

16 

1 8 

26 

27.4 

MORRISONVILLE  4  SE 

MAX 

69 

66 

7  3 

57 

47 

33 

38 

51 

54 

48 

57 

35 

40 

47 

48 

44 

36 

52 

52 

32 

33 

43 

49 

31 

26 

36 

31 

32 

32 

33 

34 

44.0 

MIN 

52 

38 

5  0 

29 

29 

15 

17 

30 

38 

29 

35 

32 

30 

26 

26 

32 

34 

33 

29 

20 

30 

33 

23 

14 

15 

14 

20 

12 

14 

17 

26 

27.2 

PANA 

MAX 

70 

66 

7? 

57 

46 

33 

37 

51 

54 

48 

56 

36 

38 

47 

48 

42 

37 

53 

53 

33 

34 

43 

50 

30 

27 

39 

32 

32 

31 

32 

37 

44.0 

MIN 

53 

37 

5  0 

29 

31 

14 

17 

29 

40 

30 

35 

32 

27 

27 

28 

34 

33 

33 

27 

19 

29 

34 

22 

14 

15 

13 

20 

13 

16 

19 

26 

27.3 

See  Reference  Notes  following  Station  bide: 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 


Day  ol  Month 

• 

Station 

A) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 r 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

I  r 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

—      i  '  — '    W6U 

MAX 

66 

74 

42 

46 

27 

51 

54 

55 

- 1 

36 

39 

43 

49 

40 

38 

46 

30 

34 

46 

44 

31 

26 

27 

32 

33 

34 

42.9 

MIN 

42 

35 

39 

28 

21 

14 

17 

31 

31 

30 

35 

31 

30 

28 

27 

33 

35 

\l 

23 

18 

30 

33 

16 

12 

12 

14 

15 

11 

17 

24 

25.1 

^BDtNr.ciFi  n  4  S  P 

•      .    'J       -  LI     *  J[ 

MAX 

39 

36 

39 

43 

46 

37 

50 

35 

32 

35 

35 

23 

42 

26 

30 

14 

41.9 

MIN 

4  3 

39 

39 

28 

26 

13 

15 

20 

32 

31 

31 

34 

30 

27 

23 

28 

33 

11 

32 

18 

19 

31 

33 

13 

13 

21 

12 

14 

20 

25.2 

V I ROEN  1   S  S  w 

MAX 

7 1 

39 

47 

47 

43 

37 

3 1 

26 

34 

33 

33 

34 

44,7 

MIN 

55 

36 

33 

28 

30 

14 

16 

29 

43 

29 

39 

30 

29 

23 

25 

34 

32 

H 

12 

19 

19 

10 

18 

<3 

26.2 

WHITE  HILL  1  6 

MAX 

70 

65 

73 

62 

47 

40 

39 

51 

52 

47 

:  ! 

34 

41 

49 

46 

45 

39 

49 

30 

32 

61 

44 

33 

29 

36 

35 

34 

30 

15 

44.1 

55 

33 

5 1 

29 

32 

1  s 

16 

27 

4 1 

31 

33 

30 

27 

25 

25 

31 

32 

3' 

2  3 

17 

27 

31 

2  2 

11 

17 

10 

20 

12 

11 

27 

26.4 

EAS7  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

66 

67 

62 

34 

36 

52 

57 

55 

36 

35 

47 

47 

40 

36 

48 

4  7 

32 

33 

43 

34 

26 

3' 

26 

32 

3  2 

39 

43.3 

MIN 

49 

42 

57 

30 

34 

13 

16 

32 

44 

30 

36 

32 

30 

30 

26 

34 

3  i 

30 

23 

2! 

26 

31 

22 

19 

13 

10 

21 

14 

12 

16 

2? 

27.6 

■  pp  1  nil  if  a  ™ 

50 

49 

45 

40 

54 

3  9 

40 

45 

30 

30 

40 

34 

35 

3  t 

3  5 

46. 1 

MIN 

51 

38 

48 

28 

30 

14 

15 

25 

45 

26 

3  = 

31 

29 

22 

25 

36 

35 

30 

30 

20 

30 

30 

\\ 

15 

18 

10 

22 

10 

.2 

20 

22 

26.7 

PLORA  5  Nw 

68 

3  8 

55 

64 

5 1 

39 

39 

52 

47 

44 

40 

56 

95 

j  9 

36 

4  8 

33 

2* 

41 

32 

35 

3  2 

41 

46.6 

MIN 

47 

35 

47 

33 

30 

17 

14 

28 

42 

29 

it 

32 

27 

26 

27 

38 

35 

32 

30 

22 

32 

3' 

I' 

14 

.6 

Li 

14 

10 

19 

2*> 

27.1 

M  A  B  C  M  A  1    1        1  C 

69 

5  8 

37 

46 

50 

45 

40 

3  B 

36 

3  D 

30 

38 

3  7 

3-- 

3  * 

37 

MIN 

55 

32 

38 

31 

27 

15 

15 

23 

45 

26 

42 

32 

32 

26 

24 

36 

2* 

33 

33 

24 

20 

33 

29 

14 

14 

10 

21 

9 

13 

21 

26.4 

MATT00N 

27 

36 

37 

47 

42 

37 

5  3 

32 

36 

29 

27 

38 

37 

32 

3  3 

3  - 

43.4 

MIN 

46 

37 

40 

29 

21 

14 

17 

30 

32 

34 

32 

29 

28 

28 

33 

34 

32 

23 

19 

31 

36 

t? 

14 

12 

12 

15 

12 

18 

24 

23.5 

MQHE AQUA 

66 

39 

3  8 

53 

3"* 

39 

45 

49 

43 

36 

5  3 

54 

33 

33 

43 

30 

2  7 

2  9 

2  9 

34 

3  3 

40 

44,6 

MIN 

53 

34 

46 

28 

30 

14 

15 

30 

43 

30 

36 

33 

28 

26 

27 

35 

34 

32 

29 

17 

28 

32 

24 

13 

13 

9 

20 

9 

13 

16 

27 

26.6 

NEWTUN  2  NE 

68 

52 

39 

38 

50 

50 

46 

40 

35 

38 

31 

28 

40 

34 

35 

" 

40 

46,6 

MIN 

55 

34 

48 

31 

29 

16 

14 

28 

41 

29 

38 

32 

28 

25 

24 

38 

3  c 

32 

30 

21 

32 

37 

31 

13 

19 

11 

2  2 

9 

14 

27.5 

0 L NE  V  2  S 

69 

69 

59 

5 1 

49 

49 

41 

3 ! 

32 

29 

38 

32 

37 

47,1 

MIN 

60 

31 

45 

33 

27 

18 

14 

29 

47 

30 

40 

33 

30 

25 

25 

38 

35 

33 

34 

S 

37 

j, 

17 

20 

12 

2C 

10 

17 

27 

28.5 

Palestine 

69 

3  3 

59 

51 

45 

33 

2  3 

3  3 

3  1 

2  ' 

3  7 

2  2 

3  5 

46,2 

MIN 

56 

35 

52 

30 

29 

17 

15 

28 

48 

31 

39 

34 

29 

26 

26 

37 

3- 

34 

29 

24 

33 

36 

\\ 

16 

12 

13 

12 

14 

\l 

t- 

26.2 

Paris  waterworks 

69 

69 

68 

49 

35 

50 

40 

37 

5 1 

33 

3  D 

c  S 

37 

32 

MIN 

55 

37 

48 

30 

29 

15 

16 

30 

40 

29 

3° 

33 

29 

27 

25 

3' 

33 

34 

29 

20 

29 

34 

"„ 

13 

14 

10 

19 

11 

14 

\l 

21 

27!l 

Salem 

58 

'  2 

47 

46 

39 

3  Q 

5 1 

34 

2  3 

3  9 

MIN 

50 

33 

50 

34 

30 

17 

14 

28 

42 

32 

32 

32 

28 

20 

27 

37 

35 

31 

12 

23 

37 

27 

15 

19 

12 

21 

12 

.3 

16 

27 

27.5 

tusc^la 

MAX 

66 

68 

39 

36 

52 

55 

38 

37 

43 

47 

43 

37 

33 

42 

29 

28 

36 

30 

36 

3  2 

" 

44.0 

MIN 

53 

37 

47 

30 

30 

14 

17 

30 

46 

30 

37 

34 

30 

26 

25 

35 

3  3 

33 

38 

16 

2B 

32 

24 

14 

If 

16 

21 

14 

13 

28 

27.9 

UAMftA]    Ta     CAA  ATOBnOT 

VANDALIA    Hi  A1KKUK1 

47 

41 

38 

2  7 

29 

MIN 

43 

35 

44 

32 

25 

17 

19 

28 

34 

31 

3; 

31 

27 

25 

27 

35 

35 

32 

26 

22 

32 

36 

20 

16 

19 

15 

17 

19 

16 

26 

26.7 

WINDSOR 

MAX 

71 

67 

6" 

68 

47 

37 

38 

52 

47 

55 

37 

47 

48 

44 

38 

51 

53 

33 

34 

43 

49 

30 

30 

39 

35 

30 

31 

30 

39 

44.6 

•          •  . 

43 

29 

30 

27 

35 

33 

13 

13 

17 

27.9 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

69 

67 

70 

67 

48 

4  1 

40 

52 

64 

63 

60 

36 

43 

51 

49 

47 

39 

53 

5  3 

41 

45 

54 

61 

36 

30 

37 

35 

42 

46.7 

MIN 

60 

38 

S5 

39 

30 

20 

17 

28 

45 

43 

34 

30 

28 

22 

27 

37 

36 

30 

35 

27 

33 

43 

32 

13 

23 

I* 

22 

16 

24 

26 

30.6 

bellEville  so  III  univ 

MAX 

75 

68 

76 

74 

46 

46 

41 

57 

62 

56 

60 

39 

45 

55 

52 

46 

40 

5  8 

54 

38 

38 

52 

54 

35 

29 

43 

43 

3\ 

49.2 

MIN 

57 

36 

48 

35 

32 

25 

13 

28 

44 

32 

35 

35 

33 

19 

21 

35 

35 

30 

35 

27 

34 

35 

29 

15 

23 

16 

23 

19 

2.  - 

26.9 

CAHOK I  A 

MAX 

7  I 

67 

68 

59 

51 

52 

54 

51 

5 1 

50 

4  1 

45 

56 

45 

40 

48 

39 

43 

54 

39 

26 

25 

36 

MIN 

31 

33 

35 

38 

29 

18 

16 

22 

38 

35 

33 

29 

25 

23 

22 

33 

33 

31 

33 

23 

28 

31 

29 

14 

1 

12 

19 

\] 

10 

\] 

2" 

25.2 

CAIRO  WSO 

MAX 

69 

68 

7 1 

38 

43 

64 

39 

5 1 

52 

45 

41 

52 

34 

34 

35 

MIN 

56 

52 

57 

38 

38 

26 

26 

35 

48 

47 

36 

33 

30 

32 

38 

40 

37 

37 

35 

32 

38 

38 

27 

23 

22 

21 

26 

29 

31 

29 

3  3 

35.0 

CARRONOALE  SEWA&E  PL 

MAX 

70 

72 

50 

37 

42 

63 

38 

52 

50 

46 

47 

39 

37 

3 1 

3  B 

3  5 

MIN 

62 

34 

54 

36 

31 

22 

17 

27 

47 

35 

3  = 

31 

29 

24 

30 

38 

37 

34 

33 

26 

34 

42 

30 

16 

21 

is 

26 

16 

23 

20 

29 

31.0 

carltle  reservoir 

MAX 

69 

74 

67 

73 

47 

41 

41 

54 

60 

5  5 

36 

41 

52 

47 

42 

39 

39 

33 

47  0 

MIN 

44 

41 

42 

33 

32 

IB 

19 

19 

34 

34 

36 

31 

30 

26 

29 

30 

35 

32 

33 

22 

22 

33 

30 

16 

16 

15 

21 

l7 

19 

19 

23 

27.3 

COBDEN  2  s 

MAX 

69 

66 

71 

68 

49 

40 

41 

5  5 

62 

63 

40 

43 

50 

48 

46 

40 

52 

4  1 

4  3 

36 

3 1 

32 

4  6  7 

MIN 

59 

36 

54 

37 

26 

19 

16 

28 

45 

41 

37 

26 

26 

20 

25 

35 

34 

29 

26 

23 

32 

40 

30 

13 

23 

11 

19 

13 

23 

20 

27 

29!l 

DU  QUOIN  I  NNW 

MAX 

70 

69 

71 

70 

48 

44 

42 

52 

53 

55 

51 

42 

44 

40 

4 1 

37 

9  a 

46  3 

MIN 

59 

36 

54 

31 

30 

19 

13 

27 

30 

34 

36 

30 

29 

28 

29 

31 

33 

30 

28 

23 

32 

37 

30 

20 

22 

18 

21 

19 

20 

20 

27 

26.9 

HAKANQA    1  NW 

MAX 

70 

68 

70 

56 

48 

41 

41 

51 

66 

62 

61 

38 

43 

52 

49 

50 

40 

53 

39 

36 

48  9 

MIN 

54 

47 

54 

34 

34 

20 

17 

30 

45 

42 

96 

29 

27 

26 

32 

37 

36 

32 

32 

24 

32 

41 

33 

13 

22 

13 

25 

16 

22 

26 

30.9 

MARION  4  NNE 

MAX 

69 

69 

70 

69 

49 

4  3 

39 

5  5 

66 

63 

4 1 

42 

52 

51 

48 

40 

55 

39 

49  6 

MIN 

49 

34 

55 

38 

31 

21 

16 

31 

48 

37 

41 

31 

31 

21 

30 

36 

37 

32 

38 

29 

35 

41 

32 

15 

21 

12 

24 

Li 

23 

16 

26 

30.5 

NASHVILLE  *  NE 

MAX 

71 

69 

72 

66 

47 

41 

40 

5  5 

6 1 

5  5 

38 

40 

52 

46 

44 

39 

36 

3* 

36 

36 

47.4 

MIN 

58 

40 

53 

36 

30 

18 

19 

27 

46 

33 

J  6 

30 

30 

26 

30 

36 

34 

32 

34 

!  ' 

31 

37 

30 

16 

19 

14 

23 

16 

26 

29.7 

SPARTA 

MAX 

68 

j  9 

50 

46 

40 

5  3 

5  4 

1 7 

3  7 

56 

35 

30 

45 

3  7 

40 

3$ 

49.  5 

MIN 

58 

35 

54 

36 

26 

20 

16 

33 

48 

39 

36 

29 

30 

27 

29 

36 

36 

30 

37 

24 

33 

39 

30 

16 

21 

15 

23 

21 

29 

30.3 

WATERLOO   1  WSW 

MAX 

74 

71 

75 

67 

49 

43 

44 

59 

64 

58 

61 

35 

44 

58 

47 

39 

43 

37 

51 

38 

38 

56 

54 

38 

30 

46 

40 

36 

32 

3, 

36 

49.3 

•            •  • 

MIN 

6 1 

40 

54 

36 

32 

20 

19 

30 

36 

2  6 

30 

30 

35 

37 

29 

1  ■ 

9  I 

26 

30 . 5 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

69 

68 

68 

66 

47 

41 

4B 

56 

64 

63 

59 

42 

38 

50 

60 

46 

42 

56 

99 

43 

39 

5* 

>( 

32 

30 

36 

35 

35 

33 

35 

41 

46.9 

MIN 

60 

42 

52 

36 

36 

20 

17 

29 

47 

33 

41 

32 

31 

26 

26 

38 

33 

32 

34 

23 

32 

38 

32 

16 

22 

14 

22 

IS 

20 

19 

26 

30.6 

BROQKPORT  OAM  52 

MAX 

68 

67 

72 

67 

48 

40 

42 

56 

63 

67 

43 

44 

51 

94 

46 

42 

57 

62 

44 

46 

58 

62 

36 

34 

37 

40 

40 

46 

37 

42 

50.8 

MIN 

63 

49 

56 

35 

36 

24 

19 

26 

48 

39 

42 

32 

30 

20 

27 

36 

38 

34 

33 

31 

36 

44 

34 

20 

23 

18 

25 

21 

20 

21 

31 

32.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

V 
01 

Station 

V 

1 

2 

 *" 

3 

4 

 L 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

'  

30 

31 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 

66 

69 

69 

68 

48 

42 

41 

56 

61 

66 

66 

41 

42 

50 

52 

50 

40 

55 

54 

41 

44 

55 

62 

36 

32 

35 

36 

42 

43 

41 

41 

49.9 

mdi 

60 

45 

5  7 

37 

3  D 

2 1 

1 4 

29 

46 

37 

41 

3 1 

30 

20 

30 

37 

36 

30 

28 

34 

42 

36 

14 

23 

1  2 

22 

19 

22 

16 

29 

31*3 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

MAX 

69 

67 

69 

68 

47 

44 

38 

55 

62 

53 

61 

40 

39 

52 

43 

46 

41 

57 

54 

39 

40 

52 

52 

32 

2» 

38 

35 

34 

37 

34 

40 

47.3 

M1N 

55 

36 

50 

39 

29 

17 

15 

29 

46 

33 

40 

32 

32 

27 

28 

38 

36 

33 

39 

22 

34 

39 

32 

17 

22 

15 

21 

12 

20 

20 

28 

30.  2 

HARRlSBURG 

MAX 

69 

70 

71 

68 

48 

41 

42 

57 

65 

63 

62 

40 

42 

53 

49 

48 

42 

57 

56 

36 

45 

57 

02 

36 

32 

36 

35 

37 

40 

35 

41 

49.7 

MIN 

62 

38 

53 

36 

30 

20 

17 

30 

48 

36 

40 

32 

33 

23 

26 

38 

37 

3 1 

37 

27 

34 

43 

31 

16 

23 

17 

24 

15 

24 

19 

33 

31.5 

MCLEANSBORO  2  E 

MAX 

69 

68 

69 

67 

48 

38 

41 

56 

67 

56 

60 

40 

40 

55 

49 

46 

40 

57 

56 

37 

41 

54 

60 

34 

30 

39 

32 

38 

38 

33 

42 

48.4 

min 

60 

37 

5* 

35 

29 

19 

16 

27 

43 

36 

40 

32 

31 

23 

28 

38 

36 

32 

36 

23 

33 

40 

31 

16 

20 

13 

23 

14 

2 1 

19 

26 

30.0 

HT  CARHEL  1  NNH 

MAX 

70 

67 

69 

67 

48 

38 

38 

56 

64 

54 

59 

42 

37 

51 

48 

47 

42 

56 

56 

33 

39 

53 

53 

31 

30 

37 

32 

33 

37 

33 

41 

47.3 

Mm 

53 

41 

46 

33 

29 

16 

15 

29 

45 

31 

4  1 

32 

30 

24 

27 

38 

30 

32 

26 

22 

33 

38 

30 

15 

15 

13 

17 

13 

19 

18 

26 

28  .4 

MOUNT  VERNON 

MAX 

71 

78 

71 

68 

42 

42 

41 

56 

62 

54 

58 

39 

41 

54 

55 

45 

39 

52 

52 

38 

40 

55 

59 

36 

32 

41 

33 

38 

39 

33 

40 

48.5 

Mm 

56 

37 

53 

36 

29 

20 

17 

26 

46 

34 

37 

30 

30 

22 

26 

37 

35 

31 

33 

23 

28 

38 

28 

13 

20 

H 

23 

14 

20 

1» 

27 

29.2 

ROSICLARE 

MAX 

69 

71 

71 

69 

48 

40 

43 

56 

65 

65 

63 

45 

42 

53 

55 

49 

41 

58 

57 

43 

46 

57 

62 

38 

34 

36 

38 

41 

46 

40 

41 

51.2 

Mm 

61 

50 

57 

40 

30 

22 

18 

26 

48 

38 

44 

32 

30 

22 

30 

38 

37 

32 

37 

29 

36 

44 

33 

18 

25 

16 

25 

17 

26 

20 

30 

32.7 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
C  AH0K I  A 

79 

DATE 

04 

LOWEST  TEMPERATURE 
STOCKTON 

-  5 

DATE 

24 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BR00KPDRT  DAM  32 

4.31 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
2  STATIONS 

.54 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
KEITHSBURG  1  NW 

1.62 

DATE 

11 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
ANTIOCH  2  Nw 

9.0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
2  STATIONS 

5 

DATE 

14  + 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

11 

c 

• 
a 

ion  of 
f  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
CENTRAL 

o- 

o- 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Spee< 

Averc 

Fastei 
m  ile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

00 

06 

12 

18 

Trace 

o 
o 

6 

©. 

6 
to 

1.00- 

Total 

CAIRO  WSO 

37 

SW 

03 

3 

4 

3 

2 

1 

0 

13 

43 

6.5 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

25 

3.5 

11.5 

46  +  + 

26 

03 

71 

74 

61 

66 

5 

8 

3 

1 

o 

0 

17 

7.1 

CHICAGO  WSO 

24 

3.6 

11.7 

38 

SW 

03 

68 

72 

62 

64 

7 

4 

6 

1 

0 

0 

18 

34 

7.1 

MOlINE  WSO 

26 

3.2 

11.0 

43 

W 

03 

73 

76 

63 

69 

7 

7 

1 

0 

1 

0 

16 

52 

5.9 

PEORIA  WSO 

25 

2.9 

11.7 

42 

W 

03 

79 

84 

67 

73 

3 

7 

1 

1 

0 

0 

12 

41 

6.4 

ROCKFORD  WSO 

28 

2.6 

12.0 

44  +  + 

29 

03 

81 

83 

71 

75 

7 

5 

4 

1 

o 

C 

17 

6.6 

SPRINGFIELD  WSO 

24 

3.5 

11.8 

36 

SW 

03 

75 

79 

63 

67 

5 

3 

4 

0 

0 

C 

12 

57 

6.1 

S«»  Reference  Noted  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

 _  H^l  ■  '  ¥ 

Day  of  month 

1  2 

4 

5 

6 

7  8 

9 

10 

11 


12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2' 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

m       m  9 

NORTHWEST 

Dl 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.3 

1 

1 

T 

.7 
1 

.5 

7 

7 

FREEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

T 

2 

1.9 
1 

3 

3 

1.0 
} 

2 

2 

2 

1 

.3 

1 

1.2 
3 

7 

3 

2 

.2 
2 

! 

1 

1 

1 

1 

.1 
1 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

•  9 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
7 

7 
7 

7 

•  2 

7 

7 

NQlINE  MSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

.  4 

T 

.  4 

1 

T 

T 

1.0 
T 

T 
7 

7 

7 

T 

.4 

7 

7 
7 

7 
7 

T 

t 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

1.0 

1 

1 

2.5 

1 

.5 

.1 

7 

ROCKFORD  wso 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

.1 
T 

T 

.6 
T 

1.0 
2 
•  2 

1 

1 

.2 

1 

T 

T 

.9 

.  1 

1 

7 

7 

■  3 

7 

T 
T 

7 

T 

7 

T 

T 
T 

•      ■  • 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

.5 

2 

3.0 
5 

3 

4 

T 

] 

L.5 
3 

2 

1 

1 

1 

1.5 
2 

T 

2 

2 

.5 

2 

2 

T 

2 

2 

T 

1 

1 

1 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.  9 

1 

a  G 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

7 
7 

T 

7 

.4 

7 

T 

T 

T 

7 

7 

T 

CHICACO  0  HARE  wSD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

T 

•  1 

1 

.  3 

1 

T 

1 

1 

T 

.4 

.  1 
7 

7 

.4 

7 

T 
T 

T 

T 

7 

7 

T 
T 

CHICAGO  MSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

.1 
T 

,4 

T 

.5 

1 

T 
T 

T 

1.5 

T 

.3 

.1 
7 

T 

1.1 
T 

T 

1 

7 
7 

T 

7 

7 

7 

OE  KALB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
1 

1.} 

1 

1 

1 

.8 

T 

.3 

7 

T 

T 

1 

1 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.5 
T 

1.7 
T 

7 

T 

■  t 

T 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

•       •  * 

WEST 

03 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 

] 

T 

T 
T 

1.0 
7 

.9 

T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

.4 

.1 

OUINCY  faa  airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

1.0 

1 

.1 

7 

7 
T 

•       •  • 

CENTRAL 

04 

BlOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.8 

1 

7 

7 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

7 

7 

T 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.5 

1 

.2 

7 

7 
7 

PEORIA  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

T 
T 

2.B 
T 

T 

T 

T 

.4 

7 

T 

7 

7 

.2 

7 

•       •  • 

EAST 

05 

HOOPESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

.2 

.5 

.5 
T 

.0 

7 

7 

.4 

T 

7 

7 

7 

KANKAKEE   3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 
T 

T 
T 

T 

.1 
T 

2.2 

2 

T 

7 

7 

.9 

.2 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.0 

T 

.5 

7 

.2 

.2 

PONTlAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

.9 
1 

7 

7 

URBANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.3 

■5 

1 

•       •  1 

WEST  SOUTHWEST 

06 

CARL INVI LIE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MQRRtSONV I LLE    *  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.2 

7 

7 

T 

T 

T 

SPRINGFIELD  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

.2 
T 

.7 

7 

7 
7 

7 

7 

7 

7 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
7 

7 
T 

•      •  • 

EAST  SOUTHEAST 

07 

NEWTON  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.  3 

T 

So*  R«t«r*nc*  NotM  Following  station  Ind»x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

1 

2  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

TUSCDU 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 
WINDSOR 

*  •  * 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 
CAIRO  WSO 
SPARTA 

•  •  • 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

GOLCON0A  DAM  51 
HARR I SBURG 
MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

snowfall 
sn  on  gno 

snowfall 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

.2 
T 

1.0 

T 

1.0 
T 

T 
T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

<D 
Oi 

! 

Q 

(IN) 

Tim 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

URBANA 

4 

7AM 

49 

47 

48 

45 

42 

37 

35 

35 

40 

39 

43 

42 

39 

40 

36 

38 

38 

38 

42 

36 

35 

36 

36 

38 

38 

33 

33 

32 

31 

31 

31 

38.2 

MAX 
MIN 

49 
45 

51 
47 

48 

47 

51 
45 

45 
42 

42 
37 

37 
35 

35 
35 

40 
35 

41 
39 

43 
39 

43 
42 

42 
39 

39 

37 

38 
36 

38 

35 

38 
38 

38 
36 

42 
38 

42 
36 

36 
35 

36 
35 

38 
36 

36 
34 

38 
38 

38 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

39.5 
37.2 

8 

7AM 

48 

48 

48 

48 

45 

41 

38 

36 

41 

41 

43 

43 

41 

37 

38 

40 

40 

40 

43 

39 

37 

38 

39 

37 

36 

36 

35 

34 

33 

33 

33 

39.6 

MAX 
MIN 

48 
46 

50 
48 

48 
48 

50 
48 

48 
45 

45 
41 

41 
38 

38 
36 

41 
36 

41 
41 

43 
41 

43 
43 

43 
41 

41 
40 

40 
38 

40 
38 

40 
40 

40 
40 

43 
40 

43 
39 

39 
37 

38 
37 

39 
38 

39 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
35 

35 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

40.8 
39.2 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  7  A.  M.  FROM  PALMER  DIAL  TYPE  THERMOMETER. 
FLANAGAN  SILT   LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.      DEGREE  OF  SLOPE,    5  PERCENT  TO  SE. 


See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ILLINOIS 
DECEMBER  1970 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  Days 

Snow,  Sl*«t 

No.  ol  Day* 

Sution 

>! 

.1 

5, 

Q 

Max. 

Mm. 

Q 

1§ 

o  £ 

So 

• 

J 

1 .00  or  Mor. 

II 

I  1 
?  a 

»  a 
►  3 

<s 

« 

01 

> 

< 

From  Nc 

Higho.l 

• 

a 

Lowest 

c 
Q 

: 

1 

a 

1 f 

£  < 

>  « 

t  k 

Si 

lj 

oS 

•a 

il 
* s 

s 

6 

• 

«• 
Q 

■3 

■ 

a 

t 

s 

3 

*        *  * 

MAY  1970 

i NGTON 

68.5 

♦  e.s 

58.7 

84 

4 

31 

6 

215 

0 

0 

1 

0 

5.28 

1.71 

13 

.0 

0 

10 

2 

1 

•      •  « 

OCTOBER  1970 

ROCHELLE    1  W 

63.0 

»3.2 

S3.1 

79 

6 

28 

17+ 

366 

0 

0 

3 

c 

2.62 

.09 

.V5 

28 

.0 

0 

8 

1 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


auCuST  1970 


OCTOBER  1970 
R0CHELLE   1  w 


Day  of  Month 


4      5  6 


7      8  9 


.31   2.20  1.20 


10     11     12     13     14  IS 


.03  .03 


16     17     18     19     20  |  21     22  i  23  24 


.2*  .09 
1.3*  .12 


.10     .13     .16  .27 


.22  .10 
.2*     .37  .03  .30 


25  ,  26     27     28     29     30  31 


.03     .0'  .29 


.30     .93     .09  T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
DECEMBER  1970 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5  |  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29  | 

29 

30 

31 

Avei 

•        *  * 

HAV  1970 

8ARRINGT0N 

MAX 

Mm 

78 
61 

69 
37 

78 
36 

64 

42 

60 
43 

58 
31 

96 
36 

80 
51 

73 
62 

69 
5* 

68 
49 

69 
46 

81 
44 

49 
42 

51 
44 

51 
42 

52 

41 

67 
42 

71 
59 

78 
51 

79 
58 

92 
67 

73 
55 

71 
53 

69 
63 

73 
45 

55 
41 

63 
45 

7* 
49 

74 
65 

70 
60 

68.5 
48.8 

•          •  • 

OCTOBER  1970 

ROCHELLE   1  W 

MAX 

Mm 

67 
42 

66 
45 

74 
42 

37 
33 

68 
35 

79 
52 

69 
58 

77 
61 

65 
62 

67 
33 

56 
37 

64 
42 

72 
50 

67 
47 

58 
40 

52 
28 

54 
28 

59 
33 

64 
3! 

62 
47 

53 
44 

61 
42 

60 
48 

59 
51 

72 
49 

68 
52 

67 
54 

65 

47 

50 
36 

55 
36 

46 
31 

63.0 
43.2 

CORRECTIONS 


APRIL  THROUGH 
SEPTEMBER  1970 


TABLE 

EVAPORATION  E.  WIND 


STATION 
URBANA 


CORRECTION 

DELETE  ALL  WIND  DATA 


S««  R.l.i.oc.  Nolo.  Following  SUUon  lad.x 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


ALBION 
ALEDQ 

ALEXIS  WATERWORKS 
!  ALTON  OAH  26 
ANNA  1  E 
AHTIOCM  2  NM  I  ( 

AACONNE  NATIONAL  LAI  < 
ASHLEY  I  I 

AUGUSTA  ( 
AURORA  COLLEGE  C 

AVON  9  Nf  { 
BAAR1NGT0N 

IAARV  < 

|C ARQSTDwN  t 

•  ELLEVlLLf  SO  Ul  UNIV  ,  ( 

■  (LVIOEM  SEWAGE  PLANT  [ 

BENUEV    1    t  t 

•ENTON  POAEST  SERVICE  t 
BLOOmInGTON  HATERHORKS  ( 
ILOOHINGTON  NORMAL  ( 

ILUPFS  t 
B»OO«»0*T  OAH  92  I 

C  AMOK  t  A 

CAIRO  HSO  Rj  I 

CANTON  I  ESE 

CARBQnqalE  S|hAGE  RL  1 
CAUL |Nvl LLC  1 
CARLTLE  RESERVOIR 
CARNt  6  NW 

CENTRAL  I A  1  |N  I  i 

CHANNANON  DRCSOEN  ISL  I 
CHARLESTON  ; 
CHENQA  : 
CHESTER  ! 
CHICAGO  CALUNET  TR  MRS  | 
CHICAGO  HAVPA  PHP  STA  I  I 
CHICAGO  0  NARE  HSO  R)  ; 
CHICAGO  ROSElAND  PNFG  Aj  \ 
CHICAGO  RACINE  PUMP  R  ! 
CHICAGO  SAN  OtST  OFF    I*  ', 

\  CHICAGO  S  FILTER  PLANT*  : 

CHCO  SPR1NCP1ELD  FMPG  R 
!  CHICAGO  UNIVERSITY        N  ! 

CHICAGO  HSO  d  ; 

CHRLlCOTHE 

CfSNE  2  ESE 

CLINTON  1  SSh 

C3BOEN  2  S 

C  OULTERVl LLE  1  SSH 

CRETE 

DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
DECATUR 

OE   K  ALB 

01  AON 

DIXON  SPRINGS  ACR  C 
DOhNS  2  NE 

OJ  OUOIN   1  NNW 

EDELSTEIN 
EDMAROSV ILLE 

EPPINGNAN 
ELGIN 

FAIMBURY  HATERHORKS 
PA1RP1ELD  RADIO  HF I« 
FARMER  CITY 
FLORA  3  N« 
PREEPORT 

PREEPORT  SEWAGE  Plant 
PULTON  OAN  1} 
GALENA  1  N 

GRlESIuRG 
CALVA 
CENESEO 
GIBSON  CITY 
GLADSTCN|  QAM  IB 
GOLCONDA  DAM  91 
G3l:EN  1  NM 
GRAFTON 

GRAND  TOMER  2  N 
GREENFIELD  1  S 

GREENUP 

GREENVILLE  1  E 
GRIGGSvlLLE 
HARDIN 
HARRISBURG 

HARR I SIUR6  DISPOSAL  »L 
HAVANA  STATION 
«(SS£PIS   PQMER  PLANT 

HILLSIORO 
H30PEST0N 

HJTSDNVILLE  POWER  PL 
ILLINOIS  CITv  OAH  1ft 
JACKSONVILLE 
jERSEYV  I  LLE  2  Sw 
JOLIET  BRANDON  AO  OAH 
JOtllT 

kaskakeE  9  Sm 
rankamee  semage  plant 

KEIThSBURO  1  NM 
KEmANEE 


2i*q  os]  \ 

2149  53  I 


2411  01  I 

26*2  ON  I 
2679  Oft:  i 


9920 
J3J9 
9JB« 
!  9*li 
»*)9 
I  99221 
9990 
9572 
9995 
9666 

1  1681 

96SJ 

9?1T 

jasa 

JB'9 
IS*. 

MM 
♦  Oil 

«ioi 
4lfi 

mi 

613SJ 
4*A)j 
66I41 
4990 
49li 

ftftOl 
4459 

4Ttq 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
DECEMBER  1970 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,   P.  O.   Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation 
data  are  contained  in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65LF.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12:00  m. ,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVI SIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES-     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  nea*-  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 
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.6 

71.7 
73.9 
71.6 

71. T 

-  1.5 

-  .6 

2.1 

65.6 
67.4 
64  .6 

62*1 

-  .3 
.9 

-  2^2 

53.6 
56.0 
53.9 

53.1 

-  1.3 

.5 

-  *.3 

36.5 
40.7 
16. 7 

37.6 

-  1.6 

.1 

-  1.3 

30.9 
28.8 

26.2 

1.4 
.5 

91.2 
49. 4B 

47.0 

-  .5 

-  1.6 

WHEATQN  3  SE 

Ik. 9 

23.3 

33. 8H 

50.9 

62.9 

69.2 

74.9 

73. 3B 

65.5 

55. OB 

38. 7B 

29.4 

49.9b 

DIVISION 

1J.0 

-10.3 

24.8 

-  2.3 

33.4 

-  2.7 

50.3 

1.2 

61.9 

2.1 

69.3 

-  .7 

74.3 

-  .3 

7J.0 

-  .2 

65.2 

-  .2 

54.7 

.3 

39.1 

-  .3 

29.3 

1.0 

49.2 

-  1.0 

•       •  • 

WEST 

GAlESBURG 
GOLDEN   I  NH 
LA  HARPE 
MQNMQUTH 
QUINCV 

15.6 
16.  4 
17. 6B 
17.1 
20.9 

-  6.7 

-  8.1 

-  8.1 

26.6 
30.3 
29.2 
28.5 
32.9 

-  .2 
.2 
.5 

34.9 
38.0 
37.0 
35.7 
39.1 

-  1.9 

-  2.2 

-  2.5 

51.6 
54.3 
53.8 
52.6 
56.6 

1.7 
1.5 
2.1 

64.6 
66.2 
65.9 
65.2 
66.9 

3.2 
3.2 
3.3 

70.0 
70.7 
71.0 
70. 1 
72.2 

-  1.5 

-  1.7 

-  2.9 

74.7 
75.7 
76.3 
75.0 
77.9 

-  .3 

-  1.0 

-  1.7 

72.6 
74.3 
73. 5B 

7s!9 

-  1.3 

-  l!9 

65.6 
66.5 
67.3 

69!s 

.2 
-  .2 

54.3 
56. 6B 
55.2 

57l2B 

-  1.2 

-  .9 

39.3 
41.0 
39.6 

42.7 

-  1.3 

-  .] 

29.7 
33.9 
31.3 

ssN 

1.3 

i!< 

50.0 
52. 4B 
S1.5B 

54.1b 

-  .6 

-  .6 

QUINCY  F A A  AIRPORT 
RUSHVILLE 

17. e 
11.1 

-  9.9 

30.0 
28.7 

-  2.~ 

37.3 
36.4 

-  3.5 

56,4 
53.6 

.7 

66.0 
66.5 

1.0 

71.0 
70.8 

-  2.5 

75.7 
76.0 

-  1.5 

74.1 
74.4 

-  1.2 

68.2 
66.9 

-  1.0 

55.3 
33.3 

-  3.6 

61.2 
39. 8B 

-  1.8 

33.3 
32.3 

1.9 

52.0 
51.3b 

-  2.0 

DIVISION 

17.9 

-9.1 

29.5 

-      .  ' 

36.9 

-  2.5 

53,9 

1.4 

65.6 

2.6 

70.8 

-  2.3 

75.9 

-  1.4 

74 .0 

-  1.9 

.  2 

1.9 

CENTRAL 

04 

Bloomington  NORMAL 

CHENOA 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

17.9 
16.6 
19.9 
17.7 
19. OH 

-  9.7 

-  9.9 

-  8.7 

28.7 
27.4 
29.6 
29.7 
29. 6H 

-  1.5 

-  2.8 

-  1.2 

36.4 
35. 7B 
38. 1 
37. 3B 
38. 7M 

-  2.7 

-  2.8 

-  1.3 

53.7 
52.6 
55.2 
54.0 
55. 8B 

1.5 
1.8 
2.7 

66.3 
65.2 
66.8 
66. IB 
67. 6B 

3.4 
2.9 
3.9 

70.3 
70.1 
70.6 
70. 8B 
73.0 

-  2.3 

-  2.8 

.  5 

75.8 
74.6 
75.6 
74. 4B 

-  .9 

-  1.9 

73.9 
71.6 
74.5 
73. 2B 

-  1.1 

-  1.4 

68.6 
67.6 
70.5 
69.7 

1.2 
1.8 

55.84 
54,2 
56. 1 
55. 2B 

-  .9 

-  1.6 

40.  1 
39.6 
40.  3 
40.0 

-  1.1 

-  2.1 

32.7 
31.1 
34.2 
33.2 

2.2 

3.3 

51. 7B 
50.5b 

51.7b 
53 .  3b 

■  1.0 

LACQN  2  E 
LINCOLN 

MASON  CITY   1  NW 
MINONK  3  NE 
PEORIA  WSO 

16.3 
19.0 
19.9 
16.2 
13.1 

-  9.5 
-10.6 

27.5 
29.9 
29.4 
26.3 
25.9 

-  1.6 

-  2.5 

39.8 
37.8 
36.1 
34.4 
33.3 

-  2.2 

-  2.3 

53.1 
54.2 
54.4 
52.0 
52.2 

1.4 
1.4 

65.2 
66.4 
66.  6B 
64.5 
64.2 

2.9 
2.7 

69.6 
70.9 
70.8 

69.6 

-  2.7 

-  1.9 

74.6 
75.3 
75.6 

74.9 

-  1.7 

-  1.1 

72.4 
73.7 
73.5 

72.3 

-  1.7 

-  2,0 

66.3 
66.7 
68.7 

1.0 
.6 

54.7 
55.3 
39.8 

93.6 

-  1.2 

39.1 
40.9 
40.6 
39.0 

-  1.1 

2Q.0 
33.9 
33.3 

39-9 

2.1 

50.4 
52.1 
52. IB 

■  1.1 

PRINCEV I LLE   1  N 

16.6 

27.4 

39.2 

52.6 

65.0 

69.9 

74.5 

72.7 

66.8 

39.2 

J9.6 

11.2 

50.6 

0IVI5I0N 

17.5 

-10.0 

26.1 

-  2.1 

36.6 

-  2.6 

53.6 

1.4 

65.8 

3.0 

70.6 

-  2.1 

75.3 

-  1.4 

73.3 

-  1.7 

66.3 

.9 

55.3 

-  1.0 

39.9 

-  l.l 

32.2 

1.9 

51.6 

-  1.2 

east 

99 

DANVILLE 
HOQPESTQN 
KANKAKEE   3  SW 
PIPER  CITY  3  SE 
PONT  I  AC 

19.0 
17.2 
16.1 
13.1 
17.6 

-10.2 
-10.9 
-10.6 

-  9.8 

29.6 
26.1 
27.2 
27.3 
26.3 

-  2.0 

-  2.3 

-  i.S 

-  1.0 

37.6 
33.6 
33.4 
39.2 
36.3 

-  2.0 

-  3.3 

-  2.3 

-  2.3 

54.6 
53.2 
52.5 
52.4 
53.3 

2.6 
1.8 
2.2 

1.7 

66.0 
65.0 
69.7 
69.5 
66.5 

3.7 
2.8 
4.7 

4.2 

70.9 
70.2 
70.8 
70.9 
71.4 

-  1.3 

-  2.0 

-  .3 

-  .7 

75.0 
74.6 
75.1 
74.4 
76.1 

.9 

-  1.2 

-  .1 

.0 

73.5 
72.2 
72.6 
71.8 
73.9 

-  2,< 

-  .6 

-  .J 

68.2 
68. 1 
67.4 
66.7 

I.i 
2.0 

1.1 

39.1 
99.6 
34.4 
53.5 

-  .1 

-  .7 

40.  1 
40.9 
39.  6B 
40.0 

-  .1 

.2 

-  1.1 

31.6 
31. 1 
32.0 

2! 
2.3 

l.l 

51.0 
51 .0 

5l!7 

■  l!j 

.3 

■  .3 

RANTOUL 
URBANA 
WATSEKA  2  NW 

It. If 
11.2 
16.4 

-10.5 

28.9 
28.1 
28.1 

-  2.9 

36.8 
37.4 
36.0 

-  2.1 

54.0 
53.9 
52.5 

2.0 

66.5 
65.9 
69.1 

3.4 

71. OB 
71.0 
70.3 

-  1.4 

75.6 
74.7 
74.6 

-  1.5 

74.0 
73.2 
73.1 

-  1.2 

70.3 
66.6 
66.4 

1.3 

56.1 
55.3 
33.6 

-  1.1 

40.8 
40.6 
40.3 

-  .7 

33.9 
33.2 
32.7 

2.1 

52. 2B 

51.7 

51.1 

■  1.0 

DIVISION 

17.3 

-10.3 

26.2 

-  l.l 

36.3 

-  2.3 

53.3 

2.1 

69.6 

3.9 

70.8 

-  1.1 

75.1 

-  .7 

73.1 

-  .9 

66.7 

2.0 

35.4 

40.3 

-  .] 

12.6 

2.9 

51.4 

■  .7 

•       •  • 

WEST  SOUTHWEST 

OA 

ALTON  DAM  26 

CARLlNVILLE 

GRICGSVILLE 

HILLSBORO 

JACKSONVILLE 

22.0 
21.1 
19.3 
22.0 
20.1 

-  9.1 

-  9.! 

-  9.( 

-  9.! 

30.4 
31.3 
30.4 
31.3 
30.3 

-  2.5 

-  2.1 

-  3.C 

-  2.3 

38.3 

38.9 

37. 

39.9 

36.9 

-  3.2 

-  3.S 

-  3.3 

-  4.: 

59.9 
99.9 
99.3 
56.2 
54.1 

1.1 
1.3 

i .; 
.1 

69.5 
67.6 
66.9 
67.9 
65.3 

3.7 
2.3 
3.t 
1.3 

73. OB 
71.0 
70.5 
71.2 
70.0 

-  2.9 

-  3.7 

-  2.6 

-  1.8 

77.1 
76.2 
75.3B 
76.1 
74.2 

-  1.8 

-  3.2 

-  1.6 

-  3.2 

76.1 
74.9 
73.6 
74.8 

72.7 

-  1.6 

-  2.9 

-  1.5 

-  3.1 

70.6 
71.3 
66.6 
71.9 
67.2 

2.2 

-  .3 
2.9 

-  1.1 

53.4 
56.1 
55.5 
96.9 
94.3 

-  2.1 

-  2.7 

-  1.6 

-  3.0 

42.2 
41.9 
41.3 
42.9 
19.9 

-  1.* 

-  1.4 

-  ,7 

-  ..a 

36.4 
36.1 
33.6 
36.7 
13.3 

i.t 
1.1 
..l 
.9 

53. 6B 
33.5 
52. 4B 
33.9 
51.5 

■  1.3 

-  2.1 

-  1.0 
-1.6 

JERSEYVILLE  2  SW 
MQRRl SONVlLLE  *  SE 
PANA 

SPRINGFIELD  WSO 
SPRINGFIELD  *  SE 

21.5 
19.2 
20.0 
17.9 
19.31 

,  -11. ( 

-lo.: 

-10.! 

31.8 
29.9 
30.1 
28.7 
28.1 

-  2.1 

-  3.1 

-  2.! 

39.7 
36.3 
39.6 
37.9 
37. 6f 

-  z.i 

-  i.i 

-  2.3 

55.7 
55.2 
55.9 
94.7 
93.3 

2.C 
1.1 
1.1 

67. 1 
67,2 
66,6 
66.5 
67. If 

J.I 
2.4 
2.8 

71.0 
71.4 
70.2 
71.5 
70.6 

-  1.8 

-  3.1 

-  2.5 

75.9 
76.5 
75.2 
76.4 
76.3 

-  .4 
1  -  2.1 

-  1.8 

74.6 
74.1 
74. 1 
74.0 
74.0 

-  1.2 

-  1.9 

-  1.2 

71.1 
71.3 
70.3 
69.2 
68.7 

3.2 
1.9 
1.6 

36.1 
36.0 
55.5 
56.2 

-  1.2 

-  2.3 

-  .9 

42.4 
41.7 
41.9 
41.7 
40. 4f 

.  .7 

-  .! 

-  .1 

16.7 
35.6 
39.7 
34.0 
13.6 

3.C 
2.1 

2.C 

53.7 
33.1 
32.8 
52.4 

-  .8 

■  1.7 
•  1.2 

VIRDEN  I  SSW 
WHITE  HALL   1  E 

19.11 

20.0 

-10.  < 

y 

30.0 

-  3.1 

36.7 
39.0 

-  3.2 

99.2 
99.9 

1.4 

67.2 
66.9 

2.3 

70.7 
70.5 

-  3.6 

73.4 
75.6 

-  2.3 

74. Of 
74.2 

-  2.4 

70.  4B 
70.08 

.9 

36.0 
96.0 

-  2.4 

41.2 
41.2 

-  2.. 

15.9b 
33.3 

I.i 

52. 9B 

■  2.0 

DIVISION 

20.0 

-10. 

30.2 

-  1.3 

38.4 

-  J.< 

99.2 

l.< 

67. 1 

2.. 

71.0 

-  3.0 

79.9 

-  2.C 

74.3 

-  2.0 

70.1 

1.1 

95.6 

-  2.2 

41.6 

1  -  1.1 

13.2 

2.1 

92.9 

■  1.6 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 
EFF INGHAM 

20.9 
20.9 

|  -10. 

30.1 
30.2 

-  3. 

39.4 
40.1 

-  I.i 

96.1 
96.2 

2.1 

67.7 
67.6 

6.3 

71.7 
71.6 

-  1.6 

76.5 

77.1 

•  I 

73.1 
76.1 

.9 

71.7 

1.5 

55. 4f 
56.5 

-  .1 

41.8 
40.6 

-  LI 

33.6 
36.4 

l.l 

93.1 

•  .4 

Sm  FU1. .«><:•  NolM  folkuring  Suiloo  ind.« 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

• 

2 

< 

I 

a 

• 
• 

a 

■ 

| 

i 

a 
• 

H 

• 

• 

Q 

« 

2 

a 

i 

B 

9 
H 

9 
9 

a 

9 

| 

! 

B 

iS 

• 

Q 

■ 

1 

« 

i 

a 
• 

H 

• 

Q 

• 

2 

i 

a 
■ 

t- 

• 

J 

2 

1 

a 

• 

1 

a 
« 

a 

• 

| 

! 

6 

9 

£■ 
a 

• 

2 

i 
J 

n 

a 

• 

2 

« 

• 

H 

i 
9 

I 

B 

9 

H 

• 

2 

« 

i 
§ 

H 

• 

! 

« 

i 

a 
iS 

FLORA  5  NW 
MARSHALL   1  E 
MATTOON 
MOWCAQUA 
NEWTON  2  NE 

22.1 
20.4 
LB. 3 
19.2 
19.8 

-u 

.2 

32.0 
30.5 
28.5 
29.4 
32.4 

-  3 

7 

41.0 
39. OM 
37.8 
38.9 
39.5 

-  3.0 

57.4 
55.8 
54.5 
55.4 

1 

7 

68.3 
66.6 
66.0 
66.8 

2 

B 

72.3 
71.0 
70.4 
70.8 

H 

2.3 

76.1 
75.8 
74.9 
75.4 
76.4 

- 

2  .  2 

76.0 
74.4 
73.3 
74.1 
75.4 

-  .7 

73.7 
72.2 
70.2 
71.4 
73.2 

4.2 

57.2 
57 . 3 
55.2 
55.8 
57.2 

-    .  .  " 

43.8 
42.5 
40.9 
41.4 
43.5 

-  .9 

36.9 
33.7 
34.5 
35.7 
37.2 

1 

6 

54.7 
53. 4M 

52.0 
52.9 

-  1.3 

OLNEY  2  S 

PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

SALEM 

TUSCOLA 

22.3 
21.0 
19.6 
22*8 
1B.1M 

-11 
-li 

-  i  Q 

3 
.6 

? 

31.6 
31.1 
30.1 
31.9 
29.8 

-  4 

-  4 

-  2 

5 

0 

6 

41.3 
40.3 
3B.7 
40.6 
39.0 

-  2.8 

-  2.8 

-  2.1 

57. 1 
57.0 
54.8 
57.3 
55.4 

1 
2 
1 

5 
0 
7 

67.9 
67.5 
67.1 
68.0 
67.6 

2 
2 
3 

.7 
6 

5 

72.3 
71.7 
71.8 
72.1 
71.7 

- 

2.4 
3. 

1.5 

76.2 
75.5 
76.5 
76.6 
75. 6M 

2.0 
2.7 
•  6 

75.8 
74.6 
74.8 
76.3 
74.7 

-  1.1 

-  2.0 

-  .7 

73.9 
72.9 
71.5 
73.6 
71.4 

3.9 
3.7 
3.2 

57.6 
57.2 
56.9 
57.3 
57.1 

-  1.4 

-  .6 

-  .4 

43.8 
43.5 
41.9 
43.5 
41.8 

-  1.2 

-  .4 

37.8 
37.2 
35.7 
37.7 
36.0 

2 
2 
3 

3 

7 
3 

54.8 
54.1 
53.3 
54.8 
53. 2M 

-1.4 

-  1.4 

-  .6 

VANDAL  I A  FAA  AIRPORT 
WINDSOR 

18.  8 
20.2 

-10 

0 

30.2 
30.0 

-  2 

8 

39.4 
3B.4 

-  2.5 

55.4 
55.3 

2 

2 

67.3 
67.2 

3 

7 

71.4 
71.0 

2.3 

76.2 
76.0 

.9 

75.3 
74.7 

-  .5 

71.6 
71.9 

3.8 

56.0 
56.8 

-  .3 

41.9 
42.3 

.0 

36.1 
36.1 

t, 

53.3 
53.3 

-  .5 

DIVISION 

20.3 

-11 

2 

30.6 

-  3 

4 

39.5 

-  2.7 

56.0 

1 

9 

67.4 

3 

2 

71.5 

2.4 

76. 1 

- 

1.3 

75.0 

-  1.0 

72 . 3 

3.6 

56.7 

-  1.1 

42.4 

.9 

36.3 

3 

G 

53.7 

-1.0 

•       •  * 

SOUTHWEST 

08 

ANNA   1  E 

BELLEVILLE   SO  ILL 

CAHQKIA 

CAIRO  WSO 

C ARBONDALE  SEWAGE 

UN  IV 
PL 

27.0 
23.2 
23.2 
29.4 
26.9 

-  8 

-  8 

-  8 

5 

0 

6 

34,8 
33.1 
32.4 
36.2 
35.0 

-  3 

-  4 

-  3 

6 

5 
4 

41. 6M 

41.1 

39.0 

43.9 

42.6 

-  4.5 

-  4.3 

-  3.6 

59.1 
56.8 
54.8 
62.1 
60.1 

1 

2 
2 

8 

7 
8 

69.1 
67.5 
67.7 
71.6 
69.2 

2 

2 
2 

8 

t 
8 

72. 9M 

71.5 

70.1 

75.3 

73.4 

2 . 3 

2.6 

2.2 

76.9 
75.4 
74.8 
79.5 
77.0 

1.7 

1.6 
1.9 

77.5 
74. 7M 

79.6 
77.4 

.0 

-  .3 

-  .4 

73.9 
73. OM 

75.6 
74.6 

3.2 

3.1 
4.1 

56. 5M 
56. 8M 

60.5 
58.5 

-  1.7 

-  1.4 

-  1.1 

45.2 
43.4 
42.3 
47.5 
45.8 

-  1.2 

-  .4 

-  .2 

39.8 
39.1 
36.6 
42.7 
40.7 

2 

3 
3 

1 

2 
0 

56. 4M 
54. 6M 

58.7 
56.8 

-  1.1 

■  .9 
.7 

CARLTLE  RESERVOIR 
C080EN  2  S 
DU  0U0 IN  1  NNW 
HAKANOA  1  NW 
MAR  I  ON  *  NNE 

21.0 
27.5 
25.  BM 
27.1 
26.5 

-  9 

-  a 

0 
9 

31.1 
35.0 
34.6 
34.7 
34.5 

-  3 

-  3 

1 

7 

39.1 
4  1.8 
41.6 
42.3 
42.6 

-  4.0 

-  3.4 

55.7 
59.4 
59.4 
60.0 
59. 1 

2 
2 

4 

0 

68.2 
69. 1 
67.7 
69.1 
68.4 

1 
2 

2 
5 

70.8 
72  .6 
73.7 
73.0 
72.2 

1.9 
2.6 

76.0 
75.7 
77.3 
76.7 
75.4 

- 

1.7 
2.7 

75.7 
76.2 
78.  1M 
77.0 
76.3 

.3 
-  1.0 

72.1 

73.7 

73.8m 

74.2 

74.2 

3.2 
3.9 

56.4 
57. 7M 
58.2 
58.2 
58.0 

-  1.5 

-  1.7 

43.0 
44.4 
45. 2M 
45.6 
65.5 

-  .8 

-  .6 

37.3 
38.9 
37.6 
39.9 
40.1 

2 

5 
7 

53.9 
56.0m 
56. 1M 
56.5 
56.1 

-  1.2 

-  1.1 

NASHVILLE  4  NE 
SPARTA 

WATERLOO  1  HSW 

23.1 
25.5 
26.7 

-  9 

I 

32.8 
34.6 
34. 5 

-  3 

2 

40.8 
41.5 
41.8 

-  4.3 

57.6 
58.1 
59.0 

6 

69.0 
68.5 
69.4 

2 

0 

72. 4M 

72.4 

72.5 

3.5 

77.4 
76.9 
77.9 

2.7 

76.0 
76.6 
76.7 

-  1.9 

73.8 
73.7 
74.0 

2.2 

57.6 
57.6 
57.9 

-  3.2 

44.3 
44.9 
45.0 

-  1.3 

38.6 
40.0 
39.9 

2 

9 

55. 3M 

55.9 

56.3 

-  1.8 

DIVISION 

25.6 

-  9 

2 

34 .  1 

-  3 

7 

41.5 

-  4.2 

58.6 

1 

5 

68.8 

2 

72.5 

3.1 

76.7 

2.4 

76.8 

-  1.1 

73.9 

3.2 

58.0 

-  1.9 

44.6 

-  1.1 

39,3 

2 

2 

55.9 

■  1.4 

•       •  * 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

brookport  dam  52 
dixon  springs  agr  c 
Fairfield  radio  wfiw 
harri sburg 

25.4 
29.0 
27.7 
24.6 
27.3 

-  9 

-  9 

1 

33.6 
36.4 
34.7 
32.8 
35.1 

-  4 

-  3, 

2 
9 

42.4 
43.7 
42.6 
41.8 
43.5 

-  3.0 

-  3.3 

59.0 
60.5 
59.8 
58.2 

1 
3 

9 
2 

70.6 
70.0 
68. 1 
68. 2M 
70.3 

2 
3 

5 
2 

74.1 
74.4 
72.6 
72.3 
74.6 

2.9 
1.4 

77.2 
77.6 
76.0 
75.5 
78.0 

3.2 
1.5 

77.2 
78.4 
77.1 
75.0 
78.1 

-  2.4 

-  .1 

74  .6 
75.9 
74.6 
73.9 
75.5 

3.6 
4.5 

58.3 
59.8 
58.7 
57.5 
58.5 

-  2.0 

-  1.7 

44.5 
47.3 
45.6 
44.5 
46.4 

-  1.0 

-  .5 

39,8 
41,8 
40.6 
38.9 
40.6 

2 
2 

5 
- 

56.4 
57.9 
56.5 
55.  3M 
57.4 

-  1.5 

-  .7 

MC L E ANSBORO  2  E 
MT   CARMEL    1  NNW 
MOUNT  VERNON 
RQSICLARE 

25.4 
24.0 
24.  1 
29.4 

-  9 

-  9 

7 
3 

33.2 
31.7 
33.0 
36.1 

-  4 

-  3 

6 
3 

42.2 
41.3 
41.5 
-3.7 

-  3.5 

-  2.8 

59.4 
58.2 
58.1 
60.9 

2 
2 

2 

0 

69.7 
68.1 
68.6 
69.4 

3 
2 

3 
I 

73.9 
72.3 
72.6 
74.1 

1.7 
2.7 

77.3 
75.3 
77.1 
77.0 

1.8 
1.9 

76.8 
76.0 
76.4 
78.7 

-  1.2 

-  1.4 

74.6 
73.9 
74.0 
76.0 

3.6 

3.5 

58.1 
57.9 
57.5 
60.3 

-  2.0 

-  1.8 

44.8 
43.7 
44.6 
47.3 

-  1.3 

-  .2 

39.2 
37.9 
38. 9 
42.0 

2 
3 

1 
2 

56.2 
55.0 
55.3 
57.9 

■  1.2 
-  1.0 

DIVISION 

26.3 

-  8 

6 

34.1 

-  3. 

3 

42.5 

-  3.0 

59.5 

2 

5 

69.2 

2 

9 

73.5 

2.1 

76.8 

2.3 

77.1 

-  .8 

74.8 

4.0 

5B.5 

-  1.3 

45.4 

-  .3 

40.0 

3 

0 

56.5 

.8 

Division  averages   in  the  annual   Issue   include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published    in  monthly  issues. 


THERE  WERE  NO  SPECIAL  WEATHER  SUMMARIES  DESCRIBING  UNUSUAL  WEATHER  IN  1970  IN  THE  MONTHLY  ISSUES 
OF  THIS  BULLETIN. 


See  Relerence  Notes  Folio  wing  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


2  i 


ALEOO 
OHON 
FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  OAM  13 

GA1.ENA   1  N 

GALVA' 

GENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  0AM  16 


NM 


KEITHSBURG 
KEwANEE 
HOLINE  wso 
MORRISON 
MOUNT  CARROLL 

NEW  BOSTON  DAM  17 
PAH  PAH 

ROCHELLE   1  M 
ROCKFORD  6  ENE 
ROCKFORO  WSO 

STOCKTON 
TISKILWA 
WALNUT 


DIVISION 
NORTHEAST 


ANTIOCH  2  NM 
AURORA  COLLEGE 
BARR INGTQN 

CHANNAHON  ORESOEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  HSO 

CHICAGO  UNIVERSITY         /  /R 
CHICAGO  MSO  //R 
CHICAGO  CITY  NO  2  MSO 
OE  KALft 
ELGIN 

JOlIET  BRANDON  RD  OAM 
JOlIET 

LA  SALLE   1  S 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MIlLBROOk 
MORRIS 
MORRIS  5  N 
OTTAWA 
PARK  FOREST 

PEOTONE 

PERU  SEWAGE  PLANT 
STREATOR  2  ENE 
UTICA  STAR VE 0  ROCK  OAM 
WAUKEGAN  A  NSW 

WHEATON  9  SE 


AVON  3  ME 
BENTLEY  1  E 
CANTON  1  ESE 
GALESBURG 
GLADSTONE  OAM  IS 

GOLDEN  1  NW 
LA  HARP E 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 
OUINCY 

OUINCY  FAA  AIRPORT 
OUINCY  DAM  21  / 
OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RUSHY  I LLE 


BLODHINGTON  WATERWORKS 

8L0OMINGT0N  NORMAL 

CHENOA 

CHIlLlCOTHE 

CLINTON  1  SSu 

OECATUR 

FARMER  C 1  TV 

HAVANA  POWER  STATION 

L  AC  On  2  E 

LINCOLN 

MACKINAW 

MASON  CITY   1  NN 

HlNONK  3  NE 

MOUNT  PULASKI 

NEW  SALEM  STATE  PARK 

PEORIA  WSO  / 


.AO-  1.01 


1.02 
1.19- 

.57 
1.12 

.82- 

l.Olr 
1.03- 
.8^ 
.94- 


.87- 
1.02- 
.  3T 


.25 

•H 

.35 

.71-  1 
.32 

.92-  1.28 

.29-  1.50 

.38-  1.38 

.71-  1.2* 

•  til 

.2A 


.47-  1.30 
.36-  1.28 


2.03-  .62 
1.9A-  ,T9 
1.83-  .28 


1.89-  .18 
1.39-  1.00 


8.27 
.30|E  6.72 
6.77 


.5* 
.9* 
2.29 


6.16  2.30 
8.68  A. 96 
8.30  *.3* 


.76:  1.80- 
.6*|=  1.76- 
1.99 


3.63 
3.*5 
*.66 
*,78 
3.09 

*.39 


7.21 

.72)!  6.99 
10.  *6 
11.07 
12.00 
9.9* 


1.19-  ,*3 


1.3* 
1.30 


1.28 

1.28 

1.23 
1.19 
l.*0 


9.47  2.03 


*.29  1.35 


2.69-  .05 


2.03 
2.01 
1.03 


2.01 
1.92- 
2.01- 
1.67 

1.12 

2.57- 

1.89 


2.17-  .33 


l.*7-  1.3BE 


9.37 
6.97 
3.56 
4.95 
*.06 

6.59 
5.63 
5.49 
5.04 
6.42 

6.99 


2.06 
1.97 
1.62 


l.*9 
1.91- 
1.15 


*.*2 
3.*3 


6.33  2.93 


6.24  2.30 

6.34 

6.77 

7.81  3.9* 
2.97 
.99 
2.39 


6.90 
7.06 
*.77 
7.26 
6.39 

7.39 
7.32 
6.31 
7.87 


6.62 
7.60 
6.67 
*.77 


7.11 
8.27 

6.11 
».*3 
*.96 
4.38 
3.03 

6.91 


7.27 
7.96 
5.91 


7.92  3.98 


5.65 
6.21 
3.28 
6.93 
7.14 


4.25 
4. IB 
4.35 
6.01 
6.49 


6.48 
6.40 
7.79 
4.58 

7.36 
10.38 
7.40 


6.03  2.32 


6.00  2.16 


.83 

2.44 


7.39 
6.3* 
«.55 
8.93 
3.38- 

5.15 
».2T 
7.09 
9.92 
9.00 


3.89-  .38 


2.63-  2.22 
6.93  2.1* 


7.30  2.78 
9.26  .7* 
6.6* 
>.*9 

2.97-  1.A9 
9.80 

1.29-  1.12 
9.86  1**0 
4.11-  .71 


7.90  3.*6 
6.40  2.12 


3.52  1.D5 


6.03  1.75 


6.37  2.05 


5.06 
6.06 
6.32 
3.89 
3.96 


6.62 

3.79  2.30 
10.55  6.39 


6.69  2.72 


1.49 
.38 
2.36 


.69 
1.A1 


2.49-  2.12 

3.75 

9.00 

*.3tr  .62 

3.73  1.03 
3.15 

3.42-  .72 
9.40 

9.11     *. to 


3.83 
5.39 
4.12 


2.61- 
3.99 
6.27 


4.26  1.33 


12.60 
11.63 
9.47 


9.97  2.24- 


3.31 
1.14 
1.16 


6.34  3.18 


1.69-  1.91 

.68-  2.95 
.66 

.67-  3.47 


10.16 
10.93 
10.4* 
10.26 

E  9.67 

14.16  10.93 
10.23  6.79 
10.57  7.19 

9.92 

13.17  10.00 
12.33  9.27 


1.76-  1.71 
1.3* 

1.30-  1.71 


1  .97 
4.60 
4.75 


3.92  2.53 


2.29-  .89 


2.28-  1.56 
1.84-  1.70 


1.82 
1.41-    1 .65 

2.9lh  .62 
3.39 


.34-  2.76 


2.17-  1.25 


5.83  2.63 


7.80 

10.21 
13.94 
10.84 

12.01 
12.69 


7.97 


».«« 

A. 39 


9.73  6.21 


10.90  7.60 


6.69  3.93 

9.2*  2. AS 

t.71  ! 

4.82 

11.96  I 
10.26 


7.72 
10.96 
9.91 


9.04  6.24 


10.15 
9.16 

10.13 
9.13 


9.40 
13.46 

9.22 
11.57 

9.50 


12.19 
10.84 
11.84 
12.58 


9.08  5.32 


1 .62 
1.88-  1 
4.46 
6.24 
1.04-  2.65 

2.06-  1 
3.14 
1.71-  1.82 
4.4A 


3.46  1.92 


3.72 
■  II 


10.13 
9.97 
7.65 


7.96 
10.96 
10.38 

7.60 


11.49  6.44 


2.05 

1.39- 
2.49 
1.79- 
1.66- 
2.40- 


4.03  1.33 


1.99 

1.10-  l.Ot 
1.29-  .79 
1.J3-  .79 
1  .1. 
1.88 


1.70 


1.80 
1.39- 
1.69- 
1.82 
1.36- 

1.71 


3.2* 
4.9* 


3.91     1.4,1  E 


•■a 


9.39 
2.07 
2.14- 


3.86 
3.47 
2.84 


1.86 
.96 


.0] 


1.11 

2.00 
1.32- 
2.06 
.99) 

1.75 

2.06 
1.36 
1.93 
1.52- 
1.39- 

2.0* 

.64- 
1.42- 
1.14 
1.37- 

I  .  ■ 18 


1.92 
1.14- 
2.00 
1.87 


1.68 
1.25- 
2.CJ 

1.96- 
1.10- 
1.71- 
1.34- 
1.70 

1.4.1 

1.61- 

1.69 

1.28 

1.28- 

1.65- 


1.28-  1.39 

1.41- 
1.27. 
1.09-  1.24 
1.51 
.84-  1.53 

1.49 
1.29 
1.76- 
.96 

:  .2  J 

1.11-  1.0] 


41.39  7.06 
44.62  10.97 
97.24  1.94 
34.85 
40.36 


VIM 

98.16  8. 64 
!  92.97 

91.72  16.99 
90.11  19.19 
40.51  9.79 

99.74 

43.04  B.26 

41.05  8.90 
35.70 

38.76  1.14 
36.32 

53.29  19.36 
43.69  9.36 


44.67  10.42 


1.16 
1.1-4 
.5- 

1.42 


I. Ill 

.66-  1.1! 


43.89 
34.64 
39.26 
47.2* 


1.22- 
l.SS 

1.6»i 

1.70 
1.39- 

1.671 


91.02j  17.19 
49.221 

42.99 

96.26  29.49 
E  49.96 
55.73 

39.05  6.24 


.06  9.79 


44.41 
.4ljE  47.82  12.16 
39.21 

46. 1'  10.80 
49.431  11.49 
44.6lJ  9.28 
A9.91  10.01 
E  49.76- 

48.21 

96.20  20.23 
53.63 
91.13 

34.94  11.97 
31. iJ  17.14 


1.94 


1.19- 
1.09 
1.97- 
l.AO 
1.06- 

1.16 
1.75 
1. 11- 
1.52 

1.4. 


36.46 

37.7* 
42.39 

39.271 

39.66-  2.04 

39.94-  1.19 

97.17^ 

49.90  10.27 
96. 9» 

43.96  8.17 


44.72  9.68 


Sm  nwlwrwocw  Not**  Following  SUUon  Indwa 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TABLE  2  -  CONTINUED 


FtBftUAfil 


DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY 
riOOPESTON 
KANKAKEE    3  Sm 

monticello  no  2 
piper  city  3  se 

PONT I AC 
RANTOUL 
S I  DELL 


WEST  SOUTHWEST 


ALTON  DAM  26 
BARRY 

BEARDSTOwN 

BLUFFS 

CARLINVILLE 

EDWARDS VI LLE 
GRAFTON 

GREENVILLE   1  E 
GRIGGSVULE 
HARD  I N 

HlLLSBORD 
JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE  2  SW 
MEOORA 

HORR 1  SONvI LLE  4 

MOUNT  OLIVE  I  E 
PANA 

PLEASANT  HILL 
ROCKPORT 
SPRINGFIELD  WSD 


SE 


SPRINGFIELO  * 
TAYLORVlLLE 
VIRDEN  1  SSW 
VIRGINIA 
WHITE  HALL  1 


EAST  SOUTHEAST 


CHARLESTON 
EFFINGHAM 
FLORA  5  NW 
GREENUP 

HUTSONV I LLE  POWER  PL 

L AriRENC  EVl LLE 
MARSHALL    1  E 
MATTDON 
MOWEAQUA 
NEWTON  2  NE 

OLNEY  2  S 

PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

SAINTE  MARIE 

SALEM 

TUSCOLA 

VANDAL  I  A  F A A  AIRPORT 

WILCOX 

WINDSOR, 


ANNA    1  E 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 
CAHOKl A 
CAIRO  WSQ 

CARBONDALE    SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRALlA   2  SW 

CHESTER 

COBDEN  2  S 

DU  QUOIN   1  NNW 

GRAND  TOWER  2  N 
MAKANDA    1  NW 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHER  1WSW 


RED  BUD 
SPARTA 

WATERLOO    1  WSW 


.38- 
.29 
.24" 


.30-  1.3a 


.66 
1.20 
1.09 


.52" 
•73" 


1.28-  2.82 


.95-  1.16 


1.98 
2.06- 
1.47^ 
E  1.88 
1.59 


2.201 
2.67- 
2.20 


1.87-  1.30 


1.13-  1.13 


2.18, 
1.72 
2.68 


.38- 


1.15 
1.091 
.96 

1.61 
1.54- 
1.49-  .73 

1.08! 

1.39-  1.11 


1.92- 

2.30 

2.31 

3.08- 

1.86- 

1.85 

2.13 


2.00-  1.35 
1.79! 
3.09 
2.26-  1 


2.13-  1.33 


7.12  2.33 


3.50 
5.64 
5.49 


6.56  2.80 


9.34  6.06 


7.05:  3.45 


7.38  3.48 
5.41  1.54 


6.70  2 
5.63 
4.35 
5.75  1 
6.89  2.73 


9.34  5.35 
7.39  3.63 


1.72-  2.50 


5.28  1.07 


1.87-  2.70 


3.15-  1.41 


3.01- 
4.69 
3.34 


7.29 

3.60 

6 

1.91 

3.62- 

8.20 

6 

7.12 

7.281 

9 

57 

6.70 

6.  88 

3.11 

7 

36 

3,27 

5.221 

7.33 

6 

9( 

7.47 

7.15 

3.23 

15 

.06 

5.18 

5,83 

1.64 

3 

5C 

-  1.37 

5.50 

7.01] 

3.42 

5 

]  ; 

.97 

6.87 

6.  50 

5 

:  v 

7.33 

6.06 

1 1 

9C 

8.21, 

9,  26 

5 

5  f 

6.41 

7.  36 

3.55 

5 

.  $ 

.87 

6.32 

6.56 

3.04 

e 

2  0 

3.94 

7.47 

6,00 

5 

7.30 

5.79 

6 

» 

3.46 

5.87 

2.42 

3 

51 

-  .20 

9.56 

7.79 

3 

44 

6.67 

7.  14 

3.55 

2 

76 

-  1.54 

8.05 

6.33 

8 

Oi 

B.28 

6,  56 

9.10 

5.51 

2 

26 

-  1.62 

4.68 

6.99 

90 

4.96 

3 

70 

5.97 

6  02 

8,96 

5 

2  ii 

6.04 

8 . 60 

5.17 

B 

3^ 

4  33 

7,09 

3.42 

5 

5( 

44 

6. 99 

7  .02 

3.51 

2 

65 

1  80 

4.44!- 

7.7l' 

4  .08 

7  7 

-  2.51 

12.21 

".'  J 

7*23 

2 

3*60 

6*32 

1 

9,22 

5  07 

5 

6*08 

\ 

3*11 

7*12: 

1 

t>l 

4!l5 

7 .  2  1 

7.29 

1 

99 

5.63 

6.25 

2.39 

2 

29 

-  2.15 

6.38 

2  .99 

1 

0  G 

-  3,35 

3.03- 

6.8  3 

1 

86 

5.54! 

7.241 

3.37 

2 

05 

-  2.30 

10.66 

7.5*. 

3.91 

2 

64 

-  1.55 

4.11- 

10.60 

5 

36 

8.69 

6.90 

E  1 

80 

7.12 

9.11 

5.27 

2 

40 

-  2.04 

4.85- 

7.39 

3.60 

2 

41 

-  2.01 

6.14 

7.53 

2.76 

6 

25 

1.05 

7.57 

4.211 

3 

74 

4.99 

6,50 

2 

96 

3.71 

6.82 

2.75 

60 

.21 

5.79 

5.13 

.77 

05 

-  .58 

4.64 

8.19 

3 

61 

5.76 

6,171 

3 

16 

6.21 

3.55- 

.51 

67 

.31 

2.47- 

6.67 

84 

T.12 

2.87- 

1.14 

-  4 

85 

.70 

4.63 

4.29 

5 

21 

5.98 

5.00 

5 

57 

6.84 

7.19 

2.52 

3 

49 

r-  1.30 

5.59 

5.10 

1.04 

-3 

52 

-  .76 

7.18 

3.27 

2 

35 

3.33 

3.54 

5 

22 

4.16 

15 

.06 

3 

50 

-  .94 

5.06 

4,06 

.31 

55 

.16 

4.29 

5.65 

1.44 

27 

-  .20 

5.63 

5.13  1.46 


5.17  1.35 


4.66 
2.11-  1.46 
2.60 
1.74U  1.30 

1.39-  2.45 
2.21-  1.11 


1.73-  1.36 

1.37| 
1.41 
2.81-  .16 


2.01-  1.61 


1.61 
1.95-  1.45 
2.29-  1.13 
1.561 
2.36-  1.21 

6.90  3.84 


2.01 


1.21' 

•  BO 
1.11 

.91- 
1.88-  1.35 

1.48 
1.96 

.98-  1.97 
1.54 
1.73k  1.49 

l.72| 
1 .60 
2.49- 
1.20-  1.84 


1.49-  1.95 


4.27  1.62 


2.10- 
1.75 
2.67 
3.64 
2.5  5- 


9.23  6.22 


3.92  1.62 


3.73  1.03 


2.62 


2.94- 

4.79 

1.76 


2.00 
2.95- 
8.32 


6. 10 
8.64 
11.53  i 
9.87' 
8.39  5.37 


8.31 
6.06 
8.06 


4.82  1.83 


4.20  1.46 


4.53  1.19 


2.26-  1.06 
1.40-  1.90 
1.97 


1.86 
2.75 
1.92 


2.94 
1.611 
1.11- 

2.53- 


1.86-  1.60E 


2.04-  1.19 


2.71-  1.37 
3.98 
5.04 
6.75  3 
3.39- 


5.49  1.96 


2.59-  1.02 


6.891  3.99 


5.69  2.52 
6.05  2.94 


3.01 
2  .  36- 
4.87 

3.721 
4.09 

J. 57 


3.39-  .29 


3.76  2.75 


4.48  1.51 


4.32  1.09 


4.81  1.39 


1,47-  1.46 


3.60 

E  2.93 
3.05 
2.77 
3.09 
4.28 

3.07' 


2.16-  1.00 


3.49 
2.74 
4.15 

3.431 
3.681 
4.66 


3.31 
3.30 
3.64  1.04 


4.31,  1.26 


2.52r  .56 


.97r 
1.10 
.86 


.69  43.78 


39.79 
37.38 
35.63 
42.77 
38.28 

32.86 
41.64 
41.73 
37.88 


1. 

2.04 


1.36-  1.48 
1.51-  1.01 


1.77 

1.89 

1.68- 

1.56 

1.38- 


1.41- 
1.45 
1.70 
1.05- 

1.75 
1.18- 
1.60 


42.34 
56.07 
.17|E  49.83 
50.32 
37.56 


38.67  .57 
47.411  12.60 
40.10] 
38.07, 

37.74  2.96 


.56  38. 

E  38. 

E  36. 
49. 
.51E  50. 

.60  42. 


2.26 
1.64 
1.38 
1.03 


1.63- 
1.87 
1.294 


1.28- 
1.01- 
1.06 
1.13 
.99 

2.13 


1.05 

1.4(J 

1.70- 

1.50- 

1.25 

1.04h 


2.07 
.80] 
1.47r  1.54 


1.73-  1.54 


2.21-  1.66 
1.85-  1.77 

1.76 
1.79 
2.37- 
2.17 
1.44-  2.05 

1.B0I 
2.19 
2.34-  1.50 
1.65r  1 

1.721 

1.99| 
2.2lk  1 
1.33r  1.95 


35.16- 
42.68 
34. 15 
32.80 
39.15 

35.22 
35.71 
33.78 
33.97 


39.36]  .94 
45.38 
E  32.24 

37.16-  3.32 


1.1SV  1.36 


36.30-  3.64 


2.31-  1.23 


3.70| 
1.92-  1.06 


1.24 

1.18- 

1.47- 


46.67  .11 

33.03 

33.34 

49.98  4.75 
37.8V  6.55 

37.11 
36.14 

37.51-  .79 
45.69 

35.92-  5.48 

41.92 
44.44 

43.23-  3.59 


35.97 

34.76- 

34.12- 


39.48-  3.78 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TABLE  2  •  CONTINUED 


SOUTHEAST  09 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 

BROOKPORT  OAH  52 

C  ARM  I   6  NX 

DIXON  SPRINGS  ACR  C 

FAIRFIELD  RADIO  »FIW 
GOlCONOA  DAM  51 
HARRISRJRG 

HARR1SBJRC  OISPOSAL  PL 
HCLEANSBORO  2  E 

NT  CARHEL    1  NNH 
HOUNT  VERNON 
ROSICLARE 

SMAWNEETOHN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY 


1.03-  2.91 


2.02- 
2.97- 
2.23- 
2.B2 

l.Tt 
3.06- 
2.76- 


B.00  3.16 


3.92 
6.43 
5.53 
3.53 


1.02 
3.98 
2.10 


6.52  2.48 


6.80  2.44 


2.92 
2.80-  1.27 
3.10-  l.U 
2.90-  1.39 


A. 69  .44 

3.75 

2.40-  1.92 


2.47-  1.B9 
4.82 

6.54  2.35 


3.46  1.47 

9.97  6.43 
5.01 

8.06 

4.83  1.16 

8.80  3.11 
9.11 

7.96  4.25 


5.71  1.86 


1.73-  1.53 


1 . 19- 
4.85 
4.07 
3.43 


1.88-  1.38 


2.22-  1.32 


2.93- 

2.69 

3.09- 


1.09 
1.57 


3.64 
3.55 
4.99 
4.28 
5.00 

4.11 
5.53 
4.32 
4.98 


2.66- 
3.07 
4.81  2.09 


1.67 

1.70-  1.51 

1.87-  2.06 

1.48-  1.68 


2.46-  1.29 
1.87-  1.45 
2.52 
2.27-  1.24 

1.72 
1.51-  2.04 


2.43 

1.92 
2.93- 
2.49- 
2.69 
2.32- 

2.45 

1.30-  1.34 


37.86 

42.23  1.77 

45.69-  1.00 

4). 11  1.09 


33.42 
44.31 
48.23 


.93-  2.86  2.20 


74     3.  11     1.06     6.32     2.  11     3.94-     .4el    7.08     3.  16      2.31-  1.21 


24     1.33|     1.91-   1.71  2.42 


43.29J  2.96 
36.96 

34.66-  7.63 
47.65 

48.31  3.84 
r  42.40 


.66|    42.23-  1.02 


Division  iverlgei   In  the  innuil    Issue  Include  delayed  and  corrected  date  end  nay  differ  slightly   fros  vsluee  published    In  sonthly  lesues. 


SOIL  TEMPERATURES 


Station 

\  Depth  | 

Time 

Jam 

• 
< 

ary 

i 

Average  «1 
tr 

uary 
E 
ul 

Ma 
< 

ch 

8 

E 

Ap 
< 

Extremes 

M< 

< 

v 

| 

June 

1  E 
«  - 
<    |  M 

lu 

y 

E 

O1 

< 

E 

< 

Anr 
< 

ual 
• 

JRBANA 

4 

8 

27.6 
30.2 

32 
19 

33 
25 

29.9 
30.9 

31 

22 

31 
28 

37.6 
37.9 

49 
31 

42 
31 

50.6 
50.3 

69 
36 

66 
39 

63.5 
65.2 

76 
53 

74 
57 

71.3 
71.4 

so 

61 

79 
63 

75.6 
75.5 

86 
66 

83 
69 

74.9 
75.1 

84 
70 

82 

71 

70.9 
71.9 

78 
61 

78 

64 

5».l 
59.9 

6! 
Si 

66 
«5 

44.3 
66.6 

3« 

3! 

56 
36 

38.4 
60-0 

31 
31 

5U 
33 

53.8 
34.6 

86 

19 

ei 

25 

AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  2U  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED,  IN  WHICH  CASE 
AVERAGES  ARE  FROM  ONCE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 

URE3ANA  =    FLANAGAN  SILT  LOAM  UNDER  BLUEGRASS  SOD.     DEGREE  OF  SLOPE,   5  PERCENT  TO  SE. 


!'.■--:.<"  NolM  Following  Sutton  tndoi 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  uiingii 

Table  3  1970 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20  or  below 

24  or  below 

28  1  or  below 

32  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

lTemp. 

Date 

lTemp. 

Date 

lTemp. 

Date 

lTemp. 

Date  1 

Temp. 

— 5 — 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

•      •  • 

NORTHWEST 

01 

ALEDO 

97 

7-  2* 

-22 

1-21 

3-29 

13 

3-30 

17 

4-  2 

72 

4- 

4 

27 

4-10 

31 

10-16 

30 

11-  3 

26 

11-16 

22 

11-23 

6 

U-23 

6 

239 

238 

228 

213 

169 

DIXON 

14 

3-29 

32 

10-  4 

32 

10-16 

p  7 

11-15 

24 

11-16 

1  8 

1 1-23 

5 

2  32 

FREEPORT 

93 

6-29 

-20 

1-21 

3-29 

15 

3-29 

15 

4-10 

24 

4- 

10 

24 

5-  6 

32 

10-16 

26 

10-16 

70 

U-15 

24 

U-22 

2C 

U-23 

6 

239 

7  38 

219 

189 

163 

FULTDN  DAM  13 

94 

7-  2+ 

-18 

1-22  + 

3-28 

14 

19 

3-30 

73 

3- 

30 

2  3 

5-  2 

31 

10-16 

31 

11-15 

7  8 

11-16 

22 

11-23 

8 

U-23 

8 

240 

239 

231 

230 

167 

CALVA 

97 

7-  1 

-21 

1-21 

3-30 

14 

3-30 

14 

4-  4 

24 

4- 

5 

25 

4-10 

29 

10-10 

32 

11-15 

23 

U-15 

23 

11-23 

5 

U-23 

5 

238 

238 

225 

224 

163 

geneseo 

99 

7-  14 

-21 

1-21 

3-28 

11 

3-29 

17 

3-30 

21 

4- 

27 

4-10 

32 

10-16 

30 

11-15 

24 

U-15 

24 

11.22 

13 

U-22 

13 

239 

238 

230 

225 

189 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

97 

7-  24 

- 1 9 

1-224 

3-29 

14 

3-30 

20 

4-  5 

7  4 

4. 

7 

2  7 

4-10 

32 

10-16 

27 

10-16 

2  7 

11-16 

22 

11-23 

1C 

1 1-23 

1 0 

239 

238 

22  5 

KEwANEE 

96 

7-  1 

-20 

1-21 

4- 

3 

27 

4-  4 

32 

11-  1 

32 

11-15 

2  1 

U-15 

21 

U-22 

6 

U-22 

6 

226 

211 

MOLINE  wso 

-?  \ 

1-2 1 

3-28 

1  1 

3-29 

3-30 

4V 

7 

2  8 

4-10 

3  1 

10-  4 

3 1 

10-16 

27 

11-16 

2  3 

11-22 

14 

1 1-22 

239 

2  38 

\w 

177 

MORRISON 

96 

7"  1 

™ 

1-21  + 

3-2  8 

9 

3-29 

L  9 

3-30 

4. 

1  0 

27 

4-10 

27 

10-10 

3  2 

10-16 

?  a 

1 1  - 1 5 

1  1-16 

2C 

U-23 

l\ 

240 

232 

1  89 

183 

MOUNT  CARROLL 

95 

7  14 

24 

1-21 

3-29 

1  4 

3-29 

24 

1  0 

26 

5-  6 

30 

10  4 

31 

10-16 

2  5 

11  15 

2j 

11  16 

,  - 

U-2  3 

5 

239 

232 

225 

189 

151 

PAW  PAW 

94 

7-294 

- 

. 

- 

10-16 

28 

10-16 

28 

11-16 

20 

11-16 

20 

U-23 

6 

. 

- 

. 

. 

ROCHELLE  1  W 

95 

7-  34 

-22 

1-21 

3-16 

12 

3-29 

20 

3-30 

23 

4- 

10 

26 

5-  6 

32 

10-16 

28 

10*16 

28 

U-15 

20 

U-15 

20 

U-23 

1 

■252 

231 

230 

189 

163 

ROCKFORD  WSO 

95 

7-  2 

-22 

1-21 

3-28 

8 

3-29 

17 

3-30 

7  3 

4- 

1  c 

26 

5-  6 

32 

10-15 

32 

10-16 

?  a 

U-15 

23 

11-16 

20 

1 1-22 

I  2 

239 

232 

230 

169 

162 

STOCKTON 

93 

7-  1 

-22 

1-21 

3-29 

[  5 

3-31 

* 

3-31 

19 

4_ 

1  0 

27 

5-  g 

30 

10-10 

32 

11-14 

2  8 

U-15 

22 

U-2  2 

16 

1 1-22 

1  6 

238 

236 

2  2  9 

218 

157 

TISKILWA 

99 

-19 

1-2  2  + 

3-29 

|  j 

3-30 

19 

3-31 

24 

4_ 

10 

2  8 

4-10 

28 

10-16 

2  8 

10-16 

2  8 

11-16 

23 

11-2  3 

Q 

1 1-23 

g 

239 

238 

230 

189 

189 

WALNUT 

*       *  * 

96 

7-  1 

-21 

1-21 

3-29 

13 

3-29 

13 

3-30 

24 

4- 

2 

28 

4-10 

29 

10-10 

32 

10-16 

28 

U-15 

21 

U-22 

2C 

U-23 

5 

239 

236 

230 

197 

163 

NDRTHEAST 

02 

ANTIQCH  2  NW 

95 

7-  2 

-16 

1-21 

3-29 

12 

3-30 

19 

4-10 

24 

5- 

6 

28 

5-  7 

30 

10-16 

28 

10-16 

28 

11-16 

22 

11*23 

7 

U-23 

7 

239 

236 

220 

163 

162 

AURORA  COLLEGE 

97 

7-  2 

-20 

1-21 

3-29 

16 

3-29 

16 

3-30 

23 

4- 

* 

27 

4-10 

29 

10-16 

29 

11-15 

27 

11-16 

22 

U-22 

12 

U-22 

12 

238 

236 

231 

225 

169 

BARRINGTON 

-18 

1-21 

3-29 

10 

3-30 

is 

3-31 

23 

4- 

10 

25 

5-  6 

31 

CHICAGO  0  HARE  WSO 

95 

7-  2 

-15 

1-21 

3-28 

15 

3-29 

19 

3-29 

19 

3- 

31 

25 

4-10 

3  0 

10-16 

30 

11-15 

27 

11-16 

24 

U-22 

14 

U-22 

14 

7  39 

236 

232 

229 

189 

CHICAGO  UNIVERSITY 

100 

7-  2 

-  9 

1-214 

3-15 

IS 

3-28 

18 

3-29 

23 

3- 

30 

27 

4-  7 

31 

11-14 

30 

11-15 

26 

U-22 

13 

U-22 

13 

U-22 

13 

252 

239 

236 

230 

221 

CHICAGO  WSO 

99 

7-  2 

-12 

1-  7 

3-15 

16 

3-28 

17 

3-29 

23 

3  _ 

30 

26 

4-  7 

32 

11-  1 

31 

11*15 

26 

11-22 

1  3 

1  1-22 

13 

U-22 

I  3 

252 

239 

238 

230 

208 

CHICAGO  CITY  NO  2 

WSO 

98 

7-  2 

-  9 

2-  34 

3-28 

16 

3-28 

16 

3-29 

22 

3- 

30 

25 

4-  5 

32 

OE  KALB 

97 

7-12 

-19 

1-21 

3-30 

13 

3-30 

i  ^ 

3-30 

13 

1  0 

2  7 

5-  6 

32 

10-16 

27 

lu-16 

27 

11-16 

2  1 

1 1-23 

7 

1 1-23 

7 

238 

238 

231 

1  8  9 

163 

JOLIET 

99 

7-  24 

-17 

1-21 

3-30 

19 

3-31 

7  4 

^  _ 

2  8 

5-  6 

32 

10-16 

30 

11-  4 

7  b 

11-23 

9 

1 1-23 

9 

1 1-23 

9 

238 

237 

214 

163 

MARENGO 

98 

7-  34 

- 1 9 

1-21 

3-29 

13 

3-30 

19 

4-10 

24 

5  _ 

. 

2  8 

5-  7 

32 

10-  4 

32 

10-16 

27 

11-16 

2  0 

11-16 

20 

1 1-23 

6 

7  39 

231 

220 

163 

150 

MORRIS   5  N 

99 

7-  1 

-20 

1-214 

3-29 

13 

3-29 

13 

3-31 

24 

4- 

10 

28 

5-  6 

32 

10-  4 

32 

10-16 

27 

U-15 

24 

11-16 

19 

U-23 

7 

239 

232 

229 

169 

151 

OTTAWA 

100 

7-  1 

-18 

1-21 

3-26 

15 

3-29 

17 

3-29 

17 

3- 

31 

27 

4-10 

31 

10-16 

30 

11-15 

76 

11-16 

24 

11-23 

8 

U-23 

8 

240 

239 

232 

229 

189 

PARK  FOREST 

97 

7-  2 

-21 

1-21 

3*29 

13 

3-31 

19 

4-  7 

24 

4. 

7 

2  4 

5-  3 

32 

10-16 

32 

11-14 

7  8 

11-15 

24 

U-22 

1  3 

U-22 

13 

7  38 

236 

2  2  2 

2  21 

PERU  SEWAGE  PLANT 

99 

7-  1 

-19 

1-21 

3-29 

12 

3-30 

20 

3-31 

°2 

4- 

10 

2  8 

5-  6 

30 

10-10 

32 

10-16 

26 

189 

157 

WAUKEGAN  4  WSW 

95 

7-  34 

-14 

1-21 

3-30 

14 

3-30 

14 

3-30 

14 

4- 

11 

28 

4-11 

2B 

10-16 

31 

11-16 

24 

11-16 

24 

11-23 

8 

U-23 

e 

238 

238 

231 

219 

168 

WHEATON  3  S6 
•      •  * 

99 

7-  2 

-18 

1-22 

3-29 

13 

3-31 

19 

4-  7 

22 

5- 

6 

28 

5-  6 

28 

10-16 

26 

10-16 

26 

11-16 

20 

11-16 

2  0 

U-23 

7 

239 

230 

22  3 

163 

163 

WEST 

03 

GALESBURG 

97 

7  3 14 

-20 

1-21 

3-28 

1 3 

3-29 

7 

3-30 

2^ 

. 

28 

4-10 

32 

10-16 

30 

11-3 

28 

U  15 

24 

11  22 

ig 

11-22 

.j 

239 

238 

230 

212 

189 

GOLDEN  1  NW 

98 

7-31 

-17 

1-21 

3-16 

15 

3-29 

20 

3-30 

73 

4- 

2 

25 

4-  5 

29 

11-15 

76 

11-16 

22 

11-23 

7 

11-23 

7 

252 

239 

231 

227 

. 

LA  HARPE 

103 

7-31 

-20 

1-21 

3-28 

16 

3-29 

18 

4-  2 

24 

4- 

5 

26 

4-  7 

31 

10-10 

31 

11-  1 

27 

11-16 

18 

11-16 

16 

U-23 

6 

240 

232 

228 

210 

186 

MONMOUTH 

98 

7-31 

1-21 

3-29 

1  6 

3-30 

3-30 

^ 7 

4*18 

32 

10-10 

37 

11*15 

2  6 

2  3 

11-2  3 

8 

1 1-23 

8 

239 

2  38 

175 

QUINCY 

102 

7-31 

- 1 5 

1-21 

2-20 

9 

3-28 

20 

3-29 

2  6 

4-  5 

3 1 

11-14 

32 

11-15 

26 

11-22 

2  2 

11-23 

10 

1 1-23 

10 

276 

240 

238 

227 

223 

OJINCY   FAA  AIRPORT 

97 

7-  24 

- 16 

1-21 

2*26 

14 

3-28 

20 

3-79 

, 

2  8 

4-  5 

32 

1 1  -  1 

3 1 

11-15 

25 

11  ^ 

2  j 

11  22 

20 

11-23 

9 

2  70 

2  39 

232 

227 

210 

RUSHVULE 
♦       •  • 

100 

7-314 

-18 

1-21 

3-16 

15 

3-29 

18 

3-30 

23 

4- 

- 

26 

5-  2 

32 

10-10 

30 

10-31 

26 

U-15 

24 

11-16 

19 

U-23 

10 

252 

232 

230 

210 

161 

CENTRAL 

04 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

98 

7-  34 

-17 

1-20 

3*16 

13 

3-2  9 

1 8 

4-  5 

7  3 

4_ 

5 

23 

4-10 

32 

10-16 

30 

11-15 

2  6 

U  - 1 6 

22 

11-23 

g 

1 1-23 

8 

232 

239 

225 

189 

CHENOA 

97 

7-  24 

-15 

1-214 

3-16 

11 

3-16 

11 

4-  5 

24 

4- 

7 

26 

4-  * 

26 

10-10 

31 

11-  1 

78 

11-16 

22 

11-23 

7 

U-23 

7 

252 

252 

225 

208 

196 

DECATUR 

96 

7-  2 

1-21 

3-16 

14 

3-29 

4-  5 

2  i, 

4-  5 

24 

10-16 

3  1 

11*15 

2  6 

11-16 

2i 

11-2  3 

9 

U-2  3 

9 

252 

239 

225 

224 

194 

FARMER  CITY 

101 

7-  1 

- 14 

1-214 

3-16 

16 

3-29 

19 

4-  5 

2  8 

4-10 

32 

10-16 

30 

1 1  -  1 

27 

11-16 

20 

11-16 

20 

U-23 

9 

252 

232 

225 

HAVANA  POWER  STATION 

101 

7-314 

-15 

1-21 

2-26 

I  g 

3-15 

3-30 

_ 

_ 

2  7 

4-  7 

31 

10-17 

32 

11-15 
11  15 

26 

11-16 

11-16 

;  9 

U-2  3 

5 

270 

246 

7  24 

193 

LACON  2  E 

96 

7-  1 

-20 

1-21 

3-28 

14 

3-29 

18 

3-30 

21 

4- 

7 

27 

4-10 

32 

10-16 

29 

11-  4 

27 

U-15 

22 

11-23 

6 

U-23 

6 

240 

239 

230 

211 

189 

LINCOLN 

98 

7-  2 

-14 

1-21 

3-16 

16 

3-29 

2  0 

3-29 

20 

4- 

5 

25 

4*  7 

30 

10-16 

31 

11-  1 

28 

11-16 

22 

11-23 

9 

U-23 

9 

252 

239 

232 

210 

192 

MASON  CITY  1  NW 

98 

7-314 

-15 

1-21 

3-16 

15 

3-29 

19 

3-29 

1  9 

2  6 

4*  5 

26 

10-10 

3  1 

11-  1 

28 

U  - 1 6 

2  n 

11-16 

20 

1 1-23 

8 

252 

232 

2  32 

2io 

18  8 

MINONK  3  NE 

-17 

1-21 

3*29 

15 

3-29 

3-30 

25 

3  2 

11  23 

PEORIA  WSO 

98 

7-  1 

-18 

1-21 

3-16 

14 

3-2  9 

19 

3-29 

19 

5 

25 

4-  7 

32 

10-16 

31 

11-14 

28 

11-15 

ii 

11-16 

19 

U-22 

16 

III 

23/ 

23? 

2223* 

192 

PRINCEVILLE  1  N 
*        *  4 

97 

7-  1 

-18 

1-21 

3-29 

15 

3-29 

15 

3-30 

22 

4. 

5 

28 

4-  7 

32 

10-16 

30 

U-15 

24 

U-15 

24 

11-23 

6 

U-23 

6 

239 

239 

230 

224 

192 

EAST 

05 

DANVILLE 

a 

1 2 

3-16 

* ; 

7 

in 

1 1 

HOOPESTON 

99 

7  2 

-13 

17 

3-16 

3-29 

19 

3  30 

2  0 

5  6 

32 

10  16 

30 

11-16 

22 

1116 

2^ 

1 123 

j  j  23 

252 

239 

2  31 

223 

163 

KANKAKEE    3  SW 

100 

7-  24 

-17 

1-20 

3-16 

15 

3-29 

18 

3-30 

24 

4- 

7 

26 

4-10 

31 

10-16 

29 

11-16 

24 

11-16 

24 

11-23 

9 

U-23 

9 

252 

239 

231 

223 

189 

PIPER  CITY  3  SE 

100 

7-  24 

-15 

1-21 

3-16 

13 

3-29 

18 

3-30 

23 

7 

27 

5-  6 

32 

10-16 

29 

11-  3 

28 

11-16 

22 

11-23 

s 

U-23 

5 

252 

239 

231 

210 

163 

PONTIAC 

100 

7-  1 

-15 

1-21 

3-16 

15 

3-29 

18 

4-  5 

24 

4- 

7 

28 

4-  7 

28 

10-16 

32 

U-15 

28 

11-16 

24 

11*23 

9 

U-23 

9 

252 

239 

225 

222 

192 

RANTOUL 

99 

7-  2 

-14 

1-  7 

2-26 

12 

3  29 

19 

3-29 

19 

4- 

9 

2  8 

4-10 

32 

10-16 

30 

11-16 

22 

11-16 

22 

11-23 

9 

U-23 

9 

270 

239 

232 

221 

189 

UR  B  AN A 

100 

7-  2 

-12 

1-21 

2-26 

15 

3-16 

18 

3-29 

22 

3- 

30 

26 

4-  7 

11-  1 

32 

11-15 

25 

11-16 

23 

U-22 

19 

U-23 

10 

270 

251 

232 

230 

208 

W AT 5 E K A  2  NW 
•       •  • 

99 

7-  2 

-14 

1-214 

3-16 

15 

3-30 

19 

3-31 

24 

4- 

7 

25 

4-10 

w 

10-16 

il 

11-  1 

28 

11-16 

I : 

11-23 

10 

U-23 

10 

252 

238 

230 

208 

189 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

98 

8-  1 

-10 

1-22. 

2-21 

11 

3-16 

20 

3-17 

21 

3- 

3  0 

25 

4-  5 

31 

11-15 

26 

11-15 

26 

11-16 

23 

11-23 

15 

U-23 

15 

275 

252 

244 

23fl 

224 

CARL INVILLE 

100 

7-31 

-13 

1-21 

3-16 

15 

3-16 

15 

4-  5 

23 

4- 

5 

23 

4-  7 

32 

10-16 

29 

10-17 

28 

11-16 

21 

11-23 

12 

U-23 

12 

252 

252 

223 

195 

192 

GRIGGSVILLE 

-17 

1-21 

2-26 

13 

3-28 

19 

3-29 

21 

4- 

2 

23 

4-  5 

29 

10-16 

31 

U-15 

23 

U-15 

23 

11*23 

9 

U-23 

9 

270 

240 

231 

227 

194 

HILLSBORO 

98 

7-31 

-11 

1-21 

3-16 

15 

3-16 

15 

3-29 

7  3 

4- 

5 

25 

4-  7 

29 

10-10 

3  7 

U-15 

27 

11-16 

2  . 

11-23 

13 

U-23 

13 

252 

252 

232 

224 

186 

JACKSONVILLE 

97 

6-  1 

-14 

1-21 

2-26 

14 

3-16 

17 

3-30 

24 

4. 

5 

27 

4*  5 

77 

10-16 

32 

11-  1 

26 

11-  2 

2  • 

11-23 

1  . 

U-23 

11 

270 

252 

217 

210 

194 

JERSEYVILLE  2  SW 

101 

7-31 

-12 

1-214 

2-26 

15 

3-16 

17 

4-  5 

24 

4- 

S 

24 

4-  7 

30 

10-10 

32 

10-17 

28 

11-16 

21 

11-23 

9 

U-23 

9 

270 

252 

225 

195 

186 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ILLINOIS 
1970 


Station 

Highest 

0 

Q 

Lowest 

s 
a 

Last  spring  minimum  ol 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dales 

16' or 
below 

20  or 
below 

24'  or 
below 

28  or 
below 

32  or 
below 

32  or 
below 

28  or 
below 

24  oi 
below 

20  or 
below 

16  or 
below 

16  or  below 

20  or  below  J 

24  or  below 

28  or  below 

|32"  or  below  | 

Q 

Temp,  j 

Date 

Temp,  j 

Date 

Temp  1 

Date 

Temp.  | 

a 

d 
E 

1 

H 

Date 

|Temp. 

■3 
a 

Date 

|Temp. 

Date 

a 
t- 

M3RR I SONV I LLE  *  SE 

99 

7-  2* 

-13 

1-  8 

2*26 

15 

3-16 

1 9 

3-29 

2  3 

A-  5 

2  a 

■ 

3  ^ 

10-16 

32 

11-15 

2a 

11-16 

23 

11-23 

1  1 

11-23 

1 1 

270 

252 

232 

'24 

192 

PAN4 

95 

7«  2* 

-12 

1-21 

2-26 

15 

3-16 

19 

3-29 

22 

A-  5 

26 

; 

10-17 

32 

1  1-15 

27 

11-16 

i  < 

1  1-23 

1  ; 

11-23 

1 1 

270 

252 

232 

22A 

195 

SPRINGFIELD  WSO 

100 

7-  2* 

-1* 

1-  6 

3-16 

16 

3-16 

16 

3-29 

22 

3-30 

27 

5 

10-16 

30 

11-15 

26 

11-16 

2~ 

11-23 

11-23 

1 1 

'32 

257 

232 

?30 

19A 

SPRINGFIELO  -  SE 

98 

•  •  1* 

-13 

1-21 

2-26 

16 

3-16 

2  ' 

3-30 

23 

A-  7 

26 

4- 

7 

26 

11*16 

2  4 

11-16 

26 

1 1-23 

11 

11-23 

1 1 

VIRDEN  1  SSW 

97 

7-31 

-12 

1-21 

3-16 

16 

3-16 

16 

3-29 

22 

A-  5 

2' 

A- 

5 

27 

10-17 

31 

11-15 

7  5 

11-16 

21 

11-23 

10 

1 1-23 

10 

252 

is? 

f  J2 

22* 

199 

WHITE   HALL   1  E 
•       •  • 

99 

8-  1 

-1* 

1-21 

2*26 

1  3 

3-16 

1  8 

3-29 

22 

A-  5 

26 

" 

32 

10-16 

32 

11-15 

25 

11-16 

19 

11-16 

19 

11-23 

a 

270 

2AS 

232 

22A 

192 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

9B 

7-  2* 

-10 

1-21* 

2-26 

15 

3-16 

19 

3-29 

74 

3-29 

26 

^ 

11-15 

30 

11  17 

28 

11-22 

2A 

11-23 

12 

11-23 

1  2 

270 

252 

238 

233 

222 

EFFINGHAM 

100 

9.  7 

-11 

1-21 

3-16 

15 

3-16 

15 

3-30 

22 

3-30 

22 

A- 

7 

30 

10-17 

31 

11-15 

77 

11-16 

11-16 

20 

11-23 

n 

252 

2A5 

231 

230 

193 

FLORA  9  NW 

99 

7-  3 

-11 

1-21 

2-26 

12 

3-16 

17 

3-16 

'.7 

A-  5 

26 

4- 

7 

29 

10-16 

31 

11*16 

2  1 

11-16 

f? 

11-23 

1A 

11-23 

i- 

270 

252 

2A5 

223 

192 

MARSHALL  1  E 

98 

7-  2 

-13 

1-10* 

3-16 

U 

3-16 

1A 

A-  5 

2  3 

A-  7 

26 

4- 

7 

26 

10-16 

32 

11-16 

22 

11-16 

22 

11-23 

12 

11-23 

12 

252 

252 

229 

223 

192 

MATTOON 

97 

7-  2* 

-12 

1-21* 

3-16 

15 

3-16 

13 

3-29 

22 

A-  7 

26 

A- 

7 

2  6 

10-17 

32 

11-15 

2  5 

11-16 

24 

11-22 

20 

11-23 

12 

252 

291 

232 

222 

193 

MOwEAQUA 

9B 

7-  2* 

-13 

1-21 

3-16 

15 

3-16 

15 

3-29 

22 

A-  5 

28 

A- 

7 

29 

10-  A 

32 

26 

11-16 

23 

1 1-23 

10 

11-23 

1  o 

232 

29? 

232 

22A 

180 

NEhTON  2  NE 

98 

7"  2 

-13 

1-  6 

3-16 

15 

3-  16 

15 

3-16 

15 

10-16 

32 

1 1-16 

22 

11-16 

22 

11-23 

12 

11-23 

12 

252 

252 

245 

OLNEY  2  S 

99 

7.  2 

-12 

1-10* 

3*16 

13 

3-16 

13 

3-16 

13 

A-  7 

7 

10-  A 

32 

1  III  A 

22 

11-16 

22 

11-23 

16 

11-23 

\  ■ 

252 

23? 

2A5 

223 

1B0 

PALESTINE 

95 

7-1A* 

-  9 

1-21* 

3*16 

16 

3-16 

16 

3-16 

16 

A-  5 

2  5 

4- 

7 

2  9 

10-17 

31 

22 

11-16 

22 

1 1-23 

19 

11-23 

*' 

252 

29? 

?A3 

225 

193 

PARIS  WATERWORKS 

99 

7-  2* 

-15 

1-  7 

3-16 

15 

3-16 

15 

A-  2 

22 

A-  5 

" 

29 

11-15 

31 

11-16 

23 

11-16 

23 

11-23 

13 

11-23 

252 

29? 

228 

22? 

222 

SALEM 

99 

7.31 

-11 

1-21 

3-16 

15 

3-16 

15 

3-21 

26 

A-  5 

28 

4- 

7 

29 

10-17 

32 

11-16 

:  i 

11-16 

19 

1  1-16 

19 

U-23 

15 

252 

2A5 

2A0 

?25 

193 

TJSCOLA 

99 

7-  2* 

-13 

1-  7 

3-16 

15 

3-16 

19 

3-29 

22 

A-  7 

28 

A- 

7 

28 

11-  6 

32 

11-15 

26 

11-16 

23 

11-23 

1  . 

11-23 

11 

252 

292 

232 

772 

213 

VANDAL  1  A  F A A  AIRPORT 

99 

7-31 

-12 

1-21 

2-26 

16 

3-16 

18 

3-16 

18 

A-  5 

27 

4- 

7 

3  0 

10-16 

32 

2A 

11-15 

24 

11-23 

19 

U-23 

1 5 

270 

252 

2AA 

22A 

1*2 

WINDSOR 

•       •  * 

96 

7-  2* 

-13 

1-21 

3*16 

15 

3-16 

1" 

A-  5 

2A 

A-  5 

A 

7 

3  I 

10-16 

31 

1 1  - 1 A 

2  6 

11-16 

2  3 

1 1-23 

11 

1 1-23 

1 1 

252 

25? 

225 

223 

192 

SOUTHWEST 

08 

ANNA  1  E 

97 

8-  i* 

-  8 

1-21 

2-26 

13 

2-26 

13 

3-16 

22 

3-17 

27 

3- 

30 

32 

11-16 

21 

11-16 

21 

11-23 

17 

11-24 

271 

270 

2A5 

244 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UNIV 

101 

7-31 

-  B 

1-21 

3-16 

15 

3-16 

15 

A-  5 

2  A 

A-  5 

24 

4- 

7 

31 

10-16 

29 

11-  A 

2e 

11-16 

19 

11-16 

19 

U-23 

19 

252 

2A5 

223 

213 

192 

CAHOKIA 

-  6 

1-21 

2-26 

14 

3-20 

19 

3-22 

21 

A-  6 

26 

4- 

9 

I  3 

11-  A 

?>. 

11-15 

22 

11-23 

17 

11-24 

3 

271 

246 

238 

212 

CAIRO  WSO 

100 

7-  2 

-  3 

1-21 

2-  * 

10 

2-26 

20 

2-26 

20 

3-15 

27 

3- 

11 

JO 

11-15 

i  B 

11-15 

2B 

11-23 

18 

11-23 

18 

U-2A 

15 

2*3 

270 

2  to 

245 

2A3 

CARBONDALE  SEWAGE 

PL 

98 

7-31* 

-  7 

1-21 

2-26 

1  5 

3-16 

L9 

3-16 

19 

3-27 

2? 

4- 

7 

31 

10-16 

32 

11-16 

23 

11-16 

23 

11-23 

ie 

U-2A 

12 

271 

752 

2A5 

234 

192 

CARLYLE  RESERVOIR 

99 

8-  I* 

-11 

1-21 

2-26 

15 

2-27 

I' 

3-29 

23 

3-30 

25 

A- 

! 

32 

11-  A 

31 

11-15 

28 

11-16 

22 

11-23 

15 

U-23 

15 

270 

269 

737 

230 

213 

COBDEN  2  S 

97 

6-  2 

-  8 

1-21 

2"26 

14 

3-16 

19 

3-16 

19 

3-26 

26 

10-17 

30 

27 

11-16 

18 

11-16 

.3 

U-23 

16 

270 

2A5 

2AS 

223 

197 

DJ  QUOIN  1  NNW 

97 

9-  7* 

-  8 

1-21 

2*26 

1  5 

3-16 

19 

3-16 

19 

A-  A 

2  8 

A- 

3 

3  J 

10-16 

32 

11-15 

7  8 

11-16 

24 

2A5 

225 

19A 

MAKANDA  1  NW 

97 

8-  2* 

-  8 

1-21 

12 

2-26 

1.' 

3-16 

22 

3-17 

28 

3_ 

3  - 

3  j 

10-16 

31 

?  1 

11-16 

21 

11-23 

16 

U-23 

1  6 

270 

270 

243 

744 

200 

MARION   »  NNE 

97 

7-31 

-  8 

1-21 

2~2  6 

13 

3-16 

\" 

3-16 

'.  e 

3-27 

28 

7 

3  n 

10-17 

31 

11-16 

1  8 

11-16 

la 

11-16 

IB 

U-2A 

t 

271 

2A5 

245 

23A 

193 

NASHVILLE  *  NE 

100 

7-31 

-11 

1-21 

2-20 

14 

2-26 

18 

3-16 

21 

3-29 

26 

4- 

9 

29 

11-  A 

31 

11-15 

2  8 

11-16 

22 

11-23 

:  3 

U-23 

13 

276 

270 

245 

731 

213 

SPARTA 

98 

7-31* 

-  6 

1-21 

14 

3-16 

IB 

3-16 

18 

3-27 

28 

10-17 

3  0 

1  l-i  t 

22 

11-16 

22 

11-23 

16 

U-23 

270 

252 

245 

23A 

192 

WATERLOO  1  WSW 
•       •  • 

102 

7-31 

-  7 

1-21 

2*26 

19 

3-16 

20 

3-16 

2  0 

3-29 

27 

5 

3 j 

10-16 

32 

28 

11-16 

21 

11-23 

.5 

U-23 

; 

270 

252 

245 

731 

19A 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

98 

7-  2 

-  B 

1-21 

2-26 

12 

3-16 

18 

3-16 

18 

3-29 

23 

4- 

5 

31 

11-  A 

32 

11-16 

22 

11-16 

22 

11-23 

15 

U-23 

15 

270 

252 

245 

232 

213 

BROOkPORT  DAM  52 

101 

7-  2 

-  9 

1-  7 

2-  « 

A 

3-16 

2  : 

3-16 

20 

3-16 

20 

3- 

31 

32 

11-  A 

31 

11-16 

21 

11-16  21 

11-23 

IS 

U-2A 

15 

793 

292 

2AS 

218 

DIXON  SPRINGS  AGR 

C 

98 

7-31 

-  9 

1-21 

2-26 

8 

3-16 

17 

3-16 

17 

3-27 

25 

4- 

7 

31 

10-  A 

32 

11-16 

15 

11-16 

15 

11-16 

15 

11-16 

15 

263 

2A5 

249 

23A 

180 

FAIRFIELD   RAOIO  WF[W 

97 

7-  3* 

-  8 

1-21 

3-16 

16 

3-16 

It 

3-16 

16 

A-  7 

2° 

7 

.'  1 

10-17 

32 

11-16 

21 

11-16 

2  . 

11-23 

17 

U-2A 

12 

75' 

2  5. 

2A5 

223 

193 

HARRISBJRG 

101 

7-  2 

-  3 

1-21 

2-26 

16 

3-16 

20 

3-16 

20 

3-16 

2" 

4- 

7 

31 

10-17 

31 

11*16 

7  2 

11-16 

2! 

11-23 

ie 

U-2A 

12 

271 

257 

2A9 

2A5 

193 

MCLEANSBORO  2  E 

98 

7-  2 

-  7 

1-21 

2-26 

13 

3-16 

13 

3-16 

18 

3-16 

18 

4- 

7 

32 

11-  A 

31 

11-16 

20 

11-16 

20 

11-16  20 

U-2A 

10 

271 

2A5 

-« 

245 

211 

MT  CARMEL   1  NNW 

95 

7-  2 

-  9 

1-22* 

3-16 

16 

3-16 

16 

3-16 

16 

A-  5 

28 

4  - 

7 

31 

10-16 

32 

11-16 

20 

11-16 

21 

11-16  20 

U-23 

13 

252 

245 

225 

192 

MOUNT  VERNON 

100 

7-31 

-  9 

1-21 

2-26 

U 

3-16 

17 

3-16 

17 

3-29 

28 

4- 

7 

30 

10-1  ' 

31 

11-16 

19 

11-16 

L9 

11-16 

19 

U-23 

15 

270 

74' 

"-5 

232 

193 

ROSICLARE 

9B 

7-  2 

-  7 

1-21 

2-26 

12 

3-16 

17 

3-16 

17 

3-16 

17 

3- 

30 

32 

U-  A 

32 

11-16 

21 

11-16 

21 

11-23 

19 

U-2A 

12 

271 

252 

2A5 

245 

219 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

•      •  . 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

6.85 

7.068 

9.35B 

7.33B 

4.61B 

3.A8 

WIND 

2141 

1629 

1649 

1198 

1477 

1595 

MAX 

79.7 

86.9 

91  .A 

69.3 

79.6 

66.  1 

MIN 

58.3 

63.2 

67.7 

68.  1 

60.4 

48.3 

•       *  * 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

5.10 

7.76 

7.92 

10.1A8 

7.69 

5.34B 

3.51 

DEP 

1.31 

2.39 

1.60 

3.60 

1.72 

.64 

.27 

MAX 

65.2 

78.9 

82.9 

88.3 

87.2 

BO. 6 

63.6 

MIN 

42.8 

52.8 

59.5 

63.5 

63.5 

58.  A 

43.3 

•       •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  A  SE 

EVAP 

5.62B 

7.S9B 

7.60B 

WIND 

3384B 

2827 

2463 

2282 

2298 

MAX 

66.5 

80.7 

82.3 

90.2 

81.3 

MIN 

44.2 

56.5 

62.1 

65.1 

58.6 

•       •  • 

SOUTHWEST  06 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

5.79 

6.04B 

7.19 

8.95 

7.27 

6.01 

3.48 

WIND 

3076 

2700 

2473 

2326 

2053 

2318 

2279 

MAX 

68.  1 

81.8 

82.  A 

88.1 

86.2 

82.0 

63.3 

MIN 

46.5 

36.7 

61.5 

6A.2 

63. A 

61.3 

46.2 

Sm  R«Ur*oc«  NolM  Following  Sutton  lod«x 
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STATION  INDEX 


otauon 

Index  No. 

Division  No. 

uounty 

Drainage  J 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

QjX 
or  cl 

durii 

ned 
sod 
gyT. 

Reter 

Temp. 

Prec:p 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

005  5 

09 

E  D  ■  A  a  0 S 

1 

36  2] 

88  03 

*9C 

19 

58 

12  3 

ALEOO 

3C72 

01 

MERCER 

4 

41  13 

90  45 

720 

69 

71 

1  2  3 

ALEXIS  WATERWORKS 

WARREN 

C 

ALTON  DAN  26 

:  L  37 

06 

MADISON 

4 

38  s; 

90  11 

432 

20 

26 

12  3 

ANNA   1  E 

0181 

ufl 

UNION 

3 

37  28 

89  14 

643 

86 

74 

12  3 

ANTIOCH  2  NW 

OZOi 

02 

42  30 

B8  OB 

732 

30 

30 

12  3 

ARG0NN£  NATIONAL  LAB 

0231 

0  2 

OUPAGE 

41  42 

87  59 

746 

C 

02  a  i 

08 

WASHINGTON 

38  20 

89  12 

370 

C 

AUGUSTA 

:  33J 

03 

HANCOCK 

*0  14 

90  56 

680 

C 

AJRORA  COLLEGE 

0338 

02 

KANE 

41  *5 

BB  20 

7*4 

90 

100 

1  2  3 

AVON  5  NE 

0356 

0  3 

40  44 

90  22 

630 

20 

2 

SARRINGTQN 

.  «  " .. 

02 

LAKE 

42  10 

8B  09 

805 

1 

1  2  3 

BARRY 

06 

PIKE 

39  41 

91  03 

640 

29 

2 

BE AROSTOwN 

04*3 

06 

CASS 

40  0! 

90  26 

443 

2 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

03  It 

oa 

ST  CLAIR 

38  30 

89  51 

430 

4" 

47 

1  2  3  C 

BELVJDERE  SEWAGE  PLANT 

35S3 

02 

BOONE 

42  16 

88  52 

763 

C 

BENTlEY  1  G 

0991 

03 

HANCOCK 

40  20 

91  06 

630 

19 

2 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0606 

09 

FRANKLIN 

38  02 

88  55 

443 

67 

2 

BLOQMlNGTON  WATERWORKS 

04 

MCLEAN 

*0  30 

89  01 

773 

66 

2 

BLQOMlNGTON  normal 

.  W 

04 

MCLEAN 

40  31 

B9  00 

783 

77 

79 

1  2  3 

07BI 

0< 

SCOTT 

39  45 

90  3! 

317 

3C 

2 

BROOKPORT  0AM  52 

099- 

09 

MASSAC 

37  oe 

ee  39 

330 

1 

44 

1  2  3 

CAHOKlA 

01 

ST.  CLAIR 

38  34 

90  13 

3  2 

2 

12  3 

CAIRO  WSO  R 

j  161 

oe 

ALEXANDER 

37  OC 

89  10 

314 

91 

99 

1  2  3  C 

CANTON  1  ESE 

1250 

02 

fulton 

40  31 

90  01 

628 

3C 

2 

CARBONQALE  SEWAGE  PL 

1265 

01 

JACKSON 

37  44 

B9  12 

3B0 

65 

76 

1  2  3 

C  ARL I Ny I LLE 

1280 

DC 

MACOUPIN 

39  n 

89  52 

623 

79 

79 

1  2  3 

CAftLYLE  RESERVOIR 

1290 

Of 

CLINTON 

i 

38  38 

89  20 

301 

1 

{ 

8 

JUL 

1  2  34C 

1296 

09 

WHITE 

7 

3B  10 

390 

*7 

2 

CENTRAlIA  2  SW 

L386 

01 

CLINTON 

2 

38  30 

89  10 

463 

47 

2 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

L*20 

02 

GRUNDY 

1 

41  24 

88  IT 

30! 

29 

2 

CHARLESTON 

1436 

01 

COLES 

39  2< 

ee  u 

710 

SO 

90 

1  2  3 

CHENQA 

0*  MCLEAN 

BB  44 

20 

2! 

12  3 

CHESTER 

1*9] 

081  RANDOLPH 

31  54 

89  50 

46( 

79 

2 

CHICAGO  CALUMET  TR  WKS 

:>2Z 

02  COOK 

3 

41  4C 

87  36 

393 

c 

CHICAGO  HAYFR   PMP  STA 

15*2 

02 

COOK 

3 

41  58 

67  43 

6*7 

c 

CHICAGO  0  HARE  WSO  R 

15*9 

02)  COOK 

1 

41  59 

658 

12 

12 

1  2  3  C 

CHICAGO  ROSElANO  PMPG  R 

1552 

02  COOK 

41  42 

Si  H 

639 

C 

CHICAGO  RACINE  PUMP  R 

L397 

02  COOK 

41  49 

640 

C 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF  R 

1562 

02 

COOK 

41  34 

630 

C 

CHICAGO  S  FILTER  PLANTR 

1564 

s 

COOK 

41  43 

67  33 

611 

C 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG  R 

1567 

Cook 

41  55 

87  4* 

630 

C 

CHICAGO  UNIVERSITY  R 

Cook 

41  47 

87  36 

59 

99 

1  2  3  C 

CHICAGO  MSO  R 

15T 

COOK 

*1  41 

87  45 

607 

42 

42 

1  2  3  C 

'CHICAGO  CITY  NO  2  WSO  R 

1584 

Q< 

COOK 

3 

41  33 

87  38 

394 

6 

8 

MOV 

1  2  3  C 

CHILLI COTME 

L627 

PEORIA 

1 

40  35 

89  30 

310 

30 

2 

CISNE  2  ESE 

l  tb* 

OS 

WAYNE 

7 

38  31 

ee  24 

454 

C 

C  L  INTON  I  SSW 

17*3 

0* 

OE  WITT 

1 

40  08 

68  58 

695 

60 

2 

COBOEN  2  S 

1775 

01 

UNION 

4 

37  3C 

69  15 

540 

19 

19 

1  2  3 

COULTERV1LLE  1  SSW 

I9**i 

oe 

RANDOLPH 

2 

38  U 

89  36 

310 

C 

2011 

02 

WILL 

41  27 

87  38 

664 

c 

DANVILLE 

2141 

0 

VERMILION 

7 

*o  oe 

87  39 

538 

67 

70 

1  2  3  C 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

OS  VERMILION 

7 

40  06     87  36 

327 

21 

2 

DEC  ATUR 

0*  MACON 

39  31 

88  58 

670 

78 

82 

I  2  3 

2223 

02  - E  KAL8 

< 

BB  46 

840 

3 

9 

1  2  3 

Z34B. 

OU  LEE 

6 

i! 

89  29 

690 

V 

80 

I  2  3 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

01 

POPE 

3 

37  26 

88  40 

440 

* 

1  2  3  C 

DOWNS  2  NE 

2*17 

0« 

MCLEAN 

] 

40  25 

88  51 

794 

C 

DU  QUOIN  t  NNW 

08  PERRY 

38  OOj    89  15 

410 

71 

Bl 

12  3 

EOE  L  STE I N 

2642 

0*  PEORIA 

: 

40  56     B9  38 

800 

c 

EDMAROS V I LLE 

2679 

06  MADISON 

38  5C 

89  57 

300 

71 

2 

EFFINGHAM 

07  EFFINGHAM 

■ 

39  01 

88  33 

391 

70 

72 

1  2  3  C 

ELGIN 

02  -fl'lE 

42  02     88  16 

63 

2 

F  A . -  a   -  WATERWORKS 

03  LIVINGSTON 

40  44 

86  31 

69: 

c 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

01 

WAYNE 

■ 

38  23 

88  19 

423 

7' 

80 

12  3 

FARMER  CITY 

2993 

0' 

OE  WITT 

i 

40  1! 

88  39 

730 

9 

1  2  3  C 

FLORA  5  NW 

3109 

0 

CLAY 

■ 

38  4 

ee  34 

500 

80 

96 

12  3 

F*E  EPORT 

3237 

01  STEPHENSON 

42  18 

89  37 

7B0 

64 

65 

12  3 

fre  e  port  sewage  plant 

3262 

STEPHENSON 

i 

42  11 

89  3b 

730 

29 

2  C 

FULTON  DAM  13 

329C 

WHITESIDE 

4 

41  54 

90  09 

592 

28 

3* 

1  2  3  C 

3312 

0 

JO  DAVIESS 

4 

90  26 

770 

50 

GALESBURG 

332C 

o: 

KNOX 

: 

40  51 

90  23 

77; 

19 

7! 

1  2  3 

GAL  VA 

HENRY 

41  U 

90  02 

12  3 

GENESEO 

1 

HENRY 

i 

41  21 

90  10 

639 

14 

72 

1  2  3 

GIBSON  CITY 

3*12 

foro 

i 

40  2C 

88  23 

631 

36 

2 

GLADSTONE  QAM  IB 

343! 

0 

HENDERSON 

40  5C 

91  04 

338 

34 

2 

GOLCONDA  DAM  51 

o 

POPE 

; 

37  22 

86  29 

334 

8  = 

2  C 

GOLDEN  1  NW 

353' 

03  ADAMS 

i 

40  01 

91  02 

72! 

8 

81 

12  3 

GRAFTON 

06  JERSEY 

38  5( 

90  27 

*7C 

7* 

j 

GRAND  TOMER  2  N 

359! 

JACKSON 

4 

89  30 

361 

30 

2 

GREENF I E  LD  1  S 

0 

GREENE 

39  2C 

90  12 

33C 

GREENUP 

368: 

07  CUMBERLANQ 

39  1! 

68  10 

523 

21 

2 

GREENVILLE   1  E 

Ott  BOND 

3B  53 

69  £4 

2 

GR I GGSVILLE 

3711 

oei  PIKE 

39  43 

90  44 

70C 

S3 

ee 

1  2  3 

HARDIN 

363C 

06j  CALHOUN 

39  09     90  37 

440 

30 

HARR I SBURG 

3871 

09  SALINE 

37  4» 

68  32 

366 

72 

72 

12  3 

HARR I S8URG  DISPOSAL  PL 

388' 

09  SALINE 

37  4! 

88  32 

36C 

Sb 

2 

HAVANA  POWER  STATION 

39*C 

04  MASON 

40  11 

90  05 

464 

40 

12  3 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

*oi: 

01  PUTNAM 

41  It 

89  19 

464 

a 

1  2  34 

HI L  LSBORO 

4101 

Oti  MONTGOMERY 

39  01 

69  29 

62C 

7' 

7! 

12  3 

HOOPESTON 

*19( 

03  VERM  I L ION 

40  28    87  40 

71C 

68 

68 

1  2  3  C 

HUTSONvl LLE  POWER  PL 

4311 

07  CRAWFORD 

' 

39  Oft    87  40 

45! 

2  C 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4  j5 

OL  ROCK  ISLAND 

41  25.    91  01 

354 

34 

2  C 

J  ACKSONV I LLE 

<,<,« 

06  MORGAN 

39  4< 

90  12 

62C 

77 

1  2  3  C 

JERS6 YV I L LE  2  5W 

--9 

06  JERSEY 

39  06    90  21 

63C 

2' 

27 

12  3 

JQLI£T  BRANDON  RD  DAM 

453t 

0 

WILL 

4i  30    ee  06 

342 

2 

,53. 

o 

WILL 

ee  03 

32C 

21 

29 

1  2  3 

KANKAKEE  3  SW 

459 

0 

KANKAKEE 

41  0, 

67  55 

62! 

se 

59 

12  3 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

460: 

0 

KANKAKEE 

41  01 

87  53 

642 

c , 

KE I THSBURG  1  NW 

465 

0 

MERCER 

41  0( 

90  51 

54C 

39 

2 

KEWANE  E 

471 

OL  HENRY 

41  1. 

89  53 

B2C 

3C 

30 

12  3 

KEWANEE  BAKER  PARK  R 

471 

01|  HENRY 

*1  1 

89  5! 

eoc 

C 

480 

0*  MARSHALL 

41  0 

89  21 

614 

n 

17 

12  3 

LA  HARP E 

.3  HANCOCK 

40  3. 

90  58 

71C 

7! 

73 

1  2  3 

LANARK 

<.87 

OL  CARROLL 

42  06     89  5C 

B3C 

C 

LA  SALLE  1  S 

492 

02  LA  SALLE 

41   19     89  06 

32C 

20 

2 

L AWRENC  E V I LLE 

,95 

07  LAWRENCE 

38  43     87  41 

441 

2 

LINCOLN 

507 

o 

LOGAN 

40  01 

B9  22 

59C 

9 

8. 

1  2  3 

LINCOLN  LOG  CABIN  PK 

3081 

0 

COLES 

88  12 

65! 

C 

lockport  power  house 

313 

0 

WILL 

III 

88  09 

SB! 

C 

Station 

Index  No. 

Division  No.  | 

County 

cr> 
.5 
a 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
01  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip, 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

LOU  I SV I LLE 

9218 

01 

38  «< 

SS  3C 

*7C 

MACKINAW 

527* 

0< 

TAZEWELL 

40  3; 

69  22 

67C 

3< 

2 

MACOMB 

MCDONOUGH 

90  4C 

2 

MAKANDA   1  NW 

12  9- 

oe 

JACKSON 

37  3i 

B9  14 

681 

19 

19 

MARENGO 

532C 

0  2 

MCHENRY 

42  1! 

88  36 

829 

115 

113 

MAR  I  ETTA 

3334 

03 

40  3( 

90  24 

S46 

MARION  4  NNE 

oa 

WILLIAMSON 

37  4< 

88  34 

471 

75 

'  7', 

?  36- 

o<. 

MACON 

40  02 

88  38 

72C 

MARSEILLES  LOCK 

937, 

02 

LA  SALLE 

41  2C 

88  49 

486 

29 

MARSHALL  1  E 

S38C 

01 

39  21 

B7  41 

37! 

30 

MASON  CITY  1  NW 

3413 

04 

40  11 

B9  42 

56! 

MATTOON 

3*3< 

I] 

COLES 

39  2( 

88  21 

718 

2! 

r. 

1  2  3 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

5-.9 

MCHENRY 

*2  n 

88  14 

742 

c 

MCLEANSBORQ  2  E 

331! 

V 

HAHI L  TON 

\ 

11  ?! 

86  3C 

*3c 

88 

se 

53  3S 

oe 

MACOUP IN 

39  1( 

90  08 

62C 

m 

Ml LLBROOK 

51  5 

02 

KENDALL 

41  3« 

88  32 

61C 

J  UN 

MINONK  3  NEj 

3712 

04 

40  Si 

89  OC 

75C 

71 

HOLINE  WSO  r 

373 

o: 
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NEW  NAME 

FLORA     5  NW 
GALENA  1  N 
MC  LE ANSBORO  2  E 
MASON  CITY  1  NW 
MINONK  3  NE 

NEWTON  2  NE 


J     DRAINAGE  CODE:     I-TLLINOIS  2-K ASKASK1A   3 -LAKE  MICHIGAN  4-MISSISSIPPI   5 -OHIO  6- ROCK  1-WABASH 
CHANGES  IN  STATION  NAME 
FORMER  NAME 

FLORA 

GALENA 

MC  LEANSSORO 

MASON  CITY 

M I NONK 

NEWTON 


OATE 

AUGUST  7,  1970 
OCTOBER  17,  1970 
MAY  1,  1970 
APRIL  7,  1970 
OCTOBER  29,  1970 

JUNE  19,  1970 


RELOCATION  ANO  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


6ELV IDERE  SEWAGE  PLANT 

DIXON 

DIXON 

EOWARDS V I LLE 
FLORA  5  NW 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

GALENA   1  N 

GALVA 

LANARK 

MC  LEANSSORO  2  E 

MARSHALL  1  E 
MASON  CITY    1  NW 
MINONK  3  NE 
NEWTON  2  NE 
PAW  PAW 


EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  SOUTHWEST 
EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  NORTHWEST 
EQUIPMENT  MOVED  30  FEET  NE 
EQUIPMENT  MOVED  60  FEET  NW 
EQUIPMENT  MOVEO  4.3  MILES  NORTHWEST 

EQUIPMENT  MOVED  500  FEET  SSE 
EQUIPMENT  MOVED  1.0  MILE  N 
EOUIPMENT  MOVED  1.0  MILE  WNW 
EQUIPMENT  MOVED  200  YARDS  NE 
EQUIPMENT  MOVED  2  MILES  EAST 

PN  MOVED  100  YARDS  SOUTH 
EQUIPMENT  MOVED  3.7  MILES  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  3.0  MILES  NE 
EQUIPMENT  MOVED  2  MILES  NORTHEAST 
EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  SSE 


MARCH  25,  1970 
JULY  29,  1970 
AUGUST  6,  1970 
SEPTEMBER  2,  1970 
AUGUST  7,  1970 

APRIL  8,  1970 
OCTOBER  17,  1970 
MAY  21,  1970 
NOVEMBER  16,  1970 
MAY  1,  1970 

MARCH  4,  1970 
APRIL  7,  1970 
OCTOBER  29,  1970 
JUNE  19,  1970 
MAY  8,  1970 


TAYLORVILLE 
TOULON 


PN  MOVEO  160  FEET  SE 
EQUIPMENT  MOVED  325  YARDS  SSW 


DECEMBER  20,  1969 
MARCH  27,  1970 


REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 
1970 


Additional  information  regarding  the  climate  or  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State  Cllmatolonl.t 
P.  0.   Box  2810  -  Station  "A",  Champaign,   Illinois  61820,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  d°?a  are  con  Uned  in 
"HOURLY  PRECIPITATION  DATA  ILLINOIS."  pi eci pi laiion  data  an  Lonlalned  In 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 
wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  endln*  ' 
at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above  the  pan . 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  la  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
PKMTED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  In   the  June  and  December   issues  of  Cllmatologlcal  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  I  HP I CATS  THE  FOLLOWING: 
No  record. 

+    Also  on  earlier  date   (dates)  or  months. 
*     Amount   Included  In  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a   full  month. 
E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed 
dal ly  record . 

R     Amounts   from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts   to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

v     Includes  total  for  previous  month.     V  In  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,    the  reference  indicates  that   the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be   found  In  the  annual   issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402,   for  35 
cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  obtained  as 
Indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,    monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual   Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,    Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.  20402 
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